This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  generations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  Copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  Copyright  or  whose  legal  Copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that 's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  present  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  have  taken  Steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  file s  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  these  files  for 
personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  from  automated  querying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  recognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  these  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  legal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  legal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  Copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  off  er  guidance  on  whether  any  specific  use  of 
any  specific  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
any  where  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  Information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  white  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  füll  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  com/ 


LSoe3^b.l| 


-po«.»{u«..  CH?6 


SITZUNGSBERICHTE 


DER 


KAISERLICHEN  AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE  CLASSE. 


HÜNDERTVIERTER  BAND. 


WIEN,  1895. 

AUS  DER  KAISERLICH -KÖNIGLICHEN  HOF-  UND  STAATSDRUCKEREI. 
IN  COMMISSION  -BEI  CARL  QBROLD'S  SOHN, 

DLCHHÄNDLRR  DRR  KAISRRLICHRN  AKADRMIR  DRR  WISSBNSCHAFTRN. 


Cu*a.^  *^o^ 


SITZUNGSBERICHTE 


DER 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN  CLASSE 


DER  KAISERLICHEN 


AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN. 


CIV.  BAND.  ABTHEILUNG  H.a. 
Jahrgang  1895.  —  Heft  I  bis  X. 

(MIT  7  TAFELN  UND  81  TEXTFIGUREN.) 


WIEN,    1895. 
AUS  DER  KAISERLICH- KÖNIGLICHEN  HOF-  UND  STAATSDRUCKEREL 

IN  COMMISSION  BEI  CARL  GBROLD'S  SOHN. 

BUCHHANOLBR  DBR  KAISBRLICHBN  AKADBMIB  DBR  WISSBNSCHAFTBN. 


}^l.  IQ  - 


/' 


\<iP[S  ^i^^'^  -  (V^^^•V^H 


L<^ 


0<7C 


3s<;,L| 


"TÜAA.« 


-^UVU)U 


INHALT. 


Seile 

I.  Sitzung  vom  10.  Jänner  1895:  Obersicht 3 

II.  Siteung  vom  17.  Jänner  1895:  Obersicht 60 

m.  Sitzung  vom  24.  Jänner  1895:  Obersicht 62 

IV.  Siuungvom    7.  Februar  1895:  Übersicht 67 

V.  Siteung  vom  14.  Februar  1895:  Obersicht 69 

VI.  Siteung  vom  21.  Februar  1895:  Obersicht 101 

Vn.  Siteung  vom    7.  März  1895:  Obersicht 185 

VUI.  Siteung  vom  14.  März  1895:  Obersicht 187 

IX.  Siteung  vom  21.  April  1895:  Obersicht 226 

X.  Siteung  vom    4.  April  1895:  Obersicht 271 

XI.  Sitz\ing  vom  25.  April  1895:  Obersicht 402 

Xn.  Siteung  vom    9.  Mai  1895:  Obersicht 407 

Xra.  Sitzung  vom  16.  Mai  1895:  Obersicht 426 

XrV.  Sitzung  vom  24.  Mai  1895:  Obersicht 462 

XV.  Siteung  vom  14.  Juni  1895:  Obersicht 467 

XVI.  Sitzung  vom  20.  Juni  1895:  Obersicht 503 

XVn.  Sitzung  vom    4.  Juli  1895:  Obersicht 597 

XVni.  Siteung  vom  11.  Juli  1895:  Obersicht 793 

XIX.  Sitzung  vom  10.  October  1895:  Obersicht 859 

XX.  Sitzung  vom  17.  October  1895:  Übersicht 976 

XXI.  Siteung  vom  24.  October  1895:  Obersicht         978 

XXII.  Siteung  vom    7.  November  1895:  Übersicht 1085 

XXIII.  Sitzung  vom  14.  November  1895:  Obersicht 1087 

XXrV.  Siteung  vom  21.  November  1895:  Obersicht 1088 

XXV.  Siteung  vom    5.  December  1895:  Obersicht 1091 

XXVI.  Siteung  vom  12.  December  1895:  Obersicht 1154 

XXVn.  Siteung  vom  19.  December  1895:  Obersicht 1156 

Bachtnetjcfv  P.,  Über  die  Vertheilung  der  magnetischen  Verlän- 
gerung in  Eisendrähten.  (Mit  4  Textfiguren.  [Preis:  25  kr. 

=  50Pfg.] 71 

Beattie  J.  C,  Ober  die  Beziehung  zwischen  der  Widerstands- 
änderung von  Wismuthplatten  im  Magnetfeld  und  dem 
rotatorischen  oder  transversen  Effect.  (Mit  1  Tafel.)  [Preis : 

30  kr.  =  60  Pfg.] . 653 


VI 


Seite 
Benndorf  H.,  Über  den  Druck  in  Seifenblasen.  (Mit  1  Textfigur.) 

[Preis:  20  kr.  =  40  Pfg.] 796 

Buchholz  H.f  Die  Laplace'sche  und  die  Salmon'sche  Schatten- 

theorie  und  das  Satumring-Schattenproblem.  [Preis:  40  kr. 

=  80  Pfg.] 863 

Dantscher  V.,  i/.,  Über  die  Ellipse  vom  kleinsten  Umfange  durch 

drei  gegebene  Punkte.  (II.  Mittheilung.)   [Preis:  45  kr.  = 

90  Pfg.) 301 

Eder  J.  M.  und  Valenta  E.y  Über  drei  verschiedene  Spectren  des 

Argons.  (Vorläufige  Mittheilung.)  [Preis:  10  kr.  =  20  Pfg.]  1 171 
Elster  J.  und  Geitel  H.y  Elektrische  Beobachtungen  auf  dem  Sonii- 

blick.  (Nachtrag.)  [Preis:  10  kr.  =  20  Pfg.] 37 

Exner  F.  und  Haschek  E.,  Über  die  ultravioletten  Funkenspectra 

der  Elemente.  (I.  Mittheilung.)  [Preis:  50  kr.  =  1  Mk.]  .  .  909 
Fleischmann  Z.,   Strömung  der  Elektricität  in  Rotationsflächen. 

[Preis:  20  kr.  =  40  Pfg.]      .    •. 227 

Geitler  J.,  Ritt,  v.,  Schwingungsvorgang  in  complicirten  Hertz'- 

schen  Wellen.  (Mit  5  Textfiguren,)  [Preis:  25  kr.  =  50  Pfg.]     169 

—  Schwingungsvorgang  in  complicirten  Erregem  Hertz'scher 
Wellen.  (IL  Mittheilung.)  (Mit  10  Textfiguren.)  [Preis:  30  kr. 
-=60  Pfg.) • 994 

Gold  F.,  Über  den  Sahulka'schen  Gleichstrom  im  Wechselstrom- 
lichtbogen Eisen— Kohle.  (Mit  2  Textfiguren.)  [Preis:  20  kr. 
40  Pfg.] 814 

Mann  7.,  Die  Verhältnisse  der  Luftfeuchtigkeit  auf  dem  Sonnbück- 

gipfel.  (Mit  3  Textfiguren.)  [Preis:  50  kr.  =  1  Mk.] .  .    .    .    351 

—  Der  tägliche  Gang  des  Barometers  an  heiteren  und  trüben 
Tagen,  namentlich  auf  Berggipfeln.  (Mit  4  Textfiguren.) 
[Preis:  65  kr.  =  l  Mk.  30  Pfg.] 505 

Hepperger  7.,  v.,  Über  die  Helligkeit  des  verfinsterten  Mondes  und 
die  scheinbare  Vergrösserung  des  Erdschattens.  (Mit  2  Text- 
figuren.) [Preis:  40  kr.  =  80  Pfg.]  189 

Jäger  G.y  Über  die  elektrolytische  Leitfähigkeit  von  wässerigen 
Lösungen,  insbesondere  deren  Abhängigkeit  von  der  Tempe- 
ratur. [Preis :  20  kr.  =  40  Pfg.]  408 

—  Zur  Theorie  der  Dissociation  der  Gase.  (IL  Mittheilung.) 
[Preis:  15  kr.  =  30  Pfg.] 671 

Jaumann  G.,  Inconstanz  des  Funkenpotentials.  (Mit  7  Textfiguren.) 

[Preis:  45  kr.  =  90  Pfg.] 7 

—  Longitudinales  Licht.    (Mit  1  Textfigur.)  [Preis:  45  kr.  = 

90  Pfg.] 747 

Keiler  A.,  Über  die  Tragkraft  stabförmiger  Elektromagnete.  (Mit 

2  Tafeln  und  4  Textfiguren.)  Preis:  50  kr.  =  1  Mk.]  .  .  .1216 
Kerner  v.  Marilaun  F.,  Eine  paläoklimatologische  Studie.  [Preis : 

10  kr.  =  20  Pfg.] 286 


VII 

Seite 
KJemeniid Ign.,  Beobachtungen  über  gleichzeitige  Magnetisirung  in 
circiilarer  und  axialer  Richtung.  (Mit  2  Tafeln.)  [Preis :  35  kr. 
=  70Pfg.] 86 

—  Ober  den  Energieverbrauch  bei  der  Magnetisirung  durch 
oscillatorische  Condensatorentladungen.  (Mit  1  Textfigur.) 
[Preis;  30  kr.  =  60  Pfg.] 724 

Kohn  G.,  Die  homogenen  Coordinaten  als  Wurfcoordinaten.  [Preis: 

5  kr.  =  10  Pfg.] 1167 

Lampa  A.,  Zur  Theorie  der  Dielektrica.  [Preis:  40  kr.  =  80  Pfg.)    681 

—  Ober  die  Bestimmung  der  Dielektricitätsconstante  eines 
anisotropen  Stoffes  nach  einer  beliebigen  Richtung  aus  den 
Dielektricitätsconstanten  nach  den  Hauptrichtungen.  [Preis: 

40  kr.  =  80  Pfg.] 1179 

Laug  V.,  f.,  Beobachtungen  über  die  Widerstandsänderung  des 
Contactes  zweier  Leiter  durch  elektrische  Bestrahlung.  (Mit 
1  Textfigur.)  [Preis :  1 5  kr.  =  30  Pfg.] 600 

—  Interferenzversuch  mit  elektrischen  Wellen.  (Mit  3  Text- 
figuren.) [Preis:  25  kr.  =  50  Pfg.] 980 

Lecher  E.,  Über  das  magnetische  Kraftfeld  einer  von  elektrischen 
Schwingungen  durchflossenen  Spirale.  (Mit  4  Textfiguren.) 
[Preis:  20  kr.  =  40  Pfg.]      807 

Mazellc  E.y  Beitrag  zur  Bestimmung  des  täglichen  Ganges  der 
Veränderlichkeit  der  Lufttemperatur.  [Preis :  60  kr.  =  1  Mk. 
20  Pfg.] 1015 

Margules  M.,  Über  die  Zusammensetzung  der  gesättigten  Dämpfe 
von  Mischungen.  (Mit  7  Textfiguren.)  [Preis:  45  kr.  = 
90  Pfg.] 1243 

Mertens  F.,   Über   die   Composition    der   binären   quadratischen 

Formen.  [Preis:  35  kr.  =  70  Pfg.] 103 

—  Über Dirichlefsche  Reihen.  [Preis :  60  kr.  =  1  Mk.20Pfg.]  1093 

—  Über  das  Nichtversch winden  Di richlet'scher  Reihen  mit 
reellen  Gliedern.  [Preis:  25  kr.  =  50  Pfg.] 1158 

Obermayer  A.,  v..  Über  die  Wirkung  des  Windes  auf  schwach 
gewölbte  Flächen.  (Mit  8  Textfiguren.  [Preis:  35  kr.  = 
70  Pfg.] 963 

Pemter  J,  A/.,  Über  die  Häufigkeit,  die  Dauer  und  die  meteoro- 
logischen Eigenschaften  des   Föhns  in  Innsbruck.   [Preis: 
30  kr.  =  60  Pfg.] 427 

Prochdzka  F.,  Ein  Beitrag  zur  Kinematik  der  Ebene.  (Mit  2  Tafeln.) 

[Preis:  30  kr.  =  60  Pfg.] 605 

Rupp  O.,  Zur  synthetischen  Theorie  der  Kreis-  und  Kugel-Systeme. 

[Preis:  20  kr.  =  40  Pfg.] 023 

Schwcidler  E.,  R.  v.,  Über  die  innere  Reibung  und  elektrische 
Leitungsfähigkeit  von  Quecksilber  und  einigen  Amalgamen. 
[Preis:  10  kr.  =  20  Pfg.] 273 


VIII 


Seite 

Simon  E.,  Über  den  Einfluss  der  Strahlen  grosser  Brechbarkeit 
auf  das  elektrische  Leitungsvermögen  verdünnter  Gase. 
(Mit  4  Textfiguren.)  [Preis:  45  kr.  =  90  Pfg.] 565 

Sohoika  J.,  Beitrag  zur  Construction  von  Krümmungskugeln  an 

Raumcurven.  [Preis:  25  kr.  =  50  Pfg.] 144 

SloJz  0.,  Über  den  Convergenzkreis  der  umgekehrten  Reihe.  (Mit 

1  Textfigur.)  [Preis:  20  kr.  =  40  Pfg.)  .    .    • 485 

Streinlz  F.,  Polarisation  und  Widerstand  einer  galvanischen  Zelle. 

(Mit  5  Textfiguren.)  [Preis:  40  kr.  =  80  Pfg.] 834 

Tuma  /.,  Messungen  mit  Wechselströmen  von  hoher  Frequenz. 

(Mit  3  Textfiguren.)  [Preis:  25  kr.  =  50  Pfg.] 470 

Tumlirz  0.,  Die  Erstarrungswärme  in  Lösungen.  (Mit  1  Textfigur ) 

[Preis:  25  kr.  =  50  Pfg.] 245 

—     Über  die  Verdampfungs wärme  von  Lösungen.  [Preis:  10  kr. 

=  20  Pfg.] 827 

Vries  Jan,  de.  Über  Curven  fünfter  Ordnung  mit  vier  Doppel- 
punkten. [Preis:  15  kr.  =  30  Pfg.] 40 

Wassmuih  A.,  Über  die  Transformation  des  Zwanges  in  allgemeine 

Coordinaten.  [Preis:  10  kr.  =  20  Pfg.] 281 

Weyr  E„  Zur  Theorie  der  Bewegung  eines  starren  Systems    .    .    .    292 

Wulf  Th.,  Über  die  Bestimmung  der  Frequenz  von  Wechsel- 
strömen. [Preis:  10  kr.  =  20  Pfg.] 823 


SITZUNGSBERICHTE 


DER  KAISERLICHEN     f 


lADEMIE  DER  WISSENSGIAFTER 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE  CLASSE. 


CIV.  BAND.  L  UND  IL  HEFT. 


JAHRGANG   1895.  -    JANNER  und  FEBRUAR. 


ABTHEILUNG  II.  a. 

ENTHALT    DIB  AÖHANDLUNGEN   AUS   DEM   GEBIETE   DER  MATHE4MATIK, 
ASTRONOMIE.  PHYSIK,  METEOROLOGIE  UND  DER  MECHANIK. 


(MIT  2  TAFELN  UKX)  16  TEXTFIGÜREN.) 


^^^ 


^  WIEN,  1895. 

AUS  DBB  KAISBftLlCH-KÖNIGLlCHEN   HOF-  UND  STAATSORUCKEREL 


IN  COMMISSION  BEI  F.  TEMPSKY. 


INHALT 

1 1.  und  2.  Heftes  Jänner  und  Februar  1895  des  CIV.  Bandes,  Äbthei- 
lung n.  a.  der  SitEung-sberiehte  der  niathem.'Baturw,  Cksse. 

Seite 
L  Sitzung  vom  KX  Jänner  1895:  Übersicht      ,    , 3 

Jüumann  G.^  InconsUnx  des  Funkenpotentiais.  (Mit  7  Textfiguren,) 

[Preis:  4ä  kr.  =  9ö  Pfg.].    . 7 

Elfter  X  nnä  Gittel  H.,  Elektrische  Beobachtungen  auf  dem  $onrv- 

blick.  (Nachtrag,)  (Preis;  10  kr,  ^20  Pfg.]  .    ,...,.       37 

Vries  Jan,  de,  über  Cun^^n  fünfter  Oidnung  mit  vier  Doppel- 

punkien^Preis:  lo  kr.  =:.SOPrg,]  .    , 46 

IL  Sitzung  vom  ! 7,  JMnner  ISÖd:  Übersicht  .    .,.,.*..,.  60 

IIL  Sitzung  vom  24,  Janner  1805:  Übersicht *    .  63 

IV.  Sitzung  vom  7,  Februar  lS9o:  Übersicht      ....,:,..,  67 

V,  Sitzung  vom  14.  Februar  1S95:  Übersicht    ......        ...  69 

Bachmetjcw  P.^    Über  die  Vertheilung  der  magnetischen  Verlan* 

gerung  in  Eisendrahten.  (Mit  4  Textflgureti.  [Preis:  25  kr. 

^50Pfg.j.  .    _    .    , .    .    ,      71 

KkmcH^ic Ign,,  Beobachtungen  über  gleichzeitige  Magnetisirung  in 

circuUrer  und  axialer  Richtung.  (Mit  3  Tafeln.)  [PreiEi ;  35  kr. 

^70prg.}    ,    ,    .    .   ; S6 

VI,  Sitzung  vom  2  L  Februftr  1805:  Übersicht    .<........    101 

Mtrtciis  F.,  Über  die   Composition   der  binären   quadratischen 

Formen.  [Preis:  35  tr.  1=70  Pfg.] .     103 

.    Sohotka  /,  Beitrag  zur  Construction  von   Krummungskugeln  an 

Raumcnrvcn.  [Preis;  25  kr,  ^  50  Pfg.j  .    .    ,    , 144 

Gcithr  /,,  Riit.  t\  Schwingungsvorgang  in  complicirten  Heriz'- 

schen  Wellen.  (Mit  5  Textiiguren.)  [Preis;  25  Icn  =  50  Pfg.]     16Ö 


Preis  des  ganzen  Heftes;  1  fl.  65  kr.  -  3  Mk.  30  Pfg. 


uS'j   C( 


SITZUNGSBERICHTE 


DER 


MISEEICHEN  AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN. 


MATHEMATISCH -NATURWISSENSCHAFTLICHE  CLASSE. 


CIV.  BAND.  I.  HEFT. 


ABTHEILUNG  II.  a. 

ENTHALT  DIE  ABHANDLUNGEN  AUS  DEM  GEBIETE  DER  MATHEMATIK,  ASTRONOMIE, 
PHYSIK,  METEOROLOGIE  UND  DER  MECHANIK. 


I.  SITZUNG  VOM  10.  JÄNNER  1895. 


Das  w.  M.  Herr  Oberbergrath  E.  Mojsisovics  Edler 
V.  Mojsvär  überreicht  als  Mitglied  des  internationalen  Comite 
für  die  geologische  Karte  von  Europa  im  Auftrage  des 
k.  k.  Ministeriums  für  Cultus  und  Unterricht  die  erschienene 
1.  Lieferung  eines  für  die  kaiserl.  Akademie  bestimmten  Frei- 
exemplares  dieser  Karte.  (Massstab  1 : 1,500.000.) 

Der  Ausschuss  der  Gesellschaft  zur  Förderung  der 
naturhistorischen  Erforschung  des  Orients  in  Wien 
übermittelt  den  Aufruf,  die  Statuten  und  das  Arbeitsprogramm 
dieser  Gesellschaft. 

Das  Curatorium  der  Schwestern  Fröhlich-Stiftung 
in  Wien  übermittelt  die  diesjährige  Kundmachung  über  die  Ver- 
leihung von  Stipendien  aus  dieser  Stiftung  zur  Unterstützung 
bedürftiger  und  hervorragender  schaffender  Talente  auf  dem 
Gebiete  der  Kunst,  Literatur  und  Wissenschaft. 

Das  w.  M.  Herr  Regierungsrath  Prof.  E.  Mach  übersendet 
eine  im  physikalischen  Institute  der  k.  k.  deutschen  Universität 
in  Prag  ausgeführte  Arbeit  von  Prof  Dr.  G.  J  au  mann,  betitelt: 
»Inconstanz  des  Funkenpotentials«. 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof  L.  Boltzmann  in  Wien  über- 
sendet mit  Bezug  auf  seine  in  der  Sitzung  vom  13.  December 
V.  J.  gemachte  vorläufige  Mittheilung  die  von  ihm  und  Herrn 
G.  H.  Bryan  ausgeführte  Arbeit:  »Über  eine  mechanische 
Analogie  des  Wärmegleichgewichtes  zweier  sich 
berührender  Körper«. 

Herr  Prof  Dr.  G.  Haberlandt  in  Graz  übersendet:  »Ana- 
tomisch-physiologische   Untersuchungen    über    das 

1* 


tropische  Laubblatt;  II.  Über  wassersecernirende  und 
-absorbirende  Organe«  (II.  Abhandlung). 

Die  Herren  Dr.  J.  Eiste  rund  H.Geitel,  beide  Oberlehrer  am 
herzogl.  Gymnasium  in  Wolfenbüttel,  übersenden  eine  weitere 
gemeinschaftliche  Arbeit,  betitelt:  »Elektrische  Beobach- 
tungen auf  dem  Sonnblick«  (Nachtrag). 

Herr  Prof.  Rudolf  Andreasch  an  der  k.  k.  Staatsoberreal- 
schule in  Währing  (Wien)  übersendet  eine  Abhandlung:  »Über 
Dimethylviolursäure  und  Dimethyldilitursäure«. 

Der  Secretär  legt  folgende  eingesendete  Abhandlungen 
vor: 

1.  »Über  einen  einfachen  Apparat  zur  Elektrolyse 
unter  dem  Mikroskope  auch  bei  geringem  Focal- 
abstande  der  benützten  Objecte,  welcher  sich  auch 
zu  elektro-physiologischen  Versuchen  mit  Infusorien  und 
Bacterien  eignet«,  von  Dr.  Wilhelm  Kaiser,  k.  k.  Polizei- 
Commissär  in  Floridsdorf. 

2.  »Ein  Blick  in  das  geheime  Weben  der  Natur.  (Eine 
naturwissenschaftliche  Abhandlung,  enthaltend  die  Grund- 
züge einerneuen  Chemie)«,  von  Herrn  Adolf  Kr  atschmer, 
Schulleiter  in  Gr.  Radischen  (N.-Ö.). 

3.  »Über  den  zwischen  den  Abplattungen  von  Rota- 
tionsellipsoiden überhaupt  und  den  zwischen  den  Ab- 
plattungen der  Planeten  Erde,  Jupiter  und  Saturn  insbe- 
sondere wahrscheinlich  bestehenden  Zusammen- 
hang«, von  Herrn  Franz  T  renk  na,  k.  k.  Steuer-Inspector 
in  Wien. 

Ferner  legt  der  Secretär  ein  von  dem  vorgenannten 
Herrn  F.  Trenkna  behufs  Wahrung  der  Priorität  eingesendetes 
versiegeltes  Schreiben  vor,  welches  die  Aufschrift  führt:  »Über 
den  zwischen  den  Excentricitäten  der  Bahnen  der  acht  Haupt- 
planeten und  den  Excentricitäten  der  Erd-  und  Mondbahn  wahr- 
scheinlich bestehenden  inneren  Zusammenhang«. 

Das  w.  M.  Herr  k.  u.  k.  Intendant  Hofrath  F.  Ritter  v.  Hauer 
überreicht  eine  Abhandlung  des  c.  M.  Herrn  Director  Th.  Fuchs 


in  Wien,  betitelt:  »Studien  über  Fucoiden  und  sog.  Hiero- 
glyphen«. 

Das  vv.  M.  Herr  k.  und  k.  Hofrath  Director  Dr.  F.  Stein- 
dachner  überreicht  eine  Mittheilung  von  Dr.  Rudolf  Sturany 
in  Wien:  »Bestimmungsliste  der  von  Herrn  Dr.  Konrad 
Natterer  auf  S.  M.  Schiff  ,,Taurus*  im  Marmara-Meere 
gedredschten  Mollusken«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Ebner  überreicht  eine 
vorläufige  Mittheilung:  »Über  den  feineren  Bau  der 
Chorda  dorsalis  der  Cyclostomen«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
in  seinem  Laboratorium  ausgeführte  Arbeit  von  Dr.  Konrad 
Natterer:  Tiefseeforschungen  im  Marmara-Meer  auf 
S.  M,  Schiff  »Taurus«. 

Femer  überreicht  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  eine 
in  seinem  Laboratorium  ausgeführte  Arbeit  des  Herrn  Leon 
Dohciu:  »Über  die  Einwirkung  von  Chlor  auf  das 
Athylenglycol«. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  A.  Schrauf  überreicht  eine  im 
mineralogischen  Museum  der  k.  k.  Universität  von  Herrn  Dr.  P. 
Philipp  Heberdey  ausgeführte  Untersuchung:  »Über  künst- 
liche Antimonit-  und  Wismuthkrystalle  aus  der  k.  k. 
Hütte  in  Pfibram«. 

Herr  Prof.  Dr.  Ed.  Li pp mann  überreicht  eine  von  ihm  und 
Herrn  F.  Fleissner  im  III.  ehem.  Laboratorium  der  k.  k. 
Universität  in  Wien  ausgeführte  Arbeit :  »ÜberdasApochinin 
und  seine  Äther«. 

SchUessHch  legt  der  Vorsitzende,  Herr  Prof  E.  Suess, 
einige  ihm  von  Herrn  Prof.  Dr.  L.  Weinek,  Director  der 
k.  k.  Sternwarte  in  Prag,  zugekommenen  Abbildungen  seiner 
neuesten  Mondarbeiten  vor. 
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Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Dubois  E.,  Pithecanthropus  erectus.  Eine  menschenähnliche 
Übergangsform  aus  Java.  (Mit  2  Tafeln  und  3  Textfiguren.) 
Batavia,  1894;  4®. 

Helmholtz  H.  v.,  Handbuch  der  Physiologischen  Optik.  IX. 
Lieferung.  Hamburg  und  Leipzig,  1894;  8^ 

Internationale  geologische  Karte  von  Europa  (Mass- 
stab 1 : 1,500.000),  beschlossen  durch  den  internationalen 
Geologen-Congress  zu  Bologna  im  Jahre  1881,  ausgeführt 
nach  den  Beschlüssen  einer  internationalen  Commission, 
mit  Unterstützung  der  Regierungen,  unter  der  Direction 
der  Herren  Beyrich  und  Hauchcorne.  I.  Lieferung,  ent- 
haltend die  Blätter  AI,  All,  BI,  BII,  CIV  und  DIV  sammt 
Farbenschema.  Berlin,  1894;  Folio. 

Statistischer  Bericht  über  die  volksvvirthschaftlichen 
Zustände  des  Erzherzogthums  Österreich  unter 
der  Enns  im  Jahre  1890.  An  das  k.  k.  Handels-Mini- 
sterium erstattet  von  der  Handels-  und  Gewerbekammer 
in  Wien.  I.  Bd.  Gewerbestatistik.  Wien,  1894;  4®. 


Ineonstanz  des  Funkenpotentials 

von 
G.  Jaumann. 

Aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  deutschen  Universität  Prag. 
(Mit  7  Textfiguren.) 

1.  Einfluss  derKraftschwankungen.  In  einer  früheren 
Arbeit^  habe  ich  nachgewiesen,  dass  die  rasche  zeitliche 
Änderung  der  elektrischen  Kraft  des  Entladungs- 
feldes eine  wesentliche  Entladungsbedingung  ist.  Hiedurch 
wurde  die  ältere  Ansicht  widerlegt,  dass  der  Eintritt  der  Ent- 
ladung durch  die  statischen  Eigenschaften  des  Feldes  bestimmt 
sei,  dass  also  Form,  Distanz  und  Material  der  Elektroden  und 
die  Natur  des  Dielektricums  eine  zur  Entladung  nöthige  Poten- 
tialdifferenz  bestimmen  sollen. 

Zu  Beginn  der  Entladung  hat  nicht  die  elektrische  Kraft  E 
im  Entladungsfelde  einen  bestimmten  Werth,  sondern  ungefähr 

hE 

das  Product  E  -  -^—  derselben  in  ihre  zeitliche  Änderung  (1.  c. 
ot 

S.  793).  E  ist  dabei  zu  messen  an  der  Oberfläche  jener  Elek- 
trode, welche  von  den  excitirenden  elektrischen  Wellen  ge- 
troffen wird. 

2.  Polemisches.  Von  einer  zustimmenden  Bemerkung 
bei  H.  Hertz^  abgesehen  hat  diese  Arbeit  in  der  Zwischenzeit 
nur  Widerspruch  gefunden.  Die  Constanz  des  Entladungspoten- 
tials wurde  aufrecht  erhalten  durch  die  Herren  Heydweiller,* 


1  Einfluss  rascher  Potentialänderungen  auf  den  Entladungsvorgang.  Diese 
Sitzungsber.,  Bd.  97,  S.  765  (1888). 

3  Hertz,  Untersuchungen,  Anhang,  S.  288. 
3  Wied.  Ann.  38  und  43. 
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Borgesius,^  Wesendonck,^  Freyberg,^  Precht*  und 
Andere,  und  zwar  auf  Grund  unzulänglicher  negativer  Mes- 
sungen. Meine  positiven  Versuche,  auch  jene,  welche  ich  aus- 
drücklich als  von  entscheidender  Beweiskraft  bezeichnet  habe, 
wurden  dabei  niemals  nur  erwähnt,  geschweige  denn  widerlegt. 

Herr  0.  Lehmann,^  welcher  allerdings  über  den  Inhalt 
meiner  Arbeit  nicht  im  Klaren  ist  (vergl.  was  er  1.  c.  S.  430  als 
meine  Meinung  anführt),  hat  sich  bei  Gelegenheit  der  Natur- 
forscherversammlung 1894  noch  sehr  energisch  für  die  Con- 
stanz  des  Entladungspotentials  erklärt. 

3.  Theoretische  Bedeutung  des  Einflusses  der 
Kraftschwankungen.  Das  neue  Entladungsgesetz  sollte 
gerade  seiner  Fremdartigkeit  wegen  das  Vertrauen  erwecken, 
dass  es  nicht  leicht  ist,  eine  andere  Auffassung  für  die  ihm  zu 
Grunde  liegenden  Experimente  zu  finden.  Übrigens  wider- 
spricht dasselbe  keiner  Theorie,  denn  es  gibt  keine  nennens- 
werthe  Theorie  der  Entladung.  Es  widerspricht  nur  dem  Satz 
von  der  Constanz  des  Entladungspotentials,  welcher  sich  längst 
als  theoretisch  unfruchtbar  erwiesen  hat. 

Im  Gegensatze  hiezu  kann  man  sich  wohl  denken,  wie 
das  neue  Entladungsgesetz  theoretisch  verwerthet  werden 
könnte.  Die  Entladung  an  sich  ist  eine  der  vielen  Erschei- 
nungen, welche  über  die  MaxwelTsche  Theorie  hinausgehen. 
Der  Entladungsstrom  ist  offenbar  nicht  wie  der  Ohm'sche 
Strom  durch  die  elektrische  Kraft  JE,  noch  wie  der  MaxwelT- 

sehe  Verschiebungsstrom  durch  deren  zeitliche  Änderung  — 

of 

bestimmt.  Die  Angabe,  dass  das  Product  beider  E  •  -r—  den 

Ol 

Eintritt  der  Entladung  bestimmt,  erscheint  also  ganz  wohl 
assimilirbar.  Zu  berücksichtigen  ist  dabei  der  Umstand,  dass 
die  elektromagnetischen  Vorgänge  sich  genau  genommen  nicht 
einfach  superponiren  (elektrische  Doppelbrechung,  magne- 
tische Drehung  der  Polarisationsebene,  Entladung  durch  Licht 


1  Borgesius,  Dubbelbifilaire  Elektrometer,  Groningen,  1892 

2  3  4  Wied.  Ann.,  38,  40,  47,  49. 

^  0.  Lehmann,  Wied.  Ann.,  47,  426. 
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etc.),  was  darauf  hinweist,  dass  die  elektromagnetischen  Grund- 
gleichungen nur  mit  Annäherung  linear  sind. 

4.  Erklärung  der  Hertz'schen  Lichtwirkung.  Das 
neue  Entladungsgesetz  hat  auch  in  der  Zwischenzeit  einen 
ganz  bemerkenswerthen  Erfolg  aufzuweisen.  Es  erklärt  voll- 
kommen die  Hertz'sche  Wirkung  des  Lichtes  auf  die 
Entladung.  Beweis  dessen  ist,  dass  ich  den  Ausfall  des 
Experimentes  der  Herren  Elster  und  Geitel  (Wied.  Ann.,  189-4, 
52,  S.  440)  über  die  Wirkung  polarisirten  Lichtes  schon  1892 
voraussagte.^  Die  Herren  Elster  und  Geitel  haben  diesen 
ihnen  allerdings  wohlbekannten  Umstand  nicht  mitgetheilt. 

Herr  J.  Wanka  (1.  c.  S.  58)  hat  es  ferner  am  hiesigen 
Institute  im  Jahre  1891  auf  meine  Anregung  unternommen,  die 
Identität  der  Hertz'schen  Lichtwirkung  mit  der  von  mir  nach- 
gewiesenen entladenden  Wirkung  der  Kraftschwankungen  fest- 
zustellen. Es  ist  ihm  auch  gelungen,  den  vorauszusehenden 
Einfluss  der  Polarisationsrichtung  der  einen  Funken  ex- 
citirenden  elektrischen  Strahlen  nachzuweisen. 

Bezüglich  des  Einflusses  polarisirten  Lichtes  auf  die  Ent- 
ladung finden  sich  dort  folgende  Stellen: 

5.  57.  »Herr  G.  Jaumann  hielt  deswegen  auch  dafür, 
dass  die  Hertz'sche  Lichtwirkung  auf  dem  von  ihm  auf- 
gefundenen Einflüsse  der  Potentialschwankungen  auf  den  Ent- 
ladungsvorgang beruhe  und  hiedurch  erklärt  sei«. 

S.  63.  »Da  die  Wirkung  bei  einer  gewissen  Stellung  des 
activen  Funkens  gänzlich  erlosch,  weil  die  elektrischen  Kräfte 
desselben  polarisirt  sind,  so  ist  es  auch  sehr  wahrscheinlich, 
dass  das  Hertz 'sehe  Lichtexperiment,  mit  polarisirtem  Licht 
ausgeführt,  zu  einem  ähnlichen  Resultat  führen  müsse«. 

Die  Excitation  durch  polarisirtes  Licht  muss  erfolgen, 
wenn  die  elektrischen  Schwingungen  desselben  in  der  Elek- 
trodennormalen eine  Componente  haben,  wie  dies  Elster  und 
Geitel  thatsächlich  nachgewiesen  haben. 

5.  Quantitative  Übereinstimmung  der  Kraft- 
schwankungswirkung mit  der  Hertz'schen  Licht- 


1  Vergl.  Wanka,  Ein  neues  Entladungsexperiment.  Mitth.  der  deutschen 
mathem.  Gesellsch.  in  Prag,  1892.  —  Wied.  Beibl.,  17,  S.  1103. 
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Wirkung.  Die  Entladung  kann  excitirt  werden:  1.  durch  Licht, 
2.  durch  einen  elektromagnetischen  Strahl,  3.  durch  eine  elek- 
trische Drahtwelle.  In  der  folgenden  Tabelle  sind  für  diese  drei 
Fälle  die  Schätzungen  für  die  maximale  Anderungsgeschwindig- 

keit  der  elektrischen  Kraft  i-^r-)        zusammengestellt.    Man 

V  0*  /max 

erkennt,  dass  gerade  diese,  welche  die  Wirkung  der  Strahlen 
und  Wellen  auf  den  Funken  bestimmt,  in  allen  drei  Fällen  von 
gleicher  Grössenordnung  ist,  während  die  Amplitude  (jB)max 
und  Periode  N  der  Kraftänderung  ganz  verschiedene  Grössen- 
ordnung haben. 
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Amplitude 
der  Kraft 


>.    I 

^    I 


Schwin- 
gungszahl 


B 
< 


S 
^ 


^  bt 


JZ    c 
u  -.ca 

^   cd 


^         >: 


1.  Hertz 

2.  Wanka 

3.  Jau- 
mann 


Licht 

Hertz 'sehen 
Strahl 


Drahtwelle 


10-öC.G.S.i 
1 

10 


10i5sec-l|l0>0C.G.S.  lO'-i^  C.  G.  S. 

1010  1010  1020 


10» 


lO'O 


,1019 


I.  Die  Aufstellung. 

6.  Princip  der  folgenden  Messungen.  Es  handelte 
sich  mir  darum,  durch  möglichst  grosse  Differenzen  die 
Inconstanz  des  Entladungspotentials  deutlich  zu  machen. 

Nun  habe  ich  (1.  c.  S.  793,  dann  S.  803  und  a.  0.^  S.  1625) 
nachgewiesen,  dass  der  Eintritt  der  Entladung  bestimmt  wird 
ungefähr  durch  das  Product 


1  Nach  Maxwell,  Treatise,  II,  p.  391. 

2  Jaumann,  Die  Glimmentladungen  in  Luft  von  normalem  Druck.  Diese 
Sitzungsber.,  Bd.  97  (1888).  ^ 
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Fig.  1 
Kraft  Schwankungen 


stellt   als  Abscisse   die   Grösse   der  vorhandenen 
iE 


0/ 


,  als  Ordinate  die  zugehörige,  für 


Eo 


Fig.  1. 


dt 


die  Entladung  nöthige  elektrische  Kraft  E,  gemessen  an  der 
Oberfläche  jener  Elektrode, 
welche  von  den  excitirenden  ^ 
Kraftschwankungen  getrof- 
fen wird.  Die  Ordinate  gibt 
also  auch  ein  Mass  für  das 
Entladungspotential. 
Diese  Curve  ist  nach  Obigem 
ungefähr  eine  gleichseitige 
Hyperbel,  deren  Asympto- 
ten den  Axen  parallel  sind. 

Es  ist  sehr  wahrschein- 
lich, dass  auch  durch  oo 
grosse  Kraftschwankungen 

das  Entladungspotential  nicht  unter  eine  gewisse  (vom  Ent- 
ladungsfelde abhängige)  Grösse  gedrückt  werden  kann.  Falls 
man  nun  einen  solchen  Ladungsmodus  wählt,  dass  die  hiebei 
unvermeidlichen  Kraftschwankungen  sehr  gross  oder  sehr  rasch 
sind,  so  wird  man  keine  grossen  Abweichungen  von  diesem 
kleinsten  Entladungspotential  finden.  »Es  trifft  dies  ein,  wenn 
man,  wie  dies  bei  Funkenpotentialmessungen  üblich  ist,  zur 
Ladung  eine  Influenzmaschine  verwendet  oder  irgendwo  nach- 
lässige Contacte  belässt,  so  dass  in  den  Zuleitungen  kleine 
Fünkchen  auftreten.  Hieraus  mag  es  sich  erklären,  dass  die 
Funkenpotentiale  bei  verschiedenen  Beobachtern  nicht  sehr 
verschiedene  Werthe  aufweisen  und  dass  man  dieselben  für 
constant  halten  konnte. 

Will  man  grosse  Abweichungen  von  diesem  Grenz- 
werth  erzielen,  so  muss  man  zu  möglichst  kleinen  Kraft- 
schwankungen zurückgehen.  Erst  bei  den  kleinsten  Werthen 
derselben  ist  ein  rasches  Ansteigen  des  Funkenpotentials  zu 
hoffen. 

Ich  habe  nun  den  Ladungsmodus  dementsprechend  ein- 
gerichtet und  thatsächlich  Entladungspotentiale  erhalten, 
welche  bis  4007o  grösser  sind  als  die  gewöhnlichen. 
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Es  bestätigt  dieser  Erfolg,  dass  der  Zusammenhang  zwischen 
Entladungspotential  und  Kraftschwankungen  thatsächlich  der 
Fig.  1  entspricht. 

7.  Der  Ladungs- 
modus. Eine  Entladung 
unter  möglichstem  Aus- 
schluss excitirender 
Kraftschwankungen 
kann  man  in  folgenden 
zwei  Weisen  bewirken. 
Ein  Condensatorplattenpaar  QQ  (Fig.  2  und  3)  ist  unter 
Vermeidung  aller  Contactfehler  mit  der  Funkenstrecke  E^E., 
verbunden.  Man  ladet  den  Condensator  durch  Auflegen  von 
Zuleitungsdrähten  {A^A^  Fig.  3)  auf  ein  niedrigeres  Potential 
als  zur  Entladung  bei  E  hinreicht  und  entfernt  dann  die  Zu- 
leitungsdrähte  völlig.  Man  erzeugt  nun  den  Funken: 

1.  durch  Näherung  der  Elektroden  E.  Hiebei  zeigt  sich, 
dass  der  erzielte  Funke  auffallend  klein  ist  für  die  Potential- 
differenz,  welche  die  Platten  haben; 

2.  durch  Entfernung  der  Platten  C^C^  von  einander.  Hie- 
bei zeigt  sich,  dass  die  erreichte  Potentialdifferenz  auffallend 
hoch  ist  für  die  Distanz,  welche  die  Elektroden  haben. 

Diese  einfache  Aufstellung  ist  deshalb  bisher  nicht  zu 
Messungen  herangezogen  worden,  weil  sie  thatsächlich  im 
Gebrauch  viel  umständlicher  ist  als  das  übliche  Laden  mit 
Hilfe  einer  Influenzmaschine  unter  Zuschaltung  des  Elektro- 
meters und  einer  grösseren  Leydnerbatterie. 

8.  Beschreibung  der  Aufstellung.  Die  beiden  Con- 
densatorplatten  C^C^  (Fig.  3),  die  beiden  Funkenelektroden  E^E^ 
und  die  beiden  Elektroden  D^D^  eines  Elektroskops  sind  unter 
einander  ohne  Contactfehler  verbunden,  so  dass  C^D^E^  einen 
Körper  bilden  und  C^D^E.^  durch  Drähte  verbunden  sind,  von 
welchen  der  strichlirte  Draht  D^C.^  weit  ausserhalb  der  Zeich- 
nungsebene zu  denken  ist.  Die  isolirenden  Stützen  /  und  J 
bestehen  aus  sorgfältig  schellackirtem  böhmischem  Glas.^ 


1  Die  Condensatorplatten  C^Cy  haben  18  cm  Radius,  ihre  Entfernung 
kann  von  0  auf  15  cm  geändert  werden.  Es  geschieht  dies  mittelst  des  Hebel - 
Parallelogramms  HH  von   2  m   horizontaler  Länge,  welches  jenseits  seiner 
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Das  Ganze  steht  in  einem  kubischen  Holzkasten  G,  welcher 
die  nöthigen  Spiegelglasfenster  und  Öffnungen  hat  und  in  wel- 
chen die  beweglichen  Theile  J  und  A^A^  mittelst  Trichtern  aus 
Kautschukmembran  eintreten.  Die  Luft  im  Innern  des  Kastens 
wird  staubfrei  und  mit  Schwefelsäure  trocken  gehalten. 

Die  Entfernung  der  Elektroden  von  einander  kann  mittelst 
der  Schraube  5  von  0  bis  1 5  mm  geändert  und  gemessen  werden. 


r-^ 


TTl 


k\ 


30 


gÜ^.-A      -<fl^ 


Fig.  3. 


Die  Elektroden  endigen  in  feingearbeiteten  Kugelflächen  aus 
Platin  von  0-5,  2*5  oder  20  mm  Radius. 

9.  Das  Elektroskop  besteht  aus  einem  kubischen  Schutz- 
kasten Z>2  aus  Messing,  welcher  links  und  oben  offen  ist  und 


Stützpunkte  rechts  ausäquilibrirt  ist,  durch  zwei  Kautschukrollen  bei  F  gefuhrt 
wird  und  vom  Beobachter  mit  Hilfe  des  Stabes  T  entweder  aus  freier  Hand 
oder  mittelst  eines  Triebes  gehoben  und  gesenkt  werden  kann.  Es  ermöglicht 
dies  eine  sehr  leichte  und  feine  Parallelverschiebung  der  Platte  Co. 
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der  quadratischen  Platte  D^  gegenübersteht.  An  Stelle  der  fort- 
fallenden Würfelkante  bleibt  jedoch  eine  Brücke  b  von  circa 
1  cm  Breite  stehen. 

Die  vordere  und  hintere  Fläche  des  Schutzkastens  trägt 
kreisförmige  Einschnitte,  zwischen  welchen  man  die  Nadel 
des  Elektroskops  spielen  sieht.  Diese  besteht  aus  einem  harten 
Messingband  von  1  mm  Breite,  0*04  mm  Dicke  und  60  mm 
Länge,  welches  in  die  Mitte  der  rechten  oberen  Kante  des 
Schutzkastens  so  gelöthet  ist,  dass  es  in  der  Ruhelage  einem 
Winkel  von  25"*  mit  der  Verticalen  einschliesst. 

Die  Nadel  spielt  unmittelbar  auf  einer  Kreisscala,  welche 
das  reelle  Bild  einer  in  3  w  Entfernung  hinter  dem  Elektro- 
skop  aufgestellten,  auf  Papier  gezeichneten  Kreisscala  ist. 
Dieses  Bild  wird  mittelst  einer  guten  Linse,  welche  1  m  hinter 
dem  Elektroskop  aufgestellt  ist,  in  den  Schutzkasten  desselben 
geworfen.  Die  Ablesung  erfolgt  mittelst  eines  1  m  vor  dem 
Elektroskop  aufgestellten  Fernrohres. 

Dieses  Elektroskop  erfüllte  die  Anforderungen,  welche  die 
Messungen  stellten.  Es  ist  verlässlicher  als  Elektroskope  mit 
isolirter  Nadel,  hat  keine  Contact-  und  Isolationsfehler,  wie  sie 
bei  vollkommeneren  Elektrometern  unvermeidlich  sind,  ist  von 
günstiger  Gleichung  und  im  Gebrauch  sehr  bequem.  Es  hat 
sehr  raschen  Ausschlag  und  kommt  fast  momentan  zur  Ruhe. 

Seine  Genauigkeit  ist  nicht  gross,  aber  für  den  angestrebten 
Zweck  weitaus  ausreichend. 

10.  Die  Graduirung  des  Elektroskops  erfolgte  öfters 
mit  Hilfe  meines  absoluten  Elektrometers  mit  Kuppel- 
suspension.^  Folgende  Tabelle  und  Fig.  4  stellen  die  Glei- 
chung des  Elektroskops  dar.  Die  meisten  Elektroskope  werden 
bei  grossen  Ausschlägen  labil.  Zufolge  der  Brücke  h,  in  deren 
elektrostatischen  Schutz  die  Nadel  bei  grösseren  Ausschlägen 
kommt,  tritt  an  Stelle  des  Labilitätsmaximums  ein  Wendepunkt, 
in  welchem  man  eine  Stelle  sehr  grosser  Empfindlichkeit 
zur  Verfügung  hat,  während  der  Ausschlag  darüber  hinaus 
stabil  und  von  geringer  Empfindlichkeit  ist,  so  dass  der  Um- 
fang der  Messungen  ein  grosser  ist. 


1  Diese  Sitzungsber.,  Bd.  101  (1892). 


Inconstanz  des  Funkenpotentials. 
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Das  Instrument  gestattet  Potentialmessungen  zwischen  5 
und  60  C.  G.  S.  Die  Empfindlichkeit  beträgt  im  Mittel  unge- 
fähr 1  **  Ausschlag  für  1  C.  G.  S.,  an  der  empfindlichen  Stelle 
(zwischen  28-6  und  30-0  C.  G.  S.)  aber  10**  Ausschlag  für 
1  C.  G.  S. 


Ausschlag 

in  Kreis- 

theilstrichen 

Potential- 
differenz 
in  C.  G.  S. 

1 

1-8 

5 

13-4 

10 

22-3 

20 

28-6 

30 

30-0 

40 

32-8 

50 

38-1 

60 

47-4 

65 

52-3 

1 

^-K                                          MM'-'-r-~-,-^^~~-'^-.r,           -r,^ 

ü  j               li^ 

o           .j ^._L.^^^^,_^ 

TT    T  ^ 

'^'                            **-H                                                    1 

i^ 

jj       *■          j^"7^""" 

■y 

3 

mVr'M 

^x 

'^f -^^ 

I  TM    ,  ^    t 

t\                                        1 

!  ■  :|    i  !ii 

e*        fo       :e     -w       «      ^o      e^i 

Kreistheilstriche  des  Elektroskops 

Fig.  4. 


*  Die  Genauigkeit  des  Elektroskops  beträgt  für  gewöhn- 
lich iVo»  jedoch  kommen  ausnahmsweise  Fehler  bis  zu  47o  vor. 
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Grössere  Fehler  habe  ich  niemals  beobachtet.  Fehler  von  dieser 
Grössenordnung  sind  für  das  Folgende  gleichgiltig. 

11.  Potentialerhöhung  durch  Hebung  der  Conden- 
satorplatte  C2.  Die  in  Fig.  5  dargestellten  Messungen,  welche 
ganz  flüchtig  und  an  verschiedenen  Tagen  gemacht  worden 
sind,  geben  ein  gutes  Bild  von  der  Wirksamkeit  der  Aufstellung 


Erhebung  der  Condensatorplatte,  Triebtheilstriche 

fS        it      n     n      u      m      ü     $      7     0    s    *  j  t  7  0 


0006  0007  0008  0009  0  01  0011  OOIZ 

Reciproke  Capacität  in  cm—' 

Fig.  5. 

und  zeigen,  dass  ich  mich  über  alle  Nebeneigenschaften  der- 
selben wohl  unterrichtet  habe. 

Die  Isolation  ist  eine  so  vortreffliche,  dass  ein  Ladungs- 
verlust auch  bei  den  höchsten  Potentialen  erst  nach  Stunden 
bemerkbar  wird.  Zufolge  dessen  ordnen  sich  die  Elektroskop- 
ablesungen  bei  gegebener  Ladung  ganz  eindeutig  den  Stel- 
lungen der  Platte  Q  (an  der  Theilung  des  Triebes  abzulesen, 
welcher  die  Stange  T  bewegt)  zu. 


Inconstanz  des  Funkenpotentials. 
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II.    Nachwirkung  des  Funkens.  Erholung  der  Funkenstrecke. 

12.  Veränderung  der  Funkenstrecke  durch  den 
Funken.  Es  wäre  leicht  für  alles  Folgende  glatte  Gesetzmässig- 
keiten zu  erhalten,  wenn  die  Funken  nicht  die  Funkenstrecke 
verändern  würden.  Die  Nachwirkungen  aller  voran- 
gegangenen Funken  überdecken  und  verlöschen  sich, 
so  dass  der  Ausfall  der  Messungen  desto  unregelmässiger  wird, 
je  länger  man  eine  Messungsreihe  fortsetzt. 

Man  schreibt  die  Veränderung  der  Funkenstrecke  durch 
den  Funken  der  Corrosion  der  Elektroden  zu,  jedoch  nicht 
mit  Recht. 

Die  Nachwirkung  der  Funken  besteht  kurz  gesagt  darin, 
dass  sich  die  Hyperbel  Fig.  1   mehr  oder  weniger  an  ihre 
Asymptoten  anschmiegt, 
ersten 


Im  i         V     Falle  werden  die  Funkenpotentiale  cet.  par. 
,  ,  .      «  zweiten 
I  kleiner 
,  und  auch  die  Empfindlichkeit  für  Unterschiede  der 

^^^^^^'  (  kleiner 

Kraftschwankungen  wird  <  .  Das  ist,  was  im  Folgenden 

(  grosser 

eine    \       ^  Funkenstrecke  genannt  werden  soll. 

(  gute 

13.  Ungünstige  Nachwirkung  der  Funken.  Mehrere 
kräftige  oder  unter  starker  Kraftschwankung  erfolgende 
Funken  verderben  die  Funkenstrecke  umso  rascher,  je 
kleiner  sie  ist.  Als  auffallendes  Beispiel  folgende  Messungs- 
reihe. 


Beob. 

Nr. 

Funkenpotential 
(sUrke  Kraft- 
schwankungen) 

1 

65 

28-3  CG.  S. 

Funkenlänge  O'S  mm 

66 

25-6 

Ei-h,  Radius  O'^mm 

67 

29-0 

E^ — ,  Radius  2*5  mm 

68 

7-4 

69 

13-4 

73 

7-4 

76 

6-5 

Sitzb.  d.  roathem.-natunv.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 
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14.  Günstige  Nachwirkung  der  Funken.  Wenige* 
deutlich,  aber  doch  oft  merkbar  ist  eine  günstige  Nachwirkung 
der  Funken.  Schwache,  bei  kleinen  Kraftschwankungen 
erfolgende  Funken  verbessern  manchmal  die  Funkenstrecke. 
Diese  Verbesserung  ist  besonders  deutlich  bei  frisch  polirten 
Elektroden.  Diese  sind  schlechter  als  solche,  mit  welchen 
bereits  eine  Zeit  lang  v^orsichtig  gearbeitet  wurde. 


—              ^-v 

2       faß 
'^       c 

C          3 

^^^ 

u 

z 

^^i, 

J3 

Md.^ 

o 

c       s: 

<u 

3           3 

CQ 

tu        ^ 

41 

26-75 

42 

26-95 

43 

27-3 

44 

27-85 

45 

28-1 

46 

28-3 

Funkenlänge  0  •  8  mm 

£i-h,  rj  =  0  5 
E,,—,  r3  =  2-5 


Ein  Funke  bei  unvorsichtiger 
Ladung 


26-8  ! 
26-85| 


—          y^ 

c3           bO 

■^        C 

C          3 

^"^■§ 

1 

&o- 

j6 

iio.sp 

o 

C          4= 

<u 

£          ^ 

OQ 

420 

21-9 

Frisch  polirte  Elek- 

421 

24-5 

troden 

1 

425 

26-6 

Funkenlänge  IS  mm 

427 

26-2 

E^-h,  r,  =  20 

428 

46-4 

j^a— ,  rg  =  20 

429 

53-0 

432 

36-8 

' 

434 

35-6 

i 

Man  merkt  die  günstige  Nachwirkung  der  Funken  zu 
Anfang  der  meisten  Messungsreihen. 

15.   Erholung  der  Funkenstrecke.    Eine  verdorbene 
Funkenstrecke    erholt    sich   von    selbst   im  Laufe    einiger 
Stunden,  oft  schon  einer  halben  Stunde  von  der  Nachwirkung, 
der  Funken. 

Die  Nachwirkung  rührt  also  nicht  von  der  Corrosion  her. 
Um  auch  zu  zeigen,  dass  die  Nachwirkung  nicht  von  in  der 
Luft  schwebendem  Metallstaub  herrührt,  habe  ich  einen  starken 
Strom  staubfreier  trockener  Luft  zwischen  den  Elektroden 
durchgeleitet.  Dies  beschleunigt  die  Erholung  nicht  merklich. 


Inconstanz  des  Funkenpotentials. 
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S   -11 

32  -lu  xr 


I 

132       13-4 

I 


Erholung 
über  Nacht 


133 
Il34 
|135 
jl36 
'l37 


29-9 
30-0 
17-6 
13-4 
13  4 


Funkenlänge  0*8  mm 


£9 


-,  0-5 
-,  2-5 


0 
03 

Funkenpotential 

C.  G.  S. 
(starke  Kraft- 
schwankungen) 

Funkenlänge  0*8  mm 
£1-4-,  0-5 
£2"    2-3 

147 
149 

13-4 
15-5 

30  Minuten 
Erholung 

152 
154 
155 
156 
157 

37-5 
256 
19-2 
13-4 
13  4 

16.  Vergleich  mit  der  Hertz'schen  Lichtwirkung. 
Wenn  eine  solche  Vorstellung  befriedigt,  so  mag  man  an  eine 
Oberflächenveränderung  denken,  welche  sowohl  bei  ganz  frisch 
polirten,  als  bei  stark  gebrauchten  Elektroden  vorhanden  ist, 
welche  sich  bei  der  Erholung  von  selbst  ausgleicht  und  die 
Nachwirkung  der  Funken  bedingt.  Ich  stimme  einer  solchen 
Erklärung  nicht  zu. 

Keinesfalls  aber  darf  man  deshalb,  weil  die  Empfindlichkeit 
gegen  Kraftschwankungen  von  der  Nachwirkung  der  Funken 
abhängt,  die  Kraftschwankungswirkung  selbst  trivial  erklären. 
Schon  der  in  Abschnitt  4  erwähnte  Zusammenhang  der  Kraft- 
schwankungswirkung mit  der  Hertz'schen  Lichtwirkung  muss 
beide  vor  einer  Trivialerklärung  schützen.^ 

Die  Lichtwirkung  hängt  in  ungefähr  derselben  Weise  von 
der  Nachwirkung  des  Funkens  ab  wie  die  Kraftschwankungs- 
wirkung. Verdorbene  Funkenstrecken  zeigen  eine  kleinere 
Empfindlichkeit  für  das  Licht. 


1  Trivialerklärungen  bilden  meiner  Meinung  nach,  Risico  und  Gewinn 
verglichen,  immer  einen  methodischen  Fehler.  Man  hat  vielfach  die  Hertz- 
sche  Lichtwirkung  durch  ein  Zerstäuben  der  Elektroden  durch  das  Licht 
»erklärt«. 

2* 
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III.  Hohe  Funkenpotentiale  bei  ruhiger  Ladung. 

17.  Verschiedene  Ladungsarten  unter  starken 
Kraftschwankungen.  Es  war  anfänglich  meine  Absicht, 
das  Entladungsgesetz 


8/ 


=  Const. 


durch  absolute  Messungen  sicherzustellen.  Man  ladet  das 
System  CDE  (Abschnitt  8)  nicht  direct  mit  der  Influenz- 
maschine, sondern  durch  Ausladen  einer  kleinen  gemessenen 
Capacität  in  den  Condensator  C^C^,  Dies  gibt  eine  Kraft- 
schwankung von  angebbarer  Grösse  in  der  Funkenstrecke. 

Man  kann  in  dieser  Weise  die  Ladung  bis  eben  über  das 
Funkenpotential  auf  einmal  oder  in  mehreren  Absätzen  her- 
stellen. In  je  kleineren  Sprüngen  man  die  Ladung  besorgt, 
desto  grösser  soll  cet.  par.  das  Funkenpotential  sein. 

Diese  Messungen  gaben  jedoch  der  Nachwirkung  und 
der  im  folgenden  Capitel  zu  beschreibenden  Verspätung  der 
Funken  wegen  kein  regelmässiges  Resultat.  Nur  ausnahms- 
weise ergaben  sich  bei  besonders  gutem  Zustand  der  Funken- 
strecke bei  Abwechslung  der  Ladungsart  entsprechende  Ände- 
rungen des  Funkenpotentials,  welche  der  Änderung  der  Kraft- 
schwankungen zuzuschreiben  sind,  wie  in  folgender  Reihe: 


Beob.  Nr. 


Funkenpotential  in  C.  G.  S. 
bei  Ladung 


in  einem 
Absatz 


in  mehreren 
Absätzen 


mit  Influenz 
maschine 


256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 


28-3 


20-9 


25-6 


29-0 


29-8 


30-2 


25-2 


18-5 


24-8 


Funkenlänge  Z'Omm 
£,H-,  ri=0-5 
£^,— ,  1-2  =  2-5 


Inconstanz  des  Funkenpolentials. 
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18.  Entladung  durch  Näherung  der  Elektroden.  Im 
Gegensatze  zu  der  Unregelmässigkeit  der  Funkenpotentiale  bei 
Ladung  unter  verschiedenen,  aber  immer  starken  Kraftschwan- 
kungen ist  der  Unterschied  der  Funkenpotentiale  bei  starken 
Kraftschwankungen  und  bei  völliger  Vermeidung  derselben 
unter  allen  Umständen  unverkennbar. 

Das  System  CDE  (Abschnitt  8)  wurde  auf  37-2  C.  G.  S. 
geladen  und  dann  die  Zuleitungen  A^A^  entfernt.  Nun  wurden 
mittelst  der  Schraube  S  die  Elektroden  E^E^  einander  genähert, 
und  es  wurde  constatirt,  dass  bei  \'2mfn  Funkendistanz  eben 
noch  kein  Funke  zu  Stande  kam. 

Diese  Funkendistanz  wurde  beibehalten,  das  System  aus- 
geladen und  nun  mittelst  der  Influenzmaschine^  geladen.  So 
wurde  der  starken  und  zahlreichen  Kraftschwankungen  wegen 
der  Funke  schon  bei  viel  niedrigeren  Potentialdifferenzen  er- 
halten. 


Funkenpotential 

Funkenlänge 

1 

'  Beob.  Nr. 

Näherung 
der  Elek- 
troden 

Influenz- 
maschine 

107 
108 
109 

37-2 

20-4 
18-6 

1  •  2  mm 

1        0-8  wjw 

i 

1 

r,  =0-5 
r2  =  2-5 

126 

127 

1        128 

1        129 

36-8 

22-3 
13  4 
11-0 

130 

131 

'       132 

38-1 

15-5 
13-4 

0*8  mm 

1 
1 

i 

1  Es  ist  unvortheilhaft,  die  Ladung  direct  durch  die  Influenzmaschine  zu 
besorgen.  Sie  erfolgt  dann  zu  rasch,  als  dass  man  das  Etektroskop  ablesen 
könnte,  während  bei  Nebenschaltung  einer  Batterie  der  Funke  die  Elektroden 
ruinirt.  Man  verfahrt  folgendermassen :  Der  Hauptstrom  der  Influenzmaschine 
fliesst  durch  eine  nebengeschaltete  Büschelentladungsstrecke  (-4- Spitze  und 
—  Platte),  die  Maschine  wird  gleichmässig  gedreht,  der  Potentialanstieg,  also 
die  Ladung  von  C^C^  wird  durch  langsames  Entfernen  der  Spitze  von  der  Platte 
bewirkt.  In  die  Zuleitungen  A^A^  ist  ein  kleines  Fünkchen  eingeschaltet. 
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19.  Entladung  durch  Hebung  der  Condensator- 
platte  Cg.  Es  wurde  verglichen  das  Funkenpotential,  welches 
durch  Ladung  mittelst  Influenzmaschine  zu  erhalten  war,  und 
jenes,  welches  sich  bei  Potentialerhöhung  durch  Hebung  von 
Cg  ergibt. 

Man  macht  die  Capacität  QCg  möglichst  gross,  ladet  niedrig, 
entfernt  die  Zuleitungen  A^A^  und  wartet  10  Secunden,  bevor 
man  die  Platte  hebt.  Das  Heben  erfolgt  in  ungefähr  5  Secunden, 
in  derselben  Zeit,  in  welcher  man  die  Ladung  mit  der  Influenz- 
maschine bewirkt. 


Beob.  Nr. 

Funkenpotential  C.  G.  S. 
bei  Ladung  mittelst 

Hebung 
von  C^ 

Influenz- 
maschine 

Zwei  Stunden  Erholung 

Funkenlänge  0  •  8  mm 
£i-+-,  ri  =  0-5 
E^—,  r2  =  2-5 

f  Funkenstrecke  schon  ver- 
/                  dorben 

Erholt,  aber  sogleich  wieder 
verdorben 

1 

138 
139 
140 
141 
142 
143 

144  1 

145  ! 
146 

147 
148 
149 
150         1 

39-9 
51-4 

34-1 

24-8 
20-9 

17-6 

22-3 
20-9 

17-6 
15  5 

13-4 

1 

15-5 
13-4 

1 

30  Minuten  Erholung 

1 

1 

152       ; 

153 
154 

155         ' 
156 
157 

1 

32*5 

37-5 

25-6 
19-2 
13-4 
13-4 

Inconstanz  des  Funkenpotentials. 
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Bei  längeren  Funkenstrecken  ist  die  Empfindlichkeit  für 
Kraftschwankungen  nicht  so  gross,  aber  die  Funkenstrecke 
verdirbt  auch  nicht  so  leicht,  wie  folgende  Reihe  zeigt: 


1                          1 

Funkenpotential  in  C.  G.  S.     ' 

Beob.  Nr.    i 

1                        1 

Hebung 

Influenz-       ' 
maschine      | 

118 

38-1 

Funkenlänge  3  mm 

119 

38- 1 

£^-+-,  r^  =0-5 

120 

43-3 

E^—'f     1^q^  =  2i'ö 

121 

38- 1 

'           122 

1             ""^         1 

52-3 

1           123         1 

38-4 

'           124         1' 

40-5 

125 

38-1 

20.  Vergleich  mit  dem  Siede-  und  Gefrierverzug. 
Es  ist  (von  praktischen  Gesichtspunkten  abgesehen)  noch  un- 
richtiger, einer  gegebenen  Funkenstrecke  ein  bestimmtes  Fun- 
kenpotential zuzuschreiben,  als  reinem  Wasser  bei  normalem 
Barometerstand  eine  bestimmte  Siede-  und  Gefriertemperatur 
zuzuschreiben. 


Je  reiner  man  die  Aufstellung  macht,  um 


und  Gefriertemperatur 


die  Siede- 
das  Fun- 


zu  bestimmen,  umso  weniger  erhält 


kenpotential 

man   constante  Werthe.  Um  grosse  Abweichungen  von  den 

gewöhnlichen  Werthen  zu  erhalten,  muss  man  die  kleinsten 

(  Eiskrystalle  oder  Dampf  blasen  . ,        ^r 

{  ,r    c.    ,         ,  vermeiden.  Nur  wenn  diese 

(  Kraftschwankungen 

in  sehr  grosser  Menge  vorhanden  sind,  erhält  man  jene  Grenz- 

_,,  ,  .  .. t_    I-   t       i  Siede-  und  Gefriertem- 

werthe,  welche  man  gewohnliche  i  ^     . 

(  Funkenpotentiale 

peratur  nennt.  Es  ist  deshalb  eine  unzulässige  Abstraction,  sich 
vorzustellen,  dass  der  Eintritt  solcher  katastrophischer  Vorgänge 
stattfindet,  weil  eine  bestimmte  Temperatur,  Potentialdifferenz 
etc.  vorhanden  ist. 

Die  Untersuchung  der  wahren  Bedingungen  der  elektri- 
schen  Entladung   ist  durch  die   Kenntniss  der  bestimmt   zu 
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fassenden  Kraftschwankungswirkung  und  die  sogleich  zu  be- 
schreibende Verspätung  jener  über  die  Bedingungen  der  Aggre- 
gationsänderung, Krystallisation,  des  Zerreissens  etc.  voraus. 

IV.  Verspätung  der  Entladung. 

21.  Abwarten  des  Funkens.  Wenn  etwas  an  den  Ent- 
ladungsbedingungen fehlt,  so  hindert  dies  nur  die  sofortige  Ent- 
ladung; nach  einigem  Abwarten  ohne  Verbesserung  der  Ent- 
ladungsbedingungen kann  die  Entladung  noch  erfolgen. 

Eine  Wartezeit  von  einigen  Minuten  kann  einen 
Mangel  an  Potentialdifferenz  von  20  C.  G.  S.  ersetzen. 
Eine  Entladung,  welche  bei  ruhiger  Ladung  bei  50  C.  G.  S. 
sogleich  stattfindet,  geht  bei  gleicher  ruhiger  Ladung  auch  bei 
30  C.  G.  S.  vor  sich,  aber  erst  nach  mehreren  Minuten  ruhigen 
Wartens.  Es  gibt  aber  eine  untere  Grenze  der  PotentialdifTe- 
renz  für  den  gegebenen  Zustand  der  Funkenstrecke,  unterhalb 
welcher  die  Entladung  auch  nach  stundenlangem  Warten  nicht 
mehr  eintritt  (bei  dem  gewählten  Beispiel  wäre  ungefähr  29*8 
C.  G.  S.  diese  Grenze). 

Der  Condensator  €^€2  wurde  niedrig  geladen,  dann  isolirt 
(A^A^  entfernt),  10  Secunden  gewartet  und  dann  die  Potential- 
differenz durch  Hebung  der  Platte  Cg  bis  auf  die  in  folgender 
Tabelle  angegebenen  Werthe  vergrössert  und  dann  das  System 
solange  ruhig  stehen  gelassen,  bis  der  Funke  eintrat. 

Die  Angabe  0  Secunden  für  die  Verspätung  bedeutet,  dass 
die  Hebung  der  Condensatorplatte  solange  fortgesetzt  wurde, 
bis  der  Funke  eintrat.  Das  zugehörige  Funkenpotential  ent- 
spricht also  nicht  der  Verspätung  0  Secunden,  sondern  einer 
Verspätung  von  einigen  Secunden,  weil  das  Heben  der  Platte  Q 
selbst  5  Secunden  in  Anspruch  nimmt. 

Die  sämmtlichen  angegebenen  Verspätungen  müssten  etwa 
um  2  •  5  Secunden  vergrössert  werden. 


Beob.  Nr. 


Funkenpoten- 
tial  in  C.  G.  S. 


Verspätung 


239 
240 
241 


47-4 
28  2 
47-4 


0  See. 
140 
0 


Funkenlänge  3  min 
E^-h,  r,  =0-5 
^2— »  #-2  =  2-5 
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Beob.  Nr. 

Funkenpoten- 
tial in  C.  G.  S. 

Verspätung 

i 

i         242 

33-4 

55  See. 

243 

45-6 

0 

244 

28  7 

115 

'          245 

1         40-7 

0 

1 

1          246 

1         29-5 

78 

1 

247 

38-1 

0 

\.    Funkenstrecke  ver- 
^             dorben 

1          248 

'          249 

250 

32-1 

29-8 

1         41-7 

5 
2 
0 

'          251 

'         33-9 

1 

17 

) 

Die  Verschlechterung  der  Funkenstrecke  nach  heftigeren 
Funken  und  ihre  Erholung  nach  längerem  Nichtgebrauch  ist  bei 
diesen  Experimenten  ebenfalls  sehr  deutlich.  Eine  verdorbene 
Funkenstrecke  gibt  unregelmässige  und  zu  kleine  Verspätungen. 
Eine  völlig  verdorbene  Funkenstrecke  gibt  überhaupt  keine  deut- 
liche Verspätung. 

22.  Abwesenheit  von  vorhergehenden  Entladun- 
gen während  der  Verspätung.  Man  erhält  diese  Verspä- 
tung ganz  ohne  besondere  Aufstellung  nicht  selten,  wenn  man 
eine  Leydnerflasche  durch  einen  Auslader  nicht  völlig  schliesst 
und  so  einige  Secunden  wartet.^  Es  ist  dies  bis  jetzt  nicht  so 
sehr  aufgefallen  weil  dabei  immer  knisternde  Büschelent- 
ladungen in  der  Funkenstrecke  voraus  gehen,  so  dass  man  an- 
nehmen konnte,  dass  diese  Büschelentladungen  durch  Erhitzung 
der  Luft  erst  dem  Funken  den  Weg  bereiten,  womit  für  die 
Trivialerklärung  gesorgt  war. 

Bei  meiner  feineren  Aufstellung  erkennt  man  jedoch  sofort 
die  Unhaltbarkeit  einer  solchen  Erklärung. 

Während  der  Verspätung  findet  niemals  irgend- 
welche Entladung  statt,  so  dass  der  Funke  nach  Ablauf 
der  Verspätungszeit  ganz  unvermittelt  erscheint. 

Die  Isolation  ist  eine  vortreffliche,  so  dass  vor  dem  Funken 
das  Elektroskop  ganz  ruhig  einsteht.   Es   ist  auch  nicht  das 


1  Prof.  Mach  beobachtete  vor  Jahren  die  gleiche  Erscheinung  bei  einem 
Funken  in  Terpentinöl. 
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geringste  Zucken  der  Elektroskopnadel  bis  zum  Eintritt  des 
Funkens,  welcher  ganz  auslädt,  bemerkbar.  Man  kann  gewiss 
sein,  dass  während  der  Verspätung  nicht  0*2  C.  G.  S.  an  Elek- 
tricitätsmenge  sich  ausgleichen.  Diese  Entladung  würde  man 
schon  an  einer  Bewegung  der  Elektroskopnadel  um  7^^**  be- 
merken, und  sie  wäre  übrigens  auch  gar  nicht  im  Stande,  die 
Funkenstrecke  nennenswerth  zu  erhitzen. 

23.  Stabilität  während  der  Verspätung.  Man  muss 
zunächst  vermuthen,  dass  die  Verspätung  dadurch  ein  Ende 
findet,  dass  der  Funke  durch  eine  zufällige  minimale  äussere 
Veranlassung  eintritt,  denn  eine  ausgiebige  äussere  Veran- 
lassung ist  doch  nicht  erfindlich,  und  so  sollte  man  den  Zustand 
der  Funkenstrecke  für  einen  völlig  labilen  halten  und  ver- 
muthen, dass  der  geringste  absichtlich  eingeführte  Reiz  den 
Funken  auslösen  müsste. 

Ich  hatte  die  Hofi'nung  so  eine  Aufstellung  gewonnen  zu 
haben,  welche  äusserst  empfindlich  auf  Kraftschwankungen 
und  auf  Licht  reagirt,  sah  mich  aber  hierin  völlig  enttäuscht. 
Die  Aufstellung  ist  sehr  geeignet,  die  Kraftschwankungs-  und 
Lichtwirkung  einwurfsfrei  zu  zeigen,  aber  sie  ist  auch  sehr 
wenig  empfindlich  hiefür.  Es  gehören  sehr  starke  Kraft- 
schwankungen oder  Beleuchtungen  dazu,  um  den  Funken  aus- 
zulösen. 

Eine  schwächere  Kraftschwankung  oder  Beleuchtung  ver- 
anlasst nicht  selten  eine  theilweise  Entladung,  wobei  die 
Nadel  um  2 — 3**  zurückzuckt,  wonach  die  Verspätung  weiter 
stattfindet  und  ihrerzeit  ohne  weiteren  Anreiz  in  dem  Funken 
endigt.  Auch  diese  theilweise  Entladung  wird  von  der  Funken- 
strecke vertragen,  ohne  dass  die  Verspätung  aufgehoben  wird. 
Es  ergänzt  dies  den  Gegenbeweis  des  Abschnittes  22. 

Der  Zustand  der  Funkenstrecke  während  der  ganzen  Ver- 
spätungszeit mit  Ausnahme  der  letzten  Secunden  ist  also  ein 
sehr  stabiler,  was  auch  nicht  wundern  kann,  wenn  man 
bedenkt,  dass  die  Potentialdifferenz  dabei  um  20  C.  G.  S. 
niedriger  sein  kann  als  jene,  welche  cet.  par.  den  Funken  sofort 
bewirkt. 

24.  Vorprocess  der  Funkenentladung.  Die  Verspä- 
tung wird  nicht  durch  eine  äussere  zufällige  Veranlassung  auf- 
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gehoben,  es  lässt  sich  keine  solche  denken,  welche  stark  genug 
wäre,  um  die  nachgewiesene  Stabilität  aufzuheben. 

Der  Widerspruch  dieser  Stabilität  und  des  freiwilligen  Ein- 
trittes des  Funkens  nach  Ablauf  der  Verspätung  führt  zu  einem 
fremdartigen,  aber  sicheren  Schluss:  Die  Funkenstrecke  muss 
von  selbst  gegen  Ende  der  Verspätungszeit  aus  dem 
stabilen  Zustand  heraustreten  und  in  einen  labilen 
übergehen. 

Dies  besagt  Folgendes:  Während  der  Verspätungs- 
zeit findet  ein  specifischer  Vorprocess  in  der  Funken- 
strecke statt,  welcher  nach  Abschnitt  22  selbst  keine  Ent- 
ladung ist,  jedoch  die  Funkenstrecke  in  einer  angebbaren,  ver- 
gleichsweise grossen  Zeit  zur  Entladung  geeignet  macht. 

Dieser  Vorprocess  darf  nicht  trivial  erklärt  werden,  denn 
erhängt  in  besonderer  Weise  mit  der  Kraftschwankungswirkung 
und  mit  der  Nachwirkung  der  Funken  zusammen. 

25.  Unterschied  zwischen  Verzug  und  Verspätung. 
Die  Verspätung  der  Entladung,  weil  sie  von  selbst  ein  Ende 
findet,  macht  auf  den  ersten  Blick  den  Eindruck  einer  Erschei- 
nung, welche  dem  Siedeverzug  analog  ist.  Dies  ist  jedoch  nicht 
der  Fall,  sondern  die  dem  Siedeverzug  analoge  Erscheinung 
ist  eher  die  in  Abschnitt  19  beschriebene- Überhöhung  des  Fun- 
kenpotentials bei  ruhiger  Ladung. 

Bei  dieser  Überhöhung  fehlt  als  Entladungsbedingung  nur 
eine  kleine  Kraftschwankung,  der  Zustand  ist  daher  labil.  Die 
Verspätung  hingegen  findet  bei  weitaus  niedrigerer  Potential- 
differenz und  gleicher  Ruhe  der  Ladung  statt,  der  Zustand  ist 
dabei  stabil.  Das  Analogon  hiezu  wäre  es,  wenn  das  Sieden 
um  einige  Grade  unter  der  normalen  Temperatur  mit  einer 
Verspätung  eintreten  würde. 

26.  Einflusslosigkeit  einiger  Umstände.  Die  Ver- 
spätung ist  bei  der  Entladung  in  Öl,  Terpentin,  Schwefelkohlen- 
stoff ebenso  zu  erhalten  wie  in  Luft. 

Man  machte  mir  den  Einwurf,  dass  die  Verspätung  auf- 
gehoben werden  könnte  durch  leitende  Staubkörnchen,  welche 
zufällig  in  die  Funkenstrecke  kommen.  Das  Experiment  gelingt 
jedoch  in  staubfreier  Luft  eher  besser  als  in  staubhältiger.  Ich 
habe  noch  eigens  bei  einigen  Versuchen  die  Elektroden  mit 
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einem  Mantel  umgeben,  durch  welchen  mit  Baumwolle  und 
Glycerin  staubfrei  gemachte  Luft  geblasen  wurde  und  die  Ver- 
spätung völlig  in  gleicher  Weise  erhalten.  Man  kann  auch 
während  der  Verspätung  sehr  staubhaltige  Luft  in  diesen  Mantel 
blasen,  ohne  hiedurch  die  Verspätung  vorzeitig  aufzuheben. 

Wie  unempfindlich  die  Funkenstrecke  während  der  Ver- 
spätung für  kleine  Veränderungen  der  Luft  oder  der  Elektroden- 
flächen ist,  erkennt  man  auch  daran,  dass  man  mittelst  eines 
Glasrohres  aus  dem  Mund  feuchte  Luft  zwischen  die  Elektroden 
blasen  kann,  so  dass  sie  sich  mit  Thau  beschlagen,  ohne  die 
Verspätung  aufzuheben. 


Beob.  Nr. 


319 
326 


329 
330 
333 
335 


Funkenpoten- 
tial in  C.  G.  S. 


Verspätung 


21-5 
25  8 


120  See. 
20 


Erholung  über  Nacht 


45-4 
54-0 
35-6 
38-9 


1  See. 

0 
20 
15 


Funkenlänge  2  mm 
£i-h,  20  mm 
E^ — ,  20  mm 


feuchte  Luft  und  Thau 


Beob.  Nr.  333  und  335  wurden  so  angestellt,  dass  während 
der  ersten  10  Verspätungssecunden  feuchte  Luft  eingeblasen 
wurde.  Nach  der  zehnten  Secunde  wurde  damit  eingehalten, 
der  Thau  verschwand  sogleich,  und  einige  Secunden  später 
kam  der  Funke. 

Dass  die  Verspätung  der  Entladung  nicht  das  Abwarten 
zufällig  eintretender  günstigerer  Umstände  ist,  sondern  der 
Ablauf  eines  Vorprocesses,  erkennt  man  sehr  schön  auch  daran, 
dass  nach  beendigtem  Vorprocess  eine  Senkung  des  Potentials 
die  Entladung  nicht  hindert,  wie  folgende  zwei  gelegentlichen 
Beobachtungen  zeigen. 

Beob.  Nr.  295  (Funkenlänge  2  mm,  £j-hO-5;  E.^ — 2*5).  Das 
Potential  wurde  bis  48-5  C.  G.  S.  gehoben  und  15  Secunden 
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gewartet,  ohne  dass  ein  Funke  kam,  dann  wurde  es  rasch  bis 
28*3  C.  G.  S.  gesenkt  und  nach  5  Secunden  kam  der  Funke. 

Beob.  Nr.  430.  (Funkenlänge  1*8,  £,+20,  E^—20).  Das 
Potential  wurde  bis  53*0  gehoben,  15  Secunden  gewartet,  ohne 
dass  ein  Funke  kam,  dann  rasch  bis  45*4  gesenkt,  und  nach 
1  Secunde  kam  der  Funke. 

27.  Gesetzmässigkeit  der  Verspätung.  Die  Verspä- 
tung hat  keine  zufällige,  sondern  eine  gesetzmässige  Dauer, 
welche  von  der  Höhe  der  Potentialdifferenz  und  dem  Zustande 
der  Funkenstrecke  abhängt. 

Letztere  Bedingung  erschwert  allerdings  diesbezügliche 
Messungen.  Zu  Anfang  derselben,  bei  erholter  Funkenstrecke, 
ist  der  Ausfall  gewöhnlich  regelmässig,  später  aber  werden  die 
Verspätungen  unregelmässig  und  zu  klein. 

Immerhin  ist  bei  einiger  Kenntniss  des  Zustandes  der  Fun- 
kenstrecke eine  Voraussage  der  Verspätung  bis  auf  50%  ihres 
Betrages  unter  allen  Umständen  möglich. 

Die  folgende  Reihe  gibt  ein  typisches  Beispiel  für  derartige 
Messungen,  von  welchen  ich  viele  angestellt  habe.  Sie  beginnt 
mit  einer  Verspätung  von  4V2  Min.  Dass  ich  die  Geduld  hatte 
so  lange  zu  warten  kam  daher,  dass  ich  sicher  voraussagen 
konnte,  der  Funke  müsse  eintreten,  und  zwar  nach  sehr  langer 
Verspätung.  Ich  hatte  tagszuvor  bei  erholtem  Zustande  der- 
selben Funkenstrecke  den  Funken  bei  32*5  C.  G.  S.  nach  150 
Secunden  Verspätung  erhalten. 


1              1 

1     Beob.  Nr. 

f 

Pötentialdiflfe- 
renz  C.  G.  S. 

Verspätung 

1 

Über  Nacht  erholt 

Funkenlänge  3  mm 

365         ! 

'          366         ! 

33-4 
36-5 

260  See. 
25 

^i-h,  ri  =  0-5 
£2—,  r2  =  2*5 

367 

34-1 

100 

368 

42-0 

3 

369         j 

34-6 

80 

370         ! 

33-2 

10 

Funkenstrecke  verdorben 

371         ^ 

37-5 

20 

30  Minuten  Erholung 

372 
373 

34-4 
34-1 

8 
25 

>  verdorben. 
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Beob.  Nr. 

Potentialdiffe- 
renz C.  G.  S. 

Verspätung 

' 

374 

35 

0 

45  See. 

30  Minuten  Erholung 

375 

34 

4 

50 

( 

376 

33 

0 

70 

377         ! 

37 

6 

20 

378 

40 

4 

12 

379 

46 

4 

1 

1 

380 

36 

8 

22 

1 

381 

35 

1 

0-1 

excitirt                                \ 

382 

37 

2 

15 

383 

40 

4 

20 

384 

34 

8 

35 

1 

385 

35 

1 

35 

386 
387 

34 
34 

1 
1 

25 
30 

>   verdorben 

388 

33 

6 

1 

excitirt                                j 

389 

36 

8 

40 

30  Minuten  Erholung 

390 

35 

7 

30 

391 

36 

2 

40 

392 

34 

6 

0-1 

excitirt 

393 

33 

1 

110 

394 

39 

9 

5 

395 

43 

3 

10 

396 

34 

9 

2 

\ 

397 

34 

6 

2 

1 

398 

34 

1 

38 

/  verdorben 

399 

34 

4 

15 

( 

400 

35 

6 

10 

J 

401 

35 

l 

30 

30  Minuten  Erholung 

402 

35 

6 

65 

403 

38 

4 

25 

404 

37 

1 

10 

405 

36 

8 

25 

' 

406 

37 

0 

35 

407 

38 

8 

8 

!                                     ! 

V\g.  6  stellt  diese  Beobachtungen  dar.  Die  Verspätungen 
Beob.  Nr.  370,  372,  373,  386—88,  396—400  wurden  nicht  ein- 
getragen. Es  war  bereits  während  der  Beobachtungen  klar, 
dass  dabei  die  Funkenstrecke  verdorben  war,  und  es  wurde  ihr 
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auch  immer  darauf  Zeit  zur  Erholung  gelassen.  Ferner  wurden 
auch  die  Beob.  Nr.  381,  388  und  392  nicht  eingetragen,  weil 
sie  durch  zufällige  starke  Kraftschwankungen  excitirt  wurden. 

Die  Beobachtungen  382 — 407  wurden  nur  durch  schwache 
Punkte  markirt. 

Die  ersten  Beobachtungen  Nr.  365—369  und  371—380 
fügen  sich  jedoch  in  zwei  glatte  Curven. 

Es  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  die  Verspätung  voll- 
kommen gesetzmässig  verläuft,  also  nicht  durch  Zufällig- 
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Fig.  6. 

keiten  beendigt  wird.  Gleichzeitig  erkennt  man  aber  auch  den 
starken  Zusammenhang  mit  der  Nachwirkung  der  Funken. 
Bei  weiteren  Untersuchungen  über  diese  Erscheinung 
müssen  zunächst  die  Bedingungen  ausfindig  gemacht  werden, 
unter  welchen  die  Funkenstrecke  eine  möglichst  kleine  Nach- 
wirkung der  Funken  zeigt.  Diese  Funkenstrecken  werden  viel- 
leicht auch  grössere  Verspätungen  zeigen.  Die  kleinen  Funken- 
strecken, welche  starke  Nachwirkung  zeigen,  weisen  nämlich 
kleine  Verspätungen  auf. 

V.  Verspätung  der  Excitation. 

28.    Excitation    durch    Kraftschwankungen    und 
Licht.   Während  der  Verspätung  ist,  wie  schon  Abschnitt  23 
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hervorgehoben  wurde,  die  Funkenstrecke  sehr  wenig  empfind- 
lich für  Kraftschwankungen  und  Licht,  doch  kann  man  diese 
Wirkungen  immerhin  deutlich  machen.  Die  Excitation  hat  bei 
dieser  Aufstellung  ein  besonderes  Interesse  der  Einwurfs- 
freiheit des  Experimentes  wegen  und  weil  sie  eine  Eigen- 
schaft erkennen  lässt,  die  sonst  nicht  zu  beobachten  ist:  die 
Verspätung  der  Excitation. 

Wenn  man  die  Ladung  der  Funkenstrecke  durch  einen 
Ruhmkorff  besorgt,  wie  dies  Hertz  und  Wanka  gethan 
haben,  so  hätte  ich  a  priori  erwartet,  dass  keine  grosse  Em- 
pfindlichkeit für  Licht  und  Kraftschwankungen  sich  zeigen 
kann,  denn  der  Ruhmkorff  ladet  ja  selbst  unter  einer  unver- 
gleichlich höheren  Kraftschwankung.  Hingegen  hätte  ich 
während  der  Verspätung  der  Entladung,  wo  gar  keine  Kraft- 
schwankungen gegeben  sind,  eine  grosse  Empfindlichkeit  er- 
wartet. 

Es  verhält  sich  jedoch  umgekehrt.  Ruhmkorfffunken  rea- 
giren  noch  auf  das  Licht  eines  schwachen  Funkens  in  einigen 
Metern  Entfernung,  sie  reagiren  im  Wanka'schen  Experiment 
auf  Hertz 'sehe  Strahlen,  welche  von  einem  in  1  m  Entfernung 
aufgestellten  Excitator  ausgehen  und  lassen  dabei  noch  die 
Polarisationsrichtung  der  excitirenden  Hertz'schen  Strahlen 
erkennen. 

Die  Funken  während  der  Verspätung  reagiren  hingegen 
erst  auf  das  Licht  eines  kräftigen  Batteriefunkens  in  20  cm 
Entfernung  und  auf  einen  Hertz'schen  Strahl,  welcher  von 
einem  in  5  cm  Entfernung  aufgestellten  kleinen  Excitator  aus- 
geht. Dieser  kleinen  Distanz  wegen  konnte  der  Einfluss  der 
Polarisationsrichtung  des  Hertz'schen  Strahls  nicht  aufgezeigt 
werden. 

Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  die  Excitation  bei  Ruhm- 
korfffunken genau  rechtzeitig  eintreffen  muss. 

Die  im  Folgenden  zu  beschreibende  Verspätung  der  Ex- 
citation lässt  die  starke  Wirkung  der  Kraftschwankungen  auf 
einen  Ruhmkorfffunken  begreiflicher  erscheinen. 

Es  soll  hier  auch  hervorgehoben  werden,  dasa  die  Excita- 
tion im  Wanka'schen  Experiment  nicht  von  einer  in  den 
Metallbestandtheilen  des  Excitators  verlaufenden  Schwingung 
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ausgeht,  denn  die  Stellung  derselben  ist  gleichgiltig,  sondern 
nur  von  einer  zwischen  den  Elektroden  des  Excitators  ver- 
laufenden Schwingung.  Ferner  müssen  die  excitirende  und 
die  excitirte  Funkenstrecke  präcis  gleich  sein.  Ich  habe  ver- 
sucht den  Einfluss  einer  Abstimmung  des  Excitators  auf  die  zu 
excitirende  Funkenstrecke  nachzuweisen,  jedoch  vorläufig  ohne 
deutlichen  Erfolg. 

29.  Der  Excitator.  Als  geeignete  Form  des  Excitators 
ergab  sich  folgende.  Vier  Kugeln  e  von  9  mm  Durchmesser  und 
je  1  fnnt  Funkendistanz  werden  in  eine  der  Funkenstrecke  E^E^ 
parallele  Reihe  in  5  cm  Entfernung  auf- 
gestellt und  von  derselben  durch  einen 
schwarzen  Glasbecher  getrennt.  Die  Zu- 
leitungen zu  den  äusseren  Kugeln  durch- 
brechen die  Wand  des  Schutzkastens  G 
(Fig.  3)  und  führen   zu  einem   kleinen 
Plattencondensator.  Dieser  wird  erst  nie- 
drig geladen,  dann  werden  seine  Platten 
von  einander  entfernt,  wobei  er  sich  durch 
den  Excitator  auslädt. 

Das  Vorzeichen  der  Ladung  dieses 
kleinen  Condensators  wurde,  um  einem 
Einwurf  zu  begegnen,  so  gewählt,  dass 
beim  Entfernen  der  Platten  desselben 
durch  elektrostatische  Induction  ein  klei- 
nes Sinken  der  Potentialdifferenz  der 
Funkenstrecke  E^E^  (um  ungefähr  0*1 
C.  G.  S.)  eintrat. 

30.  Excitation  durch  Kraftschwankungen.  Die  Ex- 
citation  nach  der  im  vorigen  Abschnitt  beschriebenen  Methode 
löst  bei  richtiger  Aufstellung  mit  Sicherheit  in  Verspätung 
befindliche  Funken  aus.  Ich  zähle  dieses  Experiment  mit  zu 
den  einwurfsfreien  Beweisen  des  Vorhandenseins  der  Kraft- 
schwankungswirkung. 

Auch  zugeleitete  und  elektrostatisch  inducirte  Kraft- 
schwankur^gen  lösen  den  in  Verspätung  befindlichen  Funken 
EyE^  aus.  Solche  Kraftschwankungen  treten  auf,  wenn  man 
eine  der  Condensatorplatten  QQ  mit  einem  vorher  abgeleiteten 

Sitzb.  d.  mathem.-natunv.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  3 
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Metallstück  berührt,  oder  in  der  Nähe  der  Condensatorplatte 
die  Entladung  eines  geladenen  Metallstückes  vornimmt. 

Derartige  Excitationen  sind  mir  oft  lästig  geworcien.  Sie 
kommen  natürlich  nur  bei  Unvorsichtigkeiten  unbeabsichtigt 
zu  Stande  und  sind  zu  vermeiden,  weil  ein  Funke,  welcher 
bei  sehr  niedrigem  Funkenpotential  durch  eine  starke  Kraft- 
schwankung erzwungen  wird,  die  Funkenstrecke  auffallend 
stark  verdirbt. 

31.  Verspätung  der  Excitation.  Ich  habe  oftmals 
beobachtet,  dass  der  verspätete  Funke  einige  Secunden  später 
zu  Stande  kam,  nachdem  ich  scheinbar  vergeblich  die  Exci- 
tation desselben  nach  einer  der  im  vorigen  Abschnitt  erwähnten 
Methoden  versucht  hatte  und  hielt  dies  anfänglich  für  den 
Beweis  besonderer  Unempfindlichkeit. 

Als  aber  einmal  bei  einem  mittleren  Werth  der  Potential- 
differenz und  sehr  gutem  Zustande  der  Funkenstrecke  in  allen 
unmittelbar  hintereinander  vorgenommenen  Experimenten  der 
excitirte  Funke  eben  hörbar  (etwa  0*1  Secunden)  später  als 
der  excitirende  erfolgte,  gleichgiltig  in  welcher  Phase  der  Ver- 
spätung die  Excitation  vorgenommen  wurde,  konnte  ich  mich 
der  Überzeugung  nicht  länger  verschliessen:  dass  die  Exci- 
tation durch  eine  Kraftschwankung  nicht  unmittelbar 
den  Funken,  sondern  einen  Vorprocess  desselben  aus- 
löst, welcher  in  0*  1  bis  mehreren  Secunden  abläuft. 

Es  ist  wahrscheinlich,  dass  es  sich  dabei  um  denselben 
Vorprocess  handelt,  welcher  überhaupt  während  der  Verspä- 
tung des  Funkens  abläuft,  so  dass  man  erkennt:  Eine  Kraft- 
schwankung hebt  den  Vorprocess  nicht  auf,  sondern 
beschleunigt  nur  seinen  Abschluss. 

Bei  einer  anderen  Gelegenheit,  als  wieder  die  Aufstellung 
gut  getroffen  war,  und  ziemlich  regelmässig  30  Secunden  Ver- 
spätung erhalten  wurden,  Hess  ich  mir  durch  einen  Gehilfen 
den'Augenblick  vorschreiben,  in  welchem  die  Excitation  vor- 
genomrtien  werden  sollte.  Es  geschah  dies  willkürlich  zu  An- 
fang, in  der  Mitte  oder  gegen  Ende  der  Verspätung.  Die  Exci- 
tation löste  stets  nach  0  1  bis  3  Secunden  den  Franken  aus. 

Die  Aufstellung  muss  sehr  genau  so  abgeglichen  sein, 
dass  die  Excitation  an  der  Grenze  ist,  wo  sie  überhaupt  noch 
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wirkt  Bei  Vorhandensein  eines  halbwegs  constanten  Zustandes 
der  Funkenstrecke  geschieht  dieser  Abgleich  hauptsächlich 
durch  Wahl  der  Potentialdifferenz.  Es  gelingt  dieses  Experi- 
ment aber  selbstverständlich  oft  nicht.  Die  Verspätung  der  Ex- 
citation  durch  Licht  habe  ich  trotz  vielfacher  Versuche  über- 
haupt nicht  erzielen  können,  die  Excitation  war  immer  ent- 
weder momentan  oder  gar  nicht  vorhanden. 

Die  Verspätung  der  Excitation  durch  zugeleitete  und  elek- 
trostatisch inducirte  Kraftschwankungen  ist  hingegen  sehr 
leicht  zu  erhalten.  Schon  unter  den  mitgetheilten  Beobach- 
tungen, z.  B.  Beob.  Nr.  381,  388  und  392  in  Abschn.  27  und  über- 
haupt bei  der  Ladung  mit  Hilfe  der  Zuleitungen  A^A^  kam  diese 
Excitation  (als  Folge  der  verschiedenen  Umladungen,  welche 
A^A^  bei  ihrem  Hin-  und  Hergang  erfahren)  sehr  oft  vor,  und 
zwar  gewöhnlich  mit  Verspätung.  Aus  diesem  Grunde  ist  auch 
die  im  Abschnitt  19  vorgeschriebene  Wartezeit  von  10  Secunden 
vor  der  Hebung  nothwendig. 

32.  Addition  der  Excitationswirkungen.  Aus  der 
Verspätung  der  Excitation  folgt,  dass  mehrere  unmittelbar  auf 
einander  folgende  Excitationen  sich  verstärken  können.  That- 
sächlich  lässt  sich  dies  beobachten.  Mehrere  auf  einander  fol- 
gende Excitatorfunken,  welche  einzeln  zu  schwach  sind,  lösen 
oft  zusammen  den  Funken  aus. 

Dieses  Experiment  ist  mir  auch  mit  Licht  gelungen.  Das 
Licht  mehrerer  Funken  eines  Funkenstromes  löst  die  Entladung 
aus,  während  einzelne  dieser  Funken  (bei  entsprechender  Ab- 
biendung des  Lichtes  der  übrigen)  cet.  par.  keine  Wirkung 
haben. 

Hieraus  erklärt  sich  auch  die  starke  Wirkung  der  Kraft- 
schwankungen, welche  eine  Influenzmaschine  oder  ein  in  ihren 
Stromkreis  geschaltetes  Fünkchen  bewirkt.  Es  handelt  sich 
nicht  allein  um  die  Grösse  der  Kraftschwankungen,  sondern 
auch  um  ihre  Zahl. 

VI.  Zusammenfassung. 

L  Funken  verändern  die  Funkenstrecke,  und  zwar  kräftige 
Funken    deutlich    in    ungünstigem,    schwache   manchmal    in 

3* 
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günstigem  Sinne.  Die  Funkenstrecke  erholt  sich  von  dieser 
Nachwirkung  der  Funken  von  selbst  im  Laufe  einiger  Stunden. 

2.  Bei  Vermeidung  der  kleinsten  Kraftschvvankungen  sind 
ungewöhnlich  hohe  Funkenpotentiale  zu  erhalten. 

3.  Bei  nicht  ganz  erfüllten  Entladungsbedingungen  tritt 
die  Entladung  nach  einer  Verspätung  von  einigen  Secunden 
bis  mehreren  Minuten  ein.  Während  dieser  Verspätung  ver- 
läuft ein  Vorprocess  der  Entladung,  welcher  selbst  keine  Ent- 
ladung ist. 

4.  Während  dieser  Verspätung  kann  man  einwurfsfrei  die 
excitirende  Wirkung  der  Kraftschwankungen  nachweisen. 

5.  Eine  massige  Kraftschwankung  löst  den  Funken  nicht 
momentan  aus,  sondern  erst  nach  0*1 — 5  Secunden.  Sie  be- 
schleunigt nur  den  Vorprocess  desselben,  kürzt  also  seine  Ver- 
spätung ab. 

Die  Gesellschaft  zur  Förderung  deutscher 
Wissenschaft,  Kunst  und  Literatur  in  Böhmen  hat 
das  Zustandekommen  dieser  Arbeit  unterstützt,  wofür  ich 
hiemit  meinen  ergebensten  Dank  sage. 
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Elektrische  Beobachtungen  auf  dem 
Sonnblick 

(Nachtrag) 

bearbeitet  von 

J.  Elster  und  H.  Geitel, 

Oberlehrern  am  herzoglichen  Gymnasium  zu  Wolfenbilttel. 

Die  nachfolgende  Mittheilung  bildet  den  Abschluss  der 
Berichte  über  die  von  dem  früheren  Beobachter  der  Sonnblick- 
warte, Peter  Lechner,  in  unserem  Auftrage  gesammelten 
Messungen  und  Beobachtungen  der  atmosphärischen  Elek- 
tricität.^  Wir  würden  mit  ihrer  Veröffentlichung  gewartet  haben, 
bis  wiederum  das  vollständige  Material  von  einigen  Jahren 
vorgelegen  hätte,  wenn  nicht  durch  das  Ausscheiden  Peter 
Lechner*s  aus  seinem  Dienste  die  Fortsetzung  dieser  Arbeiten 
zunächst  abgeschnitten  wäre.  Der  folgende  Nachtrag  umfasst 
für  die  Messungen  des  Potentialgefälles  der  atmosphärischen 
Elektricität  den  Zeitraum  von  October  1893  bis  März  1894, 
für  die  Elmsfeuerbeobachtungen  den  von  Februar  1893  bis 
Mai  1894. 

1.  Messungen  des  Potentialgefälles. 

Die  Messungen,  über  welche  wir  früher  berichteten,  waren 
an  heiteren  Tagen  in  stündlichen  Intervallen  vorgenommen.  Da 
sich  nun  herausstellte,  dass  das  Tagesmittel  mit  befriedigender 
Annäherung  aus  den  drei  Beobachtungen  um  7  a.,  2  p.  und  9  p. 
gebildet  werden  konnte,  so  wiesen  wir  Peter  Lechner  an,  sich 


1    Diese    Sitzungsberichte,    101,    II.  a,    S.   1485,    1892    und    102,    II.  a, 
S.  1295,  1893. 
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auf  diese  drei  Termine  zu  beschränken.  Die  hieraus  gebildeten 
Tagesmittel  für  die  Monate  October  bis  April  stellen  wir  des 
Vergleiches  wegen  mit  denen  der  früheren  Jahre  zusammen 
und  fügen  wiederum  die  Mittelwerthe  der  Temperatur,  des 
Dampfdruckes  und  der  Bewölkung  bei.  Wir  dürfen  wohl  in 
Erinnerung  bringen,  dass  alle  Messungen  des  Potentialgefälles 
auf  dieselbe  —  von  der  Lage  des  Beobachtungsortes  abhängige 
—  Einheit  reducirt  und  daher  unter  sich,  aber  nicht  mit  den 

—, bezogenen  vergleichbar  sind. 


auf  die  Einheit 


Tabelle  I. 


Monat 

Jahr 

Anza 

flQ    3 

hl  der 

jQ    C 
O    <u 
»  bo 

«5 

c   o 

Mittlerer  Dampf- 
druck 

Mittlere  Bewöl- 
kung 

Volt 

October 

1890 
1891 
1892 
1893 

12 
4 
6 
8 

65 
40 
75 
24 

—  1-8 

—  6-5 

—  2-9 

—  4-6 

2-5 
1-9 
2-7 

2-0 

1-8 
3-0 
1-5 
1-8 

107 
152 
112 
101 

Summen  und  Mittel    i 

20 

204 

112 

November 

1890 
1891 
1892 
1893 

6 

5 

13 

3 

27 

14 
7 

12 
9 

42 

11 
6 
8 

7 

64 

61 

146 

9 

280 

-  9-0 

-  10-2 

-  8-3 

-  9-6 

2-0 
16 
1-5 
1-5 

4-5 
2-3 
1-8 
1-6 

87 
146 
112 
lOl 

Summen  und  Mittel 

112 

December 

1890 
1891 
1892 
1893 

190 
96 

145 
26 

—  15-2 
-6-2 
-11-0 

—  11-0 

0-9 
1-8 
1-1 
1-6 

0-9 
2-1 
2-3 
0-7 

141 
144 
138 
107 

Summen  und  Mittel 

437 

133 

122 

148 

134 

79 

121 

Jänner 

1891 
1892 
1893 
1894 

139 
83 
95 
19 

-13-4 

—  11-7 
-13-0 

—  9-9 

1-0 
1-1 
1-3 
1-2 

1-1 
1-5 
1-9 
0-2 

Summen  und  Mittel 

32 

336 
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Monat 


Jahr 


Anzahl  der 


es  *^ 

O    ^ 
o   C 

CQ   3 


^  C 
O    4> 

ja  c 
«2 
^a  j= 
C  o 


Mittlere 
Tempera- 
tur 


E 


••o 

^     C 


Volt 


Februar 


Summen  und  Mittel 


März 


Summen  und  Mittel 


April 


Summen  und  Mittel 


Mai 


Summen  und  Mittel 


Juni 


Summen  und  Mittel 


1801 
1892 
1893 
1894 


11 


1891 
1892 
1893 
1894 


5 

10 

9 

6 


30 


1891 
1892 
1893 
1894 


9 

10 

9 

8 


36 


1891 
1892 
1893 
1894 


16 


1891 
1892 
1893 
1894 


19 
49 
15 


83 


66 
132 
113 

18 


329 


82 
135 
104 

22 


343 


59 
79 

7 


145 


20 


29 


49 


-  9-3 

-12-6 

12-2 


-  8-1 
•15-5 

-  9-9 
•11-3 


-11-5 

-  5-2 

-  6-8 

-  6-0 


2-5 
1-4 
0-7 


1-8 


0-4 


2-2 
1-6 
1-0 


1-6 
1-3 
1-7 
1-3 


1-5 
2-2 
1-8 
2-3 


3-0 
4-0 
3-9 


3-8 


4-0 


4-4 
1-2 
0-6 


1-7 
1-9 
1-5 
1-1 


3-5 
1-4 
1-9 
1-8 


5-3 
1-4 
6-3 


6-4 


1-2 


138 

134 

I  132 

I  120 


165 
146 

120 


138 


131 


132 
151 
143 
115 


136 


j  136 
I  155 
I  134 


143 


134 


136 


135 


Wie  man  sieht,  schliessen  sich  die  neuen  Werthe  im 
Allgemeinen  den  alten  gut  an,  nur  der  vom  Jänner  1894 
bleibt  hinter  den  entsprechenden  erheblich  zurück.  An  äussere 
Störungen  zu  denken,  verbietet  die  niedrige  Zififer  der  mittleren 
Bewölkung,  auch  sonst  finden  wir  keinen  Anlass,  die  Glaub- 
würdigkeit des  Resultates  in  Zweifel  zu  ziehen.  Von  zwei 
Tagen  dieses  Monates,  dem  12.  und  14.,  liegen  gleichzeitige 
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Messungen  vom  Sonnblick  und  von  Wolfenbüttel  vor.  Die 
Tagesmittel  sind  für  den  Sonnblick  88,  beziehungsweise  71, 

für  Wolfenbüttel  325  und  396  -z-,-  — .    Die  letzteren  Zahlen 

Meter     y^^^ 

schliessen  sich  dem  Mittelwerthe  (391 )  für  den  Jänner 

Meter 

in  den  Jahren  1888  — 1891  so  nahe  an,  als  es  für  einzelne 
Tagesmittel  nur  erwartet  werden  kann.  Daher  ist  die  Anomalie 
in  den  Sonnblickmessungen  wohl  auf  eine  Ursache  localen 
Charakters  zurückzuführen. 

Als  das  Gesammtresultat  der  vierjährigen  Beobachtungen 
bleibt  die  geringe  jährliche  Veränderlichkeit  des  Potential- 
gefälles auf  dem  Sonnblick  im  Vergleich  zu  dem  in  der  Ebene 
gemessenen  bestehen.  Dabei  ist  auch  der  Schluss  aufrecht  zu 
erhalten,  den  wir  aus  dieser  Thatsache  in  der  früheren  Mit- 
theilung zogen,  dass  der  Sonnblickgipfel  diejenigen  Schichten 
der  Atmosphäre  zum  grössten  Theile  überragt,  in  denen  die 
elektrischen  Vorgänge  stattfinden,  welche  im  Tieflande  die 
Periodicität  des  Potentialgefälles  am  Erdboden  bewirken.  Bei 
der  Begründung  dieses  Schlusses  hatten  wir  allein  die  nach 
den  damaligen  Erfahrungen  wahrscheinliche  Vorstellung  in 
Betracht  gezogen,  dass  diese  elektrischen  Vorgänge  in  Schwan- 
kungen des  Gehaltes  der  Luft  an  freier  negativer  Elektricität 
beständen.  Die  neueren  Beobachtungen  des  Potentialgefälles 
bei  Ballonfahrten^  widersprechen  dieser  Annahme  und  nöthi- 
gen,  sofern  wir  sie  als  genügend  sicher  und  allgemein  giltig 
betrachten  dürfen,  zu  der  entgegengesetzten  Vorstellung,  dass 
die  Luft,  jedenfalls  bis  zu  einem  Niv^eau  von  3000  m,  positive 
Elektricität  enthält.  Von  welchem  Zeichen  nun  auch  die  in  der 
Atmosphäre  vertheilte  Elektricität  sein  mag,  so  zeigt  die  Con- 
stanz  des  Potentialgefälles  auf  dem  Sonnblick,  dass  über  dem 
Niveau  von  3000  w  keine  stark  veränderlichen  elektrischen 
Massen  mehr  vorhanden  sein  können,  dass  also  die  Ursache 
der  Potentialschwankungen,  die  man  im  Tieflande  beobachtet, 
in  den  unteren  Luftschichten  zu  suchen  ist. 

Durch  Combination  der  Ergebnisse  der  Ballonfahrten  mit 
denen  der  Sonnblickbeobachtungen  würde  man  zu  folgender 

1  R.  Börnstein,  Verhandl.  der  physik.  Gesellschaft  in  Berlin,  13,  S.  35, 
1894.  —  O.  Baschin,  Zeitschrift  für  Luftschiffahrt,  März/April  1894. 
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Auffassung  der  Erscheinungen  der  normalen  Luftelektricität 
gelangen,^  Die  Erde  ist,  analog  der  Vorstellung  Lord  Kelvins, 
als  ein  Condensator  zu  denken,  dessen  eine  Belegung,  die  Erd- 
oberfläche, negative  Elektricität  enthält,  während  positive  in 
der  Atmosphäre,  und  zwar  —  hierin  liegt  das  Abweichende 
der  neuen  Auffassung  —  vorzugsweise  den  tiefsten  Luft- 
schichten vertheilt  ist.  Ob  die  Gesammtladung  der  Erde  als 
Planet  Null,  d.  h.  ob  die  negative  Elektricitätsmenge  des  Erd- 
körpers der  positiven  in  der  Atmosphäre  genau  gleich  ist,  bleibt 
zunächst  eine  offene  Frage.  Da  nach  den  Beobachtungen  im 
Ballon  das  Gefälle  in  der  freien  Atmosphäre  bis  zu  einem 
Niveau  von  SOOOm  noch  nicht  ganz  auf  Null  zu  sinken  scheint, 
so  wäre  entweder  anzunehmen,  dass  der  Erdkörper  einen  Über- 
schuss  von  negativer  Elektricität  über  die  positive  der  Atmo- 
sphäre voraus  hat,  oder  dass  auch  die  höchsten  atmosphä- 
rischen Schichten  noch  positive  Elektricität  enthalten.  Dann 
müsste  dieser  Rest  an  positiver  Elektricität,  wie  aus  den  Sonn- 
blickmessungen hervorgeht,  nahe  constant  sein.  Die  starken 
Schwankungen,  denen  die  atmosphärische  Elektricität  im  Tief- 
lande während  des  Tages  und  Jahres  unterworfen  ist,  wären 
als  eine  Folge  des  Austausches  zwischen  der  negativen  Boden- 
elektricität  und  der  positiven  der  untersten  Luftschichten  zu 
betrachten.  Hiebei  kann  die  photoelektrische  Entladung  der 
Erdoberfläche  als  Ursache  der  Abnahme  des  Potentialgefälles 
bei  wachsender  Sonnenhöhe  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit 
angesehen  werden.  Aus  welchem  Grunde  aber  dies  Gefälle  für 
jeden  Ort  der  Erde  im  Laufe  des  Jahres  veränderlich,  im  Mittel 
aber  nahe  constant  ist,  bedürfte  noch  der  Aufklärung.  Bekannt- 
lich macht  diese  Constanz  des  Jahresmittels  der  atmosphä- 
rischen Elektricität  der  Erklärung  weit  geringere  Schwierig- 
keiten, wenn  man  mitHerrnF.Exner  derLuft  einen  wechselnden 
Gehalt  an  negativer  Elektricität  zuschreibt,  die  von  dem  Erd- 
boden stammt  und  diesem  in  nahe  stationärer  Weise  durch  die 
Niederschläge  wieder  zugeführt  wird. 

Ob  wir  berechtigt  sind,  auf  Grund  der  bis  jetzt  vorliegenden 
elektrischen  Messungen  im  Ballon  die  positive  Elektrisirung  der 

1  Inzwischen  liat  Herr  Trabe  rt  (diese  Berichte  Bd.  103,  S.  1023.  1894^ 
ähnliche  Gesichtspunkte  bekannt  gemacht. 
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unteren  Luftschichten  bei  heiterem  Himmel  als  erwiesene  That- 
sache  zu  betrachten,  scheint  uns  allerdings  noch  nicht  zweifel- 
los, dagegen  ist  mit  Sicherheit  zu  hoffen,  dass  durch  solche 
Untersuchungen,  nachdem  sie  in  so  vielversprechender  Weise 
begonnen  sind,  die  fundamentale  Frage  nach  der  Eigenelek- 
tricität  der  Atmosphäre  in  dem  einen  oder  andern  Sinne  ent- 
schieden werden  wird.  Beobachtungen  auf  Bergobservatorien 
können  zur  Lösung  dieser  Frage  nur  dann  beitragen,  wenn  es 
gelingt,  das  Gefälle  auf  dem  Berge  unter  der  Annahme  unelek- 
trischer Luft  aus  dem  in  der  Ebene  beobachteten  mit  einiger 
Annäherung  durch  die  geometrische  Gestalt  des  Berges  zu 
berechnen,  so  dass  ein  Vergleich  zwischen  den  berechneten 
und  den  beobachteten  Werthen  möglich  ist.  Wenn  die  Luft- 
schichten, aus  denen  der  Berg  aufragt,  freie  positive  Elektricität 
enthalten,  so  müsste  sich  das  auf  dem  Berge  beobachtete  Gefälle 
kleiner  als  das  berechnete  ergeben,  locale  Störungen  sind  natür- 
lich ausgeschlossen  gedacht.  Für  besonders  einfache  Berg- 
formen, die  angenähert  als  Kugelcalotten  aufzufassen  sind, 
würde  die  Rechnung  ausführbar  sein.^ 

Indessen  liegt  das  Ziel  der  elektrischen  Beobachtungen 
auf  Bergobservatorien,  soweit  sie  das  normale  Potentialgefälle 
betreffen,  im  Gegensatze  zu  denen  vom  Ballon  aus  weniger  in 
der  Ermittlung  absoluter  Werthe,  als  vielmehr  in  der  Fest- 
stellung der  Periodicität  zum  Zweck  des  Vergleiches  mit  den 
in  der  Ebene  gewonnenen  Resultaten. 

2.  Elmsfeuerbeobachtungen. 

Die  Aufzeichnungen  Peter  Le ebneres  über  Elmsfeuer  und 
ihre  Begleiterscheinungen  geben  wir  ebenfalls,  wie  früher,  in 
tabellarischer  Form  wieder.  Die  Regel,  dass  bei  staubförmigem 
Schnee  vorzugsweise  negatives,  bei  flockigem  positives  Elms- 
feuer beobachtet  wird,  sowie  das  schon  früher  constatirte  Über- 
wiegen des  negativen  zur  Winterszeit  wird  durch  das  neue 
Material  durchaus  bestätigt.  Wir  machen  besonders  noch  auf 
die  starken  Ausströmungen  positiver  Elektricität  bei  Hagelfall 
aufmerksam. 


1  Vergl.  Mascart,  Handbuch  der  statischen  Elektricität,  Bd.  I,  S.  504  ff. 
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Über  Curven  fünfter  Ordnung  mit  vier 
Doppelpunkten 

von 
Jan  de  Vries  in  Delft. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  8.  November  1894.) 

1.  Eine  ebene  Curve  fünfter  Ordnung  ^^  mit  vier  Doppel- 
punkten Ajb  (/fe  =1  1,  2,  3,  4)  wird  durch  den  Kegelschnittbüschel 
(Z^g)»  rnit  den  Basispunkten  A,  in  den  Paaren  einer  Funda- 
mentalinvolution ^2  getroffen. 

Die  Paare  der  F^,  welche  mit  einem  beliebig  gewählten 
Punkte  p  allineirt  sind,  gehören  einer  Curve  H  an,  welche  der 
Ort  ist  für  die  zweiten  Schnittpunkte  eines  Strahles  aus  p 
mit  den  Kegelschnitten  D^y  welche  ihn  auf  der  vorgegebenen 
Curve  <&5  schneiden. 

Die  Curve  D^y  welche  p  enthält,  bestimmt  durch  ihre 
Schnitte  mit  ^^  zwei  Strahlen,  welche  H  in  p  berühren;  p  ist 
demnach  ein  Doppelpunkt  der  Curve  H.  Nachdem  nun  jeder 
Strahl  aus  p  noch  fünf  Punkte  des  Ortes  trägt,  ist  H  eine 
Curve  siebenter  Ordnung. 

Jeder  Punkt  A  ist  ein  dreifacher  Punkt  der  H^ ;  seine  drei 
Nachbarpunkte  entsprechen  nämlich  den  drei  Kegelschnitten, 
welche  die  Gerade  A/>,  ausserhalb  A,  auf  ^^  treffen. 

Von  den  Schnittpunkten  der  Curven  O^  und  H^  liegen  24 
in  den  Punkten  A  vereinigt;  die  übrigen  1 1  sind  entweder  paar- 
weise mit  p  allineirt  oder  aber  Berührungspunkte  einer  D^  mit 
einer  Geraden  durch  p. 

Diese  Berührungspunkte  gehören  aber  der  Curve  dritter 
Ordnung  an,  welche  durch  den  Büschel  (D.^)  und  den  zu  ihm 
projectiven  Büschel  der  in  Beziehung  auf  p  bestimmten  Polaren 
erzeugt  wird,  und  ^5,  ausserhalb  der  Punkte  A,  in  7  Punkten 
schneidet. 
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Unter  den  oben  genannten  1 1  Punkten  gibt  es  daher  zwei 
Paare  der  F^;  die  Involutionscurve  ist  also  zweiter  Classe. 

Die  Paare  der  Fg  werden  aus  p  durch  zwei  5-5-deutige 
Strahlenbüschel  projicirt,  für  welche  die  beiden  Tangenten  der 
Involutionscurve  doppelte  Coincidenzstrahlen  sind;  die  übrigen 
6  Coincidenzen  rühren  von  ebenso  vielen  Doppelpunkten  der 
F^  her.i 

Man  erkennt  leicht,  dass  4>5  keine  zweite  Paarinvolution 
trägt.  Durch  eine  I^  werden  nämlich  die  Curven  ZJg  in  ein 
2-2-deutiges  System  geordnet,  welches  nicht  mehr  als  4  Ver- 
zweigungselemente besitzen  kann.  Die  6  Doppelpunkte  der  F^ 
würden  aber  6  Verzweigungscurven  D^  liefern;  das  2-2-deutige 
System  kann  somit  nur  Doppelelemente  enthalten;  die  be- 
treffende /g  ist  daher  mit  F^  identisch. 

Es  gilt  nun  der  Satz: 

Auf  der  quadrinodalen  Curve  fünfter  Ordnung 
gibt  es  nur  eine  Paarinvolution.  Sie  besitzt  sechs 
Doppelpunkte  und  die  Verbindungsgeraden  ihrer 
Paare  hüllen  eine  Curve  zweiter  Classe  ein. 

2.  Die  Tangenten  der  Involutionscurve  ^^  begegnen  ^^  in 
den  Tripeln  einer  zweiten  Fundamentalinvolution,  F^,  welche 
Fg  begleitet. 


1  Das  hier  benutzte  Verfahren  lässt  sich  allgemein  anwenden  auf  die 
Involutionen,  welche  durch  Curvenbüschel  auf  einer  algebraischen  Curve 
bestimmt  werden.  In  meiner  Arbeit:  »Involutions  quadruples  sur  courbes 
biquadratiques«  (Archives  Neerlandaises,  tome  23)  habe  ich  für  solche  Involu- 
tionen die  nachstehenden  Sätze  hergeleitet: 

1.  Die  Involutionscurve  einer  /^,  welche  auf  einer  Curve  C„  heraus- 
geschnitten  wird  durch  einen  Curvenbüschel  jpter  Ordnung,  welcher  in  d  Doppel- 
Punkten  der  C^  Basispunkte  hat,  ist  von  der  Classe 

Y(w— l)(2s-w)-h^. 

2.  Jede  auf  einer  Curve  vom  Geschlechte  g  durch  einen  Curvenbüschel 
bestimmte  /^  besitzt  2(g-hs  —  \)  Doppelpunkte. 

3.  Zwei  derselben  Curve  vom  Geschlechte  g  angehörende  Involutionen  /^ 
und  If  haben  {s  — !)(/  — 1)— ^  gemeinschaftliche  Paare. 

4.  Eine  durch  ein  Curvennetz  auf  einer  Cur\'e  ^ten  Geschlechtes  erzeugte 

zweistufige  Involution  I^  besitzt  —  (/—!)(/ — 2)—g  neutrale  Paare. 


-tö  Jan  de  Vries, 

Bezeichnet  man  einen  Curvenpunkt  mit  a  oder  a,  je  nach- 
dem man  ihn  zu  einem  Paare  der  F^  oder  zu  einem  Tripel 
der  F^  ergänzen  will,  so  erhellt,  dass  von  den  beiden  nach 
a^  5E  a^  zielenden  Tangenten  der  ^^  die  eine  noch  den  Punkt  a^ 
und  ein  Tripel  ß^  ß^,  ßg  enthält,  indess  die  zweite  die  Punkte 
0.3,  Og  nebst  einem  Paare  b^,  b^  trägt. 

Dementsprechend  bilden  die  Tangenten  L  =  \  ein  2-3- 
deutiges  System,  in  welchem  der  Geraden  L  durch  a^,  a^  die 
drei  Tangenten  A',  A'',  A''^  zugeordnet  sind,  welche  ihr  in 
?u  ß2»  ßa  begegnen,  wogegen  der  Geraden  A  die  beiden  Tan- 
genten L',  L"  entsprechen,  welche  sie  in  a^  a^  treffen. 

Die  6  Doppelpunkte  von  F^  liefern  die  Doppelelemente, 
welche  den  Verzweigungselementen  des  Systems  (A)  ent- 
sprechen. Umgekehrt  schliesst  man  aus  der  Zahl  8  der  Ver- 
zweigungsstrahlen des  Systems  (L)  auf  8  Doppelpunkte  der 
Involution  F^. 

Jeder  Coincidenzstrahl  der  2-3 -deutigen  Correspondenz 
berührt  ^g  in  einem  Punkte,  der  von  einem  gewissen  Punkte 
dieses  Strahles  zu  einem  Paare  der  F^  und  von  zwei  anderen 
Punkten  zu  einem  Tripel  der  F^  ergänzt  wird.  Die  Curven  ^2 
und  4>.  berühren  sich  also  an  fünf  Stellen. 

Weil  die  betreffenden  Tangenten  als  gemeinschaftliche 
Tangenten  der  beiden  Curven  doppelt  zu  zählen  sind,  ergibt 
sich  aus  dem  Vorhergehenden  für  4>5  die  bekannte  Classen- 
zahl  12. 

Die  Involutionscurve  der  F^  berührt  die  Curve  4>. 
in  fünf  Punkten  und  hat,  ausser  den  Tangenten  in 
diesen  Punkten,  noch  vierzehn  Tangenten  mit  ihr 
gemein,  welche  den  sechs  Doppelpunkten  derFg  und 
den  acht  Doppelpunkten  der  F^  entsprechen. 

Anderseits  ist  die  Directionscurve  einer  2-3-deutigen  Cor- 
respondenz zwischen  den  Tangenten  eines  Kegelschnittes  ^^ 
stets  eine  quadrinodale  Curve  fünfter  Ordnung.  Denn  die  qua- 
dratische Tangenteninvolution  der  ^^,  deren  Axe  eine  beliebige 
Gerade  ist,  hat  5  Paare  gemein  mit  jener  2-3-Correspondenz, 
wonach  diese  Gerade  5  Punkte  der  Directionscurve  enthält.  Weil 

es  ferner  in  einer  m-«-deutigen  Verwandtschaft  —m(m — 1)-+- 
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-h  ^  n(H  —  1)  involutorische  Paare  gibt,  muss  die  Directions- 

curve  4  Doppelpunkte  besitzen. 

3.  Durch  die  Paare  der  F^  sind  die  Curven  D^  eindeutig 
bezogen  auf  das  durch  die  Tangenten  der  ^2  gebildete  Strahlen- 
system vom  Index  2. 

Es  seien  nun  P  z=  0  und  Q'=^0  die  Gleichungen  von  zwei 
dieser  Kegelschnitte  und  -4  =z  0,  C  =:  0  die  Gleichungen  der 
ihnen  entsprechenden  Tangenten.  Die  Gleichung  der  O5  wird 
dann  erhalten  durch  Elimination  des  Parameters  X  aus 

A+2\B'\-\^C=0  1) 

P+XÖ  =  0,  2) 

(wo  B  eine  lineare  Function  der  Coordinaten  bezeichnet). 
Man  findet 

4>  =  AQ^—2BPQ^CP^  =  0,  3) 

indess  die  Einhüllende  ^^  ^^s  Strahlensystems  durch 

W  =  AC-B'  =  0  (4) 

dargestellt  wird. 

Ersetzt  man  3)  durch 

(AQ-BP)Q  =  (BQ-CP)P,  (5) 

so   erhellt,   dass  ^5    als   das  Erzeugniss   zweier  projectiven 
Büschel 

P+XÖ  =  0  2) 

(AQ-BP)+\{BQ—CP)  =  0  6) 

zu  betrachten  ist. 

Ordnet  man  jeder  Curve  D^  des  kubischen  Büschels  die 
demselben  Werthe  von  X  entsprechende  Tangente  der  ^g  zu, 
so  erzeugen  die  beiden  Systeme  eine  Curve,  deren  Gleichung 
durch  Elimination  von  X  aus  1)  und  6)  entsteht;  nämlich 

Ä{BQ—CPy-2B{AQ—BP)(BQ—CP)-hC(Ag—BPy  -  0 

oder  aber 

{AC—B'){AQ^—2BPQ+CP^)  =  0. 

SItib.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  H.a.  4 
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Das  betreffende  Erzeugniss  setzt  sich  daher  aus  den 
Curven  ^^  und  rj>.^  zusammen. 

Jede  Cur\'e  D^  schneidet  demnach  die  Verbindungslinie  T 
des  auf  ihr  belegenen  Paares  der  F^  zum  drittenmale  auf  »{^g, 
also  in  deren  Berührungspunkt  mit  T. 

Die  Berührungspunkte  p^  (^  =  1,  2,  3,  4,  5)  der  Curven  4>5 
und  ^2  genügen  den  Gleichungen  3)  und  4).  Eliminirt  man 
zwischen  ihnen  A  oder  C,  so  ergibt  sich  (AQ — BPy  =:  0  oder 
{BQ—CPf  =  0;  die  Punkte  (p)  sind  also  allen  Curven  D^ 
gemeinschaftlich. 

Für  den  Büschel  {D^)  ist  ^^  ^^her  die  Plücker'sche 
Curve,  d.  h.  der  Ort  der  Gegenpunkte  des  Quadrupels  (A)  in 
Bezug  auf  die  Curven  {D.^. 

Die  Fundamentalinvolution  F^  wird  durch  den 
Büschel  kubischer  Curven  bestimmt,  dessen  Basis 
aus  den  Punkten  (A)  und  (f^)  besteht;  der  Kegelschnitt 
der   fünf  Punkte  (f)  berührt   in  diesen   die  Curve  ^^. 

4.  Soll  anderseits  eine  quadrinodale  4>5  durch  einen  Kegel- 
schnittbüschel P'h'kQ  =:  0  und  einen  zu  ihm  projectiven  kubi- 
schen Büschel  M-f-X.V=  0  erzeugt  werden  und  sind  ^  =  0, 
C  =  0  die  Verbindungsgeraden  der  auf  P  =  0  und  Q  ^=  0 
belegenen  Paare,  so  müssen  M  und  A^  beziehungsweise  die 
Formen  AQ—EP  und  FQ—CP  besitzen. 

Die  Curve  wird  dann  durch  die  Gleichung 

{A  Q—EP)  Q  —  {FO—  CP)  P  7) 

dargestellt. 

Aus  7)  ersieht  man,  dass  4>.  durch 

P+\Q  =  0  2) 

mit 

{AO—EP)-{-\{FQ-CP)  -  0  8) 

'  oder  aber  mit 

(^AQ-FP)^\{EQ—CP)  =  0  9) 

erzeugt  werden  kann. 

Für  das  Strahlensystem,  welches  die  F.^  projicirt,  ergibt 
sich  aus  7)  und  2)  die  Gleichung 

A  +  \{E-^F)A-\^C  =  0  10) 
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und  für  seine  Einhüllende  ^2 

^^  =  4AC—{E-hFy^  =  0.  11) 

Die  5  Basispunkte,  welche  der  Büschel  8)  ausser  (A) 
besitzt,  genügen  den  Gleichungen  AQ  =:  EP  und  FQ  =  CPy 
also  auch  der  Gleichung 

X2^AC—EF  =  0,  12) 

Diese  stellt  einen  Kegelschnitt  -/2  dar,  der  offenbar  auch 
5  Basispunkte  des  Büschels  9)  enthält.  Dem  oben  angeführten 
Plücker'schen  Satze  zufolge  liegen  ferner  auf  -/g  die  dritten 
Schnittpunkte  der  Tangenten  von  ^^  ^^^  ^^^  ihnen  zugeord- 
neten Curven  der  beiden  kubischen  Büschel. 

Aus  der  identischen  Gleichung 

4x,-'^,^(E-Fr  13) 

ersieht  man,  dass  die  beiden  Kegelschnitte  -/g  und  ^2  ^^^^ 
doppelt  berühren. 

Werden  die  beiden  kubischen  Büschel  8)  und  9)  so  auf 
einander  bezogen,  dass  entsprechende  Curven  dasselbe  Paar 
der  F^  enthalten,  so  erzeugen  sie 

(E-F)[AQ^-(E^F)PQ-^CP^]  =  0, 

d.  h.  die  Curve  4>5  und  die  Berührungssehne  der  Curven  '^^ 
und  Xa-  Weil  zwei  demselben  X  entsprechende  Curven  sich 
sechsmal  auf  ^\>^  treffen,  erhellt  nun,  dass  die  beiden  Büschel 
auf  der  Berührungssehne  dieselbe  kubische  Involution  ein- 
schneiden. 

Jeder  Kegelschnitt,  welcher  mit 

^2=>1C— 52-0  14) 

eine  doppelte  Berührung  eingeht,  lässt  sich  durch  die  Gleichung 

X2  ^  (^C— 52)^-Z)2  —  0  15) 

darstellen,  oder  aber,  wenn  man 

B-hD^E    und     B—D^F 

ansetzt,  durch 

X.^AC-EFzuO.  16) 

4* 
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Führt  man  dementsprechend  in  3)  E-^F  statt  2B  ein, 
wodurch  die  Gleichung 

4>5  ^  AQ^—{E+F)PQ^CP^  =  0  17) 

entsteht,  so  ergibt  sich  aus  dieser  die  doppelte  Erzeugung 
der  <&5  durch 

{AQ—EP)+\{FQ—CP)  =  0 
oder 

P-{-\Q  =  0 

{AQ-FP)-h\(EQ-^CP)  =  0. 

Jede  Sehne  Z)  zz  0  der  ^g  liefert  dergestalt  ein  Büschel 
(X2)  ^"^  damit  2  X  00  kubische  Büschel,  die  F^  projiciren. 

Als  Hauptergebniss  gilt  nun  der  Satz:  Die  Punktquin- 
tupel,  welche  die  Doppelpunkte  der  O5  zur  Basis  eines 
die  Fg  erzeugenden  kubischen  Büschels  ergänzen, 
liegen  paarweise  auf  Kegelschnitten,  welche  die 
Involutionscurve  der  F^  doppelt  berühren. 

5.  Die  Gleichung 

AQ+ilCP=0  18) 

stellt   einen    kubischen   Büschel  dar,   dessen   Basis   aus    den 
Punkten  (A),  den  auf  den  Geraden  ^  1=  0,  C  =:  0  belegenen 
Paaren    (a),   (c)   der  F^   und    deren   Schnittpunkt   5    besteht; 
offenbar  trifft  er  4>5  noch  in  den  Tripeln  einer  Involution. 
Nun  stellt  aber  die  Gleichung 

(^e-4-|iCP)(P-4-|ie)H-X(^Ö2— 25PÖ+CP2)  -  0,       19) 

wenn  dem  Parameter  (i  ein  bestimmter  Werth  beigelegt  wird, 
einen  Büschel  quadrinodaler  Curven  fünfter  Ordnung  dar, 
dessen  Basis  aus  den  Doppelpunkten  (A),  den  Paaren  (a) 
und  (c)y  dem  auf  P-+-(iö  =  ö  befindlichen  Paare  (m)  und  dem 
durch  die  Curve  AQ+\i.CP  =  0  bestimmten  Tripel  [i^,  (jl^,  [jlj 
besteht. 

Dem  Werthe  X  =z  — (i-  entspricht  die  ausgeartete  Curve 

(^-f-2|i5+|x2C)PÖ  =  0. 
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Weil  nun  die  zusammengesetzte  Curve  PQ  =:  0  die 
Doppelpunkte  (A)  und  die  Paare  (a),  (c)  enthält,  muss  die 
Gerade 

^-+-2|x5-4-|x2C=:0 

das  Paar  {m)  der  F^  und  das  Tripel  (|jl)  tragen,  d.  h.  ((i)  ist 
ein  Tripel  der  Fundamentalinvolution,  welche  F^  begleitet. 

Nachdem  nun  P  und  Q  zwei  beliebig  gewählte  Curven  D^ 
darstellen,  gilt  der  Satz: 

Die  begleitende  Tripelinvolution  wird  durch 
jeden  Büschel  kubischer  Curven  bestimmt,  dessen 
Basis  die  Punkte  (A)  und   zwei  Paare  der  Fg  enthält. 

6.  Wählt  man  die  beiden  Paare  so,  dass  der  Schnitt- 
punkt 5  ihrer  Träger  auf  der  Geraden  AjAg  liegt,  so  zerfällt 
eine  Curve  des  betreffenden  Büschels  in  A^A^  und  einen  Kegel- 
schnitt. Offenbar  enthält  dieser  ausser  den  beiden  Paaren  der 
/g  und  den  Punkten  Ag,  A^  noch  die  beiden  Punkte  8^  \, 
welche  mit  dem  fünften  Schnittpunkte  von  ^5  und  A^A^  ein 
Tripel  der  F^  bilden. 

Lässt  man  5  auf  A^Ag  fortschreiten,  so  werden  daher  die 
Paare  der  F^  zu  Quadrupeln  geordnet,  von  denen  jedes  auf 
einen  durch  die  Punkte  A3,  A^,  8^,  \  laufenden  Kegelschnitt 
liegt. 

Den  beiden  Schnittpunkten  der  Involutionscurve  »pg  mit 
der  Geraden  A^Ag  entsprechen  zwei  Paare  der  Fg,  welche  sich 
selbst  zu  einem,  aus  zwei  Doppelpunkten  gebildeten,  Qua- 
drupel ergänzen.  Demnach: 

Es  gibt  auf  4>5  sechs  Quadrupelinvolutionen,  in 
denen  jede  Gruppe  aus  zwei  Paaren  derFg  zusammen- 
gesetzt ist.  Jede  dieser  Involutionen  F^  wird  erzeugt 
durch  einen  Büschel  von  Kegelschnitten,  dessen 
Basis  gebildet  wird  von  zwei  Doppelpunkten  A/,  A^. 
und  den  Punkten  8/,  8„,,  welche  den  mit  A/,  A,„  alline- 
irten  Curvenpunkt  zu  einem  Tripel  der  begleitenden 
F3  ergänzen. 

7.  Durch  projective  Zuordnung  der  Büschel 

P4-(xO=:0  2) 

^O-h|j.CP--0  18) 
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erhält  man  eine  Curve  fünfter  Ordnung  W^ 

AQ''—CP^  =  0,  19) 

welche  in  (A)  Doppelpunkte  besitzt.  Sie  unterscheidet  sich 
aber  von  <t>r,  dadurch,  dass  sie  die  Geraden  ^  zu  0,  Ci=:  0  in 
den  Paaren  (a),  (c)  doppelt  berührt  und  durch  den  Schnitt- 
punkt s  dieser  Doppeltangenten  geht. 

Der  durch  4>.  und  ^*5  bestimmte  Büschel 

(AQ^—2BPQ-{-CP^)-{-X(AQ^—CP^)  =  0 

enthält  für  X  zz  —  1  und  X-=:  -f-l  beziehungsweise  die  zu- 
sammengesetzten Curven 

P{CP—BQ)  =  0     und     Q{AQ—BP)  —  0. 

Jede  Curve  dieses  Büschels,  also  auch  V^,  läuft  daher 
durch  die  Berührungspunkte  ([j)  der  Curven  'j^^  und  O5. 

Die  gemeinschaftlichen  Punkte  zweier  einem  bestimmten 
Werthe  von  jx  zugeordneter  Curven  2),  18)  liegen  auf  der 
Curve 

(^-1x^00=:  0, 

d.  h.  die  beweglichen  Schnittpunkte  der  ^^  mit  dem  Kegel- 
schnitte P+ixQz=0  befinden  sich  auf  der  Geraden  A—^ißC^Oy 
welche  nach  dem  Curvenpunkte  s  zielt.  Diese  Gerade  trägt 
aber  ebenfalls  das  Punktepaar,  welches  durch  P — |xö  =  0  fest- 
gelegt wird. 

Die  Curve  W^  ist  somit  dadurch  ausgezeichnet,  dass  für 
sie  die  Involutionscurve  tj)^  in  einen,  als  Classencurve  doppelt 
zählenden,  Punkt  5  übergeht.  Diese  Curve  zweiter  Art- gibt 
daher  Anlass  zu  dem  Satze: 

Das  Erzeugniss  der  projectiven  Beziehung  eines 
Strahlenbüschels  auf  die  Paare  eines  in  Involution 
geordneten  Kegelschnittbüschels  ist  eine  quadri- 
nodale  Curve  fünfter  Ordnung,  zweiter  Art. 

Den  Doppelcurven  des  zweiten  Büschels  ent- 
sprechen zwei  Doppeltangenten  der  Curve,  welche 
sich  auf  ihr,  in  dem  Mittelpunkte  des  Strahlen- 
büschels, treffen. 


Cun-en  fünfter  Ordnung  mit  vier  Doppelpunkten.  55 

Jeder  andere  Strahl  dieses  Büschels  trägt  zwei 
Paare  der  Fundamentalinvolution. 

Beachtet  man,  dass  ^'^  durch  den  Schnittpunkt  s  zweier 
Tangenten  der  ^^  vollkommen  bestimmt  wird,  so  ergibt  sich 
noch: 

Durch  jeden  Punkt  der  Ebene  einer  vorgegebenen 
quadrinodalen  Curve  fünfter  Ordnung,  erster  Art  geht 
eine  Curve  zweiter  Art,  welche  die  Doppelpunkte  mit 
jener  gemein  hat  und  sie  in  den  Berührungspunkte  n 
des  Fundamentalkegelschnittes  und  in  zwei  Paaren 
der  Fg  schneidet. 

8.  Schreibt  man  die  Gleichung  der  V^  in  der  Form 

(AQ-GP)0  =  {CP-GQ)P, 

wo  G  =1  0  irgend  eine  Gerade  darstellt,  so  erhellt  die  Erzeu- 
gung der  Curve  mittelst  der  projectiven  Büschel 

P^XQ  =  0 
(AQ—GP)-hHCP-GQ]  =  0. 

Die  Basis  des  kubischen  Büschels  besteht  aus  (A)  und 
5  Punkten  des  Kegelschnittes 

AC=  G''; 

in  Bezug  auf  diesen  ist  5  der  Pol  von  G. 
Nachdem  jener  kubische  Büschel  durch 

(^eH-GP)H-X(CP-4-G0  =  0 

ersetzt  werden  kann,  gilt  der  Satz: 

Die  Punktquintupel  der  ^\,  welche  die  (A)  zur 
Basis  eines  die  F^  erzeugenden  kubischen  Büschels 
ergänzen,  sind  paarweise  auf  Kegelschnitten  belegen, 
welche  die  beiden  sich  auf  der  Curve  treffenden 
Doppeltangenten  berühren. 

Es  sei  die  Curve  W^  durch  die  Büschel 

P+VQ  =  0 
erzeugt. 
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Legt  man  durch  (x^  und  (i^  zwei  Paare  der  F^  fest,  so  stellt 
(^-,x^C)(P-h|i.,0-f  X(^-(i^C)(Ph-|x,0)  =  0  21) 

einen  Büschel  kubischer  Curven  dar,  dessen  Basis  aus  den 
Punkten  (A),  5  und  den  Paaren  ((Xj),  ((i^)  besteht,  wonach  seine 
Curven  nur  noch  zwei  bewegliche  Schnitte  mit  W^^  ergeben 
und  somit  die  F^  herausschneiden.  Demnach: 

Je  drei  Paare  der  F^  einer  Curve  zweiter  Art 
liegen  in  einer  kubischen  Curve,  welche  durch  (A) 
und  5  läuft. 

9.  Weil  die  Curve  erster  Art  4>.  durch  den  Büschel 
AQ'\-^CP  ^i  0  in  den  Tripeln  der  begleitenden  Fundamental- 
involution getroffen  wird,  stellt  die  Gleichung 

(^Ö-+-xCP)M-+-2X54-X2C)4- 

-+-|x(^Ö+XCP)(^-+-2%5-4-x2C)  =  0  22) 

einen  biquadratischen  Büschel  dar,  dessen  Basis  gebildet 
wird  von  (A),  (a),  (r),  5,  den  Tripeln  (x),  (X)  und  dem  Schnitt- 
punkte /  ihrer  Träger.  Weil  seine  Curven  4>5  je  in  zwei  beweg- 
lichen Punkten  begegnen,  schneidet  dieser  Büschel  die  Fg  ^^^s. 
Demnach: 

Drei  beliebige  Paare  der  F^  und  zwei  beliebige 
Tripel  der  begleitenden  F^  können  durch  eine  biqua- 
dratische Curve  verbunden  werden,  welche  durch  die 
Doppelpunkte  geht. 

Werden  5  und  /  auf  A^A^  gewählt,  so  artet  eine  Curve  des 
biquadratischen  Büschels  aus  in  A^Aj,  und  eine  kubische  Curve 
durch  A3,  A„  (a),  {c\  (x),  (X). 

Durch  ein  Paar  und  ein  Tripel  lässt  sich  daher,  auf  6  Arten, 
eine  kubische  Curve  legen,  welche  ein  zweites  Paar  und  ein 
zweites  Tripel  enthält  und  durch  zwei  Doppelpunkte  läuft. 

Nimmt  man  ferner  (X)  mit  (a)  in  einer  Geraden,  so  ergibt 
sich  ein  kubischer  Büschel  durch  (A),  (<:),  (x),  der  Fg  festlegt. 
Durch  (A)  gehen  somit  kubische  Curven,  welche  je  zwei  Paare 
der  Fjj  nebst  einem  Tripel  der  F^  enthalten  (vergl.  §.  5). 

10.  Durch  die  Gleichung 

AQ{P^tO)^\CP{P'^zQ)  +  ]}.{A  +  2zB'\'Z^'C)PO  =  0    23) 
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wird  ein  Netz  quadrinodaler  Curven  fünfter  Ordnung  dar- 
gestellt, welche  alle  die  Punkte  (A)  als  Doppelpunkte  und 
femer  die  Paare  (a),  (c)  und  (e)  enthalten.  Weil  jede  dieser 
Curven  4>5  in  22  festen  Punkten  trifft,  schneidet  der  Büschel 
eine  Tripelinvolution  ein. 

Eliminirt  man  B  zwischen  23)  und  der  Gleichung  der  <t>r,j 

AQ^-2BPQ+CP^=:0, 
so  ergibt  sich 

(P+se)[(|xH-l)^Ö+(>^H-S|i)CP]  =  0, 

d.  h.  jenes  Curvennetz  legt  dieselben  Tripel  fest  wie  der 
Büschel  AQ+xCP  =  0j   bestimmt   somit  die  begleitende  F^, 

Ersetzt  man  die  bisher  beliebig  gedachten  drei  Paare 
(a),  (c"),  (e)  durch  drei  Paare  (/?),  (q),  (r),  wobei  p^,  q^,  r^  auf 
einer  nach  A^  zielenden  Geraden  G  angenommen  sind,  so 
bildet  G  einen  Bestandtheil  von  allen  Curven  des  Netzes, 
welche  durch  einen  auf  dieser  Geraden  festgelegten  Punkt 
gehen,  und  man  erhält  einen  biquadratischen  Büschel,  dessen 
Basis  von  Ag,  Ag,  A^  als  Doppelpunkten,  den  einfachen  Punkten 
Aj,^2»  92>  ^2  ^^^  ^  ausserhalb  4>5  befindlichen  Punkten  gebildet 
wird. 

Drei  Curven  dieses  rationalen  Büschels  zerfallen  in  eine 
Gerade  und  eine  rationale  kubische  Curve;  sie  entsprechen 
den  Punkten,  in  welchen  ^^  durch  die  Seiten  des  Dreieckes 
AgAgA^  geschnitten  wird.  Die  kubische  Curve,  welche  der 
Geraden  AjA^  beigeordnet  ist,  muss  die  Punkte  83,  8^  enthalten, 
welche  den  mit  AgA^  allineirten  Curvenpunkt  zu  einem  Tripel 
der  F^  ergänzen. 

Aus  dieser  Betrachtung  fliesst  daher  der  Satz: 

Ergänzt  man  die  Punkte  jedes  Tripels  der  durch 
A,  bestimmten  Centralinvolution /g^'^  zu  Paaren  deri^, 
so  erhält  man  die  Tripel  einer  neuen  Fundamental- 
involution F^^\  welche  erzeugt  wird  durch  einen 
Büschel  kubischer  Curven,  dessen  Basis  einen 
Doppelpunkt  A*  und  die  einfachen  Punkte  A/,  A/,  A;„, 
0/,  8^  enthält. 

Aus  Obigem  ersieht  man  noch,  dass  der  Curvenbüschel 
fünfter  Ordnung,  der  in  jenem  Netze  durch  einen  Punkt  der 
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Geraden  A3A4  festgelegt  wird,  ebenfalls  die  begleitende  F^ 
erzeugt;  eine  Curve  dieses  Büschels  zerfällt  offenbar  in  A3A^ 
und  eine  binodale  Curve  vierter  Ordnung. 

Drei  beliebige  Paare  der  F^  liegen  daher  allemal 
mit  A;fe,  A/,  8jk,  8/  in  einer  bi quadratischen  Curve,  welche 
Doppelpunkte  in  A,-,  A^-  besitzt. 

11.  Durch  eine  quadratische  Transformation,  mit  den 
Hauptpunkten  A2,  A3,  A^,  übergeht  ^^  in  eine  biquadratische 
Curve  4>4  mit  einem  Doppelpunkte  in  A^,^  und  F^  wird  zur 
Fundamentalinvolution  Tg  der  mit  A^  allineirten  Punktepaare. 

Werden  drei  Paare  {ä){h){c)  dieser  T^  durch  einen  Kegel- 
schnitt verbunden,  welcher  4>^  noch  in  den  Punkten  a^,  Og  trifft, 
so  muss  eine  Curve  zweiter  Ordnung  existiren,  welche  in  A 
jeden  Curvenzweig  dreipunktig  berührt;  diese  Curve  wird 
somit  durch  die  beiden  Doppelpunktstangenten  gebildet,  und 
es  müssen  die  Tangentialpunkte  t^,  tg  von  A  mit  a^  und  a^ 
allineirt  sein.  Ein  Kegelschnitt  durch  die  festen  Punkte  (a), 
welcher  das  Punktepaar  (a)  und  den  Punkt  b^  enthält,  trifft  <&^ 
daher  noch  in  h^  und  in  einem  dritten  Paare  der  Fg. 

Wählt  man  nun  b^  in  gerader  Linie  mit  a^  und  o^  so 
artet  der  betreffende  Kegelschnitt  aus  in  zwei  Gerade,  welche 
beziehungsweise  die  Punkte  a^,  b^,  c^  Oj  und  o^,  b^,  Cg,  a^  tragen. 
Jedem  Strahle  aus  a^  entspricht  demnach  ein  gewisser  Strahl 
aus  a^;  die  beiden  damit  eindeutig  auf  einander  bezogenen 
Strahlenbüschel  erzeugen  einen  Kegelschnitt  Sg,  der  durch 
^p  Gg  und  die  6  Antitangentialpunkte  des  Doppelpunktes  läuft. 

2g  enthält  ebenfalls  die  Schnittpunkte  der  8  aus  o^  an  <&^ 
gelegten  Tangenten  mit  den  ihnen  in  der  erwähnten  Pro- 
jectivität  zugeordneten  8  Tangenten  aus  Og,  indem  nämlich 
die  8  Antitangentialpunkte  von  o^  aus  A  in  die  Antitangential- 
punkte von  Og  projicirt  werden. 

Für  O5  ergibt  sich  aus  dem  Obigen:  Je  drei  Doppel- 
punkte ^k^i^m  einer  <I>5  sind  die  Doppelpunkte  einer 
biquadratischen  Curve,  welche  die  sechs  Doppel- 
punkte der  Fg  enthält  und  ^^  noch  in  zwei  Punkten 
^;,  a/  trifft. 

J  Diese  Curve  wurde  eingehend  studirt  von  Herrn  Bobek.  (Denkschriften 
der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien,  Bd.  53.) 
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Die  Paare  der  F^  werden  zu  dreien  verbunden 
durch  rationale  biquadratische  Curven,  welche  aj,  a'' 
enthalten  und  in  Aj^A/A,»  Doppelpunkte  besitzen. 

Die  Kegelschnittbüschel  (AjtA/AwO/)  und  (AfcA/A;^^/') 
erzeugen  zwei  fundamentale  Tripelinvolutionen, 
welche  einander  derart  zugeordnet  sind,  dass  jedes 
Tripel  der  einen  ein  gewisses  Tripel  der  anderen  zu 
drei  Paaren  der  i^^  ergänzt.  Dabei  entsprechen  die 
acht  Doppelpunkte  der  ersten  Involution,  in  gewisser 
Anordnung,  den  Doppelpunkten  der  zweiten. 
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II.  SITZUNG  VOM   17.  JÄNNER  1895. 


Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  IX  (November  1894) 
des  15.  Bandes  der  Monatshefte  für  Chemie  vor. 

Die, Landesregierung  für  Bosnien  und  die  Herze- 
govina  in  Sarajevo  übermittelt  den  Jahrgang  1893  der  meteo- 
rologischen Beobachtungen  an  den  Landesstationen  in  Bosnien 
und  der  Herzegovina. 

Das  k.  k.  österreichische  Central-Bureau  für  den 
hydrographischen  Dienst  in  Wien  übermittelt  ein  Exem- 
plar des  Organisations-Statut  des  hydrographischen 
Dienstes  in  Österreich. 

Herr  Prof.  Dr.  Franz  Streintz  in  Graz  dankt  für  die  ihm 
zur  Materialbeschaffung  für  seine  Experimentaluntersuchungen 
zum  Zwecke  der  absoluten  Berechnung  der  elektromotorischen 
Kräfte  von  Metallen  in  Salzlösungen  von  der  kaiserl.  Akademie 
bewilligte  Subvention. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  G.  Goldschmiedt  in  Prag  über- 
sendet eine  Arbeit,  betitelt:  »Neue  Bildungsweise  des 
Diphtalyls«. 

Herr  Dr.  Alois  Lode,  Assistent  an  der  Lehrkanzel  für 
Hygiene  der  k.  k.  Universität  in  Wien,  überreicht  eine  Abhand- 
lung, betitelt:  »Experimentelle  Beiträge  zur  Physiologie 
der  Samenblasen«. 
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Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Landesregierung  für  Bosnien  und  die  Herzegovina, 
Meteorologische  Beobachtungen  an  den  Landesstationen 
in  Bosnien  und  der  Herzegovina.  Jahrgang  1893.  Sara- 
jevo, 1895;  Folio. 
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III.  SITZUNG  VOM  24.  JÄNNER  1895. 


Bei  Eröffnung  der  Sitzung  bringt  der  Vorsitzende,  Herr 
Vicepräsident  Prof.  E.  Suess,  zur  Kenntniss,  dass  nach 
einer  vorläufigen  Mittheilung  des  hiesigen  Hof-  und  Gerichts- 
advocaten  Herrn  Dr.  Othmar  Reiser  der  gestern  verstorbene 
Wiener  Bürger  Herr  Joseph  Treitl,  Director  der  Ersten  Öster- 
reichischen Sparcassa,  die  kaiserliche  Akademie  der 
Wissenschaften  testamentarisch  zur  Universalerbin 
seines  beträchtlichen  Vermögens  eingesetzt  hat. 

Zugleich  theilt  der  Vorsitzende  aus  dem  Wortlaute  des 
vom  genannten  Testamentsexecutor  bekanntgegebenen  §.  9  des 
Testamentes  vom  9.  Mai  1880  einen  Auszug  mit. 

Die  anwesenden  Mitglieder  geben  den  Gefühlen  der  Dank- 
barkeit für  den  hochherzigen  Spender  durch  Erheben  von  den 
Sitzen  Ausdruck. 

Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  VIII — X  (October 
bis  December  1894),  Abtheilung  III  der  Sitzungsberichte  vor. 

Herr  Dr.  Alfred  Nalepa,  Professor  am  k.  k.  Staatsgymna- 
sium im.V.  Bezirke  in  Wien,  übersendet  eine  vorläufige  Mit- 
theilung über  »Neue  Gallmilben«  (11.  Fortsetzung). 

Das  w.  M.  Herr  Prof  H.  Weidel  überreicht  drei  Arbeiten 
aus  dem  I.  chemischen  Universitätslaboratorium  in  Wien: 
1.   »Über  die  Affinitätsconstanten  der  mehrbasischen 
Säuren  und  der  Estersäuren«,  von  Dr.  R.  Weg- 
schei.der. 
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2.  »Untersuchungen  über  die  Hemipinsäure  und  die 
Esterbildung«,  von  Dr.  R.  Wegscheider. 

3.  »Über  den  Nicotinsäureäthylester  und  die  Über- 
führung desselben  in  ß-Amidopyridin*,  von  Felix 
Pollak. 

Der  Vorsitzende  übergibt  mit  Bezug  auf  die  in  der 
Sitzung  vom  10.  Jänner  1.  J.  vorgelegte  Serie  der  neuesten 
Mondarbeiten  von  Herrn  Director  Dr.  L.  Weinek  in  Prag  die 
eingelangten  Fortsetzungen. 


SITZUNGSBERICHTE 


DER 


KAISERLICHEN  AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN. 


MATHEMATISCH -NATURWISSENSCHAFTLICHE  CLASSE. 


CIV.  BAND.  II.  HEFT. 


ABTHEILUNG  II.  a. 

ENTHÄLT  DIE  ABHANDLUNGEN  AUS  DEM  GEBIETE  DER  MATHEMATIK,  ASTRONOMIE 
PHYSIK,  METEOROLOGIE  UND  DER  MECHANIK. 


67 


IV.  SITZUNG  VOM  7.  FEBRUAR  1895. 


Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  X  (December 
1894)  der  Monatshefte  für  Chemie  vor. 

Das  c.  M.  Prof.  Zd.  H.  Skraup  übersendet  drei  im  chemi- 
schen Institut  der  k.  k.  Universität  in  Graz  ausgeführte  Unter- 
suchungen, betitelt: 

1.  »Notiz  über  das  Cinchotenin«,  von  Dr.  P.  Fortner. 

2.  »Über  die  Einwirkung  von  Jodwasserstoffsäure 
auf  Cinchotin  und  Hydrochinin,«   von  Dr.  G.  Pum. 

3.  »Über  Cinchotin  und  Cinchotenin,«   von  Prof.   Zd. 
H.  Skraup. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Guido  Goldschmiedt  übersendet 
eine  Arbeit  aus  dem  chemischen  Institute  der  k.  k.  deutschen 
Universität  in  Prag:  »Über  eine  neue  Bildungsweise  des 
Pr — 2,3-Dimethylindols«,  von  K.  Brunner. 

Herr  Prof.  Dr.  H.  Chiari  in  Prag  übersendet  eine  Abhand- 
lung: »Über  Veränderungen  des  Kleinhirns,  des  Pons 
und  der  Medulla  oblongata  infolge  von  cogenitaler 
Hydrocephalie  des  Grosshirns*. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  H.  Weide  1  überreicht  eine  im  I.  che- 
mischen Laboratorium  der  k.  k.  Universität  in  Wien  von  Herrn 
F.  Haiser  durchgeführte  Arbeit:  »Zur  Kenntniss  der  Ino- 
sinsäure«. 

Das  w.  M.  Herr  Director  E.  Weiss  überreicht  eine  Abhand- 
lung von  Prof.  G.  v.  Niessl  in  Brunn,  betitelt:  »Unter- 
suchungen über  den  Einfluss  der  räumlichen  Bewe- 
gung des  Sonnensystems  auf  die  Vertheilung  der 
nachweisbaren  Meteorbahnen«. 

5* 

t 
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Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Lang  überreicht  folgende 
Mittheilung  von  Dr.  Victor  Schumann  in  Leipzig:  »Zur 
Photographie  der  Lichtstrahlen  kleinster  Wellen- 
längen«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  A.  Lieben  überreicht  eine 
Abhandlung  von  Prof.  Dr.  C.  Liebermann  aus  Berlin:  »Zur 
Formel  der  Quercetinderi vate«. 

Herr  Prof.  Dr.  Ed.  Li pp mann  überreicht  folgende  zwei 
Arbeiten  aus  dem  III.  chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Uni- 
versität in  Wien,  von  Herrn  Paul  Cohn: 

L  »Über    einige   Derivate    des   Phenylindoxazens.« 

(II.  Mittheilung). 
2.  »Über    die    Bildung    von    Cyclophenylenbenzyl- 
idenoxyd.» 


Selbständige  Werke  oder  neue,   der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Medicinisch-naturwissenschaftliche  Gesellschaft  zu 
Jena,  Denkschriften,  IV.  Band.  Prof.  Semon,  R.,  mit 
Unterstützung  des  Herrn  Dr.  P.v.  Richter:  Zoologische 
Forschungen  in  Australien  und  dem  Malayischen 
Archipel  in  den  Jahren  1891 — 1893.  I.  Bd.:  Ceratodus 
(I.  Lieferung).  (Mit  8  Tafeln  und  2  Textfiguren).  Text  und 
Atlas.  —  II.  Bd.:  Monotremen  und  Marsupialier 
(I.  Lieferung).  (Mit  1 1  Tafeln  und  20  Textfiguren).  Text 
und  Atlas.  —  V.  Bd.:  Statistik  und  Thiergeographie 
(I.  Lieferung).  (xMit  5  Tafeln  und  6  Textfiguren).  Text  und 
Atlas.  —  Jena,  1893—1894;  4«. 

Societe  Beige  de  Geologie,  de  Paleontologie  et  d'Hydro- 
logie  in  Brüssel,  Bulletin:  Tome  I — VIII,  Brüssel, 
1887-1894,80. 
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V.  SITZUNG  VOM  14.  FEBRUAR   1895. 


Herr  Dr.  H.  Rabl  in  Wien  spricht  den  Dank  aus  für  die 
ihm  von  der  kaiserl.  Akademie  zur  Fortsetzung  seiner  Studien 
an  der  zoologischen  Station  in  Neapel  über  die  Pigment-Ent- 
wicklung niederer  Thiere  bewilligte  Unterstützung. 

Das  w.  M.  Herr  Regierungsrath  Prof.  E.  Mach  übersendet 
eine  Arbeit  aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  deutschen 
Universität  in  Prag  von  dem  Assistenten  dieses  Institutes 
Dr.  J.  V.  Geitl er,  betitelt:  »Schwingungsvorgang  in  com- 
plicirten  Erregern  Hertz'scher  Wellen«. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Franz  Exner  in  Wien  übersendet 
eine  Abhandlung  von  Prof.  P.  Bachmetjew  aus  Sofia:  »Über 
die  Vertheilung  der  magnetischen  Verlängerung  in 
Eisendrähten«. 

Herr  Prof.  Dr.  Ign.  Klemencic  in  Graz  übersendet  eine 
Abhandlung,  betitelt:  »Beobachtungen  über  gleichzeitige 
Magnetisirung   in    circularer  und  axialer  Richtung«. 

Der  Secretär  legt  folgende  eingesendete  Abhandlungen 
vor: 

1.  »Zur  Kenntniss  der  Zoantharia  tabulata*  von  Herrn 
J.  Wentzel,  k.  k.  Realschullehrer  in  Laibach. 

2.  »Beitragzur  Construction  vonKrümmungs kugeln 
an  Raumcurven«,  von  Herrn  J.  Sobotka  in  Wien. 
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Das  w,  M.  Herr  Prof.  Albrecht  Seh  rauf  überreicht  eine  Ab- 
handlung des  Universitätsassistenten  Herrn  Carl  Hlawatsch: 
»Über  eine  neue  Kupferantimon-Verbindung  aus  der 
k.  k.  Hütte  zu  Brixlegg«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  G.  Tschermak  legt  im 
Namen  der  Commission  für  die  petrographische  Erforschung 
der  Centralkette  der  Ostalpen  den  Bericht  des  c.  M.  Herrn  Prof. 
F.  Recke  in  Präg  über  die  diesjährigen  Aufnahmen  vor. 
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Über  die  Vertheilung  der  magnetischen  Ver- 
längerung in  Eisendrähten 

von 

P.  Bachmetjew, 

Professor  an  der  Hochschule  in  Sofia. 
(Mit  4  Textfiguren.) 

Dass  ein  Eisendraht,  welcher  sich  in  normalen  Verhält- 
nissen befindet,  sich  beim  Magnetisiren  verlängert,  war  schon 
seit  Langem  bekannt;  es  wurde  aber  noch  von  Niemandem 
untersucht,  wie  diese  magnetische  Verlängerung  in  demselben 
vertheilt  ist. 

Verschiedene  Erscheinungen  lassen  indessen  folgern,  dass 
ein  magnetisch  gewordener  Eisendraht  nicht  in  allen  seinen 
Längentheilen  die  gleiche  Verlängerung  erleidet,  und  es  äussern 
sich  diese  Erscheinungen  wie  folgt: 

Vor  1 1  Jahren  untersuchte  ich  die  Vertheilung  der  beim 
Magnetisiren  eines  Eisendrahtes  sich  in  demselben  entwickeln- 
den Wärme  und  fand,^  dass  dieselbe  an  verschiedenen  Punkten 
des  Drahtes  auch  eine  verschiedene  war,  nämlich:  die  grösste 
Wärme  entwickelte  sich  in  der  Mitte  des  Drahtes  und 
nahm  nach  den  Enden  zu  ab. 

Welchen  Antheil  die  magnetische  Verlängerung  an  der 
Magnetisirungswärme  nimmt,  habe  ich  bereits  vor  drei  Jahren 
gezeigt.*  Damals  constatirte  ich,  dass  der  Eisendraht,  welcher 
beim  Magnetisiren   keine  magnetische  Verlängerung  besitzt,'^ 


J  Joum.  russ.  phys.-chem.  Gesellsch.,  XVI,  S.  81,  1884. 

2  Ebenda,  XXIV,  S.  1,  1892. 

3  Weil  derselbe  im  entsprechenden  gespannten  Zustande  sich  befindet. 
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nur  eine  geringere  Magnetisirungswärme  entwickelt  (circa  307o 
weniger);  mit  anderen  Worten:  Die  magnetische  Verlänge- 
rung (oder  Verkürzung)  ist  einer  der  F'actoren  der  Wärme- 
entwicklung beim  Magnetisiren  der  Drähte. 

Daraus  folgt,  dass,  indem  die  Magnetisirungswärme  in 
einem  Drahte  seiner  Länge  nach  verschieden  ist,  auch  die 
magnetische  Längenveränderung  verschieden  sein  muss.  Um 
diese  Folgerung  experimentell  zu  prüfen,  habe  ich  die  nöthigen 
Versuche  angestellt. 

Die  Methode. 

Die  magnetische  Verlängerung  in  einem  Eisendrahte  ist 
—  wie  bekannt  —  sehr  unbedeutend;  dieselbe  beträgt  im 
günstigsten  Falle  0*002  mm  pro  Meter.  Auf  diese  Weise  jedoch 
konnte  ich  die  unmittelbare  Messung  der  Verlängerung  an 
den  verschiedenen  Punkten  des  Eisendrahtes  nicht  vornehmen. 
Ich  benützte  daher  eine  neue  Methode,  welche  zwar  vorläufig 
keine  absoluten  Grössen  für  die  Verlängerung  ergibt,  die  aber 
zu  der  relativen  Bestimmung  der  Verlängerungsunterschiede 
dienen  kann.  Diese  Methode  beruht  auf  den  thermoelektrischen 
Eigenschaften  des  magnetischen  Eisens. 

Im  Jahre  1891  veröffentlichte  ich  die  Untersuchung  über 
die  Ursache  des  magnetisirenden  Einflusses  auf  die  thermo- 
elektrischen Eigenschaften  von  Eisen  und  Nickel.^  Es  gelang 
mir  damals,  den  Nachweis  zu  liefern,  dass,  wenngleich  ein 
magnetischer  Eisendraht  mit  einem  unmagnetischen  auch  einen 
thermoelektrischen  Strom  gibt,  dies  nicht  in  Folge  des  Magne- 
tismus an  und  für  sich  geschieht,  sondern  in  der  Längen- 
veränderung seine  Ursache  hat. 

Hierauf  gestützt,  kann  gesagt  werden,  dass,  wenn  ver- 
schiedene Punkte  eines  der  Magnetisirung  unterzogenen  Eisen- 
drahtes verschiedene  thermoelektromotorische  Kräfte  mit  einem 
nicht  magnetisirten  Eisendrahte  ergeben  würden,  so  wäre  aus 
diesem  Umstände  zu  entnehmen,  dass  die  magnetische  Ver- 
längerung in  diesen  Punkten  verschieden  ist. 


1  Joum.  russ.  phys.-chem.  Gesellsch.,  XXIII,  S.  301,  1891.    Wied.  Ann., 
XLIII,  S.  723,  1891.    Exner's  Repert.,  XXVII,  S.  625,  1891. 


Magnetische  Verlängerung  in  Eisendrähten. 
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Praktisch  wurde  diese  Methode  wie  folgt  angewendet: 
Ein  weicher  Eisendraht  (/ =:  1850  ww,  Uzzz2'8mm) 
wurde  in  die  Magnetisirungsspule  S  eingeschlossen  (Fig.  1); 
dieselbe  bestand  aus  einem  Glasrohr  (U  =  8  mm)  mit  einer 
Lage  umwickelten  isolirten  Kupferdrahtes  (6^  =  0*9  mm).  Das 
Glasrohr  w^ar  im  Innern  mittelst  Kautschukstöpsel  in  zwei  Ab- 
theilungen eingetheilt.  In  eine  dieser  Abtheilungen  trat  Wasser- 
dampf aus  dem  Gefässe  A  ein  und  ging  nachher  in  das  mit 
kaltem  Wasser  gefüllte  Gefäss  5  hinaus.  Durch  die  Öffnungen  a, 


mm 


Fig.  1. 

b,  c  etc.  in  der  Röhre  gingen  dünne  Eisendrähte  {U  =:  0*  29mfw), 
welche  an  den  Haupteisendraht  in  der  Spule  in  folgenden  Ent- 
fernungen vom  Drahtende  angelöthet  waren: 


Xr.  des 
Drahtes 

Die  Entfernung 

vom  Ende  des  dicken 

Eisendrahtes 

Nr.  des 
Drahtes 

Die  Entfernung 

vom  Ende  des  dicken 

Eisendrahtes 

1 

0  mm 

7 

405  mm 

2 

55 

8 

505 

3 

105 

9 

605 

4 

155 

10 

705 

5 

205 

11 

860 

6.... 

305 

An  den  Austrittstellen  in  der  Röhre  gingen  die  dünnen 
Drähte  durch  die  Kautschukhaut,  mit  welcher  die  Röhre  um- 
wickelt war,  damit  der  Wasserdampf  nicht  aus  der  Röhre  ent- 
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weiche.  An  diese  Eisendrähte  waren  Kupferdrähte  angelöthet 
und  die  Löthstellen  in  ein  Gefäss  H  mit  gestossenem  Eis 
placirt.  Das  andere  Ende  des  dicken  Eisendrahtes,  an  welchem 
ein  kurzer  Kupferdraht  angelöthet  war,  befand  sich  im  Gefäss  D 
mit  Eis;  an  diesen  Kupferdraht  war  ein  dünner  Eisendraht  an- 
gelöthet, dessen  zweites  Ende  mit  dem  Leitungsdraht  verbunden 
und  diese  Stelle  wiederum  in  das  Gefäss  F  mit  Eis  placirt. 

Die  an  den  Eisendrähten  1,  2,  3  etc.  angelötheten  Kupfer- 
drähte führten  zu  dem  Quecksilber- Kommutator  K,  mittelst 
welchem  der  thermoelektrische  Strom  nach  Belieben  von  diesen 
Paaren  geschlossen  werden  konnte. 

Der  thermoelektrische  Strom  wurde  mittelst  des  Galvano- 
meters von  Rosenthal  g  gemessen.  Zur  Magnetisirung  wurde 
der  Strom  von  der  Tauchbatterie  (6  grosse  Elemente  mit  Chrom- 
säure hintereinander  verbunden)  verwendet.  Die  Tangent- 
boussole  T  gestattete  die  Stromstärke  zu  controliren,  welche 
während  2  Stunden  ziemlich  constant  blieb,  da  die  Batterie 
bereits  früher  mehrmals  gebraucht  wurde  (das  Voltameter 
zeigte  am  Ende  der  Versuche  7  *  1  Volt,  und  das  Amperometer 
1  -4  Ampere). 

Versuche  und  Resultate. 

Der  allgemeine  Verlauf  der  Experimente  war  folgender: 
Die  Gefässe  H,  D,  F  und  C  waren  mit  Eis  gefüllt,  während 
die  Lampe  unter  dem  Gefässe  A  brannte.  Nachdem  der  Dampf 
bereits  eine  Stunde  lang  durch  die  Glasröhre  ging,  wurden  die 
Messungen  vorgenommen.  Zuerst  wurde  der  Ausschlag  in  der 
Boussole  T  von  der  Batterie  E  gemessen,  sodann  der  Haupt- 
eisendraht mehrere  Male  magnetisirt  und  entmagnetisirt. 
Während  der  magnetisirende  Strom  geöffnet  blieb,  wurde  das 
Centrum  des  Kommutators  K  mit  einem  der  numerirten  Drähte 
verbunden.  Der  Ausschlag  im  Galvanometer  wurde  angemerkt. 
Darauf  wurde  der  magnetisirende  Strom  in  P  geschlossen  und 
der  Anschlag  im  Galvanometer  wieder  angemerkt;  nach  der 
Öffnung  des  magnetisirenden  Stromes  wurde  der  Anschlag 
noch  ein  Mal  gemessen  u.  s.  w.,  so  dass  für  jede  Nummer 
mehrere  Anschläge  erhalten  wurden.  Dann  wurde  die  folgende 
Nummer  untersucht  etc. 
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Der  Haupteisendraht  und  die  dünnen  Eisendrähte  gaben 
unter  sich  immer  Thermoströme,  selbst  wenn  durch  die  Spule 
kein  Strom  floss,  wahrscheinlich  wegen  des  remanenten 
Magnetismus  und  den  verschiedenen  Eisensorten. 

Wie  die  Controlversuche  zeigten,  übte  die  Magnetisirungs- 
spule  5  und  der  zu  magnetisirende  Eisendraht  keinen  störenden 
Einfluss  auf  den  Galvanometer  g  aus. 

Die  erhaltenen  Resultate  sind  in  folgenden  Tabellen  an- 
geführt. 


Tabelle  I. 
Die  Ablenkung  in  der  Boussole  ist  50° 


Xr. 

des  Drahtes 


10 


11 


Die  Lage  im  Galvanometer 


vor  der 


während  der 


Magnetisirung 


170 
171 

200 
200 

173 
173 

132 
131 

153 
153 

156 
157 

162 
163 

155 
156 

123 
123 

173 
173 


154 
154 

183 
183 

154 
155 

118 
118 

139 
139 

142 
142 

150 
150 

142 
142 

111 
111 

160 
160 


Der 
mittlere  Aus- 
schlag 


16-5 


17-0 


18-5 


14-0 


14-0 


14-5 


12-5 


13-5 


12-0 


13-0 
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Nach  einigen  Tagen  wurden  die  Versuche  noch  einmal 
wiederholt,  wobei  sich  in  der  thermoelektrischen  Kette  ein 
Ergänzungswiderstand  von  0*2  Ohm  befand. 


Tabelle  II. 
Die  Ablenkung  in  der  Boussole  ist  45**. 


Nr. 
des  Drahtes 

Die  Lage  im  Galvanometer 

Der 
mittlere  Aus- 
schlag 

vor  der 

während  der 

Magnetisirung 

2 

.193 
193 
194 

182 
182 
183 

u-o 

1 

160 
160 
160 

150 
150 
149 

10-3 

3 

158 
159 
158 

146 
146 
147 

12-0 

4 

128 
129 
129 
130 

119 
119 
120 
120 

9-5 

11 

187 
188 

178 
179 

9-0 

10 

110 
HO 

101 
101 

9-0 

9 

157 
158 
158 
157 

149 
149 
149 
149 

8-5 

8 

168-5 
169-0 

159 
159 

9-7 

5 

155 
155 
155 

145 
145 
146 

9-7 
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Schon  aus  diesen  Tabellen  ist  ersichtlich,  dass  der  thermo- 
elektrische  Strom,  der  von  verschiedenen  Stellen  des  magneti- 
sirten  Drahtes  erhalten  wird,  nicht  der  gleiche  —  und  folglich 
die  magnetische  Verlängerung  im  Drahte  nicht  gleichmässig 
vertheilt  ist  Diese  Werthe  könnten  indessen  in  Folge  ver- 
schiedener Widerstände  einzelner  Nummern  erhalten  werden. 
Es  wurden  desshalb  die  genannten  Widerstände  mittelst  der 
Brücke  von  Edelmann  gemessen  und  sind  zusammen  mit  dem 
Widerstand  des  Rosenthal'schen  Galvanometers  (1 '46  Ohm) 
in  folgender  Tabelle  angeführt. 


Nr.  des 
Drahtes 

Der  totale  Widerstand 

zusammen  mit  dem 

Galvanometer 

Nr.  des 
Drahtes 

Der  totale  Widerstand 

zusammen  mit  dem 

Galvanometer 

1 

.  ..     2-82  Ohm 

7.... 

2-85  Ohm 

2 

.  . .     2-60 

» 

8.... 

2-82 

» 

3 

.  ..     2-75 
.  ..      2-97 

» 

9.    .. 

2-93 
3-18 

» 

4.... 

10.... 

» 

5.... 

.  . .      2  90 

» 

11.... 

2-78 

» 

Es  ist  leicht  zu  berechnen,  welche  Ausschläge  im  Galvano- 
meter erhalten  werden  würden,  wenn  der  Widerstand  aller 
thermoelektrischen  Paare  derselbe  (3  Ohm)  wäre. 

Für  die  Tabelle  I  erhalten  wir  die  Ausschläge  nach  der 
Formel 

Wj    _    3 

wo  «j  und  «2  die  Ausschläge  im  Galvanometer  beim  Wider- 
stand Wj,  respective  3  Ohm  bedeuten: 


Nr 1  2  3  4  5  7  8  9         10         11 

«, 15-5     14-7     16-9     13-8     13*5     13-4     11-7     13*2     12-7     12-0 


Auf  gleiche  Weise  erhält  man  sie  für  die  Tabelle  II,  wenn 
der  Ergänzungswiderstand  von  0*2  Ohm  in  Betracht  gezogen 
und  der  totale  Widerstand  =z  3  Ohm  gesetzt  wird  : 


Nr 1  2  3  4  5  8  9  10  11 

»4 10-4     10-3     11-8     10-0     10-0       9-7       8-9       lO'l       90 
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Beide  Tabellen  ergeben  den  stärksten  Thermostrom  für 
Nr.  3.  Die  Controlversuche  mit  einem  Thermoelement  Fe/Cu 
zeigten,  dass  der  Thermostrom  bei  allen  Versuchen  in  gleicher 
Richtung  floss,  und  zwar  vom  nichtmagnetisirten  Eisen 
zum  magnetisirten  durch  die  erwärmte  Löthstelle. 

Gestützt  auf  diese  Versuche  habe  ich  mehr  detaillirte 
Untersuchung  dieser  Erscheinung  vorgenommen.  Die  zu  diesem 
Zwecke  benützte  Magnetisirungsspule  und  die  Anordnung  der 
Apparate  ist  aus  folgendem  Schema  ersichtlich  (Fig.  2): 


ff 

Fig.  2. 

Die  Spirale  S  war  3  ni  lang  und  das  Glasrohr  1 1  mm 
äusseren  Durchmesser,  auf  welche  isolirter  Kupferdraht 
([/=:  0*3  mm)  gewickelt  war  (eine  Lage).  Der  Widerstand  der 
Spirale  war  8*73  Ohm  und  wurde  dieselbe  in  drei  Abtheilungen 
getheilt.  In  eine  Abtheilung  trat  der  Wasserdampf  aus  dem 
Gefässe  A  und  ging  nachher  in  das  mit  kaltem  Wasser  gefüllte 
Gefäss  B\  durch  die  zweite  Abtheilung  floss  das  Wasser  bei 
Zimmertemperatur  aus  dem  Gefäss  C,  um  nachher  ins  Gefäss  B^ 
zu  gelangen,  während  die  mittlere  Abtheilung  nur  Luft  enthielt. 
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Die  Controlversuche  ergaben,  dass  der  Wasserdampf  beim 
Eintritte  in  das  Gefäss  J?i  die  Temperatur  von  nahe  98°  besass 
Das  Wasser  in  C  hatte  Temperatur  14°. 

Die  übrige  Anordnung  war  die  gleiche  wie  früher. 

An  den  Eisendraht  D  (l  =  3000  mm,  U  =  2-76  mm) 
wurden  dünne  Eisendrähte,  und  zwar  in  folgenden  Abständen 
(S)  von  dessen  Ende,  angelöthet: 


Nr. 

des  Drahtes 


13. 
12. 
11. 
10. 

9. 

8. 

7. 


8  in  cm 

0 

5 
10 
15 
20 
25 
30 


Nr. 
des  Drahtes 


6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 


8  in  cm 

40 

50 

,     60 

80 

100 

120 


Diese  Drähte  wurden  symmetrisch  an  den  beiden  Hälften 
des  dicken  Drahtes  D  angelöthet.  Die  thermoelektrischen  Ketten 
wTirden  mittelst  der  Kommutatoren  K  und  ATj  geschlossen,  wo- 
bei der  mittlere  Contact  in  K  mit  derselben  Nummer  geschlossen 
wurde,  wie  in  K^. 

Die  Versuche  mit  dieser  Spule  ergaben: 

Tabelle  III. 
/,  =:  98,  ig-=  14.  Die  Ablenkung  in  der  Boussoie  ist  45°. 


Nr. 
des  Drahtes 

Die  Lage  im  Galvanometer 

Der 
mittlere  Aus- 
schlag 

vor  der            während  der 

Magnetisirung 

13 

1 

12 

1 

265 
266 

278 
278 

263 
262 
262 
261 

283 
283 

284 

284 

279 
279 

278 
278 

17-5 
6-0 

16-5         i 

1 
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Die  Lage  im  Galvanometer 


Nr. 
des  Drahtes 


vor  der 


während  der 


Magnetisirung 


Der 
mittlere  Aus- 
schlag 


11 


10 


13 


266 

283 

267 

283 

268 

286 

268 

286 

240 
241 

277 
277 

303 
303 

310 
310 

283 
282 

298 
299 

289 
289 

278 


276 
275 


297 
297 

265 
265 

298 
298 

319-5 
319  5 

327 
327 

298 
298 

312 
312 

300 
300 

285 
285 

293 
293 


17-0 


24-5 


21-0 


16-5 


17-0 


155 


13-5 


iro 


7-0 


17-5 


Der  Widerstand  des  Galvanometers^  sammt  den  Leitungen 
von  demselben  bis  zu  den  Kommutatoren  K  und  K^  war 
1*46  Ohm,  und  der  Widerstand  {W)  einzelner  thermoelek- 
trischer  Ketten  ist  aus  der  nachstehenden  Tabelle  ersichtlich, 
wo  auch  die  auf  den  Widerstand  =  3  Ohm  reducirten  Aus- 
schläge im  Galvanometer  g  (in  Folge  der  bei  der  Magnetisirung 
des  Eisendrahtes  entstehenden  Thermoströme)  angeführt  er- 
scheinen: 
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Nr. 
des  Drahtes 

1 

IT 

zusammen  mit 
dem   Galvano- 
meter 

Der  Ausschlag 

rr 

in  Ohm 

nicht 
reducirt 

reducirt 
auf  3  Ohm 

13 

62 

3-08 

17-5 

18-0 

12 

61 

3-07 

lö'5 

16-9 

11 

51 

2-97 

17-0 

1.6-8 

10 

32 

2  78 

22-0 

20-4 

9 

24 

2  70 

24-5 

22-0 

8 

18 

2-64 

21-0 

18-5 

7 

33 

2-79 

16-5 

15-3 

6 

•38 

2-84 

170 

16-1 

5 

68 

314 

15-5 

16-2 

4 

•49 

2-95 

13-5 

13-3 

f           3 

•31 

2-77 

11-0 

lO-l 

o 

•45 

2-91 

7-0 

6-8      ; 

1 

87 

3-33 

6-0 

6-6 

Stellt  man  die  Werthe  der  letzten  Reihe  dieser  Tabelle 
graphisch  dar,  wobei  dieselben  die  Ordinaten  und  die  Ent- 
fernungen der  untersuchten  Punkte  vom  Ende  des  Drahtes  die 
Abscissen  bedeuten,  so  erhält  man  die  Figur  3. 

Diese  Figur  zeigt  uns,  dass  diejenige  Stelle  des  Drahtes, 
welche  mit  9  bezeichnet  und  vom  Ende  des  Eisendrahtes  um 
20  cm  entfernt  ist,  die  grösste  Änderung  seiner  thermoelektro- 
motorischen  Kraft  in  Folge  der  Magnetisirung  erleidet. 

Nach  den  Untersuchungen  von  Schneebeli^  ist  die  Ent- 
fernung zwischen  beiden  Polen  eines  magnetisirten  Eisen- 
drahtes gleich  857o  der  ganzen  Drahtlänge,  d.  h.  für  unseren 
Draht  3  m  in  der  Länge  wäre  diese  Entfernung  gleich  255  an 
und  wären  daher  folglich  die  Pole  vom  Ende  des  Drahtes  um 
22 •  5  rw  entfernt.  Es  folgt  daraus,  dass  ein  magnetisirter 
Eisendraht    die    stärkste    thermoelektromotorische 


I   Schnecbeli,  Pogg.  Ann.  6,  S.  159. 
Siizb.  d.  mathem.-natur>v.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 


82 


P.  Bachmetjew, 


Kraft  an  seinen  Polen  und  die  schw^ächste  in  der 
Mitte  besitzt.  Die  Versuche  mit  dickerem  und  kürzerem 
Eisendrahte  (Tabelle  I  und  II)  führen  ebenfalls  zu  dem  gleichen 
Resultate. 

Was  die  absolute  Grösse  des  thermoelektrischen  Stromes, 
welcher  zwischen  dem  magnetisirten  und  dem  nicht  magneti- 


Mu. 


sirten  Eisen  entsteht,  betrifft,  so  ergaben  die  Messungen  folgende 
Werthe: 

Das  Rosenthal'sche  Galvanometer  bei  totalem  Wider- 
stände des  Stromkreises  (in  meinem  Falle  zu  3  Ohm)  gibt  für 
1  Sealentheil  0-000000235  Volt. 

Da  der  stärkste  Strom  bei  Nr.  9  war,  und  zwar  betrug  er 
22  Scalentheile,  so  würde  dieser  Anschlag  einer  thermoelektro- 
motorischen  Kraft  von  0*00000517  Volt  entsprechen. 

Strouhalund  Barus^  fanden  die  thermoelektromotorische 
Kraft  zwischen  magnetisirtem  und  nicht  magnetisirtem  Eisen 

wobei  a  =  0-037. 10-'^  ^  =  0-015.10-^  ist. 


1  Strouhal  und  Barus,  Wied.  Ann.  14,  S.  54,  1881. 
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Indem  wir  die  Temperatur  des  Wasserdampfes  während 
meiner  Untersuchung  im  Mittel  zu  98°  gleichsetzen,  erhalten 
wir  in  der  Formel  von  Strouhal  und  Barus  die  Grösse 

^z=  0-0000508  Volt; 

meine  Grösse  unter  denselben  Umständen  war 

^1=  0-00000517  Volt, 

d.  h.  ungefähr  10  Mal  kleiner,  was  wahrscheinlich  dem  Um- 
stände zuzuschreiben  ist,  dass  die  obgenannten  Beobachter 
zum  Magnetisiren  eine  Dynamomaschine  gebrauchten  und 
ausserdem  einen  Draht  von  nur  O'S  mm  Durchmesser  hatten 
(bei  mir  f/  =  2*76  wfw),  welcher  bis  zur  Sättigung  magnetisirt 
wurde.  Es  ist  ja  bekannt,  dass  die  Stärke  des  thermoelektrischen 
Stromes  für  das  Paar  Fe/Fcm  nahe  proportional  dem  Quadrate 
des  verschwindenden  (respective  zum  Vorschein  kommenden) 
Magnetismus  ist.^ 

Schluss. 

Die  gegenwärtige  Untersuchung  ergibt  uns  die  Vertheilung 
der  thermoelektromotorischen  Kraft  im  magnetischen  Eisen- 
drahte seiner  Länge  nach. 

Um  die  Frage  über  die  Vertheilung  der  magnetischen  Ver- 
längerung in  dem  Eisendrahte  zu  lösen,  wollen  wir  ^ie  Resultate, 
welche  nach  der  zweiten  Methode  erhalten  wurden,  d.  h.  wo 
die  thermoelektrischen  Ströme  in  nach  beiden  Seiten  des 
Drahtes  symmetrisch  gelegenen  Punkten  entstanden  sind,  in 
Betracht  ziehen.  In  diesem  Falle  haben  wir  es  mit  einer  verein- 
fachten Erscheinung  zu  thun,  wie  es  Fig.  4  veranschaulicht. 

In  der  That,  wenn  alle  Punkte  a^  ag,  a^  etc.,  welche  nach 
einer  Seite  von  der  Mitte  des  Drahtes  liegen,  bis  Z^**  erwärmt 
sind,  während  alle  Punkte  b^,  b^,  b^  etc.,  welche  nach  der 
anderen  Seite  des  Drahtes  liegen,  bis  t^^  erwärmt  sind,  so 
erhalten  wir,  indem  z.  B.  der  Punkt  a^  mit  b^  mittelst  eines 
nicht  magnetisirten  Eisendrahtes   verbunden   werden  würde, 


1  P.  Bachmetjew,  Journ.  russ.  phys.-chem.  Gesellsch.,  XXllI,  S.  301, 
1891. 


84  P.  Bachmetjew, 

einen  thermoelektrischen  Strom  y^,  und  zwar  darum,  weil  der 
magnetisch  gewordene  Draht  an  den  Stellen  a^  und  b^  eine 
und  dieselbe  bestimmte  Verlängerung  erlitten  hat;  dabei 
können  die  Verlängerungen,  welche  gleichzeitig  auch  in  den 
anderen  Stellen  des  Drahtes  erhalten  werden,  keinen  Einfluss 
auf  die  Grösse  y^  haben,  wie  dies  auch  aus  den  Gesetzen  der 
Thermoelektricität  hervorgeht. 

Auf  diese  Art  drücken  die  thermoelektrischen  Ströme^  j\, 
J2jJs  ^tc.  die  magnetische  Verlängerung  an  den  Stellen  a^,  a^, 
a^  etc.  (respective  h^,  b^,  b^  etc.)  aus. 

Es  ist  leicht  zu  zeigen,  dass  die  dabei  erhaltenen  thermo- 
elektrischen Ströme  direct  proportional  der  magnetischen  Ver- 


O't      <tt     a«      a«     ds  Jfitte  ts      ^«      t»      tt     "bf 

I 1 1         II — Hl- 1 1         I 1— H 

If      It      Xj      1«      l<  Zs     Z*     Z9      tg      Tt 

Fig.  4. 

längerung  in  den  beibehaltenen  Stellen  des  Drahtes  sein  werden, 

und  zwar: 

Gestützt  auf  die  letzten  Untersuchungen  von  Nagaoka- 

geht  hervor,  dass  die  Längenveränderung  (/)  fast  in  linearer 

Beziehung  mit  dem   Quadrate  der  Magnetisirung  (Af)   steht, 

d.  h. 

/  =  KM\ 

Ich  habe  die  Existenz  der  Formel 

E  =  lOM' 

gezeigt,'"*  und  daraus  folgt,  dass 

E  =  K,h 

wo  E  die  thermoelektromotorische  Kraft  des  Paares  FclFe,n 
und  Ä'j  eine  Constante  bedeuten.  Hier  muss  ich  bemerken,  dass 
diese  Formel  nur  zwischen  gewissen  Grenzen  richtig  ist,  da 
die  Formel  von  Nagaoka  und  die  meinige  bloss  für  die 
mittleren  Magnetisirungen  strenge  genommen  giltig  sind. 


1  Bei  gleichen  Widerständen  der  Stromkreij:e. 

2  H.  Nagaoka,  Wied.  Ann.,  53,  S.  487,  1894. 

3  P.  Bachmetjew,  Wied.  Ann.,  43.  S.  723,  1891. 
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Jedenfalls  geht  aber  aus  den  gegenwärtigen  Unter- 
suchungen hervor,  dass  die  thermoelektromotorische 
Kraft  (E),  welche  an  verschiedenen  Punkten  eines 
Eisendrahtes  (bei  dessen  Magnetisirung)  erhalten 
wird,  direct  proportional  der  magnetischen  Verlänge- 
rung an  derselben  Stelle  ist  und  folglich  stellt  die  Curve 
der  Fig.  3  die  Vertheilung  der  magnetischen  Verlängerung  im 
Eisendrahte  dar. 

Gestützt  auf  die  ermittelte  Vertheilung  der  magnetischen 
Verlängerung  kann  man  leicht  auch  die  Vertheilung  der  Magne- 
tisirungswärme  in  einem  Eisendrahte  erklären.  In  der  That,  an 
denjenigen  Stellen  des  Drahtes,  wo  die  magnetische  Verlänge- 
rung die  grösste  ist  (an  Polen),  ist  auch  die  äussere  Arbeit 
grösser  und  folglich  muss  die  Wärme  an  dieser  Stelle  die 
kleinste  sein  und  umgekehrt.  Die  gefundenen  Thatsachen 
stimmen  mit  dieser  Erklärung  überein. 
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Beobachtungen  über  gleichzeitige  Magneti- 
sirung  in  circularer  und  axialer  Richtung 

von 
Ignaz  KlemenJic. 

Aus  dem  physikalisaiien  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Graz. 
(Mit  2  Tafeln.) 

Die  vorliegende  Arbeit  enthält  einige  Beobachtungen  über 
den  Einfluss,  welchen  eine  circulare  Magnetisirung  auf  die 
Magnetisirbarkeit  in  axialer^  Richtung  ausübt.  Die  circulare 
Magnetisirung  wird  bekanntlich  in  der  Weise  bewirkt,  dass 
man  durch  den  Versuchsdraht  einen  Strom  schickt.  Die  Art 
des  Einflusses  kann  in  dopffelter  Hinsicht  untersucht  werden. 
Erstens  kann  man  die  Änderungen  ins  Auge  fassen,  welche 
das  axiale  Moment  beim  Entstehen  oder  Verschwinden  des 
circularen  Feldes  erfährt.  Solche  Versuche  sind  von  G.  Wiede- 
mann,  Villari,  Janet  u.  A.  gemacht  worden.  Dann  aber  kann 
man  auch  fragen,  wie  sich  die  Magnetisirung  eines  Drahtes 
in  axialer  Richtung  verhält,  wenn  er  dauernd  von  einem 
Strom  durchflössen  wird.  Die  hier  beschriebenen  Beobach- 
tungen beziehen  sich  nur  auf  diese  zweite  Art  des  Einflusses. 
Auch  in  dieser  Richtung  liegen  schon  ältere  Arbeiten  vor. 
G.  Wiedemann^  hat  im  Jahre  1862  gefunden,  dass  die  Stärke 
der  temporären  Magnetisirung  eines  Drahtes  abnimmt,  wenn 
man  durch  denselben  einen  stationären  Strom  schickt.  Seine 


1  Die  Magnetisirung  in  der  Richtung  der  Axe  wird  häufig  auch  longi- 
tudinal  genannt. 

2  Pogg.  Ann.,  117,  S.  213,  1862  und  »Lehre  von  der  Elektricität«,  Bd.  3. 
S.  456. 
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Angaben  über  die  Intensität  der  Ströme  sind  nur  relativ,  doch 
lässt  die  Grösse  des  Effectes  auf  verhältnissmässig  schwache 
Ströme  schliessen. 

Durch  einige  wenige  Versuche  von  W.  Siemens^  werden 
\Viedemann*s  Beobachtungen  bestätigt.  Auch  hier  fehlen 
absolute  Angaben,  insbesondere  genügen  die  Daten  nicht,  um 
daran  die  aus  der  Hypothese  der  Molecularmagnete  folgende 
Überlegung  Siemens'  zu  prüfen,  wonach  für  den  Fall  der 
Sättigung  bei-  zwei  zu  einander  senkrechten  Magnetisirungen 
und  gleichen  Feldstärken  nach  jeder  Richtung  die  Componente 
V^V2  entfällt,  wenn  man  das  Maximum  der  Magnetisirung  für 
eine  Richtung  :=  1  setzt. 

Ausführliche  und  wichtige  Messungen  über  die  vorliegende 
Frage  sind  in  neuerer  Zeit  von  G.  8.  Gerosa  und  G.  Finzi=^ 
angestellt  worden.  Sie  untersuchten  den  Einfluss  stationärer, 
unterbrochener  und  alternirender  Ströme  auf  die  Magnetisir- 
barkeit  und  Hysteresis  von  Eisen-,  Stahl-  und  Nickeldrähten 
(Radius  0*4  und  0-25mnt),  Ähnliche  Versuche  machte  auch 
CG.  Knott;'  allein  die  von  ihm  gefundenen  Resultate  wurden 
durch  Torsionen  der  magnetisirten  Drähte  sehr  stark  gestört, 
worauf  er  selbst  in  einer  späteren  Abhandlung*  hinwies.  Ganz 
derselbe  Umstand  hat  jedenfalls  auch  einen  Theil  der  Beob- 
achtungen von  Gerosa  und  Finzi  beeinträchtigt.  Im  All- 
gemeinen aber  ergaben  die  Versuche  dieser  Physiker  einen 
Einfluss  der  stationären  Ströme  sowohl  auf  die  Magnetisirbar- 
keit  in  axialer  Richtung,  wie  das  schon  von  Wiedemann  und 
Siemens  constatirt  wurde,  als  auch  auf  die  Hysteresis.  Die 
vorliegenden  Versuche  sirfd  an  einem  Eisen-  und  einem  Stahl- 
draht von  4  mm  Dicke  gemacht  worden,  und  es  wurde  die 
Wirkung  der  circularen  Magnetisirung  auf  die  axiale  von  ver- 
schiedenen Gesichtspunkten  betrachtet.  Erstens  sind  Beob- 
achtungen über  die  Grösse  des  Einflusses  bei  verschiedenen 
Stärken  des  circular  magnetisirenden  Stromes  angestellt  worden. 
Hiebei  kamen  Ströme  bis  zu -23  Ampere  in  Anwendung.  Das 


1  Wied.  Ann..  14,  S.  635,  1881. 

2  Rendiconti  del  R.  Istituto  Lombardo,  1891,  S.  677. 

3  Phil.  Mag.,  30,  S.  244,  1890. 

4  Wied.  Beibl.,  1892. 
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Vorhandensein  des  circular  magnetisirenden  Stromes  erzeugt 
und  wirkt  wie  eine  Spannung  im  Drahte;  dieser  Effect  ist  nun 
ferner  mit  der  Wirkung  einer  Spannung,  wie  sie  durch  Erhitzen 
und  rasches  Abkühlen  hervorgebracht  wird,  verglichen  worden. 
Schliesslich  wurden  auch  Messungen  über  die  Veränderungen 
der  Hysteresisschleifen  gemacht. 

Die  Anordnung  der  Versuche. 

Die  Beobachtungen  wurden  gemacht  erstens  an  einem 
50  cm  langen  und  4  mm  dicken  ausgeglühten  Draht  aus  Frisch- 
eisen und  zweitens  an  einem  52cm  langen,  4'\7mm  dicken 
Draht  aus  Federstahl.  Der  erste  Draht  soll  kurzweg  als  weicher 
Eisendiaht  und  der  zweite  als  Stahldraht  bezeichnet  werden. 
Zu  den  Messungen  wurde  sowohl  die  magnetometrische  als 
auch  die  ballistische  Methode  benützt.  Als  Magnetisirungsspule 
diente  eine  Rolle  von  68*5  cm  Länge,  2  cm  innerem  Durch- 
messer und  15  Windungen  pro  Längeneinheit;  dieselbe  war 
ost-westlich  aufgestellt.  In  der  Verlängerung  der  Spulenaxe, 
105  cm  von  der  Spulenmitte  entfernt,  stand  die  Magneto- 
meternadel, ein  Glockenmagnet  mit  Kupferdämpfung.  Über  die 
MagnetisirungsroUe,  und  zwar  knapp  um  die  Mitte  derselben 
vvaren  mehrere  Secundärspulen  zu  12,  22  und  745  Windungen 
gewickelt.  Der  Versuchsdraht  wurde  conaxial  mit  der  Rolle  so 
angebracht,  dass  seine  Mitte  mit  jener  der  Rolle  zusammenfiel. 
An  die  Enden  desselben  waren  gleich  dicke  Messingdrähte 
befestigt,  welche  über  die  Spule  hinausragten;  durch  diese 
wurde  der  circular  magnetisirende  Strom  zugeleitet,  und  zwar 
wurden  die  Leitungsdrähte  der  hiefür  bestimmten  Batterie  an 
der  vom  Magnetometer  abgewendeten  Seite  angelegt  und  der 
Strom  durch  den  Versuchsdraht  hin  und  dann  durch  einen 
ihm  parallelen,  an  der  Aussenseite  der  MagnetisirungsroUe 
angebrachten  Kupferdraht  zurückgeführt. 

Zur  Bestimmung  der  Magnetisirungsintensität  in  absolutem 
Masse  diente  eine  von  den  Secundärspulen,  welche  mit  einem 
ballistischen  Galvanometer  (Schvvingungsdauer  der  Galvano- 
meternadel ==  10  Secunden)  und  mit  einem  für  die  Aichung 
bestimmten  Magnetinductor  in  eine  Leitung  geschaltet  war. 
Bei  den  Messungen  wurden  nun  einige  über  das  ganze  Bereich 
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der  Magnetisirungscurven  vertheilte  Beobachtungen  gleich- 
zeitig mit  dem  Magnetometer  und  mit  dem  ballistischen  Gal- 
vanometer gemacht  und  die  übrigen  Magnetometerangaben 
durch  graphische  Interpolation  auf  absolutes  Mass  zurück- 
geführt. 

Obwohl  die  Magnetisirbarkeit  des  Eisens  und  Stahles  erst 
bei  sehr  hohen  Temperatursteigerungen  eine  ausgiebige  Ver- 
änderung erfährt,  habe  ich  doch,  um  jede  Störung  durch  die 
Erwärmung,  wie  sie  ja  beim  Hindurchleiten  von  Strömen  bis 
zu  23  Ampere  auftreten  musste,  zu  vermeiden,  eine  Kühlung 
des  Drahtes  durch  Wasser  eingerichtet.  Die  Magnetisirungs- 
rolle  war  an  den  Enden  durch  Korke  verschlossen,  welche 
Durchbohrungen  für  die  Zuleitungsdrähte  des  Stromes  und  für 
den  Ein-  und  Abfluss  des  Wassers  hatten.^ 

Die  Stärke  des  axial  magnetisirenden  Stromes  wurde  an 
einer  für  die  indirecte  Strommessung  hergerichteten  Boussole, 
jene  des  circularmagnetisirenden  aber  an  einem  Federgalvano- 
meter von  Kohlrausch  gemessen. 

EinTheil  der  Versuche  bestand  darin,  dass  die  sogenannte 
aufsteigende  Commutirungscurve  bei  verschiedenen  Stärken  des 
circular  magnetisirenden  Stromes  aufgenommen  wurde. 

Um  nun  unter  denselben  Umständen  immer  wieder  die 
gleichen  Werthe  der  Magnetisirungsintensität  zu  erhalten,  habe 
ich  folgenden  Weg  eingeschlagen.  Vor  Beginn  der  Messungen 
wurde  der  Draht  bei  der  höchsten  Feldstärke  und  beim  höchsten 
circular  magnetisirenden  Strome  sehr  oft  (circa  hundertmal) 
ummagnetisirt,  und  zwar  sowohl  in  axialer,  als  auch  circu- 
larer Richtung.  Sodann  wurde  er  vor  Aufnahme  der  Magneti- 
sirungscurven jedesmal  durch  Stromwechsel  und  allmälige 
Stromschwächung  soweit  als  möglich  entmagnetisirt,  was 
gewöhnlich  bis  auf  kleine  Spuren  des  remanenten  Magnetis- 
mus gelang.^  Schliesslich  wurde  der  Draht  bei  jeder  Feldstärke 


1  Gerosa  und  Finzi  haben  nur  in  einem  Falle  (Strom  3  Ampere, 
Drahtdicke  0'5  mm)  eine  Petroleumkühlung  angewendet.  Eine  Erwärmung 
des  Drahtes  kann  vielleicht  auch  eine  etwa  vorhandene  Torsion  und  auf  diese 
Weise  indirect  die  Magnetisirung  beeinflussen. 

2  An  den  Hysteresisschleifen  macht  sich  ein  zu  Beginn  der  Beobach- 
tungen vorhandener  remanenter  Magnetismus  sofort  bemerkbar. 
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vor  der  Ablesung  ebenfalls  noch  einigemal  ummagnetisirt. 
Dadurch  gelang  es  eine  grosse  Regelmässigkeit  zu  erzielen. 
Bei  Beobachtungen  an  weichem  Eisen  nach  der  balli- 
stischen Methode  kann  das  sogenannte  »Kriechen«  Fehler  in 
den  Messungen  verursachen.  Es  ist  dies  eine  Erscheinung, 
welche  von  Lord  Rayleigh  und  Ewing^  studirt  wurde  und 
die  darin  besteht,  dass  der  Draht  erst  einige  Zeit  nach  dem 
Auftreten  der  Feldstärke  die  entsprechende  Magnetisirungs- 
intensität  voll  annimmt.  An  dem  hier  verwendeten  Eisendrahte 
konnte  diese  Erscheinung  am  Magnetometer  deutlich  constatirt 
werden;  sie  äusserte  sich  in  der  Weise,  dass  die  Magneto- 
meternadel, welche  sonst  nach  6  Secunden  zu  voller  Ruhe 
gelangte,  bei  einer  Ummagnetisirung  des  Eisendrahtes  nach 
dieser  Zeit  immer  noch  ein  wenig  weiter  kroch,  allerdings 
nur  um  Beträge,  die  ein  bis  zwei  Procent  oder  noch  weniger 
der  gesammten  Ablenkung  erreichten.  Die  Schwingungsdauer 
des  ballistischen  Galvanometers  betrug,  wie  schon  erwähnt, 
10  Secunden;  da  werden  in  Folge  dessen  die  Messungen  etwas 
zu  kleiner  Werthe  der  Intensität  ergeben  haben.  In  unserem 
Falle  handelt  es  sich  aber  hauptsächlich  um  relative  Werthe, 
und  da  kommt  die  ebengenannte  Fehlerquelle  kaum  in  Betracht. 

Die  Beobaehtungsresultate. 

Im  Nachfolgenden  bedeutet: 

J  die  Magnetisirungsintensität, 

k  die  Susceptibilität, 

Hs  das  Spulenfeld;  also  Hs  =  4;:«/,  wo  n  die  Anzahl  der 
Windungen  der  Magnetisirungsrolle  pro  Längeneinheit  und  / 
die  Stromstärke  in  absoluten  Einheiten  ist. 

//das  wirksame  Feld;  es  ist  //=  Hs — NJ\  der  Factor  A^ 
wurde  in  diesem  Falle  nach  den  Angaben  von  Du  Bois- 
berechnet. 

j  die  Stärke  des  circular  magnetisirenden  Stromes  in 
Ampere,  und 


1  Vide  Ewing,  Magnetische  Induction  in  Eisen  und  verwandten  Metallen, 
S.  120. 

2  Du  Bois,  Magnetische  Kreise,  deren  Theorie  und  Anwendung,  S.  45. 
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H^  die  mittlere  durch  diesen  Strom  erzeugte  circulare 
Feldstärke. 

1.  Weicher  Eisendraht. 

Es  wurden  mit  diesem  Draht  aufsteigende  Commutirungs- 
cur\^en  aufgenommen,  zunächst  für  j  -=.  0,  dann  bei  vier  ver- 
schiedenen Werthen  von  j  und  scWiesslich  wieder  für  j  i=  0. 
Die  Resultate  sind  in  Tabelle  I  enthalten  und  in  den  Curven 
der  Fig.  1  graphisch  dargestellt.  Die  Beobachtungen  gehen  hier 
bis  zu  Feldstärken  von  einer  Einheit.  Zur  Bestimmung  der 
Magnetisirungsintensität  in  noch  schwächeren  Feldern  wurde 
nur  die  ballistische  Methode  verwendet;  zu  diesem  Zwecke 
diente  die  Secundärspule  .  mit  747  Windungen.  Es  schien 
genügend,  die  Beobachtungen  auf  die  beiden  Fälle  j  =  0  und 
j:=:  23  auszudehnen.  Die  gewonnenen  Daten  sind  in  Tabelle  II 
und  in  Fig.  2  verzeichnet. 

Ferner  ist  mit  diesem  Draht  ein  Magnetisirungscyclus  für 
y  =1  0  und  j  -=•  23  zwischen  den  Grenzen  i/5  =  ±45-63  vor- 
genommen worden.  Die  hiezu  gehörigen  Daten  und  Hysteresis- 
schleifen  sind  in  Fig.  3  verzeichnet.  Dabei  bezieht  sich  die 
dickere  Curve  auf  den  Fall  j  =z  0,  die  feinere  gilt  für  j  =1  23. 

Nach  diesen  Versuchen  wurde  der  Draht  zur  Rothgluth 
erhitzt  und  hierauf  rasch  ins  Wasser  getaucht.  Eine  abermalige 
Bestimmung  der  Magnetisirungscurve  ergab  dann  die  Daten 
der  Tabelle  III,  welche  in  der  Fig.  1  durch  die  gestrichelte 
Cur\'e  dargestellt  sind;  ebenso  ist  durch  die  gestrichelte  Hyste- 
resisschleife  ein  Magnetisirungscyclus  zwischen  den  früher 
erwähnten  Grenzen  verzeichnet,  welcher  jetzt  mit  dem  Draht 
aufgenommen  wurde. 
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Tabelle  II. 


Hs 

y  =  o 

j  = 

23 

H 

J 

k 

H 

J 

0-014 

0-0135 

0-167 

12-4 

0-0136 

0-143 

0*031 

0-030 

0-37 

12-4 

0-030 

0-343 

1   0-062 

0-060 

0-80 

13-3 

0-060 

0-68 

0-122 

0-117 

1-77 

15-1 

0-118 

1-46 

0-240 

0-228 

4-13 

18-1 

0-231 

3-09 

0-380 

0-357 

8-00 

22-4 

0-363 

5-95 

0-567 

0-528 

13-50 

25-6 

0-541 

8-97 

Tabelle  III. 


Hs 

H 

J 

^s   . 

H 

/ 

1-00 

0-89 

40 

7-71 

5-65 

715 

1-73 

1-44 

100 

10-85 

8-38 

858 

2-22 

1-73 

170 

20-08 

16-88 

1110 

3-07 

2-23 

291 

32-38 

28-71 

1274 

4-95 

3-45 

520 

45-63 

.41-74 

1344 

2.  Stahldraht. 

Auch  bei  diesem  Probestück  wurden  zunächst  die  Magneti- 
sirungscurven  wie  im  vorhergehenden  Falle  für  verschiedene 
Werthe  von  j  bestimmt,  worüber  die  Daten  der  Tabelle  IV  und 
die  Curven  der  Fig.  4  Aufschluss  geben.  In  diesem  Falle  war 
es  nicht  nothvvendig,  den  Einfluss  der  circularen  Magnetisirung 
bis  in  die  schwächsten  Felder  zu  verfolgen,  da  aus  den  Werthen 
der  Tabelle  IV  hervorgeht,  dass  schon  bei  den  schwächsten 
dort  angeführten  Feldern  ein  solcher  kaum  mehr  zu  constatiren 
ist.  Eher  weisen  die  Zahlen  dieser  Tabelle  dahin,  dass  die 
Magnetisirungsintensität  bei  gewissen  Werthen  von  j  (z.  B. 
7  =  15)  zuerst  etwas  über  die  normale  steigt,  um  dann  erst 
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abzunehmen.  Es  war  daher  angezeigt,  noch  einen  Versuch  mit 
dieser  Drahtsorte,  bei  verschiedenen  zwischen  den  Grenzen 
0*6  und  10  liegenden  Feldern  für  y  ==  0  undy=il5  anzu- 
stellen. Die  neue  Probe  war  ebenso  lang  wie  die  frühere.  Dies- 
mal wurde  die  Secundärspule  mit  747  Windungen  benützt. 
Die  Tabelle  V  enthält  die  Resultate,  und  zwar  sind  blos  die 
Ausschläge  des  ballistischen  Galvanometers  a  angeführt.  Die 
Werthe  für  7  =  0  sind  das  Mittel  aus  zwei  Bestimmungen. 

Tabelle  IV. 


Hs 


H 


j  =  4 


10 


y  =  i5 


H 


H    I    / 


H 


H 


J 


1-91 

3-70 

6-07 

8-05 

11-53 

14-29 

18-47 

28-24 

37-55 

46-23 


1-88 
3-64| 
5-96J 
7-88 


11-5 
22*3 
41 
62 


11-20  118 
13-72;  199 
17-08  493 
25 -38;  1034 
34-00  1244 
42-46  1312 


6-1 

6-1 

6-9 

7-8 

10-5 

14-5 

28-8 


1-88 

3  64 

5-96 

7-88 

11-20 

13-72 

17-14 


40-7  25-41 


36-6 
30-9 


34-07 
42-49 


12 

1-88 

12 

1-88 

22 

3  64 

22  3-64 

43!  5-96 

44 

5-96 

62 

7-88 

64 

7-88 

120 

11-20 

120 

11-20 

202 

13-72 

197 

13-74 

474 

17-23 

442 

17-30 

986'25-62 

923 

25-75 

1212j34-22 

1166 

34-35 

1300 

42-55 

1280 

42-63 

12'   1-88 

24'  3-64 

1  I 

45    5-96 


66 
119 
193 


7-88 

11-22 

13-76 

414;17-40 

I 

874125-921 

112334-521 

1254;42-76 

I  1 


12 

23 

44 

65 

HO 

186 

380 

811 

1056 

1209 


Tabelle  V. 


Hs 


y  =  o 


15 


Hs 


y=i5 

a 


0-66 
1-17 
1-74 
2-21 


15-3 
27-7 
41-9 
53-9 


15-5 
27-8 
41-6 
53-6 


3-30 
5-52 

7-10 
9-6 


83-8 
152-8 
211-4 
325-5 


82-2 
150-1 
208-1 
327-5 


Ebenso  wie  mit  dem  weichen  Eisendraht  sind  auch  mit 
diesem    Magnetisirungen    im   Cyclus   für  7  =  0   und  j  =  22 
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zwischen  den  Grenzen  7/5  ==  =±i46*23  vorgenommen  worden; 
die  entsprechenden  Curven  sind  in  Fig.  5  verzeichnet. 

Schliesslich  wurde  der  Draht  bis  zur  Rothgluth  erhitzt 
und  dann  rasch  ins  Wasser  getaucht.  Die  Daten  für  die  sodann 
aufgenommenen  Magnetisirungscurven  sind  in  Tabelle  VI  ver- 
zeichnet und  die  entsprechenden  Curven  in  Fig.  4  gestrichelt 
eingetragen.  Ebenso  ist  die  jetzt  bestimmte  cyclische  Magneti- 
sirungscurve  und  die  entsprechende  Hysteresisschleife  in  Fig.  5 
gestrichelt  dargestellt. 

Tabelle  VI. 


Hs 

y  =  o 

y=22 

H         i    / 

1 

k 

H 

/    1 

1-91 

3-70 

1    6-07 

8-05 

11-53 

1   14-29 

18-47 

28-24 

37-55 

46-23 

1 

1-88 

3-65 

5-98 

7-94 

11-34 

14-02 

18-03 

27-24 

36  00 

44-15 

9 

17 

31 

42 

70 

97 

154 

355 

550 

714 

4-8 

4-7 

5-1 

5-3 

6-2 

6-9 

8-6 

14-6 

15-3 

16-2 

1-88 

3-65 

5-98 

7-94 

11-34 

14-02 

18-06 

27-37 

36-19 

44-47 

9 

17   1 

32 

42 

69   j 

95   ! 
146 
315 
484   1 

619 

i 

Diseussion  der  Resultate. 

Aus  den  Daten  der  vorher  angeführten  Tabellen  und  den 
dazugehörigen  Curven  der  Figuren  1,  2  und  3  ist  ersichtlich, 
dass  die  Magnetisirbarkeit  eines  Drahtes  in  axialer  Richtung 
abnimmt  oder  besser  gesagt,  dass  das  Moment  in  axialer 
Richtung  schwächer  ist,  wenn  der  Draht  von  einem  Strom 
durchflössen  wird.  Die  Abnahme  wächst  mit  der  Stromstärke, 
jedoch  in  keiner  einfachen  Weise.  Der  Einfluss  ist  beim  weichen 
Eisen  viel  grösser  als  beim  Stahl  und  wird  auch  bei  diesem 
verringert,  wenn  man  den  Draht  härtet.  Es  besteht  noch  ein 
Unterschied   zwischen  Eisen  und  Stahl.  Während   man  beim 
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Eisen  eine  Abnahme  der  Magnetisirbarkeit  in  axialer  Richtung 
selbst  in  den  schwächsten  Feldern  (//jzi:  0*014)  constatiren 
kann,  macht  sich  beim  Stahl  der  gleiche  circular  magnetisirende 
Strom  erst  bei  Feldstärken  von  ungefähr  10  Einheiten  bemerk- 
bar. Beim  Eisen  erstreckt  sich  der  Einfluss  bis  in  das  Gebiet 
constanter  Susceptibilität. 

Wir  wollen  fortan  jene  Magnetisirungscurven^  welche  ohne 
circular  magnetisirenden  Strom  {j  =  0)  aufgenommen  wurden, 
als  Normalcurven  bezeichnen.  Es  empfiehlt  sich  statt  der  Stärke 
des  circular  magnetisirenden  Stromes,  die  in  circularer  Richtung 
wirksame  Feldstärke  einzuführen.  Ein  Strom,  welcher  einen 
Draht  durchfliesst,  übt  auf  jeden  Punkt  in  der  Entfernung  a  von 
der  Axe  die  magnetisirende  Kraft  2'::an  aus,  wo  u  die  Strom- 
dichtigkeit bedeutet.    Diese   Feldstärke   ist  daher  in  der  Axe 

2  / 
ejleich  Null  und  an  der  Oberfläche  des  Drahtes  =  —  >  wo  wir 

r 

mit  r  den  Radius  bezeichnen.  Da  die  circulare  Feldstärke  also 

in  verschiedenen  Punkten  von  der  Axe  verschieden  gross  ist, 

so  ist  es  am  besten,  die  mittlere  Feldstärke  einzuführen.  Diese 

bekommt  man,  wenn  man  die  magnetisirenden  Kräfte  über  die 

ganze  Fläche  des  Drahtquerschnittes  summirt  und  durch  den 

Querschnitt  dividirt.  Den  so  berechneten  Mittelwerth  wollen  wir 

mit  Hc  bezeichnen.  Es  ist 

H,  =0-666  ^/y 

Der  Einfluss  der  circularen  Magnetisirung  auf  die  axiale, 
äussert  sich  nicht  in  allen  Theilen  des  Magnetisirungsgebietes 
gleich  stark.  Dies  ersieht  man  am  besten  aus  folgender  Zu- 
sammenstellung: Man  sucht  aus  den  Curven  der  Figuren  1  und  3 
die  Werthe  der  Magnetisirungsintensität,  welche  der  Draht  für 
verschiedene  Werthe  von  Hc  bei  einer  gewissen  axialen  Feld- 
stärke annimmt.  Diese  Zusammenstellung  ist  in  Tabelle  VII  für 
den  Eisendraht  und  in  Tabelle  VIII  für  den  Stahldraht  enthalten. 
Einige  Reihen  dieser  Tabellen  sind  auch  in  Fig.  6,  respective 
Fig.  7  graphisch  dargestellt.  Der  Werth  der  Magnetisirungs- 
intensität, welcher  der  Normalcurve  entspricht,  ist  gleich  100 
gesetzt  und  die  anderen  sind  in  Theilen  dieses  ausgedrückt.  Aus 
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diesen  Tabellen  geht  hervor,  dass  der  Einfluss  einer  circularen 
Magnetisirung  bei  dem  hier  benützten  weichen  Eisendraht  für 
axiale  Feldstärken  von  2 — 3  Einheiten  am  grössten  ist.  Nahe 
an  diesem  Bereich  liegt  auch  der  Wendepunkt  derNormalcurve. 

Tabelle  VII. 


/ 

H 

Hc^O 

Hc=-1'l 

Hc  =  7-0 

//c^  =  10-5 

//c  =  15-3 

1 

100 

80-4 

65-2 

56-6 

52-2 

1-5 

100 

74-3 

60-0 

49-5 

44-8 

o 

100 

55  4 

40-7 

31-4 

27-8 

2  5 

100 

54-6 

37-5 

30-0 

24-4 

3 

100 

56-7 

39-3 

29-7 

24-5 

4 

100 

74-6 

52-8 

39-9 

34-2 

6 

100 

86-1 

64-6 

52-6 

44-4 

10 

100 

94-4 

82-5 

71-4 

60-8 

20 

100 

98-7 

95-6 

91-7 

86-5 

40 

100 

99-6 

98-5 

97-7 

95-4 

Tabelle  VIII. 


H 


Hc  =  0 


Hc  =  2' 


Hc  =  7-0 


Hc  =  lO'b 


i/c  =  15-3 


14 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
30 
42 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
97-7 
96 

95-3 
95-8 
95-5 
95-4 
95-1 
96-3 
99 


96-4 
91-3 

88-7 

87-2 

88-0 

87-8 

88-0 

88 

93-0 

97-2 


I 


92-4, 

86-5 

83-0 

81-0 

82-3 

82-2 

82-5 

82-4 

87*0 

95-0 


88-8 
81-0 
76-7 
74-0 
74-9 
75-4 
75-7 
75-7 
80-7 
91-3 


Siizb.  d.  mathem.-naturw,  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 


98  I.  Klemencic, 

Beim  Stahl  fällt  das  Maximum  des  Einflusses  zwischen 
H :=  \7  und  25  Einheiten,  also  auch  nahe  an  den  Wendepunkt 
der  Normalcurve. 

Für  den  gehärteten  Stahl  ist  die  procentische  Depression 
der  Magnetisirungsintensität  durch  die  circulare  Magnetisirung 
noch  geringer  als  für  den  ungehärteten.  Für  J  =z  22  beträgt 
die  grösste  Abnahme  für  diesen  747oj  während  sie  für  jenen 
nirgends  unter  86^0  herabsinkt,  wie  das  aus  den  gestrichelten 
Curven  der  Fig.  3  hervorgeht.  Man  kann  also  sagen,  dass  der 
Einfluss  eines  circular  magnetisirenden  Stromes  umso  kleiner 
ausfällt,  je  grösser  die  magnetische  Härte  des  Materials  ist. 
Ein  Vergleich  der  gestrichelten  Curven  mit  den  ausgezogenen 
in  den  Figuren  1  und  3  zeigt,  wie  sich  die  beiden  Effecte, 
Härtung^  und  circulare  Magnetisirung,  der  Höhe  nach  gegen- 
einander verhalten.  Beim  weichen  Eisen  fällt  die  gestrichelte 
Curve  ganz  zwischen  die  ausgezogenen.  Hier  wird  also  schon 
durch  schwache  circulare  Felder  von  3  — 15  Einheiten  die 
Magnetisirungsintensität  in  axialer  Richtung  ebenso  herunter- 
gesetzt wie  durch  Spannungen,  welche  man  dem  Draht  durch 
Erhitzen  und  rasches  Abkühlen  ertheilt.  Aber  selbst  eine 
ausgiebigere  Härtung,  wie  sie  der  Draht  etwa  durch  einen 
Zug  erfährt,  würde  wahrscheinlich  ihrem  Effecte  nach  mit 
circularen  Feldstärken  von  30 — 40  Einheiten  zu  vergleichen 
sein.  Anders  ist  es  beim  Stahl.  Während  die  circularmagneti- 
sirenden  Ströme  von  der  hier  gebrauchten  Stärke  den  ersten 
Theil  der  Normalcurve  gar  nicht  beeinflussen,  den  weiteren 
aber  massig  deprimiren,  erscheint  die  Curve  durch  die  Härtung 
in  allen  Theilen  tief  heruntergedrückt,  und  man  müsste,  um 
ähnliche  Wirkungen  durch  circulare  Felder  hervorzubringen, 
vielleicht  solche  in  einer  Höhe  von  hundert  und  mehr  Ein- 
heiten anwenden. 

Während  das  circulare  Feld  und  die  Härtung  die  auf- 
steigende Commutirungscurve  im  selben  Sinne  zu  verflachen 


1  Obwohl  man  beim  weichen  Eisendraht  von  einer  Härtung  durch 
Erhitzen  und  rasches  Abkühlen  nicht  recht  sprechen  kann,  so  werden  doch 
durch  diese  Procedur  Spannungen  in  das  Material  gebracht,  deren  Grösse 
wahrscheinlich  von  der  Oberfläche  liegen  die  Mitte  zu  abnimmt. 
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Streben,  wirken  sie  in  anderen  Punkten  entgegengesetzt,  wie  das 
eine  Betrachtung  der  in  Fig.  3  und  5  abgebildeten  Hysteresis- 
schleifen  lehrt.  Beim  weichen  Eisen  wird  durch  Hindurchleitung 
eines  constanten  Stromes  die  Retentionsfähigkeit  stark  herunter- 
gesetzt, während  sie  durch  die  Härtung  kaum  alterirt  wird. 
Auch  beim  Stahl  vermindert  das  circulare  Feld  die  Retentions- 
fähigkeit. 

Die  Coercitivintensität  wird  durch  den  circular  magneti- 
sirenden  Strom  beim  Eisen  kaum  verändert,  beim  Stahl  jedoch 
wahrscheinlich  etwas  verringert.  Durch  die  Härtung  wird  sie 
beim  Stahl  bekanntlich  immer  sehr  vergrössert. 

Um  über  die  zwei  letztgenannten  Eigenschaften,  insbe- 
sondere auch  über  den  während  eines  Magnetisirungscyclus 
auftretenden  Energieverlust  gut  vergleichbare  quantitative  An- 
gaben zu  erhalten,  müsste  man  die  Magnetisirung  in  allen 
Fällen  bis  zu  derselben  Intensität  führen,  was  unter  Umständen 
die  Anwendung  ziemlich  hoher  Felder  erfordern  würde.  Mit 
Rücksicht  auf  die  zahlreichen,  von  Gerosa  und  Finzi  (1.  c.)  in 
dieser  Richtung  angestellten  Messungen,  schien  es  mir  nicht 
nothwendig  darauf  weiter  einzugehen.  Bezüglich  des  Energie- 
verlustes ist  aber  auch  aus  den  hier  verzeichneten  Hysteresis- 
schleifen,  die  von  den  beiden  Physikern  gefundene  Thatsache 
ersichtlich,  dass  der  Inhalt  der  Hysteresisschleifen  durch  das 
circulare  Feld  verkleinert  wird. 

Aus  den  angeführten  Beobachtungen  lassen  sich  daher 
folgende  Resultate  ableiten: 

Die  Magnetisirbarkeit  von  Drähten  in  axialer  Richtung 
wird  durch  circularmagnetisirende  Ströme  heruntergesetzt,  und 
zwar  wächst  der  Einfluss  mit  der  Stärke  des  Stromes;  er  ist 
jedoch  ungleich  in  verschiedenen  Theilen  der  Magnetisirungs- 
curve;  am  stärksten  äussert  er  sich  in  der  Nähe  des  Wende- 
punktes. 

Die  Abnahme  der  Magnetisirbarkeit  lässt  sich  beim  weichen 
Eisen  und  bei  einer  mittleren  Stärke  des  circular  magnetisirenden 
Feldes  von  15  Einheiten,  bis  in  die  schwächsten  axialen  Felder 
f//=z  0-015)  verfolgen,  während  dieselbe  beim  Stahl  unter  den 
gleichen  Umständen  erst  bei  viel  höheren  Feldstärken  bemerk- 
bar wird. 
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Die  circulare  Magnetisirung  wirkt  auf  die  axiale  Magneti- 
sirungscurve  dem  Sinne  nach  so  wie  eine  Härtung  des  Materials; 
in  beiden  Fällen  wird  die  Curve  verflacht. 

Durch  die  circulare  Magnetisirung  wird  die  Retentions- - 
fähigkeit  in  axialer  Richtung  vermindert  und  beim  Stahl  scheint 
unter    diesem    Einflüsse    auch    die    Coercitivintensität    abzu- 
nehmen. 
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VI.  SITZUNG  VOM  21.  FEBRUAR  1895. 


Der  Vicepräsident  der  Akademie  Herr  Prof.  E.  Suess 
führt  den  Vorsitz. 


t 


Der  Vorsitzende  gibt  der  tiefen  Trauer  Aus- 
druck über  das  am  18.  Februar  erfolgte  Ableben  des 
Ehrenmitgliedes  der  kaiserlichen  Akademie  der 
Wissenschaften 

Seiner  kaiserlichen  und  königlichen  Hoheit 
des  durchlauchtigsten  Herrn 

ERZHERZOGS  ALBRECHT. 

Die  Mitglieder  nehmen  stehend  diese  Trauer- 
kundgebung entgegen. 
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Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  VIII — X  (October 
bis  December  1894),  Abtheilung  IL  b  des  103.  Bandes  der 
Sitzungsberichte  vor. 

Ferner  legt  der  Secretär  eine  Abhandlung  von  Dr.  Sokrates 
A.  Papavasiliu,  Privatdocenten  an  der  Universität  in  Athen, 
unter  dem  Titel:  »Das  grosse  Dislocationsbeben  von 
Lokris  vom  20.  und  27.  April  1894«  vor. 

Das  vv.  M.  Herr  Regierungsrath  Prof.  F.  Mertens  über- 
reicht eine  Abhandlung:  »Über  die  Composition  der 
binären  quadratischen  Formen«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
Arbeit:  »Über  Reduction  der  Kohlensäure  bei  gewöhn- 
licher Temperatur«. 

Herr  Prof.  Dr.  Ed.  Lippmann  überreicht  eine  im  III. 
chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Universität  in  Wien  aus- 
geführte Arbeit:  »Über  o-Bromphenylnaphtylketon«,  von 
Dr.  R.  J.  Knoll  und  Paul  Cohn. 
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Ober   die  Composition   der  binären 
quadratischen  Formen 


F.  Mertens, 

\v.  M.  k.  Akad. 

1. 

Gauss ^  hat  die  Theorie  der  Composition  der  binären 
quadratischen  Formen  vornehmhch  auf  zwei  Probleme  ange- 
wendet: auf  die  Bestimmung  des  Verhältnisses  der  Classen- 
anzahlen,  welche  für  die  eigentlich  primitive  und  irgend  eine 
andere  Ordnung  gelten,  und  auf  die  Bestimmung  der  Anzahl 
der  Geschlechter  der  eigentlich  primitiven  Formen.  Das  erste 
Problem  ist  in  den  Disquisitiones  arithmeticae  für  positive 
Determinanten  nicht  vollständig  durchgeführt  und  wurde  erst 
später  von  Dirichlet  mittelst  anderer  Methoden  gelöst.  Das 
zweite  Problem,  dessen  Hauptschwierigkeit  in  dem  Beweise  des 
Satzes  besteht,  dass  jede  Classe  des  Hauptgeschlechts  durch 
Duplication  entsteht,  wird  mit  Hilfe  der  Theorie  der  ternären 
quadratischen  Formen  gelöst. 

In  dem  Folgenden  soll  eine  einfache  Lösung  des  ersten 
Problems  und  ein  Beweis  des  genannten  Satzes  mitgetheilt 
werden,  welche,  ähnlich  wie  bei  Arndts  aus  der  Theorie  der 


1  Gauss,  Disquisitiones  arithmeticae,  Sectio  V,  art.  256,  287.  — 
Lejeune  Dirichlet,  De  formarum  binariarum  secundi  gradus  compositione, 
1847.  —  Dedekind,  Vorlesungen  über  Zahlentheorie,  von  P.  G.  Lejeune 
Dirichlet. 

2  Über  die  Anzahl  der  Genera  der  quadratischen  Formen.  Grell e's 
Journal,  Bd.  56. 
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ternären  Formen  nur  einen  Hilfssatz  von  Legendre  über  die 
Gleichung 

erfordert. 


Die  Lehre  von  der  Composition  der  binären  quadratischen 
Formen  lässt  sich  auf  einen  Hilfssatz  ^  aus  der  Theorie  der 
ganzzahligen  linear-homogenen  Formen  gründen. 

Ich  werde  mir  hier  zur  Abkürzung  erlauben,  eine  Summe 
von  Vielfachen  mehrerer  Grössen  als  Vielfachsumme  dieser 
Grösse  zu  bezeichnen  und  zwei  Reihen  von  Grössen 

A\  5^ . . .  E' 

gleichstimmig  zu  nennen,  wenn  jede  Grösse  der  ersten  Reihe 
als  Vielfachsumme  der  Grössen  der  zweiten  Reihe  und  ebenso 
jede  Grösse  der  zweiten  Reihe  als  Vielfachsumme  der  Grössen 
der  ersten  Reihe  darstellbar  ist. 

Wenn  p  ganzzahlige  linear-homogene  Formen 

Jv  Ji'>'  '  '  Jp 

der  11  Veränderlichen  x\,  x.,,.  .  .x^  durch  q  ähnliche  Formen 

ganzzahlig  ausdrückbar  und  p'^n,  q'^fi  sind,  so  sind  alle 
Determinanten  «ter  Ordnung,  welche  sich  aus  dem  Coefficienten- 
system  der  Formen /j,  f^,^  ^  ^  fp  bilden  lassen,  Vielfachsummen 
der  Determinanten  «ter  Ordnung  der  Formen  g^,  g^,.  .  .g^. 
Ist  nämlich 

/•  =  aiix^-^aiox.^-^  .  . .  -^-ainXn 

gl  =  hxiX^-hbliX^-^  .  .  .  -^bni^ii 

w^o  Tjp  Cj2,.  .  ,Cpq  ganze  Zahlen  bezeichnen,  so  ergibt  sich 
ciik  —  Cixbkx-^Ci^bi:--^  .  • .  -\-Ci,jbkq. 

'    Dedekind,  Vorlesungen.  §.  165. 
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Das  Coefficientensystem  der  Formen /i,/^,...^),  geht  daher 
aus  der  Zusammensetzung  der  Systeme 

^21»  ^22»'  '  '^'^  ^2V  ^22»  •  •  '^^ 


hervor  und  jede  Determinante  «ter  Ordnung  der  Formen /i,y^,... 
ist  demzufolge  eine  Summe  von  Producten  einer  Determinante 
der  Zahlen  c^^,  ^g,. . .,  also  einer  ganzen  Zahl  in  eine  Deter- 
minante «ter  Ordnung  der  Formen  g^,  g^y  -  -Sq- 

Wenn  zwei  Systeme /^ /g,. .  ./^  und  gi^g^y-'-gq  von 
ganzzahligen  linear-homogenen  Formen  der  Veränderlichen 
x^,  x^,,  .  ,x„  gleichstimmig  und  p^n,  q^n  sind,  so  sind  die 
Determinanten  nter  Ordnung  des  einen  Systems  mit  denen  des 
anderen  gleichstimmig  und  besitzen  demzufolge  denselben 
grössten  gemeinschaftlichen  Theiler,  wenn  sie  nicht  alle 
zz:  0  sind. 

Wenn  ein  System  »S  von  m  gegebenen  ganzzahligen  linear- 
homogenen Formen 

Jv  J2f'  '  •/"» 

der  Veränderlichen  x^,  x.^,. . .%  vom  Range  n  ist,  so  lässt  sich 
ein  und  nur  ein  mit  S  gleichstimmiges  System  v^on  n  ganz- 
zahligen  linear-homogenen  Formen 

der  nämlichen  Veränderlichen  bestimmen,  welches  folgende 
Eigenschaften  besitzt: 

I.  (Ot  enthält  nur  die  Veränderlichen  x^,  x^,. .  »x^  und  das 
Vorzeichen  des  Coefficienten  Ckk  von  Xk  in  (Ojt  kann  beliebig 
vorgeschrieben  werden. 

II.  Ist  Ckk  der  Zahlenwerth  von  Ckk  und  c,fc  <ier  Coefficient 
von  Xk  in  (o,-,  so  ist  für  jeden  über  k  liegenden  Stellenzeiger  / 

0  ^  Cik  <  Ckk ' 

Zunächst  lässt  sich  ein  mit  S  gleichstimmiges  System 
von  n  Formen  ^^,  cp^,. .  .?p«  der  Veränderlichen  x\,  x^,.  .  .Xn  auf- 
stellen, welches  die  Eigenschaft  I  besitzt. 
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Es  sei  zu  diesem  Ende 

/  =  aiiX^+a,2X^-^  .  .  .  -hUinXny 

b,in  der  mit  dem  für  r„„  vorgeschriebenen  Vorzeichen  behaftete 
grösste  gemeinschaftliche  Theiler  der  Zahlen 

welche  nicht  alle  =i  0  sein  können,  und  a^  o^j.-.a;,,  eine  ganz- 
zahlige Lösung  der  Gleichung 

Setzt  man 

SO  sind  die  Differenzen 

entweder  schon  alle  =z  0  oder  aber  ganzzahlige  linear-homo- 
gene Formen  der  ;/  —  1  Veränderlichen  x^^  x^,,  .  .Xn-i,  je  nach- 
dem n  =  1  oder  n  >  1  ist. 

Im  ersten  Falle  ist  das  gegebene  System  S  mit  der  Form  ^^ 
gleichstimmig. 

Im  zweiten  Falle  sei 

fi—-r^^n  =//  =  aUx^-ha'i2X^-\-, .  ,-\-a\n-\Xn-\- 
Die  Formen 

bilden  mit  ^„  zusammen  ein  mit  S  gleichstimmiges  System  Sj 
und  sind  vom  Range  w — 1.  Die  Coefficienten 

können  daher  nicht  alle  =  0  sein  und  besitzen  einen  be- 
stimmten grössten  gemeinschaftlichen  Theiler,  welcher,  mit 
dem  für  Cn—\n-\  vorgeschriebenen  Vorzeichen  versehen,  = 
b,t-]n-i  sei.  Man  kann  somit  auf  die  Formen  //,  /g^ •••/»»»  ^^^" 
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selbe  Verfahren  wie  auf /^  ^2»- •  •/»«  anwenden,  indem  man 
eine  ganzzahlige  Lösung  ß^,  ß^, . . .  der  Gleichung 

^1«— ißl-l- ^2/1-1  ?2"*"  •  •  •+^m«— ißm  =^  bn-l  n—\ 

ermittelt  und  die  Form 

bildet. 

Ist  n  =1  2,  so  fallen  die  Formen 

y  1 »  /2 '  •  *  •  /»t 


mit 


^1«— 1  ^2«-l  <^mn-\ 


zusammen  und  sind  mit  cp„_i  gleichstimmig.  Die  Formen  ^^  ^pg 
sind  also  mit  5^  und  folglich  auch  mit  dem  gegebenen  System  S 
gleichstimmig. 

Ist  dagegen  n  >  2,  so  enthalten  die  Formen 

nur  die  « — 2  Veränderlichen  x^,  x^.  .  .:r„_2  und  bilden  mit  cp„_i 
zusammen  ein  mit //,//,..  ./,fi  gleichstimmiges  System.  Die 
Formen 

?«j  ?«— 1>  /i  5/2  '•  •  • /«» 

bilden  daher  ein  mit  S^  und  S  gleichstimmiges  System  S^. 

Wendet  man  das  nämliche  Verfahren  auf  die  Formen 
fl\  /"y '  *fm  an  und  setzt  dasselbe  nach  Bedarf  fort,  so 
gelangt  man  nach  n  Schritten  zu  einem  mit  S  gleichstimmigen 
System  von  Formen 

?P  T2'--  •?«' 

welche  die  Eigenschaft  I  besitzen. 

In  jedem  mit  S  gleichstimmigen  System 

Sv  62'*  *  •  ö»> 

welches  die  Eigenschaft  I  besitzt,  sind  die  Coefflcienten,  welche 
in  ^j,  ^2,. .  .gn,  beziehungsweise  bei  x^,  x^,- .  »x,i  stehen,  voll- 
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Ständig  bestimmt.  Es  seien,  um  dies  darzuthun,  Q,  Q, .  .  .  C- 
diese  Coefficienten  und 

diejenigen  Bestandtheile  der  Formen 

fv  fiy  '  'fnti  ,?n-flj  ,?jt-l-2,-  •  -^^n 

welche  die  Veränderlichen  x^,^iy  x^^2,'"Xn  enthalten.  Es  leuchtet 
ein,  dass  die  Formen  f^,  /a^.../,?,  mit  g^^x ,  g^^o. , , . g?,  gleich- 
stimmig sind;  denn  für  |x  =  0  ist  diese  Behauptung  nichts  als 
die  Voraussetzung  selbst  und  für  |x>0  braucht  man  nur  in  den 
Gleichungen  zwischen  den  Formen /j,  Z^,...  und  gug.»^-"  <^^^ 
Veränderlichen  x^,  x^,,..x^  =:  0  zu  setzen,  wodurch  g^,  Ä'---ä 
verschwinden.  Da  die  Formen  g^^^i,  g^^o,-  -  -gü  nur  die  eine 
Determinante  n — piter  Ordnung 

besitzen,  so  muss  dieselbe  mit  den  Determinanten  n — [xter  Ord- 
nung der  Formen  fi\  f2j'  -  -fm  oder  denen  des  Elementen- 
systems 

^lH-«-1^2}i+l  •  •  .^mpL+l 


Ulli       aoji       .  .  .Ufttn 

gleichstimmig  sein  und  daher  bis  auf  das  Vorzeichen  mit  dem 
grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  TJ,  derselben  zusammen- 
fallen. Es  ist  also,  wenn  s/  die  mit  dem  für  ca  vorgeschriebenen 
Vorzeichen  versehene  Einheit  bezeichnet, 


Q+i 

Q. 

2  •  •  •  C,, 

— 

£}x+l£!x-r2 

Hienach 

wird 

c„  = 

£;/ 

Tu. 

-1 

C,i—\  = 

2, 

— 1 

c.= 

^1 
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Dass  Ty,  durch  T^^i  theilbar  ist,  folgt  daraus,  dass  die 
Determinanten  «— jxter  Ordnung  des  vorstehenden  Elementen- 
systems Vielfachsummen  der  Determinanten  n — [i — l^er  Ord- 
nung des  Elementensystems 

^Iji-h2^2}i-f2.  .  •^mfi+2 
U\ji      Uon       •  •  •^/«« 

sind. 

Soll  nun  ein  mit  5  gleichstimmiges  System  co^,  (o.^,. .  .a>„ 
bestimmt  werden,  welches  beide  Eigenschaften  I  und  II  auf- 
weist, so  ist  dasselbe  auch  mit  ^^  ^g,. .  .^;,  gleichstimmig  und 
man  hat 

wo  Äj,  h^,,..hn  ganze  Zahlen  bezeichnen.  Ist  m<cn,  so  erhellt, 
indem  man  nach  und  nach  die  Coefficienten  von  x,t,Xn-U"'^m-\-i 
in  Betracht  zieht,  dass 

und 

sein  muss.  Da  überdies  die  Coefficienten  von  x^  in  (o,«  und  cp„t 
zusammenfallen  müssen,  so  ergibt  sich  h„i  =:  1  und  man  hat 

Ist  fw  =z  1,  so  ist  (Oj  z=  ^j  vollständig  bestimmt. 
Ist  aber  w  >  1  und  setzt  man 

so  soll  der  Coefficient 

Am— 1  ^m— 1  m-1  +^mm-l 

von  ;r,„_i  in  (o^  nicht  negativ  und  kleiner  als  der  Zahlenwerth 
von  bjn-\in—\  sein.  Derselbe  muss  daher  der  echte  Rest  von 
^«m-i  in  Bezug  auf  den  Modul  b^n-^m-x  sein,  wodurch  A;„_i 
vollständig  bestimmt  ist.  Ist  w  >  2,  so  ergibt  sich  in  derselben 
Weise,  dass  der  Coefficient  von  x^^^o  in  (o„,  der  echte  Rest  von 
Am-i^m-im-2+&mm-2  in  Bczug  auf  den  Modul  bm-2m-2  Sein 
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muss.  Da  aber  /i„,_i  bereits  bestimmt  ist,  so  erhellt,  dass  auch 
sowohl  der  in  Rede  stehende  Coefficient,  als  auch  hm-2  voll- 
ständig bestimmt  sind.  Schliesst  man  so  fort,  so  ergibt  sich, 
dass  Äp  h.^,. ,  Jtfn-]  sich  immer  und  nur  auf  eine  Weise  so 
bestimmen  lassen,  dass  (i),„  die  Eigenschaft  II  besitzt,  und  dies 
gilt  für  jeden  der  Werthe  2,  3,. .  .w  von  m. 

Überdies  ist  klar,  dass  die  so  bestimmten  Formen  Wj,  w.^, . . .  (O;. 
mit  ^j,  '^21-  •  •?«  gleichstimmig  sind.  Denn  'f^  ist  ein  Vielfaches 
von  (Dp  ^2  eine  Vielfachsumme  von  («2  und  f  j,  also  auch  von 
0)2  und  coj,  f  3  eine  Vielfachsumme  von  (o^,  cpj,  ^,,,  also  auch  von 

(1)3,  (Og,  Ci)^  u.  s.  f 

Das  System 

soll  ein  reducirtes  Formensystem  des  Systems  5  genannt 
werden. 

Setzt  man 

(I),  z=  /'n/i  +/?/2/2+  .  .  .  -hpnnfn: 
fi  =  ^l/Wj +^2/^2-4-  .  .  .+^„/(t>„, 

SO  ergibt  sich  durch  Einsetzung  der  Ausdrücke  für  /,,  f>^,^..fm 
in  die  Gleichung  für  (o/ 

^i  —  (Pngn'^Pi2qi2'^  •  •  •  +Pimqun)(»i 

+  (/^/l^LH  +  A-S^ä-i-*-  •  •  •  -^Pimq2m)(^2 


-»-(/'/l^/;l  +  i^/2?«2-»-  .  .  '•^Pimqnm)^n 

Wegen  der  linearen  Unabhängigkeit  von  Wj,  a>2,...ci>„  folgt 

hieraus 

Pi\qi\-^Pi2qi2'^  .  .  .  -^Pimqim  =  1 
und 

Pi\qk\'^Pi2qk2'^  '  '  •  -^Pimqkm  =  0, 
wenn  /  und  k  verschieden  sind.  Die  Zahlen 

PiU  Pi2^'  •  'Pim 

ebenso  wie  die  Zahlen 

qi\,  qi2>' '  -qim 
haben  sonach  den  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  1. 
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3. 

Es  seien 

zwei  binäre  quadratische  Formen  von  gleicher  Determinante  D, 
deren  Theiler  m,  m'  relativ  prim  vorausgesetzt  werden,  und  es 
werde  zur  Abkürzung 

axM^^\/D)y=fo 

gesetzt;  es  soll  das  Product  f^f^  nach  den  Unbestimmten 
X,  y,  x',  y'  entwickelt  und  für  die  Coefficienten  dieser  Ent- 
wickelung,  welche  als  linear-homogene  Functionen  von  1  und 
\J  D  aufzufassen  sind,  dasjenige  reducirte  System 

ermittelt  werden,  in  welchem  c^^  positiv  ist  und  q^  das  Vor- 
zeichen von  aa'  hat. 
Man  hat 

fJl  z=i  aa'xx''h(ab'+a\/D)xy''h(a'b-ha'\/D)yx'-i- 

^{D+bf-^ib^b')  \/D)yy\ 

und  es  handelt  sich  also  um  die  Bestimmung  des  reducirten 
Systems  der  vier  linearen  Formen 

aa\     aV-^asjD,    a'b-ha'\/D,     D-hby-\-{b+b')\/ D 

von  1,  \/D  mit  den  oben  genannten  Vorzeichenbedingungen. 
Bezeichnet  v  den  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  der 
Zahlen 

a,     a\     b-k-b\ 

so  ergibt  sich  zunächst  c^^  =z  v. 

Um  Cji  zu  ermitteln,  sind  die  Determinanten  zweiter  Ord- 
nung des  Elementensystems 

aa',     ab\     ba\     D-hbb' 
0,        a,       a\       b-^y 
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ZU  bilden.  Dieselben  sind: 

aa'.a,     aa\a\     aa' .{h-^-b'),     aa' .{b' — &),     aa',c\     aa' ,c, 

Ihr  grösster  gemeinschaftlicher  Theiler  ist,  wenn  vom  Vor- 
zeichen abgesehen  wird,  das  Product  von  aa^  in  den  grössten 
gemeinschaftlichen  Theiler  /  der  sechs  Zahlen 

a,     a\     b^-hb,     b' — b,     c,     c'. 

Da  der  grösste  gemeinschaftliche  Theiler  in  der  Zahlen 
a,  2  b,  c  zu  dem  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  m'  der 
Zahlen  a',  2b',  c'  relativ  prim  ist,  so  haben  die  Zahlen 

a,     2  b,     c,     a',     2b',     c' 

den  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  1  und  es  besteht  eine 
Gleichung 

a'a'¥2b^-¥c{i-¥a'%'-{-2b'S6'-hc'^'  =  1, 

worin  21,  95,. .  .S'  ganze  Zahlen  sind.  Dann  besteht  aber  auch 
die  Gleichung 

a^-\-a'i0i''{-{b'^b){^''\-^)-{-{b'—b){^'—^)^c{i-¥c%'  =  1, 

aus  welcher  erhellt,  dass  /  =  1  ist.  Der  grösste  gemeinschaft- 
liche Theiler  der  sechs  obigen  Determinanten  ist  sonach,  vom 
Vorzeichen  abgesehen,  =  aa'  und  man  hat 


also 


^11^22  =  ^^'» 


^n=  — 


Um  c^i  zu  ermitteln,  hat  man  eine  beliebige  Lösung  der 
Gleichung 

zu  bestimmen,  mit  Hilfe  derselben  den  Ausdruck 

<P2  =  7.{ab''{-a\/D)'\'^{ba''\-a'  \/D)-h^{{D+bb'+{b'\-b')  sj D) 

zu  bilden  und  hierauf  in  der  Gleichung 
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den  Coefficienten  /  so  zu  bestimmen,  dass  c^^  nicht  negativ 
und  kleiner  als  der  Zahlenwerth  von  q^  ausfällt,  c^i  ist  somit 
der  echte  Rest  der  Zahl 

in  Bezug  auf  den  Modul 

Da  V  sowohl  in als  auch  in  aV^  ba!  und 

D-¥bb'  '=.b{p'\-V)-ac 

aufgeht,  so  ist  c^^  durch  v  theilbar  und  das  gesuchte  reducirte 
System  hat  die  Gestalt 


wenn 


v^,         v(5+\/2)), 


h^^A         ^  =  B 


gesetzt  wird. 
Setzt  man 

ab'-k-a  s/D  =  p^^A  +  q^y{B-^\/D) 

ba'-^a'  \/D  =  p^^A-hq^^iB-hs/D) 

D-hbb'-i-ib-hb')  \/D  =  p^^iA'{-q^^{B-^\jD) 

p^xx'-^-p^xy'-hp^yx'-hp^yy'  =  X 
q^xx'-hq^xy-hq^yx'^q^yy'  =  g), 

so  wird*  identisch 

/„/„'  =  v(^3E+(5+V:D)D). 

Durch  Verwandlung  von  \/D  in  — \/D  folgt  hieraus  die  zweite 
Identität 

(ax^{b—\/D)y){a'x'+{b'—\/D)y')  =  y{A3l'{-{B—\/D)^) 

und  man  erhält  durch  Multiplication  derselben  mit  der  vorher- 
gehenden 

Sitzb.  d.  mathem.-nahirw.  Gl. ;  ClV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  S 
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oder 

A^I^-h2ABX^J}  +  (B^^Dyy)'  -  Äff. 

Da  auf  Grund  dieser  Gleichung  {B'^—D)^'^  durch  A  theil- 
bar  und  ^  eine  ganze  ganzzahlige  primitive  Function  von  x,  y\ 
x',  y  ist,  so  muss  B^  —  D  durch  A  theilbar  sein  und  man  hat 

B^—D  —  AC 
^r+253E2)-l-C?)2  =ff',  (1) 

wo  C  eine  ganze  Zahl  bezeichnet. 

Da  v>l,  v(5-f  \/Z))  V'ielfachsummen  der  vier  Coefficienten 
von  /o/o  sind  und  in  den  diesbezüglichen  Gleichungen  \/D 
durch  irgend  eine  Zahl  ersetzt  werden  darf,  so  erscheinen, 
wenn  man  \/ D  durch  h  ersetzt,  v^  und  '^(B-hb)  als  Vielfach- 
summen der  Zahlen 

aa',     a(b+b'),     2ba\     2b(b'{-b')—ac 

und  somit  als  Vielfache  von  vi«;  es  sind  also  A  und  2(5-h/?) 
und  sonach  auch  25  durch  m  theilbar.  Ebenso  erscheinen  Vi4 
und  v(B-\-b^),  wenn  S^D  durch  b^  ersetzt  wird,  als  Vielfach- 
summen von 

aa\     2b'a,     a'{b^b'\     2b'{b-{-b')—a'c' 

also  als  Vielfache  von  vm'  und  A,2{B-¥b'),  also  auch  25 
müssen  durch  m'  theilbar  sein.  Dann  sind  aber  ^,  25  durch 
mm'  theilbar  und  die  Identität  (1)  zeigt,  dass  mm'  auch  in  C 
aufgeht.  Anderseits  zeigt  dieselbe  Identität,  dass  das  Product 

/      f 
von  mm'  in  die  primitive  Function  --  •  -^^-  Vielfachsummen 

m      m' 

von  i4,  25,  C  zu  Coefficienten  hat,  und  es  ist  somit  auch  mm' 

eine  Vielfachsumme  von  A,  25,  C.    Dann  ist  aber  mm'  der 

grösste  gemeinschaftliche  Theiler  der  Zahlen  .4,  25,  C. 

Setzt  man 

AX^-\-2BXY-\-CY^'  -  F, 

so  wird  die  Form  F  aus  den  Formen  /  f  zusammengesetzt 
genannt.  Sie  hat  dieselbe  Determinante  wie  /  f,  den  Theiler 
mm',  ist  vollständig  bestimmt,  von  der  Reihenfolge,  in  welcher 
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die  Formen  f^  f  genommen  werden,  unabhängig  und  genügt 
der  Identität 

Um  die  Form  F  zu  bilden,  hat  man  zunächst  den  grössten 
gemeinschaftlichen  Theiler  v  der  Zahlen  a,  a',  b-^V  und  eine 
Lösung  der  Gleichung 

zu  ermitteln;  es  wird  dann  A  =  — r- ,  B  der  echte  Rest  der  Zahl 

ab'          ba'  ^       D+bb' 
an ßH 7 

V  V  V 

in  Bezug  auf  den  Modul  A  und  C  ergibt  sich  aus  der  Gleichung 


Die  aus  zwei  Formen  /,  /'  zusammengesetzte  Form  soll 
mit  //*'  bezeichnet  werden. 

Sagt  man  von  einer  Form,  deren  Theiler  n  ist,  dass  sie 
zur  Ordnung  n  gehört,  so  gehört  die  Form  F  zur  Ordnung  mm', 
Ist  eine  der  Formen  /,/',  etwa/,  primitiv,  so  gehören  /'  und  F 
derselben  Ordnung  an. 

Ist  irgend  eine  Anzahl  [i  von  Formen 

/=  ax^'h2bxy'hcy^ 
f  =  a'xl+2b'x,y,^c'yl 
f"  =  a"x\-^2b'\y^+c"yl 

y^-i)  __  a^^'-^)4.x-\^2b^-')x^_xy^.i+c^^-')yl^^ 

der  Determinante  D  gegeben,  deren  Theiler  w,  m\  m"j,.,m^^-'^^ 
paarweise  relativ  prim  sind,  so  kann  man  zunächst  irgend  zwei 
Formen  /,  f  in  eine  Form 

F'  —  A'X^-k-2B'X^Y^^aY^, 

hierauf  diese  Form  F'  und  irgend  eine  dritte  Form  /^',  deren 
Theiler  mm'  und  m"  ebenfalls  relativ  prim  sind,  in  eine  Form 

F"  =  A"X^-\-2B"X.,Y^'\-C"Y^ 
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zusammensetzen  und  so  fortfahren,  bis  man  zuletzt  die  Form 

und  die  letzte  Form  f^^"^^  in  eine  Form 

zusammensetzt.  Die  Form  F*>-^)  heisst  dann  aus  den  Formen 
/,/',/'',..  ./^>-^^  zusammengesetzt,  hat  die  Determinante  D, 
den  Theiler  mm'm", .  .m^^-^^  und  ist  von  der  Reihenfolge 
unabhängig,  in  welcher  die  Formen  //',.. .  f^^~^^  genommen 
werden.  Dieselbe  soll  mit  ff , . .  f^^"^'^  bezeichnet  werden. 
Es  sei  zur  Abkürzung 

/,(0  =  a^i)xi-^{b^^^\/D)yi 

^  =  /o/oX.../o^'^-'> 

und  Vj  der  grösste  gemeinschaftliche  Theiler  der  Zahlen  a,  a\ 
b-^b',  v/  derjenige  der  Zahlen  ^<'-^>,  a('\  fiOj-i)+^(0.  Die  Coeffi- 
cienten  von /q/^  sind  mit  Vji4^  Vj(5'+ V^D)  oder  den  Coeffi- 
cienten  von  v^F^  gleichstimmig.  Daher  sind  auch  die  Coeffi- 
cienten  von  f^f^fH  und  "^^F'^f"  gleichstimmig;  da  aber  die 
Coefficienten  von  F'^f^  und  VgF^^  gleichstimmig  sind,  so  sind 
es  auch  die  von  "^^F'^f"  und  ^^^^F"  und  somit  auch  die  von 
/q/q/q  und  VjVgF^^  In  derselben  Weise  ergibt  sich,  wenn  jjl  >  3 
ist,  die  Gleichstimmigkeit  der  Coefficienten  von  /q/q/q/q'  und 
VjVgVgF^''  u.  s.  f.  Es  sind  also  auch  die  Coefficienten  von  P  mit 
denen  von  v^Va- .  ,\-\F^^^-'^^  gleichstimmig.  Hieraus  folgt,  dass 
die  linearen  Formen  von  1,  s/ D 


>- 


.xA^-^\       VjVg.  .  .v^_,(5(^-')-h\/Z)) 


ein  mit  den  Coefficienten  von  P  gleichstimmiges  reducirtes 
System,  und  zwar  dasjenige  reducirte  System 

bilden,  in  welchem  c^^  positiv  ist  und  q^  das  Vorzeichen  von 
aa'. .  .a^^-^^  hat,  da 


A^-^)  = ' 


/j  v^  .  .  .  v,i_i 
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ist.  Da  dieses  System  nur  von  den  Coefficienten  von  P  abhängt, 
also  von  der  Reihenfolge  der  Formen /, /V  ..  Z^*^"*^  unab- 
hängig und 

^ot-i)  —  iiL       ß{^-\)  _-  Sil 

^22  ^22 

ist,  SO  ist  auch  die  Form  F^-^)  von  dieser  Reihenfolge  unab- 
hängig. 

Um  F^-^)  zu  erhalten,  kann  man  auch  folgendermassen 
verfahren.  Man  theile  die  gegebenen  Formen 

irgendwie  in  zwei  Gruppen,  und  es  sei  cp  die  Form,  welche  aus 
den  Formen  der  einen  Gruppe  zusammengesetzt  ist,  oder  auch 
die  Form  dieser  Gruppe  selbst,  wenn  letztere  nur  eine  einzige 
Form  enthält,  und  ^  die  Form,  welche  in  Bezug  auf  die  Formen 
der  anderen  Gruppe  eine  ähnliche  Bedeutung  hat;  es  ist  dann 

F(ii-i)  ~  ^^. 

Setzt  man  nämlich 

^  ■=.  px^-\'2qxy'\-ry^ 
^  =  py,-h2q\y,'hry, 

tfQ  =  px+(q'{-s/D)y 

%=p'x,^(q'WD)yi 
Xo  =  PiXMqiWD)Y 

und  bezeichnet  mit  öi>  Ö2  ^^^  Producte  der  Ausdrücke  /o,/o^..• 
oder  auch  eintretendenfalls  solche  Ausdrücke  selbst,  welche 
den  Formen  der  beiden  Gruppen  entsprechen,  so  sind  die 
Coefficienten  von  öi  rni^  denen  von  k^Q,  die  von  Ö2  ^^^  denen 
von  k'^Q,  also  die  Coefficienten  von  P  :=:  Q^Q.^  mit  denen  von 
kk'f^Q^Q  und  daher  auch  denen  von  kk^k^Xo  glcichstimmig,  wo 
k,  k',  k^  ganze  Zahlen  bezeichnen.  Es  ist  also 

p^  =  ^  =  ^0-1)         q^  -  3i-  -  B(^-'\ 
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4. 

Um  irgend  eine  Form 

f={a,b,c) 
mit  der  Hauptform 

^=(1,0,-Z>) 

zusammenzusetzen,  hat  man 

V  =:  1         A^L  a 

und  kann  als  Lösung  der  Gleichung 

aaH-ß-+-^Y  =  1 

die  Zahlen  azrO,  ß=:l,Y=:0  nehmen.  B  wird  dann  der  echte 
Rest  b^  von  b  in  Bezug  auf  den  Modul  a.  Es  ist  daher 


fi  =  {.K^ 


Nennt  man  insbesondere  eine  Form  (a,b,c)  kurz  »schlicht«, 
wenn  b  nicht  negativ  ist  und  den  Zahlenwerth  von  a  nicht 
erreicht,  so  ist  die  aus  einer  schlichten  Form  /  und  der  Haupt- 
form zusammengesetzte  Form  die  Form  /  selbst. 

Wenn  /  primitiv  und  f  die  entgegengesetzte  Form 
(a,  — b,  a)  von  /  ist,  so  hat  man 

vzn  ±a         A  =  1 

und  B  hat  als  echter  Rest  in  Bezug  auf  den  Modul  1   den 
Werth  0.  Daher  ist 

Wenn  /  eine  primitive  Form  und  die  Formen  gy  g'  ver- 
schieden und  schlicht  sind,  so  sind  auch  die  Formen  fg,  fg' 
verschieden. 


Wenn  die  Formen  /,  f  theilerfremde  Theiler  haben  und 
die  Form  g  mit  f,  die  Form  g'  mit  f  äquivalent  ist,  so  ist  gg' 
mit  ff  äquivalent. 


Composition  der  binären  quadratischen  Formen.  1  1 9 

Es  gehe  f  in  g  durch  die  Substitution  (a,  ß,  y,  5),  /'  in  g' 
durch  die  Substitution  («',  ß',  f ',  8')  über  und  man  setze 

f  z=:  a'x\+2b\y^+c'y\ 
g  =  px^+2qxy-i-ry^ 

g^=zp'xl+2q'x,y,  +  ry^ 
ff'  =  F  =  AX^+2BXY+CY^ 
gg^=G  =  A'X^+2B'X^  Yj  +  C'Y^ 

/,  =  ax+{b+\/D)y 

/^=a%+(b'+\/D)y, 

g^=px+(q+\/D)y 

g'o  =  P'x^+{q'+\/D)y^ 
F^  =  AX+{B-^-s/D)Y 
G^  =  A'X^+{B'+\/D)Y^ 
a(z+(b—\/Dyt  =  k 
a'a.'+{b'—\/D)-(' =  k'. 

Man  hat 

/o/«'  =  vF„(3e,?)) 

wo  V  den  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  von  a,  a',  b+b', 
v'  den  von  p,  p',  q+q'  und  X,  %  U,  S  ganze  ganzzahlige 
Functionen  von  x,  y,  x',  y'  bezeichnen.  Gehen  3£,  D  nach 
Ersetzung  von  x,y,  x',y'  durch 

a;tr+ß^,     '(X-¥hy,     a^H-ß'jVp     v'^i  +  ^'^'i 

in  S',  D'  über,  so  wird  identisch 

^F^  {^,  9')  =  /o(«^+?.>',  Y^+SjJ-)/»  (a\  +ß'.)'i.  y'^1  +  8'^i)- 
Multiplicirt  man  mit  kkf  und  beachtet,  dass 

*/o  («*+ ßJ^',  T*+ 8^)  =  ag^ 
k!fl{<x'x,+^'y„  fx.+t'y,)  =  a'g', 

ist,  so  ergibt  sich 

'^kk'F,Qi>,^')-aa'g,gl,. 
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Hienach  sind  die  Coefficienten  von  ^kk'F^^{7ii',  ?)')  mit  denen 
von  aa'gf^gl  und  daher  auch  denen  von  aaVG^  gleichstimmig. 
Man  hat  also 

wo  a,  b,  c,  b  ganze  Zahlen  bezeichnen. 

Aus  diesen  Gleichungen  folgt,  wenn  man  die  erste  mit  der 
conjugirten  Gleichung 

aa^'A'  =  v/,(ot,  ^()f^(y.\  ^^){AaMB-\/D)c) 
multiplicirt, 

^2^/2^/2^/2  _,  v2.a/(a,Y).a'/'(a',70.^^(fl,  0 
oder  den  Gleichungen 

f{'x,i)=p  f'(0i','[')=p' 

zufolge 

A'  =  F(a,  c). 

Femer  ergibt  sich  durch  Division  der  obigen  Gleichungen 

__   ^ab +  ^9 (ob -4- bc)  4- Ccb-h  (ab— k)\/5 
F{a,  c) 

und  der  bereits  gefundenen  Gleichung  A'  =  F(a,  c)  zufolge 

B'  =  ^ab-4-5(ab4-bc)4-Ccb 
ab — bc  =  1. 

Wenn  zwei  unäquivalente  Formen  ^f ,  »]>  mit  einer  primitiven 
Form  /  zusammengesetzt  werden,  so  sind  die  resultirenden 
Formen  /^,  /']>  ebenfalls  unäquivalent.  Im  Gegenfalle  müssten 
nämlich  die  Formen  /'/^  und  /'/'^  äquivalent  sein,  wo  f  die 
entgegengesetzte  Form  von/ bezeichnet;  da  aber  j5^''=: (1,0, -i)) 
ist,  so  müssten  auch  ff  und  ^  äquivalent  sein. 
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Unter  der  Formenclasse,  welche  aus  zwei  Classen  A',  L 
zusammengesetzt  ist,  versteht  man  diejenige  Classe,  zu  welcher 
die  aus  zwei  den  Classen  K  und  L  entnommenen  Formen  /,  g 
zusammengesetzte  Form  gehört. 


Wenn  eine  Zahl  m  durch  die  Form  /  so  dargestellt  wird, 
dass  die  darstellenden  Zahlen  S,  y]  den  grössten  gemeinschaft- 

f  fH  \ 

liehen  Theiler  |i  haben,  so  ist  die  Form  /  einer  Form  f-y,  r,l\ 
äquivalent,    in  welcher  r  nicht  negativ  und   kleiner  als  der 

Zahlenwerth  von  — ^  ist,  und  — ,  —  bilden  den   ersten  und 

^  ^      ^  f^        r      \ 

dritten  Coefficienten  einer  und  nur  einer  Substitution  ( — ,  ß,  — ,  8 ) 

(m         \  V|t        |x     / 

von  der  Determinante  1,  welche/  in  f^- ,  ^,  /)  verwandelt.  Nennt 

-y ,  r,  /]  der  Determinante  D  kurz  eine 
Hilfsform  der  Zahl  nt  und  sagt,  dass  die  Darstellung  (S,  y])  aus 
der  Hilfsform  f^,r, /)  und  der  Substitution  [— ,ß,^,8J  her- 
vorgehe, so  gehen  demnach  alle  Darstellungen  der  Zahl  m 
durch  f  aus  den  mit  /  äquivalenten  Hilfsformen  und  den 
einzelnen  Substitutionen  hervor,  welche  /  in  diese  Hilfsform 
verwandeln. 

Wenn  /  primitiv  und  D  negativ  ist,  so  gehen  aus  jeder 
mit  /  äquivalenten  Hilfsform  so  viele  Darstellungen  hervor,  als 
die  PeU'sche  Gleichung 

t^—Dii^  =  1 

Lösungen  besitzt. 

Wenn  dagegen  D  positiv  ist,  so  gehen  aus  jeder  mit  / 
äquivalenten  Hilfsform  unendlich  viele  Darstellungen  hervor. 
Setzt  man  /=  (a,  b,  c)  und  bezeichnet  irgend  eine  besondere 
aus  einer  dieser  Hilfsformen  hervorgehende  Darstellung  von  m 
durch  /  mit  (^,  tj^)  und  mit  T,  U  die  kleinste  positiv^e  Lösung 
der  PelTschen  Gleichung 

t^—Dn^  =  1, 
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SO  sind  alle  aus  der  nämlichen  Hilfsform  hervorgehenden  Dar- 
stellungen von  m  mittelst  der  Form  /  durch  die  Gleichung 

gegeben,  wo  e  alle  ganzen  Zahlen  zu  durchlaufen  hat.  Unter 
allen  diesen  aus  einer  Hilfsform  hervorgehenden  unendlich 
vielen  Darstellungen  gibt  es  aber  nur  eine  einzige,  welche  den 
Bedingungen 

genügt. 

7. 

Durch  jede  gegebene  primitive  Form 

in  welcher  B  auch  ungerade  sein  kann,  lassen  sich  Zahlen  dar- 
stellen, welche  zu  einer  gegebenen  Zahl  M  theilerfremd  sind. 
Nimmt  man  den  einzigen  Fall  aus,  wo  -4,  B  ungerade  und  C,  M 
gerade  sind,  so  darf  man  sogar  für  y  eine  beliebige,  zu  M 
theilerfremde  Zahl  setzen,  und  es  lässt  sich  x  noch  immer  so 
wählen,  dass  ^(x,y)  theilerfremd  zu  Mausfällt. 

Es  sei  7]  eine  beliebig  gewählte,  zu  M  theilerfremde  Zahl. 

Wenn  M^z  1  ist,  so  bedarf  es  keines  Beweises,  da  cp(«,  r^) 
für  jedes  i  zu  Af  theilerfremd  ist. 

Ist  Äf  >  1,  so  können  die  Zahlen 

A-hBri,     25tj,     Cy]»,     M 

keinen  Theiler  gemein  haben.  Denn  ein  solcher  Theiler  müsste 
zu  TT]  relativ  prim  sein,  also  in  C,2B,  A+Br\  aufgehen;  da  er 
aber  wegen  der  Primitivität  von  cp  zu  5  theilerfremd  sein  muss, 
so  könnte  er  nur  =  2  sein,  und  es  wären  gegen  die  Annahme 
3/,  C  gerade,  A,  B  ungerade. 

Es  gibt  also  ganze  Zahlen  a,  ß,  y,  8,  welche  der  Gleichung 

(^-f-57j)a4-25ß4-CTj2Y-f-3/8  —  1 

genügen.  Ersetzt  man  in  derselben  ^-H-Byj,  25ir],  Crf  durch 

T(l,r,)-'f(0,Ti),     -39(0,ir])  +  4cp(l,iri)-cp(2,r^),     ^(0,yj), 
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SO  ergibt  sich  eine  Gleichung 

a'^(0,T,)4-ß'?(l,r^)-hY'T(2,iri)4-iT/8  =  1, 

in  welcher  a',  ß',  y',  8  ganze  Zahlen  bezeichnen.  Für  jeden 
Primfactor  p  von  M  kann  man  daher  eine  Zahl  4  angeben,  für 
welche  7($,  r^)  nicht  durch  p  theilbar  ist,  da  nicht  alle  drei 
Resultate  f  (0,  Tj),  cp(l,Tri),  f  (2,  tj)  durch  p  theilbar  sein  können. 

Ist  nun  M  eine  Primzahlpotenz,  so  ist  der  Beweis  erbracht. 

Enthält  M  dagegen  mehrere  verschiedene  Primfactoren 
fi,  P2,' '  ',  so  ermittle  man  Zahlen  $1,  $2-  •  •  ^^^  ^^^  ^^^  ^^^^ 
^(iifT^  zu  p^,  T(^2»''i)  2^/^2  ^-  s-  ^^'  theilerfremd  ausfallen,  und 
eine  Zahl  S,  welche  den  Zahlen  4j,  ^y...  beziehungsweise  nach 
den  Moduln  p^,  Pg»-  •  •  congruent  ist.  Dann  ist  ^($,  t])  der  Con- 
^ruenz 

9(S,7i)  =  cp(|/,Tri)         (modp,) 

zufolge  durch  keinen  einzigen  Primfactor  von  M  theilbar,  also 
zu  3/  theilerfremd. 

In  dem  Ausnahmefalle,  wo  A,  B  ungerade,  C,  M  gerade 
sind,  braucht  man  nur  x,  y  mit  einander  zu  vertauschen. 

8. 

Aufgabe.  Es  ist  eine  schlichte  Form  F  der  Ordnung  n 
gegeben;  es  sollen  alle  schlichten  primitiven  Formen  ermittelt 
werden,  welche,  mit  der  einfachsten  Form  cd  der  Ordnung  n 
zusammengesetzt,  F  hervorbringen. 

Es  sei 

F ^=.  n\ax^  H bxy-hcy^j 

wo  -3=1  oder  =  2  und  t  für  a  =  2  ungerade  ist.   Ist 

/=  {A,  B,  C) 
irgend  eine  Lösung  der  Forderung 
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V   der  grösste    gemeinschaftliche    Theiler    der   Zahlen   A,   ;;, 

;;(a  — 1) 
ß  ^ ^ L  und  a,  h,  c  eine  Lösung  der  Gleichung 


Aa-^nb -h  [B -h  - -) c  =  v, 


so  muss 

An 
an  =—T- 

also  A  =  av^  und 

nb  ^  Anj'^  —  l)         Bn  ^   .  //>    .  5//(:j  — 1)\ 


b  -+■  ( 1 ^ -] c         (mod  an) 


Tf 

sein.  Zieht  man  von  dieser  Congruenz  die  mit  —  multiplicirte 

Gleichung  zwischen  a,  b,  c  ab,  so  ergibt  sich 

nb       „      fni'z  —  l)       ^\      A       ^     A  ,      ^ 
5  =  —^ --  —  5  a Cc (mod  ^/z) 

a  V       3  /       V  V 

=  0         (mod  ^v) 
und  es  ist  demnach 

5  = h5^v 

C  =: -z =  05^  H bs ^  C—  , 

A  a         V  v^ 

wo  5  eine  ganze  Zahl  bezeichnet. 

Hienach  muss  jede  der  gesuchten  Lösungen  die  Gestalt 

^      f    o    nb  ^      2  ^    n  n^\ 

haben,  wo  v  irgend  einen  Theiler  von  n  bezeichnet. 

Umgekehrt  genügt  jede  Form,  welche  diese  Gestalt  hat 
und  überdies  primitiv  und  schlicht  ist,  der  Aufgabe.  Sind  näm- 
lich die  Coefficienten 

^fnb  \  ^,       2  b      n  «2 
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mit  1  gleichstimmig,  so  sind  es  auch  die  Zahlen 


n 
av,         — ,         as 

V 


und  daher  auch 


n                      n      ^-+-0  —  1 
av,        — ,         as-\ 


V  V  a         • 

V  ist  daher  der  grösste  gemeinschaftliche  Theiler  der  Zahlen 

av^,         «,         — ^ —  +  5av. 

Bezeichnet  demnach  (S(,  93,  S)  die  Form  /w  und  a,  ß,  y  eine 
Lösung  der  Gleichung 

^      /             n{b^^  —  \)\ 
av^aH-wp  +  ( sav  H —\  y  =:  v, 


so  hat  man 


%  = ; —  =:  an 


nh  —  1)           71     I  nb  > 

ö  =  av.— ^ ^aH |-5av   ß  + 

"^  (v^  (^  -^5^)-^(^~1))t         (mod  an). 

Zieht  man  aber  die  mit  —  multiplicirte  Gleichung  zwischen 
0,  ?,  7  ab,  so  folgt 
^       nb  (     {b—^+\)      .  /^-a^-l  n\ 

,(mod  a;/) 
^0         (mod  an). 

_  w^ 

Es  ist  also  33  =:  —  und  daher  auch  E  m  }ic. 

Durch  passende  Wahl  von  v  und  s  lässt  sich  erreichen, 
dass  /  primitiv  ausfällt.  Man  zerlege  n  in  zwei  Factoren  jx 
und  V  von  der  Art,  dass  (X  theilerfremd  zu  a  ist  und  v  nur  Prim- 
factoren  von  a  enthält.  Dann  ist  (x  zu  av^  theilerfremd,  und  es 
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kann  nicht  gleichzeitig  av^  und  c  gerade,  a  und  h  ungerade 
sein.  Nach  7  gibt  es  daher  Zahlen  5  von  der  Art,  dass 

n  ^  a       V  v2 

zu  av2  theilerfremd,  also  die  Form 

/o  =  (^v2,  —  4-5av,  ^5^4-  —  5  -  +  ^ 

primitiv  ausfällt.  Diese  Eigenschaft  wird  nicht  zerstört,  wenn 

man  5  um  ein  Vielfaches  von  v  ändert,  und  man  kann  demnach 

nh 
bewirken,   dass hsav  nicht  negativ  und   kleiner  als  der 

Zahlenwerth  von  av^  wird. 

Mit  Hilfe  der  Form  f^  lässt  sich  die  Aufgabe  auf  den  Fall 
zurückführen,  wo  die  gegebene  Form  F  mit  w  selbst  zusammen- 
fällt. Ist  nämlich /irgend  eine  Lösung,/^'  die  entgegengesetzte 
Form  von  f^  und  setzt  man  flf'=^  'f,  so  wird 


^  ist  also  eine  primitive,  schlichte,  der  Forderung 

genügende  Form.  Ist  umgekehrt  cp  eine  solche  Form,  so  genügt 
/q^  der  Forderung 

Man  erhält  also  alle  Lösungen  der  Aufgabe,  wenn  man  /q 
mit  allen  Formen  cp  zusammensetzt. 

Ist  F  =  (0,  handelt  es  sich  also  um  die  vollständige  Auf- 
lösung der  Forderung 

rpO)  Z=.  (0, 

so  haben  die  F^ormen  cp  die  Gestalt 


/            3  —  1    ■ 
rf  =:(v2,  ;;. hv5,/ 
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und  fallen  mit  allen  primitiven  Hilfsformen  von  n^  für  die 
Determinante  D  zusammen,  deren  Inbegriff  mit  ^  bezeichnet 
werde. 

Ist  nämlich  (v^,  r,  /)  eine  solche  Hilfsform  von  «^  und 
setzt  man 

«(CJ  — 1) 


so  wird 


0  =  (.4-ii^)-/v3-Z> 


also  auch 

0=    -1  + (a  — 1)-  +  —   ac: ^- ^  • 

\v/        0     V  V         v2  V  a^         / 

—  ist  also  als  Wurzel  einer  ganzzahligen  Gleichung  mit 
V  • 

höchstem  Coefficienten  l  eine  ganze  Zahl  und  man  kann  c;  =  v5, 

also 

«(a— 1) 
r  =  —^ -4-V5 

setzen. 

Die  Formen  ^  reproduciren  sich  durch  Zusammensetzung. 
Sind  nämlich  <pj,  rp^  irgend  zwei  Formen  des  Inbegriffes  $,  so 
hat  man 

'^jO)  =:  0)         cpgO)  1=  0). 

Hieraus  folgt  aber 


Die  Form  cpjCpg  muss  demnach  ebenfalls  zu  §  gehören. 
Aber  auch  diejenigen  Formen  cp  von  ^,  welche  mit  der 
Hauptform 

//=(1,0,-Z>) 

äquivalent  sind  und  deren  Inbegriff  mit  /  bezeichnet  werden 
soll,  besitzen  dieselbe  Eigenschaft.  Sind  nämlich  ^^  rp^  Formen 
von  7,  so  gehört  'f  ^cp^  zu  $  und  ist  mit  H  äquivalent,  da  ^^ 
und  <p2  mit  //,  also  'f^rpjj  mit  HH  :=i  H  äquivalent  ist. 
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Setzt  man  alle  Formen  von  J  mit  irgend  einer  Form  ^\ 
von  ^  zusammen,  so  gehören  die  resultirenden  Formen  wieder 
zu  4')  und  bilden  alle  diejenigen  Formen  von  |),  welche  mit  ^ 
äquivalent  sind.  Ist  nämlich  cp  irgend  eine  Form  von  J,  so  ist 
dieselbe  mit  H  und  daher  cp^  mit  H^\  i=  ^  äquivalent.  Ist 
umgekehrt  ^  eine  mit  ^  äquivalente  Form  von  ^  und  ^|>'  die 
entgegengesetzte  Form  von  (j>,  so  ist  tJ-'^  mit  ^'^  =  H  äqui- 
valent. Da  überdies  ^^^  eine  schlichte  Form  ist  und  der 
Forderung 


genügt,  so  ist  sie  eine  Form  9  von  J  und  man  hat 


Wählt  man  daher  unter  den  Formen  von  §  die  grösst- 
mögliche  Anzahl 

von  Formen  aus,  welche  untereinander  unäquivalent  sind,  so 
lassen  sich  alle  Formen  von  ^  in  die  p  Inbegriffe 

vertheilen,  wenn  man  den  Inbegriff  der  aus  der  Zusammen- 
setzung aller  Individuen  eines  Formencomplexes  C  mit  einer 
Form  /  hervorgehenden  Formen  kurz  mit  Cf  bezeichnet. 
Ist  nun  L  der  Inbegriff  der  Formen  9^,  cp^. .  .^p-i  und 

ein  vollständiges  System  von  Formen  der  Ordnung  n,  wo 
(ÜQ  =  0),  so  ist  nach  dem  Obigen  ^fi  die  Gesammtheit  aller 
primitiven  Formen/,  welche  der  Forderung 

genügen,  wenn  /  eine  besondere  Lösung  dieser  Forderung 
bezeichnet.  Unter  den  Formen  von  ^fi  sind  nur  die  des  Inbe- 
griffs Lfi  untereinander  unäquivalent  und  es  bestehen  also  die 

k  Inbegriffe 

LULf,,...Lf^-,  (2) 
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aus  lauter  untereinander  unäquivalenten  Formen.  Diese  Inbe- 
griffe besitzen  aber  überdies  die  Eigenschaft,  dass  jede  ge- 
gebene primitive  Form  G  der  Determinante  D  einer  in  denselben 
vorkommenden  Form  äquivalent  sein  muss.  Denn  die  Form 
G(ü  gehört  zur  Ordnung  n  und  ist  daher  einer  Form  w,-  :=^fi(o 
äquivalent.  Dann  ist  aber,  wenn  die  entgegengesetzte  Form 
von  fi  mit  //  bezeichnet  und  f/G  =r  G^  gesetzt  wird,  die  Form 
f!  Giü  =:  G^iü  mit  fifi^  =  CO  äquivalent  und  man  hat  eine 
Identität 

worin  a,  ß,  7,  8  ganze  Zahlen  bezeichnen.  Anderseits  geht  G^ü) 
durch  eine  Substitution 

in  welcher  3£,  ?)  Vielfachsummen  von  xx\  xy\yx\yy'  bedeuten, 
in  das  Product  G^(x^y){A{x'^y^)  über  und  es  wird 

Für  x'  m  1,  ^'  z=  0  folgt  hieraus 

a)(aAr-+-bjv,  CAT+bjv)  =  wGi(;r,^), 

wo  Q,  b,  c,  b  ganze  Zahlen  sind.  Da  hienach  die  Form  cd  durch 
die  Substitution  (a,  b,  c,  b)  in  wG^  übergeht,  so  hat  man  zwischen 
den  Determinanten  dieser  Formen  die  Gleichung 

I>(ab— bc)2  =  Dn^ 

und  überdies  für  ;»r  =1  b,  jv  =  — c  die  Gleichung 

«(ab— bc)2=:«Gi(bi— c). 

Es  ist  demnach 

G,(b,-c)  =  n^ 

oder  n^  durch  G^  darstellbar  und  G^  muss  demzufolge  einer 
Hilfsform  der  Zahl  m^,  also  auch  einer  der  Formen  'f^j,  cp^,. .  .'fp-i, 
etwa  ^8  äquivalent  sein.  Dann  ist  aber  G  mit  der  Form  'j^^fi  von 
fiL  äquivalent. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  9 
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Die  obigen  k  Complexe  (2)  bilden  sonach  ein  vollständiges 

System  von  primitiven  Formen  für  die  Determinante  D  und 

man  hat 

h  =  k[j, 

wo  h  die  Anzahl  aller  primitiven  Classen  bezeichnet. 

Es  gilt  nun  noch  die  Zahl  p  zu  ermitteln.  Bezeichnet  zu 
diesem  Ende  B(n^)  die  Anzahl  aller  Formen  von  ^  und  p^  die 
Anzahl  der  Formen  von  /,  so  ist 

Um  f>i  zu  ermitteln,  sei  Z>  =:  Dj  — 3-  • 

Ist  D  negativ  und  X  die  Anzahl  der  Lösungen  der  Pell'- 

schen  Gleichung 

f^—Du^=  1, 

so  ist  Xf>j  die  Anzahl  aller  möglichen  Darstellungen  ($,ir])  der 
Zahl  n^  durch  die  Hauptform  H,  Denn  jede  solche  Darstellung 
geht  aus  einer  und  nur  einer  mit  H  äquivalenten  Hilfsform  der 
Zahl  n^  oder  einer  Form  von  J  und  einer  der  H  in  diese  Form 
verwandelnden  Substitution  hervor.  Aus  der  Gleichung 


7t 

erhellt  aber,  dass  i  durch  —  theilbar  ist.  Setzt  man  demgemäss 

so  wird  /j — D^ul  =:  '3*^,  und  es  ist  klar,  dass  die  Anzahl  aller 
Darstellungen  von  n^  durch  H  mit  der  Anzahl  X^  der  Lösungen 
der  Pell'schen  Gleichung 

zusammenfällt.  Man  hat  also 

Xp,  =  Xj  fi  =   x  ■ 
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Ist  D  positiv  und  T,  U  die  kleinste  positive  Lösung  der 
PelTschen  Gleichung 

so  ist  Pi  die  Anzahl  aller  Darstellungen  (S,  r^)  der  Zahl  «^  durch 
//,  welche  den  Bedingungen 


.^i-^-rj^D    ^T  +  US/D 


n 

genügen.  Denn  jede  Darstellung  (J,  tj)  von  n^  durch  H  geht  aus 

einer  und  nur  einer  mit  H  äquivalenten  Hilfsform  von  n^  oder 

einer  Form  von  J  hervor  und  unter  allen  aus  einer  bestimmten 

Hilfsform    hervorgehenden    Darstellungen    gibt    es    nur   eine, 

welche  den  vorstehenden  Bedingungen  genügt. 

Die  Anzahl  p^  der  in  Rede  stehenden  Darstellungen  lässt 

11 
sich  aber  noch  in  anderer  Weise  ausdrücken.  Da  ^  durch  — 

theilbar  sein  muss,  so  ergibt  sich,  wenn 

gesetzt  wird, 

t\—D^n\  =  cj2 


^^h±^W^^T^Us/D, 


Pi  ist  demnach  auch  die  Anzahl  aller  Lösungen  der  PelT- 
schen  Gleichung 

welche  den  vorstehenden  Ungleichungen  genügen.  Bezeichnet 
aber  Jj,  U^  die  kleinste  positive  Lösung  dieser  Gleichung,  so  ist 

und  die  Bedingungen  für  -^ — — —  gehen,  da  nur  das  obere 

Vorzeichen  gelten  kann,  in 

9* 
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über  und  ergeben 

0<p^e. 

p  kann  also  nur  die  Werthe  1,  2,. .  .e  haben  und  es  ist 

l(T+U\/D) 


[j^  —  e  — 


e  ist  der  kleinste  Exponent,  zu  welchem 
erhoben  werden  muss,  damit  in  dem  Resultate  der  Coefficient 
von  \/ D^  ganz  und  durch  —  theilbar  ausfalle. 

Man  hat  also  für  eine  negative  Determinante 

xe(«2) 

und  für  eine  positive 


_    he    _        hliT-hUs/P) 


k  = 


1 

Die  Bestimmung  der  Zahl  %(n^)  kommt  nur  in  den  Fällen 

1/  m  'j  m  2  Dei\      (mod  4) 

und 

n>  \  '3  =  \ 

in  Betracht. 

I.  Wenn  w  =:  a  =:  2  und  D  =  1  (mod  4)  ist,  so  ist  D^^z  D 
und  alle  Hilfsformen  der  Zahl  4  sind 

(,,0.-D,,(4,,,i^).  (4.3,*^); 

Die  zwei  letzten  Formen  sind  jedoch  nur  dann  primitiv, 
wenn  Z)  =  5  (mod  8)  ist  und  es  wird 


H(22)=:2  — (— 1) 


8 
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Man  hat  also  bei  negativer  Determinante 

^i2-(-l)   "    j 
und  bei  positiver 

he  _  h  1(T+U\/D) 

2  — (— 1)    "         2-(— 1)    *      l[— j^ ,)   ■ 

II.  Es  sei  3  =  1,  «  >  1,  £>  =  Z)jM«. 

Damit  die  Hilfsform (v^jV 5, s- -)  primitiv  ausfalle,  ist  es 


'''     D 
nothwendig  und  hinreichend,  dass  s^ r-  zu   v   theilerfremd 

sei.  Es  kommt  also  nur  darauf  an,  für  jeden  einzelnen  Theiler 

V  von  «  die  Anzahl  der  Zahlen  der  Reihe 

zu  ermitteln,  welche  zu  v  theilerfremd  sind  und  es  sei  zu  diesem 
Ende  xr,  die  Anzahl  aller  Zahlen  dieser  Reihe,  welche  mit  v  den 
grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  8  haben,  jj'«  die  Anzahl  der 
durch  8  theilbaren  Zahlen  der  nämlichen  Reihe. 

Man  kann  yi  für  einen   bestimmten  Theiler  8  von  v  auf 
zweierlei  Weise  ausdrücken. 

Einerseits  kann  jede  durch  8  theilbare  Zahl  5- -r-  der 

vorstehenden  Reihe  mit  v  nur  einen  grössten  gemeinschaft- 
lichen Theiler  haben,  welcher  ein  Vielfaches  von  8,  also  eine 
der  Zahlen 

8,  8e,  8s'... 

ist,  wo  1,  s,  s',. . .   alle  Theile  von  -5-  bezeichnen.  Die  in  Rede 

stehenden  Zahlen  zerfallen  daher  in  die  xi  Zahlen,  welche  mit 

V  den  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler  8  haben,  in  die  x^. 
Zahlen,  welche  mit  v  den  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler 
65  haben,  u.  s.  f.  und  es  ist 
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=  S  xitj 

V 

wo  die  Summe  über  alle  Theiler  /  von  -^  zu  erstrecken  ist. 

Anderseits  ist   es   für  die  Theilbarkeit   der  Zahl  s^ 

durch  8  nothwendig  und  hinreichend,  dass  der  echte  Rest  s^ 
von  5  in  Bezug  auf  den  Modul  8  eine  nicht  negative  und  8  nicht 
erreichende  Wurzel  der  Congruenz 

c*  =  ^(mod8) 

und  — ^-^  eine  der  Zahlen 

0,1,...-^-! 

sei.  Besitzt  daher  diese  Congruenz  21?  nicht  negative  und  8 
nicht  erreichende  Wurzeln  w,  w',. .  •,  so  sind 

ö),  ö)-|-8,  (0-4-28,.  .  .0)+  (y  — 1)5 
<  ö)'-4-8,  a)'H-28,.  .  .ö)'-|-  (-^— 1  J8 


genau  alle  Zahlen  der  Reihe  0,  1,. .  .v — 1,  für  welche  der  Aus- 
druck s^ durch  8  theilbar  wird,  und  es  wird  demnach 

Ist  aber  Slj  =  0,  so  leuchtet   diese  Gleichung   unmittel- 
bar ein. 

Man  hat  also  die  Gleichung 

Da  es  solcher  Gleichungen  so  viele  gibt  als  Theiler  8  von  v, 
so  ergibt  sich  in  bekannter  Weise  durch  deren  Auflösung 


Composition  der  binären  quadratischen  Formen.  1 35 

WO  die  Summe  über  alle  Theiler  8  von  v  zu  erstrecken  ist  und 
-/(5)  den  Werth  0,  1, —  1  hat,  je  nachdem  8  einen  die  Einheit 
übersteigenden  quadratischen  Theiler  oder  eine  gerade  oder 
ungerade  Anzahl  von  verschiedenen  Primfactoren  enthält. 

Wenn  nun  8  keinen  die  Einheit  übersteigenden  quadra- 
tischen Theiler  besitzt,  so  ist,  über  alle  Theiler  8^  von  8  er- 
streckt, 


2te  =  S 

hierin  ist  unter  \ — ^^ — /  das  Legendre-Jacobi'sche  Symbol 

zu  verstehen,  welches  in   dem  Falle   eines  geraden  Nenners 
5j  =::  0  zu  setzen  ist.  Es  ist  also  auch 

Diese  Formel  gilt  aber  auch  noch,  wenn  8  quadratische 
Theiler  aufweist,  da  in  diesem  Falle  beide  Seiten  verschwinden. 
Man  hat  also 

»2 


wo  die  Summe  über  alle  Theiler  8  und  8^  von  v  zu  erstrecken 
ist,  deren  zweiter  in  dem  ersten  aufgeht.  Setzt  man  für  jedes 
solches  Theilerpaar  8,  8^ 

8  —  8182  V  =  883  =  8^8283, 

so  wird 


"^1 
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WO  die  Summe  über  alle  möglichen  Theiler  5j,  S^,  8.^  von  v  zu 
erstrecken  ist,  deren  Product  =  v  ist. 

Summirt  man  alle  Anzahlen  x\,  welche  den  einzelnen 
Theilern  v  von  n  entsprechen,  so  ergib.t  sich  B(;/2)  als  Summe 
aller  Ausdrücke 

in  welchen  8j,  S^,  83  alle  möglichen  Theiler  von  11  durchlaufen, 
deren  Product  in  n  aufgeht.  Man  hat  also  in  diesem  Sinne 

e(«2)  rz  Sx(8,8,)^ i^JK 

Man  denke  sich  die  Glieder  dieser  Summe  in  Gruppen 
vertheilt,  indem  man  alle  Glieder,  welche  irgend  zwei  be- 
stimmten Werthen  von  8^  und  83  entsprechen,  in  je  eine  Gruppe 
stellt.  Man  erhält  alle  Glieder  einer  Gruppe,  wenn  man  83  alle 

n 
Theiler  von  r-^-  durchlaufen  lässt. 
8183 

ii 
Wenn  ^-^  >  1,   so    ist    die   Summe   der   Glieder   einer 
O1O3 

;/ 
solchen  Gruppe  =  0.  Sind  nämlich  8^  und  ^-^r-  nicht  theiler- 

0.O3 

11 
fremd,  so  müssen  entweder  8.  und  8g,  oder  8,  und  i— s-v    einen 

öl  %h 

die  Einheit  übersteigenden  Theiler  gemein  haben  und  es  ist 

entweder  x(8i82)  =  0  oder  \^ i  '^  ^^  j  =  0,    so    dass    alle 

Glieder  der  betreffenden  Gruppe  verschwinden.  Sind  aber  Oj 
und  ^~i~  theilerfremd,  so  ist  8^  zu  jedem  Werthe  von  8jj  und 

^-^-s-  theilerfremd  und  man  hat 
^1  ^2  ^3 

X(5,S2)  =  X(5i)x(8.) 

/  n^      \  f       v__  \2 
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.  2 


5^      S     *  I 

da  \^ — ^  ^  ^   )  ^^"  Werth  1  oder  0  hat,  je  nachdem  8^  ungerade 
oder  gerade  ist.  Die  Summe  der  Glieder  der  Gruppe  ist  daher 


=  -M)(^')2x(5.X 


1t 

WO  die   Summation  sich  auf  alle  Theiler  5^  von   ^-^-   bezieht 

und  daher  ein  verschwindendes  Resultat  liefert. 

Es  bleiben  also  nur  diejenigen  Gruppen  übrig,  in  welchen 
u  =  SjSg  ist  und  welche  nur  aus  einem,  dem  Theiler  8^  =  1 
entsprechenden  Gliede 


Md''  =  -'M^)l; 


bestehen,  und  es  wird 


»(„.)  =  £,(8.)  (|s)i 

=  „n(„-3)l) 


WO  das  Summenzeichen  auf  alle  Theiler  8i  von  n  und  das 
Productzeichen  auf  alle  Primfactoren  p  von  n  zu  beziehen  ist. 

9. 

Gauss  bestimmt  die  Anzahl  der  Classen  des  Haupt- 
geschlechts, indem  er  beweist,  dass  dieselben  mit  den  Classen 
zusammenfallen,  welche  aus  der  Duplicatiön  aller  primitiven 
Classen  hervorgehen. 

Bezeichnet  F  den  Inbegriff  aller  primitiven  ambigen  Classen 
der  Determinante  D  und  FAT  den  Inbegriff  aller  Classen,  welche 
aus  der  Zusammensetzung  der  Classe  A"  mit  allen  Classen  von 
r  hervorgehen,  so  lassen  sich  alle  primitiven  Classen  in  einen 
oder  mehrere  Inbegriffe 

FÄ:„FÄ:,,...rAVi 
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vertheilen.  Da  aus  jeder  ambigen  Classe  durch  Duplication  die 
Hauptclasse  K^  entsteht,  so  bringen  alle  Classen  eines  Inbegriffs 
TKi  durch  Duplication  dieselbe  Classe  Kj  hervor  und  es  können 
daher  durch  Duplication  aller  primitiven  Classen  nur  höchstens 
die  [X  Classen 

A'ü,  A"!,. .  .K^^\  (3) 

entstehen.  Diese  sind  aber  auch  wirklich  alle  untereinander 
verschieden.  Denn  aus  der  Annahme 

würde 

{K^KLY  =  {K.KY  =  K, 

hervorgehen,  wo  A'i  die  entgegengesetzte  Classe  von  Ka.  be- 
zeichnet; es  wäre  also  AßA'«  eine  ambige  Classe  L  und  gegen 
die  Annahme  Aß  r=  LA«. 

Alle  Classen  (3)  gehören  dem  Hauptgeschlechte  an  und  es 
erhellt,  dass  dieselben  dieses  Geschlecht  genau  erschöpfen 
müssen,  wenn  man  darthun  kann,  dass  jede  Classe  des  Haupt- 
geschlechtes durch  Duplication  entsteht. 

Es  ist  also  zu  beweisen,  dass  jede  gegebene  primitive  Form 
F  des  Hauptgeschlechts  einer  Form  ^cp  äquivalent  ist,  welche 
aus  der  Duplication  einer  primitiven  Form  'f  entsteht. 

Zu  diesem  Ende  soll  zunächst  dargethan  werden,  dass  F 
im  Stande  ist,  Quadratzahlen  darzustellen.  Man  darf  hiebei 
unbeschadet  der  Allgemeinheit  annehmen,  dass  der  erste  Coeffi- 
cient  von  F  zu  2D  theilerfremd  ist. 

Es  sei 

F  =  AX^+2BXY+CY^ 
und 

A  =  A,g'  D  =  D,h^ 

WO g^^h^  die  grössten  in -4,/) aufgehenden  quadratischen Theiler 
bezeichnen.  Da  h  zu  A^  theilerfremd  ist,  so  kann  man  eine  Zahl 
Bq  bestimmen,  welche  der  Congruenz 

hB^  =  B        (mod  A^) 

genügt,  und  es  wird 

h^Bl  =  B''^D^ hW^         (mod  A^). 
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Hebt  man  h^  fort,  so  ergibt  sich 


und  man  hat 


Dq  —  Bq     -^0^0» 


wo  Q  eine  ganze  Zahl  bezeichnet.  Wird  nun 

A,x^^2B,xy^C,y^=f 
hB^=B'hlAQ 

gesetzt,  so  ist  identisch 

und  es  genügt  darzuthun,  dass  die  Form  /  Quadratzahlen  dar- 
stellt, oder  die  Gleichung 

A,x^-h2B,xy-^C,y'-z^  =  0 

in  ganzen  Zahlen  x^y,  z  lösbar  ist 
Setzt  man 

x  =  i^B,ri 

z=A,: 

so  ergibt  sich  nach  Forthebung  von  Aq  für  £,  tj,  C  die  Gleichung 

i2^I),ri^-A,:^  ^  0, 

welche  zu  den  von  Lagrange  und  Legendre  gelösten  gehört. 
Dieselbe  erfüllt  alle  Lösbarkeitsbedingungen.  Denn  ihre 
Coefficienten  1,  —Dq,  — Aq  sind  ohne  quadratischen  Theiler, 
paarweise  theilerfremd  und  nicht  von  gleichen  Vorzeichen. 
Ferner  sind  die  negativen  Producte  je  zweier 

^0  ^0>        -^0»        ^0 

beziehungsweise  quadratische  Reste  von 

Dass  Dq  Rest  von  Aq  ist,  folgt  aus  der  Gleichung 
D^^=  BI  —  AqCq,  Dass  A^^  Rest  von  Dq  ist,  erhellt  unmittelbar, 
wenn  es  feststeht,  dass  A  Rest  von  D  ist;  denn  aus  einer 
Congruenz 

A  z=  g^A^  IE  q^         (mod  D) 
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folgt,  wenn  gg^  ^  1  (mod  Dq)  ist, 

A,(gg,y^A,^(g,qy         (modD,). 

Dass  aber  A  Rest  von  D  ist,  folgt  daraus,  dass  A  eine  zu  D 
theilerfremde,  durch  F  darstellbare  Zahl  und  F  eine  Form  des 
Hauptgeschlechts  ist,  da  A  demzufolge  nicht  nur  Rest  von  den 
einzelnen  etwaigen  ungeraden  Primfactoren  von  D,  sondern 
auch  von  der  höchsten,  in  D  aufgehenden  Potenz  von  2  ist. 

Man  kann  also  nach  dem  Lagrange*schen  Verfahren  eine 
ganzzahlige  Lösung  c,  irj,  C  der  obigen  Gleichung  ermitteln  und 
es  ist  klar,  dass  C  nicht  =:  0  sein  kann,  da  andernfalls  aus  der 
Gleichung  S^ — D^^r^^  =  0  auch  4  =:  yj  ==  0  folgen  würde. 

Stellt  aber  die  Form  F  eine  Quadratzahl  k^  dar,  so  ist  sie 
einer  primitiven  Hilfsform  (m^  b,  c)  von  F  äquivalent,  deren 
erster  Coefflcient  ein  Quadrat  ist. 

Es  lässt  sich  nun  weiter  zeigen,  dass  jede  primitive  Form 
^  zz  (m^  b,  c)j  welche  zum  Hauptgeschlechte  gehört  und 
schlicht  ist,  durch  Duplication  entsteht. 

Es  sei  |JL  der  grösste  gemeinschaftliche  Theiler  von  m  und  b, 

V  der  von  m  und  2  und  8'^  der  von  8'  und •    Die  Zahl 

|x8'8''  kann  nur  gerade  sein,  wenn  8'z=:2  ist,  und  ist  zu  c  theiler- 
fremd.  Hätten  nämlich  c  und  |x8'8"  einen  Primtheiler  gemein, 
so  müsste  derselbe  in  |jl  oder  8',  also  jedenfalls  in  m-,  2b  und  c 
aufgehen,  was  der  Primitivität  der  Form  ^  widerspricht. 

c  ist  quadratischer  Rest  von  jeder  etwa  in  |x8^8'^  aufgehenden 
ungeraden  Primzahl  p.  Denn  c  ist  durch  ^  darstellbar  und  p  geht 
in  |JL,  also  auch  in  m,  b  und  D  zu  b'^ — m^c  auf. 

Ist  die  Zahl  |x8'8'^  gerade  und  2'  die  höchste  in  derselben 
aufgehende  Potenz  von  2,  so  ist  c  auch  quadratischer  Rest  von 
2'.  Dies  bedarf  nur  eines  Beweises,  wenn  ä  >  1 ,  also  |jl  gerade  ist. 
Man  hat 

D       b'^—m^c       b^'—m^       m\ 

-  6'^         (mod  2), 
weil und  bei  ungeradem  8''  beide  ungerade  sind. 
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Hieraus  folgt  aber 

D  =  8^V2  =  tJL8'5''-h85'^  1  •  f  (f -l)         (mod  2fi.'0 

z:  ii.8'8''        (mod  8) 
und  es  ist  also  entweder  gleichzeitig 

|i8'8''  =  4         De:- 4     (mod  8)         k  =  2 


£-1 

(— 1)  ^  =\         c=l     (mod  4) 


oder  gleichzeitig 

[jl8'8''^0         D  =  0     (mod  8)         ;:  >  2 

(  —  1)    -   =1         (—1)    '    =1         c=\         (mod  8). 

Die  Congruenz 

z^^c         (mod  [1.8 '8"))  (4) 

ist  daher  immer  lösbar.  Sie  ist  aber  auch  so  lösbar,  dass  die 

Zahl  ^TFr-  theilerfremd  zu  a  ausfällt. 

Dass  diese  Zahl  für  jede  Wurzel  z  der  vorstehenden  Con- 
gruenz ganz  ist,  folgt  daraus,  dass  z  in  dem  Falle  6'' zu  2 
ungerade,  also 

^.t^^^t'-yj^O        (mod  8-) 

ist. 

Für  jede  in  [i.5'8^'  genau  aufgehende  Primzahlpotenz /?"  gibt 

es  zwei  ungerade  Wurzeln  C  und  — C  der  Congruenz 


^2  ■ 


(mod  p') 


und  es  muss  eme  der  beiden  Zahlen  577—»  FJr~   ^^  P 

theilerfremd  sein.  Wären  nämlich  beide  durch  p  theilbar,  so 

2      b  2     m  2  ü 

wären  es  auch  ^-r, ^nd  ^-,, und  daher  auch  ^ ,  weil  — 

8''     a  8"     u.  0"  iL 

und  —  theilerfremd  sind;  es  müsste  also  p  =  2,  8"  =  1  sein, 
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..   ,.  t    .       ,     b-htnl      b-hnt      ^,,  ,       ,  ^.    . 
was  unmöglich  ist,  da = Z2  o"  (mod  2)  ist.    Man 

b  -^  fft  w 
darf  also  annehmen,  dass  — r^^—  zu  p  theilerfremd    ist.   Be- 

stimmt  man  dann  eine  Zahl  z,  welche  in  Bezug  auf  die  einzelnen 
Primzahlpotenzen  /?'  von  (jl8'8^'  der  jeweiligen  Wurzel  C  con- 
gruent  ist,  so  genügt  dieselbe  der  Congruenz  (4)  und  es  wird 

b  +  mz       b        m  ^         /       ,    x 

= 1 ^         (mod  p) 

|X  |X  |X 

Die  Zahl ^jj^  kann  also  durch  keinen  ungeraden  Prim- 

factor  von  (jl  theilbar  sein.  Sie  muss  aber  auch  ungerade  sein, 
wenn  |x  gerade  ist,  da  alsdann  2'  ^  4,  also 

b-hmz       b        m  ^         ... 
= 1 i.         (mod  4) 

und 

b-^-mz  _  b-hfttl 
|x8^'     ^     (i5'' 
ist. 

b  "4"  iw  ^  11i 

Dieselbe  Zahl  1-»-^  ist  aber  auch  zu  —  -  theilerfremd, 

.,   m         b      ^        '^    ,  b-hmz         ,  ^  ,  b-hmz 

weil  —  zu  — ,  also  auch  zu undumsomehr  zu  — i^tt— 

a  (JL  \^  7.  lAo" 

theilerfremd  ist.  Wenn  aber  a  und  —  zu ^ttt—  theilerfremd 

iL  U.0" 

ni 

sind,  so  gilt  dasselbe  von  dem  Product  (jl —  =z  m.  Weil  endlich 

f«  und  -=rr  theilerfremd  sind,  so  sind  es  auch  m  und        ^/^/— 
8'  (jto'ö' 

und    [i.5'8''    ist    der    grösste    gemeinschaftliche   Theiler    von 

m^W  \xx\d  2{b'hmz). 

Setzt  man  nun 

_  (b-hmzy—D  _       2(b-hmz)  z^—c 

rp  =  {m]^VV\  b  +  mz,  /), 

so  ist  ff  eine  primitive  Form,  welche,  mit  sich  selbst  zusammen- 
gesetzt, '{>  her\'orbringt. 


(mod  2) 
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Dass  ff  primitiv  ist,  folgt  daraus,  dass  die  Coefficienten 

ffjjjiS'S''  und  2(b'{'mz)  nur  solche  Primtheiler  gemein  haben 

können,  welche  in  ihrem  grössten  gemeinschaftlichen  Theiler 

[i.S'5''  aufgehen;  ein  solcher  Primtheiler  geht  aber  in  m  auf  und 

2(b'hmz) 
kann  in  /  nicht  aufgehen,  weil  er  weder  in  z  noch  in       '-^pr^r~ 

aufgehen  kann. 

Wird  die  Form  ^^  mit  (H,  33,  ß)  bezeichnet  und  eine  Lösung 
der  Gleichung   . 

miLZ'h"a-h2(b+mz)^  =  (jl8'8'' 

ermittelt,  so  ist 

Zieht  man  von  dieser  Congruenz  die  mit      ^f^,,    multipli- 

cirte  Gleichung  zwischen  a,  y  ab,  so  folgt 

^     ^            ,         D—b^-^m^z^' 
^—b  =  am^z-h^ :7-^7^7^ 


iw2        • 


«^+T  r^TwTJ^' 


|jl8'8 

(jl8^8'V 
=  0         (mod  m^). 
Es  ist  also  ^  =z  b  und  demnach 
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Beitrag"  zur  Construetion  von  Krümmungs- 
kugeln  an  Raumeurven 

von 
J.  Sobotka. 

I. 

Verbinden  wir  vier  consecutive  Punkte  einer  Raumcurve 
durch  eine  Kugel,  so  nennen  wir  diese  eine  Krümmungskugel 
der  Curve.  Die  Entwicklung  einer  Construetion  der  Krümmungs- 
kugel in  einem  Punkte  für  irgend  eine  Raumcurve  und  die 
Anwendung  dieser  Construetion  auf  die  cubischen  Raumeurven 
und  auf  die  Raumeurven  vierter  Ordnung  erster  Art  machen 
den  Gegenstand  vorliegender  Betrachtungen  aus.  Vorerst  möge 
aber  folgende  Erwägung  vorausgeschickt  werden. 

1.  Es  seien  n  und  v  die  Axen  eines  Strahlennetzes,  h  sei 
der  zu  beiden  normale  Hauptstrahl  desselben,  O  der  Mittel- 
punkt der  auf  ihm  durch  u  und  v  abgegrenzten  Strecke,  co  die 
durch  O  gelegte  Normalebene  von  h  und  schliesslich  \l  die 
unendlich  entfernte  Ebene. 

Durch  das  Strahlennetz  wird  zwischen  den  Ebenen  w 
und  jJL  eine  Collineation  hergestellt,  in  der  sich  solche  Punkte 
A,  91  entsprechen,  welche  Schnitte  desselben  Strahles  sind. 
Bilden  wir  die  Ebene  [x  polar  in  Bezug  auf  den  in  ihr  liegenden 
absoluten  Kreis  ab,  so  erhalten  wir  in  |jl  ein  Strahlenfeld,  welches 
mit  dem  Punktefeld  in  co  correlativ  ist  und  mit  ihm  somit  eine 
Fläche  zweiter  Classe  P  erzeugt.  Diese  Fläche  ist,  wie  leicht 
zu  sehen,  ein  orthogonales  Paraboloid,  für  welches  O  der 
Scheitel  und  //  die  Axe  ist;  die  Winkelhalbirenden  u\  v'  der 
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Geraden  n,  v,  die  man  in  w  durch  0  zieht,  sind  die  Scheitel- 
geraden von  P. 

Unsere  Correlation  führt  uns  zu  einer  eindeutigen  Ab- 
bildung der  Strahlen  des  Netzes  in  die  Ebenen  des  Para- 
boloids  P  und  umgekehrt. 

Da  in  der  eben  angeführten  Correlation  den  Punkten  einer 
Geraden  m  in  co  die  Strahlen  eines  Büschels  3R'  in  [t  ent- 
sprechen, so  wird  durch  unsere  Abbildung  die  auf  m  sich 
stützende  Regelschaar  des  Netzes  in  den  durch  ÜR^  gehenden 
Ebenenbüschel  zweiter  Ordnung  der  Fläche  P  übergeführt. 
Dieser  Ebenenbüschel  hüllt  in  w  eine  Parabel  m^  ein,  welche  m 
und  ausserdem  die  Geraden  u\  v'  berührt.  Dadurch  wird  in 
der  Ebene  o)  dem  Strahlenfeld  [w]  eine  Parabelschaar-Schaar 
[m^]  projectiv  zugeordnet. 

Es  sei  nun  q  ein  beliebiger  Strahl  des  Netzes.  Durch  ihn 
geht  ein  ganzer  Büschel  (R)  von  Regeischaaren  hyperbolischer 
Paraboloide,  welcher  in  unserem  Strahlennetz  enthalten  ist  und 
in  ü)  einen  zu  ihm  perspectiven  Strahlenbüschel  erster  Ordnung 
(m)  einschneidet,  dessen  Mittelpunkt  der  Spurpunkt  Q  von  q 
ist  Dem  Büschel  (w)  ist  nach  Vorigem  eine  Parabelnschaar  {m'^) 
projectiv  zugeordnet,  deren  sämmtliche  Parabeln  die  Spur  n 
der  durch  O  gehenden  Normalebene  N  des  Strahles  q  zur 
gemeinschaftlichen  Tangente  haben.  Dabei  ist  die  Reihe  der 
Berührungspunkte  der  Parabeln  in  (w^)  mit  n  zu  {m)  projectiv. 
Da  jede  Parabel  nt^  in  {m^)  die  Spur  eines  Tangentialebenen- 
büschels zweiter  Ordnung  von  P  ist,  welcher  durch  unsere 
Abbildung  einer  Regelschaar  R  in  (R)  entspricht,  so  ist  der 
Berührungspunkt  von  m^  mit  n  der  Spurpunkt  in  w  für  die 
Schnittgerade  c  der  unendlich  benachbarten  Tangentialebenen 
von  P,  die  dem  Strahle  q  und  dem  ihm  auf  R  unmittelbar 
folgenden  Strahle  ^^  des  Strahlennetzes  entsprechen.  Die 
Schnittgerade  c  muss  also  durch  den  Berührungspunkt  C 
von  N  mit  dem  orthogonalen  Paraboloid  P  gehen. 

Daraus  erkennen  wir,-dass  sich  die  Gerade  c  in  einem 
zu  (R)  projectiven  Büschel,  welcher  C  zum  Mittelpunkte  hat, 
bewegt,  wenn  wir  die  Fläche  R  den  Büschel  (R)  durchlaufen 
lassen.  Wenn  wir  nun  die  Ebene  w  Mittelebene  des  Strahlen- 
netzes  und   irgend  einen  Strahl  desselben    mit  den   sämmt- 

Sitzb.  d.  malhem.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd..  Abth  U.a.  10 
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liehen  oo^  in  ihm  liegenden  Nachbarstrahlen  ein  Strahlen- 
systemelement  mit  q  als  Ausgangsstrahl  nennen,  so  können 
wir  unser  Ergebniss  folgendermassen  zusammenfassen: 

*Die  Normalebenen  der  Strahlen  eines  Strahlensystem- 
elementes  {q)  im  Strahlennetze  durch  deren  Spurpunkte  in  der 
Mittelebene  des  Strahlennetzes  schneiden  sich  insgesammt  in 
einem  Punkte.  Das  Strahlensystemelement  ist  zu  demjenigen 
Strahlenbüschel  um  diesen  Punkt,  welcher  in  der  Normalebene 
des  Ausgangsstrahles  durch  alle  übrigen  eingeschnitten  wird, 
projectiv.« 

2.  Nach  dieser  Abschweifung  wenden  wir  uns  unserer 
eigentlichen  Aufgabe  zu.  Es  sei  r  eine  Raumcurve,  q  irgend 
ein  Strahl  ihrer  Sehnencongruenz,  der  also  zwei  Punkte  U,  V 
der  Curve  verbindet.  Diese  Sehnencongruenz  wird  längs  des 
Strahles  q  von  einem  Strahlennetz  berührt,  d.  h.  sie  hat  auch 
die  zu  q  unendlich  benachbarten  Strahlen  mit  einem  Strahlen- 
netze gemeinsam.  Die  Tangenten  //,  v  in  f7,  respective  V 
an  die  Curve  r  sind  die  Axen  des  berührenden  Strahlen- 
netzes. 

Die  Halbirungspunkte  aller  Sehnen  der  Curve  r  liegen  auf 
einer  Fläche  F.  Diese  geht  natürlich  auch  durch  den  Halbirungs- 
punkt  O  der  Sehne  q  und  hat  in  O  die  Mittelebene  w  des 
berührenden  Strahlennetzes  zur  Tangentialebene.  Der  Punkt  C, 
zu  dem  wir  zuvor  gelangt  sind,  ist  der  Mittelpunkt  der  Kugel, 
welche  r  xn  U  und  V  berührt.  Auf  diese  Weise  könnte  man 
zur  Construction  von  Kugeln  gelangen,  welche  eine  Raumcurve 
in  zwei  Punkten  berühren,  auch  für  den  Fall,  wenn  die  Punkte 
conjugirt  imaginär  sind. 

An  unseren  Erwägungen  ändert  sich  nichts,  wenn  die 
Axen  n,  v  unendlich  benachbart  sind,  ohne  sich  zu  schneiden. 
Dieser  specielle  Fall  auf  die  Curve  r  angewendet  führt  uns  zur 
Construction  der  Krümmungskugel  K  derselben  in  irgend  einem 
auf  ihr  gelegenen  Punkte  A. 

Es  sei  q  die  Tangente  der  Curve  r  in  A.  Die  ihr  beider- 
seitig benachbarten  Tangenten  sind  die  Axen  des  zu  Hilfe 
genommenen  Strahlennetzes,  welchem  alle  Nachbarstrahlen 
von  q  der  auf  r  sich  stützenden  Sehnencongruenz  angehören. 
Die  Mittelebene  w  des  Netzes  wird  nun  zur  Schmiegungsebene 
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von  r  in  A:  sie  berührt  in  A  nach  Früherem  auch  die  alle 
Sehnen  halbirende  Fläche  V. 

Denken  wir  uns  durch  den  unendlich  fernen  Punkt  O  von  q 
irgend  eine  Ebene  X  gelegt,  so  ist  auch  ihr  eine  Fläche  F'  in 
derselben  Weise  zugeordnet,  wie  der  unendlich  fernen  Ebene 
die  Fläche  F.  Einem  Punkte  X  in  X  entspricht  nämlich  ein 
Punkt  X^  auf  F'  derart,  dass  (XX')  eine  Sehne  von  r  ist,  und 
dass  beide  Punkte  X,  X'  harmonisch  conjugirt  sind  in  Bezug 
auf  das  Schnrttpunktepaar  (im  besonderen  Falle  auf  jedes 
Schnittpunktepaar)  von  {XX')  mit  r.  Man  pflegt  den  Punkt  X' 
den  conjugirten  Punkt  zu  X  und  die  Fläche  F'  die  conjugirte 
Fläche  zur  Ebene  X  in  Bezug  auf  die  Raumcurve  r  zu  nennen. 

Dem  Ebenenbündel  durch  O  ist  ein  zweifach  unendliches 
Flächensystem  [F^]  in  der  Art  conjugirt.  Bezeichnen  wir  ferner 
mit  c(  irgend  einen  Nachbarstrahl  von  q  in  der  Sehnencon- 
gruenz,  mit  C  seinen  unendlich  fernen  Punkt  und  mit  Q'  den 
Halbirungspunkt  der  unendlich  kleinen  Sehne  von  r  auf  q'\ 
weiter  sei  Cx  der  Schnittpunkt  von  q'  mit  X  und  Q{^  der  zu  ihm 
in  Bezug  auf  r  conjugirte  Punkt.  Wir  sehen  sofort,  dass  die 
Entfernung  Q'^  unendlich  klein  von  der  zweiten  Ordnung  ist; 
es  sind  somit  die  Geraden  {AQ'),  (AQi)  unendlich  benachbart 
und  fallen  demnach  beide  in  die  Schmiegungsebene  od  hinein. 
Demgemäss  ist  die  Schmiegungsebene  o)  gemeinschaftliche 
Berührungsebene  aller  Flächen  des  Systems  [F^].  Dies  erhellt 
übrigens  sofort  auch  aus  der  Construction  der  conjugirten 
Punkte  in  o). 

Nebenbei  bemerken  wir,  dass,  was  für  A  gilt,  in  dieser 
Hinsicht  für  jeden  Punkt  der  Curve  r  seine  Giltigkeit  beibehält, 
dass  also  die  Schmiegungsebene  von  r  in  irgend  einem  Punkte 
gemeinschaftliche  Tangentialebene  dieses  Punktes  für  die  con- 
jugirten Flächen  sämmtlicher  Ebenen  des  Raumes  ist.  Die 
Curve  r  ist  sonach  eine  asymptotische  Curve  für  die  in  Bezug 
auf  sie  conjugirte  Fläche  einer  jeden  Ebene  des  Raumes. 

Aus  dem  Erläuterten  entnehmen  wir  folgende  Construction 
des  Mittelpunktes  C  für  die  Krümmungskugel  K  der  Curve  r 
im  Punkte  A. 

Durch  die  Tangente  ^  in  j4  an  r  ist  ein  Parallelstrahlen- 
bündel  bestimmt.  Wir  wählen  in  demselben  irgend  eine  Gerade 

10* 
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tn,  gleichgiltig  ob  im  Endlichen  oder  in  der  unendlich  entfernten 
Ebene  und  denken  uns  die  auf  m  sich  stützende  Regelfläche  F 
der  Sehnencongruenz  von  r.  Die  Tangentialebene  o)  dieser 
Fläche  in  A  ist  zugleich  Schmiegungsebene  dieses  Punktes 
für  r.  Weiter  ermitteln  wir  die  in  o)  liegende  Tangente  t  in  A 
an  die  Curve  m\  welche  der  Geraden  m  in  Bezug  auf  r  in  der 
früher  angegebenen  Weise  conjugirt  ist.  Bezeichnen  wir  mit  q' 
den  Nachbarstrahl  von  q  auf  der  Fläche  F,  so  ist  der  Schnitt  c 
der  Normalebene  N  in  ^  von  q  mit  der  Normalebene  von  q'  im 
Punkte  (tq^)  ein  Durchmesser  der  Kugel  K. 

Legen  wir  nun  durch  den  infinitesimalen  Flächenstreifen 
(qq')  irgend  ein  hyperbolisches  Paraboloid,  welches  /  zur  Leit- 
geraden hat,  und  errichten  zu  jedem  Strahle  ^x  seiner  Regel- 
schaar  die  Normalebene  im  Punkte  (tq^)y  so  werden  alle  diese 
Normalebenen  eine  parabolische  Cylinderfläche  V  einhüllen, 
welche  zu  der  asymptotischen  Ebene  des  Flächenstreifens 
normal  ist  und  die  Ebene  N  in  der  gesuchten  Geraden  c 
berührt. 

Um  die  Construction  möglichst  einfach  zu  gestalten,  wird 
man  etwa  in  die  Schmiegungsebene  o)  orthogonal  projiciren 
und  die  Normalebene  durch  /  zu  o)  als  Richtungsebene  des 
eben  erwähnten  hyperbolischen  Paraboloids  wählen.  Ist  F  der 
Berührungspunkt  mit  F  für  die  projicirende  Ebene  p  von  q  — 
(rectiticirende  Ebene  von  r  in  A)  — ,  so  ist  die  Spur  von  V  in  w 
eine  Parabel,  welche  F  zum  Brennpunkte  und  /  zur  Scheitel- 
tangente hat  und  die  Spur  der  Ebene  N  in  einem  Punkte  des 
fraglichen  Durchmessers  c  berührt.  Da  dieser  Durchmesser 
normal  zur  asymptotischen  Ebene  (qm)  ist,  so  ist  er  hiedurch 
vollkommen  bestimmt. 

Hätten  wir  statt  in  o)  in  irgend  eine  zu  /  parallele  Ebene 
projicirt,  so  würden  wir  natürlich  die  Normalebene  durch  t  zu 
dieser  Projectionsebene  als  Richtebene  für  das  Hilfsparaboloid 
angenommen  haben. 

Wählt  man  in  dem  durch  q  bestimmten  Parallelstrahlen- 
bündel  eine  zweite  ausserhalb  der  Ebene  (qm)  liegende  Gerade  «, 
so  gelangt  man  durch  Wiederholung  des  gegebenen  Verfahrens 
zu  einem  zweiten  Durchmesser  c'  von  K,  dessen  Schnittpunkt 
mit  c  den  Mittelpunkt  C  von  K  liefert.  Die  Senkrechte  von  C 
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auf  (d  ist  die  zu  A  gehörige  Krümmungsaxe  von  r;  sie  trifft  o) 
im  Krümmungsmittelpunkte  von  r  in  A, 

3.  Alle  Regelflächen  F,  F',. . .  durch  ^,  die  in  der  Sehnen- 
congruenz  von  r  enthalten  sind,  haben  im  Punkte  A  und  in 
dem  ihm  auf  r  unmittelbar  folgenden  Punkte  gemeinsame 
Berührungsebenen,  nämlich  o)  und  die  Nachbarebene  im 
Ebenenbüschel  durch  q.  Es  sind  dies  die  dem  Strahle  q  der 
Congruenz  gehörigen  Brennebenen. 

Von  dieser  Eigenschaft  kann  man  mit  Vortheil  Gebrauch 
machen.  Um  beispielsweise  den  Berührungspunkt  F^  der 
Ebene  p  mit  F'  zu  ermitteln,  stellen  wir  eine  Projectivität  in 
dem  Ebenenbüschel  um  q  her,  indem  wir  einander  diejenigen 
Berührungsebenen  von  F,  respective  F'  zuweisen,  welche  den- 
selben Berührungspunkt  haben.  Die  Doppelebenen  dieser  Pro- 
jectivität fallen  in  w  zusammen;  dieselbe  ist  also  nebstdem 
durch  das  Entsprechen  der  Ebenen  {qm)^  (qn)  völlig  bestimmt. 
Daraus  wird  die  Ebene  im  ersten  Büschel,  welcher  die  Ebene  p 
im  zweiten  Büschel  entspricht,  sehr  einfach  gefunden;  sie 
berührt  F  in  F'. 

Der  Zusammenhang  dieser  Projectivitäten  wird  in  der 
zweiten  Aufgabe  des  nächsten  Abschnittes  in  einer  für  die 
Darstellung  sehr  bequemen  Weise  zum  Ausdrucke  gebracht. 

II. 

Construction  von  Krümmungskugeln  der  cubischen 
Raumcurven. 

I.  Die  vorigen  Auseinandersetzungen  sollen  zur  Lösung 
folgender  Aufgabe  verwendet  werden. 

Eine  cubische  Raumcurve  r^  ist  durch  fünf  Punkte 
A,  B,  C,  D,  E  und  die  Tangente  ^  in  ^  gegeben;  es  soll 
die  Krümmungskugel  K  der  Curve  für  den  Puiikt  A 
construirt  werden. 

Ich  nehme  in  dem  durch  q  bestimmten  Parallelstrahlen- 
bündel  die  Strahlen  m  und  m^  so  an,  dass  der  erste  von  ihnen 
etwa  durch  den  Punkt  5,  der  zweite  durch  den  Punkt  C  geht. 

tu   ) 

Die  Sehnen  von  r^  die  sich  auf         \  stützen,   bilden   eine 

4*1    » 
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F    )  m    } 

Regelschaar     ,  }  ;    die   zu  }    in  Bezug  auf  r^  conjugirte 

Curve      ,  \  artet,  da         ;  eine  Secante  von  r^  ist,  in  einen 

Kegelschnitt  durch  ^}  und  die  Tangente  in  ^?  an  r^  aus.  Die 

ßl 
Schnittgerade   der  Ebene      }    dieses  Kegelschnittes    mit    der 

Schmiegungsebene  co  im  Punkte  A  ist  die  Tangente    ,  |   dieses 

Punktes  für  die  conjugirte  Curve. 

Daraus  geht  die  nachstehende  Anordnung  hervor: 

a)  Wir  legen  durch  B  und  C  die  Parallelebene  x  zu  q  und 
bestimmen  in  ihr  den  dritten  Schnittpunkt  S  mit  r^. 

Dies  kann  nach  der  Chasles'schen  Construction  bewerk- 
stelligt werden.  Ist  nämlich  A'  der  Nachbarpunkt  von  A  auf  f^, 
so  schneiden  die  Flächen  des  Tetraeders  AA'DE  die  Ebene  x 
in  einem  Vierseit,  welches  mit  der  Geraden  {BC)  fünf  Tan- 
genten eines  Kegelschnittes  7*^  bestimmt,  dessen  von  {BC)  ver- 
schiedene Tangenten  durch  B  und  C  sich  in  dem  Punkte  S 
durchschneiden. 

ß)  Wir  ziehen  durch  S  die  Parallele  zu  q,  bis  sie  (BC) 
in  S'  trifft  und  halbiren  in  /  die  Strecke  SS'.  Alsdann  ist 
ß  =  {AJB),  Y  =  {AJC).  Denn  {CS)  ist  eine  Sehne  von  r»,  und 
die  Gerade,  welche  den  zum  Schnittpunkte  von  m  und  {SC) 
conjugirten  Punkt  in  Bezug  auf  r^  mit  B  verbindet,  geht  durch 
den  Punkt  J  und  gehört  der  Ebene  ß  an.  Aus  gleichen  Gründen 
gehört  /  auch  der  Ebene  y  an.  ^^ 

Y)  Die  Secanten  von  r^,  die  sich  auf  q  und  .do\  i   stützen, 

F  /  ^   ^        {CS)  \ 

bilden  die  Leitschaar  von  ^,[.  Die  Ebene  {qD)  wird  von  \r^JA 

F' )  {BS)  y 

in  einem  Punkte  durchbohrt,  dessen  Verbindungsgerade  mit  D 

F  ) 
auf  q  den  Berührungspunkt  der  Ebene  {qD)  mit     ,  )  bestimmt. 

Ebenso  ermittelt  man  den  Berührungspunkt  der  Ebene  {qE) 

mit     ,  i.   Da  man  überdies  die   asymptotische  Ebene  J 

kennt,  so  ist  man  in  der  Lage,  ebensowohl  den  Berührungs- 

F  ) 
punkt    -j,,  )    der   rectificirenden   Ebene  von   r^  im  Punkte  A 
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F    } 

mit  ,  ;  als  auch  die  Schmiegungsebene  w  einfach  zu  er- 
mitteln. 

Wie  man  jetzt  weiter  fortfährt,  um  schliesslich  die  Durch- 
messer c,  c'  der  Krümmungskugel  K  zu  bekommen,  ist  dem 
früher  Erläuterten  leicht  zu  entnehmen. 

2.  Ist  die  cubische  Raumcurve  r^  durch  vier  Punkte 
J,  B,  C,  D  und  den  Krümmungskreis  k^  von  A  gegeben, 
so  kann  man  bei  der  Lösung  unserer  Aufgabe  den  folgenden 
Weg  einschlagen. 

Wir  nehmen  dieSchmiegungsebene  w  desPunktes-4als  erste, 
seine  Normalebene  v  als  zweite  Projectionsebene  an.  Die  Schnitt- 
gerade n  beider  Ebenen  ist  die  Hauptnormale  des  Punktes  A. 

Zunächst  projiciren  wir  r^  etwa  von  B  als  Projections- 
centrum  in  die  Ebene  o).  Die  Projection  ist  ein  Kegelschnitt  o^, 
welcher  k"^  in  A  osculirt  und  durch  die  Projectionen  von  C 
und  D  hindurchgeht,  demnach  also  hinreichend  bestimmt  ist. 
Die  Axe  centrischer  CoUineation  zwischen  o^  und  k^,  für  die  A 
das  Collineationscentrum  ist,  schneidet  den  Kreis  k^  ausser 
in  A  noch  in  einem  Punkte,  dessen  Verbindungsgerade  5  mit 
B  eine  Sehne  von  r^  ist.  Wir  construiren  für  einen  späte- 
ren Zweck  diese  Sehne;  gleichzeitig  construiren  wir  auch 
die  Polarebene  der  durch  B  zur  Tangente  q  \n  A  gelegten 
Parallelen  m;  ihre  Spur  /  in  o)  erhält  man  äusserst  einfach. 
Dieselbe  ist  die  Tangente  in  A  an  den  zu  m  in  Bezug  auf 
r^  conjugirten  Kegelschnitt  m'. 

Jetzt  handelt  es  sich  noch  darum,  den  Berührungspunkt  F 
der  rectificirenden  Ebene  in  A  mit  der  Fläche  F  der  auf  m  sich 
stützenden  Sehnenregelschaar  aufzufinden. 

Wir  nehmen  da  die  Fläche  zweiten  Grades  F',  welche  r^ 
mit  dem  Sehnenpaar  qs  verbindet,  zu  Hilfe  und  projiciren  nun 
orthogonal  in  o)  und  v. 

Die  Ebene  {qC)  wird  von  s  in  einem  Punkte  durchbohrt, 
dessen  Verbindungsgerade  mit  C  auf  q  den  Berührungspunkt  L 
von  {qC)  mit  F'  einschneidet.  In  gleicher  Weise  erhalten  wir 
den  Berührungspunkt  M  von  {qD)  mit  F^  Um  die  Projectivität 
der  Ebenen  des  Büschels  um  q  mit  der  Reihe  ihrer  Berührungs- 
punkte auf  q  mit  F'  für  unsere  Darstellung  bequem   zu  ver- 
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mittein,  construiren  wir  nach  Mannheim  ein  hyperbolisches 
Paraboloid  P',  welches  F'  längs  q  berührt  und  v  zur  Richtungs- 
ebene hat.  Dieses  Paraboloid  enthält  die  Gerade  n  und  wird  in 
Folge  dessen  von  jeder  Ebene  durch  n  noch  in  einer  zweiten 
Geraden  geschnitten.  Unter  diesen  Geraden  befindet  sich  eine  G, 
deren  erste  und  zweite  Abbildung  in  der  üblichen  Anordnung 
der  Projectionsbilder  identisch  sind.  Diese  Gerade  liegt  bekannt- 
lich in  der  einen  Halbirungsebene  /  der  durch  v  und  w  gebildeten 
rechten  Winkel. 

Wir  wollen,  wie  man  es  auch  sonst  zu  thun  pflegt,  das 
Bild  der  ersten  Projection  eines  Gebildes  A  mit  A^,  das  der 
zweiten  mit  Ag  bezeichnen.  Es  liefert  alsdann  der  Schnittpunkt 
der  Parallelen  zu  n^^  durch  L^  mit  {qC).^  einen  Punkt  des 
Doppelbildes  Gj  2»  <ier  Schnittpunkt  der  Parallelen  zu  «^  ^ 
durch  M^  mit  {qD)^  einen  zweiten.  G^  ^  schneidet  n^  ^  ^"  <^^"^ 
Doppelbilde  des  Berührungspunktes  der  Ebene  /  mit  P'.  Über- 
dies ist  Gj  2  parallel  zum  zweiten  Bilde  der  asymptotischen 
Ebene  durch  q  für  P',  also  auch  für  F'. 

Um  jetzt  den  fraglichen  Punkt  F  einfach  zu  ermitteln, 
denken  wir  uns  für  die  Fläche  F  das  Berührungsparaboloid  P 
längs  q,  welches  gleichfalls  v  zur  Richtungsebene  hat.  Die 
beiden  Paraboloide  P',  P  berühren  sich  längs  n\  es  berührt 
somit  auch  die  Ebene  ^  beide  Paraboloide  in  demselben  Punkte 
auf  n.  Demgemäss  schneidet  die  Parallele  H^  ^  durch  den 
Schnittpunkt  von  G^  ^  mit  n^^  zu  dem  zweiten  Bilde  der  asym- 
ptotischen Ebene  {qm)  das  Bild  q^,  wie  aus  dem  Zusammenhange 
der  Figur  sofort  entnommen  werden  kann,  im  Bilde  F^  von  F. 

Dies  ist  die  Construction,  auf  welche  wir  zum  Schlüsse 
des  ersten  Abschnittes  verwiesen  haben. 

Der  weitere  Vorgang  wiederholt  sich  nun.  Man  fällt  näm- 
lich von  F  die  Senkrechte  auf  /,  bis  sie  etwa  in  I  die  Normale  n 
schneidet  und  trägt  lÄ  von  A  aus  auf  n  bis  nach  I'  auf.  Die 
Normale  von  /'  auf  {qm)  ist  ein  Durchmesser  der  Krümmungs- 
kugel, welcher  von  der  Normalen  a,  die  man  im  Mittelpunkte 
von  k^  zu  ö>  errichtet,  im  Mittelpunkte  der  Krümmungskugel  K 
geschnitten  wird. 

3.  Ist  die  Krümmungsaxe  a  des  Punktes  A  gegeben,  so 
wird  in  manchen  Fällen  sich  empfehlen,  den  zu  a  parallelen 
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Schmiegungsstrahl  aufzusuchen.  Derselbe  geht  durch  den 
Anschmiegungspunkt  U  der  zu  q  parallelen  Schmiegungs- 
ebene.  Bringt  man  dann  die  Tangente  des  Punktes  U  an  k^ 
mit  a>  zum  Schnitte,  so  ist  die  Verbindungsgerade  m^  dieses 
Schnittpunktes  mit  A  ein  zu  m  associirter  Schmiegungsstrahl 
von  r^  Es  ist  also  m'  zu  m  in  Bezug  auf  r^  conjugirt  und 
demnach  ist  hier  die  zuvor  mit  /  bezeichnete  Tangente  identisch 
mit  m'. 

Diese  Construction  liefert  eine  schöne  Anwendung  auf  die 
räumliche  Parabel. 

Es  sei  U  der  unendlich  ferne  Punkt  und  u  seine  gleichfalls 
im  Unendlichen  liegende  Tangente  der  räumlichen  Parabel.  Die 
Verbindungsgerade  des  unendlich  fernen  Punktes  von  q  mit  U 
wählen  wir  als  die  mit  m  bezeichnete  Gerade.  Da  die  räum- 
liche Parabel  der  unendlich  fernen  Ebene  sich  in  U  anschmiegt, 
so  ist  hier  m  ein  Schmiegungsstrahl  von  r^  Der  Schnitt  der 
Ebene  {A\x)  mit  w  ist  die  Gerade  w'  =  /  für  den  Punkt  A. 

Die  Fläche  F  der  auf  m  sich  stützenden  Sehnenregel- 
schaar  ist  ein  hyperbolisches  Paraboloid.  Bewegt  sich  A  auf 
der  räumlichen  Parabel,  dann  bewegt  sich  F  in  einem  Büschel 
von  Flächen  zweiter  Ordnung  und  m^  beschreibt  eine  Cayley'- 
sche  Regelfläche  dritten  Grades,  für  die  u  die  ausgezeichnete 
Gerade  ist. 

III. 

Construction  von  Krümmungskugeln  der  Raumcurven  vierter 
Ordnung  erster  Art. 

1.  Wir  stellen  uns  hier  zuerst  die  nachstehende  Aufgabe: 

Eine  biquadratische  Raumcurve  erster  Art  r^  ist 
als  Schnitt  zweier  Flächen  zweiter  Ordnung  H^,  H^ 
gegeben;  man  soll  die  Krümmungskugel  K  in  einem 
beliebigen  Punkte  A  derselben  ermitteln. 

a)  Die  Berührungsebene  z^  in  A  an  Hj  und  die  Berührungs- 
ebene Tg  in  A  an  H^  schneiden  sich  in  der  Tangente  q  des 
Punktes  A  an  r^ 

Alle  Sehnen  der  biquadratischen  Raumcurve  erster  Art  r*, 
welche  eine  gegebene  Sehne  derselben  ausserhalb  der  Curve 
schneiden,  bilden  allgemein  eine  Regelschaar. 
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Von  diesem  bekannten  Satze  wollen  wir  hier  Gebrauch 
machen. 

Es  sei  q  die  gegebene  Sehne  und  F  sei  die  Fläche  zweiter 
Ordnung,  auf  der  die  Sehnenregelschaar  liegt,  welche  r^  mit  q, 
dem  angeführten  Satze  gemäss,  verbindet.  Diese  Fläche  F 
werden  wir  selbstverständlich  für  unsere  Construction  als  die 
Hilfsregelfläche  durch  q  in  der  Sehnencongruenz  von  r*  an- 
nehmen. 

Zu  allererst  haben  wir  da  zu  den  Punkten  von  q  die 
zugehörigen  Tangentialebenen  mit  F  zu  ermitteln. 

Durch  r*  ist  ein  Büschel  von  Flächen  zweiter  Ordnung 
bestimmt,  und  wir  wissen,  dass  die  Polarebenen  irgend  eines 
Punktes  L  in  Bezug  auf  sämmtliche  Flächen  des  Büschels  sich 
in  einer  einzigen  Geraden  /  schneiden. 

Ist  also  L  ein  Punkt  auf  q,  so  bestimmen  wir  den  Schnitt  / 
der  Polarebenen  dieses  Punktes  in  Bezug  auf  Hj  und  H.,; 
durch  /  geht  dann  auch  die  Polarebene  von  L  in  Bezug  auf 
jede  Fläche  des  Flächenbüschels,  also  auch  die  Berührungs- 
ebene X  in  L  an  F.  Bewegt  sich  L  auf  q,  so  beschreibt  /  einen 
Kegel  zweiter  Ordnung,  nämlich  den  zu  q  in  Bezug  auf  Hj 
und  H2  doppelt  conjugirten  Kegel  Q,  2»  dessen  Gerade  /  auf 
die  Punkte  von  q  projectiv  bezogen  sind,  und  zwar  in  der  Art, 
dass  die  Berührungsbene  von  F  eines  jeden  Punktes  L  die 
correspondirende  Gerade  /  enthält.  Hiedurch  ist  jeder  Geraden 
in  der  auf  q  sich  stützenden  Regelschaar  von  F  eine  Gerade 
des  Kegels  Qi  2  projectiv  zugeordnet.  Das  Erzeugniss  beider  ist 
eine  cubische  Raumcurve  q',  nämlich  der  von  q  verschiedene 
Schnitt  der  beiden  Flächen  F  und  Q^  3.  Die  Gerade  q  ist  auch 
Tangente  von  q'.  Sämmtliche  Flächen  zweiter  Ordnung,  welche 
durch  q  und  q'  hindurchgelegt  werden  können,  bilden  einen 
Büschel  und  haben  in  A  eine  gemeinschaftliche  Berührungs- 
ebene —  die  Schmiegungsebene  von  q'  \n  A\  diese  ist  die 
Tangentialebene  o)  von  F  in  A.  Wir  ersehen  daraus,  dass  cd 
auch  den  Kegel  Qj  2  längs  q  berührt.  Da  diese  Ebene  gleich- 
zeitig, wie  wir  aus  Früherem  wissen,  die  Schmiegungsebene 
von  r^  in  A  ist,  so  sind  wir  nebenher  zu  dem  folgenden  Resul- 
tate gelangt. 
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»Die  Schmiegungsebene  einer  biquadratischen  Curve  erster 
Art  r*  in  einem  Punkte  A  ist  die  Berührungsebene  längs  der 
Tangente  der  Curve  in  A  für  die  conjugirte  Kegelfläche  dieser 
Tangente  in  Bezug  auf  den  Büschel  von  Flächen  zweiter  Ord- 
nung, welcher  durch  die  biquadratische  Curve  gelegt  werden 
kann.« 

Eine  andere  Herleitung  dieses  Satzes  gab  Fr.  Alachovec 
in  den  Sitzungsberichten  der  k.  böhmischen  Gesellschaft  der 
Wissenschaften  zu  Prag,  Jahrgang  1890,  S.  142  u.  f. 

ß)  In  angegebener  Weise  bestimmen  wir  also  die  asym- 
ptotische Ebene  s  mit  der  in  ihr  nebst  q  enthaltenen  Geraden  /g 
von  Qi  2  und  weiter  noch  in  zwei  für  die  Darstellung  günstig 
gewählten  Punkten  von  q  die  Berührungsebenen  von  F,  woraus 
dann  mit  Leichtigkeit  die  Schmiegungsebene  <ü  in  A  und  der 
Berührungspunkt F der  rectificirenden  Ebene  p  mit  Fabgeleitet 
wird. 

Der  Krümmungsmittelpunkt  des  Kegelschnittes  einer  der 
Flächen  Hj,  H^  in  o)  für  den  Punkt  A  wird  nach  bekannten 
Constructionen  einfach  erhalten;  die  Normale  a  in  ihm  zu  o)  ist 
die  zu  A  gehörige  Krümmungsaxe,  also  ein  Durchmesser  von  K. 

y)  Wir  ziehen  jetzt  die  Ebene  s  näher  in  Betracht.  Sie 
schneidet  die  Flächen  Hj,  H2  beziehungsweise  in  den  Kegel- 
schnitten )fef,  )^,  welche  sich  in  A  berühren  und  ausserdem  in 
zwei  Punkten  schneiden,  deren  Verbindungsgerade  m  die  zu  q 
parallele  Erzeugende  von  F  ist.  Die  Gerade  m  wird  als  die 
Axe  centrischer  Collineation  zwischen  k^,  kl  für  A  als  Collinea- 
tionscentrum  erhalten.  Man  bringt  ^,  kl  mit  zwei  durch  A 
gelegten  Strahlen  in  K^,  K[,  respective  K^,  K^  zum  Schnitte; 
die  Verbindungsgeraden  (K^K[),  (K^K^)  schneiden  sich  in  einem 
Punkte  der  Geraden  m,  wodurch  dieselbe  bereits  bestimmt  ist. 

Die  Berührungsebenen  in  A,  K^,  K[  an  H^  schneiden  sich 
im  Pole  E^  von  s  bezüglich  H^\  die  Berührungsebenen  in  A, 
K^,  A'g  an  H^  schneiden  sich  im  Pol  E^  von  s  bezüglich  H^. 
Wir  construiren  thatsächlich  diese  Pole  sowie  die  Pole  M^,  M^ 
von  fn  in  Bezug  auf  k\,  beziehungsweise  k^. 

8)  Die  Gerade  m  wählen  wir  als  diejenige  in  dem  durch  q 
bestimmten  Bündel,  deren  conjugirte  Curve  m^  bezüglich  r^ 
wir  nun  in  Betracht  ziehen  wollen. 
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Es  sei  U  irgend  ein  Punkt  auf  m  und  n  sei  die  ausser  m 
durch  U  gehende  Erzeugende  von  F;  alsdann  liegt  der  zu  U 
in  Bezug  auf  r*  conjugirte  Punkt  U'  auf  u  einerseits,  auf  der 
zu  U  in  Bezug  auf  den  Büschel  von  Flächen  zweiter  Ordnung 
durch  r*  conjugirten  Geraden  u'  anderseits.  Bewegt  sich  U 
auf  w,  so  bewegt  sich  u  durch  die  eine  Geradenschaar  von  F 
und  n^  beschreibt  bekanntlich  eine  zur  Punktreihe  auf  m  pro- 
jective  Regelschaar  einer  Fläche  zweiter  Ordnung  C.  Die 
Polaren  von  m  bezüglich  der  Flächen  unseres  Flächenbüschels 
bilden  die  Schaar  der  Leitstrahlen  auf  der  Fläche  C. 

Die  Flächen  F  und  C  haben  die  Gerade  m  gemeinschaft- 
lich und  schneiden  sich  nebstdem  noch  in  einer  cubischen 
Raumcurve;  diese  ist,  wie  sich  auf  Grund  unserer  Betrachtung 
ergibt,  die  zu  m  in  Bezug  auf  r*  conjugirte  Curve  m'. 

Die  Tangente  /  in  -4  an  m',  um  deren  Ermittelung  es  sich 
lediglich  handelt,  ist  die  Schnittgerade  der  Tangentialebene  y 
an  C  in  -4  mit  der  Schmiegungsebene  co. 

In  unserem  Falle  ist  die  Fläche  C  durch  die  drei  Polaren 
{E^M^),  (E^M^),  m  der  Geraden  m  bezüglich  Hj,  Hg,  respective  F 
vollkommen  bestimmt. 

Der  Büschel  von  Ebenen  durch  /g  ist  projectiv  zu  der 
Reihe  ihrer  Berührungspunkte  mit  C.  Diese  Projectivität  ist 
bereits  bestimmt,  da  den  Ebenen  [Itm]^  [/e^J,  [4-^2]  beziehent- 
lich die  Punkte  (/.«/),  Af^,  M^  correspondiren.  Darnach  sind  wir 
in  der  Lage,  aus  dieser  Projectivität  die  Berührungsebene  y 
in  A  und  mithin  auch  /  äusserst  einfach  zu  ermitteln. 

Wie  man  nun  die  Construction  zu  Ende  führt,  soll  hier 
nicht  von  Neuem  wiederholt  werden. 

2.  Ist  insbesondere  r*  als  Durchdringungscurve 
zweier  Kegel  zweiten  Grades  gegeben,  dann  vereinfacht 
sich  noch  unsere  Construction  wie  folgt. 

Sind  nämlich  Sp  S^  die  Spitzen  der  Kegel,  so  suchen  wir 
die  weiteren  drei  Punkte  B,  C,  D  von  r^  in  der  Ebene  (S^S^A) 
und  deren  Tangenten  q^,  q^.,  q^^,  welche  mit  q,  wie  leicht  zu 
sehen,  ein  auf  der  Fläche  F  liegendes,  windschiefes  Vierseit 
bilden.  Ist  etwa  q^  die  Gegenseite  von  q  in  diesem  Vierseit,  so 
wird  aus  dem  soeben  angeführten  Grunde  ^^  von  der  Ebene  s 
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in  einem  Punkte  der  Geraden  m  geschnitten,  wodurch  diese 
bereits  bestimmt  ist. 

Ebenso  ist  durch  diese  Anordnung  die  Projectivität  zwi- 
schen dem  Ebenenbüschel  um  q  und  der  Reihe  der  Berührungs- 
punkte auf  q  mit  F  ohneweiters  gegeben.  Auch  die  Durch- 
führung der  übrigen  hier  vorzunehmenden  Constructionen 
gestaltet  sich  besonders  einfach. 

Wäre  r^  durch  die  Flächen  H^  und  F  von  vornherein 
gegeben,  so  würde  man  für  die  Fläche  C  nicht  wie  früher  zwei 
Leitgerade,  sondern  zwei  Gerade  der  Regelschaar,  d.  h.  die 
in  Bezug  auf  den  Büschel  von  Flächen  zweiter  Ordnung  con- 
jugirten  Geraden  /j,  l^  zweier  Punkte  auf  m  bestimmen,  was 
mit  Hilfe  von  F  und  H^  allein  geschehen  kann.  Die  Trans- 
versale durch  A  zu  /j,  /g  stellt  alsdann  mit  k  die  Ebene  y  fest 

3.  Die  Durchführung  der  Construction  wird  beschwer- 
licher, wenn  die  biquadratische  Curve  r*  in  anderer  als  vorhin 
angeführter  Art  gegeben  ist. 

Kennen  wir  beispielsweise  nebst  dem  Punkte  A 
und  seiner  Tangente  q  noch  sechs  weitere,  von 
einander  unabhängige  Punkte  B,  C,  Z>,  E,  F,  G  von  r* 
und  sollen  wir  da  die  Krümmungskugel  K  des  Punktes  A 
ermitteln,  so  legen  wir  durch  r*  zunächst  die  mit  F  bezeichnete 
Fläche  und  dann  noch  irgend  eine  zweite  Fläche  zweiten 
Grades  H,  wodurch  die  Lösung  dann  auf  den  früheren  Fall 
zurückgeführt  wird. 

Dies  geschieht  etwa  auf  Grund  des  Satzes: 

»Wenn  eine  biquadratische  Raumcurve  erster  Art  und  eine 
cubische  Raumcurve  r^  einem  räumlichen  Fünfeck  umschrieben 
sind  und  eine  Sehne  5  gemein  haben,  die  durch  keinen  der  fünf 
Eckpunkte  geht,  so  liegen  sie  mit  5  auf  einer  Fläche  zweiter 
Ordnung*  (Reye,  Geom.  der  Lage,  3.  Aufl.,  3.  Abth.,  S.  25). 

Um  darnach  F  zu  erhalten,  denken  wir  uns  eine  cubische 
Raumcurve  g^  durch  die  Punkte  B,  C,  D,  E,  F  so  gelegt,  dass 
sie  q  zur  Sehne  hat  und  construiren  die  durch  G  gehende 
Sehne  g  von  g^.  Die  Secanten  der  Curve  g^,  welche  sie  mit  q 
und  g  verbinden,  liegen  bereits  auf  F. 

In  derselben  Art  kann  man  etwa  durch  die  Punkte  B,  C,  D 
eine  cubische  Raumcurve  g'^  legen,  welche  ^  in  ^  berührt  und 
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(EF)  zur  Sehne  hat.  Die  Sehne  g^  durch  G  für  diese  Curve 
bestimmt  mit  (EF)  eine  durch  beide  gehende  Sehnenregel- 
schaar  von  g'^,  welche  auf  einer  Fläche  zweiter  Ordnung  H 
liegt. 

Da  nun,  dem  citirten  Satze  gemäss,  r^  die  Durchdringungs- 
curve  von  F  und  H  ist,  so  können  jetzt  die  vorigen  Con- 
structionen  angewendet  werden.  Die  unserer  eigentlichen  Con- 
struction  vorhergehende  Ermittelung  der  Flächen  F  und  H 
macht  die  Durchführung  derselben  bedeutend  umständlicher. 

Wir  werden  auf  ähnliche  Aufgaben  im  Folgenden  noch 
einmal  zu  sprechen  kommen. 

4.  Unsere  Erwägungen  in  diesem  Abschnitte  gmgen  haupt- 
sächlich darauf  aus,  die  zur  Geraden  m  des  durch  q  bestimmten 
Parallelstrahlenbündels  in  Bezug  auf  r^  conjugirte  Curve  m' 
zu  bestimmen  und  ihre  Tangente  /  in  -4  zu  construiren.  War 
der  Krümmungskreis  ^^  \^on  r^  in  A  gegeben  oder  Hess  er  sich 
rasch  sonst  ermitteln,  so  schien  uns  am  einfachsten,  die  zu  q 
parallele  Sehne  von  r*  als  die  Gerade  m  zu  wählen.  Aber 
unsere  Construction  wird  im  Wesen  nicht  geändert,  wenn  in 
irgend  eine  Gerade  des  erwähnten  Parallelstrahlenbündels  ist. 

Es  sei  also  jetzt  in  irgend  eine  Gerade,  die  durch  den 
unendlich  fernen  Punkt  O  von  q  geht. 

Die  Regelfläche  Q,  welche  durch  die  auf  m  sich  stützenden 
Sehnen  von  r^  gebildet  wird,  ist  jetzt  bei  allgemeiner  Lage  von 
m,  wie  man  sich  leicht  überzeugt,  eine  Fläche  achten  Grades, 
welche  m  zur  doppelten  Leitgeraden  besitzt.  In  jeder  Ebene 
durch  m  bekommt  man  sechs  Punkte  von  in\  die  auf  die  Seiten 
des  vollständigen  Vierecks,  welches  durch  die  vier  Punkte  von 
r^  in  dieser  Ebene  gebildet  wird,  sich  zu  je  einem  vertheilen; 
weitere  Punkte  von  m'  können  wir  aber  nicht  erhalten.  Es  ist 
also  m'  eine  Raumcurve  sechster  Ordnung. 

Jedem  Punkte  U  \^on  m  sind  zwei  Punkte  in  Bezug  auf 
r*  conjugirt;  die  Verbindungsgerade  derselben  ist  die  dem 
Punkte  U  in  Bezug  auf  den  Büschel  von  Flächen  zweiter 
Ordnung  durch  r*  conjugirte  Gerade  u'.  Durchläuft  U  die 
Gerade  in,  dann  durchläuft  u'  die  zu  m  in  Bezug  auf  den 
Flächenbüschel  conjugirte  Regelschaar.  Die  Curve  w'  ist  ein 
Theil  der  Durchdringung  von  Q  mit  der  Fläche  U  der  eben 
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envähnten  Regelschaar.  Die  gesammte  Durchdringungscurve 
von  U  und  Q  ist  von  der  Ordnung  16.  Die  Restdurchdringung 
wird  somit  eine  Raumcurve  zehnter  Ordnung  sein,  welche  auf 
m  zwei  Doppelpunkte  besitzt. 

Für  unsere  Construction  genügt  indessen  zu  wissen,  dass 
sie  auf  der  Fläche  U  liegt.  Denn  es  handelt  sich  ja  nur  um  die 
Tangente  /  in  -4  an  w'  und  diese  muss  nun  in  der  Schmiegungs- 
ebene  w  an  r^  in  A,  gleichzeitig  aber  auch  in  der  Berührungs- 
ebene Y  der  Fläche  U  in  ^  liegen;  infolge  dessen  wird  sie  die 
Schnittgerade  beider  Ebenen  sein. 

Daraus  geht  die  nachstehende  Construction  der  Krüm- 
mungskugel K  von  r*  in  A  hervor. 

a)  Man  construirt  die  zu  O  in  Bezug  auf  den  Büschel  von 
Flächen  zweiter  Ordnung  durch  r^  conjugirte  Gerade  /g. 

ß)  Man  nimmt  eine  zu  q  parallele  Gerade  m  an  und  be- 
stimmt die  in  Bezug  auf  den  Flächenbüschel  conjugirten 
Geraden  /,  l'  zweier  Punkte  auf  m.  Die  Transversale  dieser 
Geraden  durch  A  bestimmt  mit  /e  eine  Ebene,  welche  o)  in  / 
schneidet. 

Die  Gerade  q  bestimmt  mit  jedem  zu  ihr  in  der  Sehnen- 
congruenz  von  r*  benachbarten  Strahle  ein  windschiefes 
Flächenelement;  man  construirt  in  bekannter  Weise  den  Be- 
rührungspunkt desjenigen  derartigen  Flächenelementes,  welches 
[qm]  zur  asymptotischen  Ebene  besitzt,  mit  der  rectificirenden 
Ebene  p  von  r^  in  A  nach  der  Angabe  des  Artikels  2  im 
Abschnitt  II.  Daraus  wird  dann  ein  Durchmesser  c  von  K  in 
bekannter  Weise  gefunden. 

y)  Man  wiederholt  die  soeben  ausgeführten  Operationen 
auf  Grund  einer  zweiten  zu  q  parallelen,  aber  nicht  in  der  Ebene 
[qm]  liegenden  Geraden  m^  und  gelangt  zu  einem  zweiten 
Durchmesser  c^  von  K. 

5.  Jede  Gerade  m  durch  D  führt  uns  zu  einer  Geraden 
/  durch  A  in  vorbeschriebener  Weise.  Aber  alle  Geraden  m^ 
durch  Q,  die  in  derselben  durch  q  gehenden  Ebene  liegen, 
führen  uns  zu  einer  einzigen  Tangente  /,  welche  in  A  die 
entsprechenden  conjugirten  Curven  m',...  berührt.  Diesen 
Zusammenhang  kann  man  hier  noch  von  anderer  Seite  be- 
leuchten und  zur  Vereinfachung  unserer  Lösung  benützen. 
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Wir  gehen  wieder  von  dem  Büschel  von  Flächen  zweiter 
Ordnung  [F'^],  welcher  durch  die  biquadratische  Raumcurve 
erster  Art  r^  bestimmt  ist,  aus.  Die  Pole  einer  Ebene  a  in  Bezug 
auf  sämmtliche  Flächen  des  Büschels  erzeugen  bekanntlich 
eine  cubische  Raumcurve  a^,  welche  so  der  Ebene  a  zugeordnet 
ist.  Den  Punkten  von  a  sind  in  Bezug  auf  den  Flächenbüschel 
die  Sehnen  von  a^,  den  Strahlen  in  a  die  Regeischaaren  der 
Sehnencongruenz  von  a"^  conjugirt. 

Es  sei  U  ein  Punkt  in  a  und  u^  die  ihm  in  Bezug  auf  den 
Flächenbüschel  [F-]  conjugirte  Sehne  der  Curve  a^.  Alsdann 
ist  dem  Strahlenbüschel  erster  Ordnung  durch  U  in  der  Ebene 
a  derjenige  Büschel  von  Sehnenregelschaaren  der  Curve  a^,  der 
durch  u^  geht,  projectiv  zugeordnet.  Alle  Flächen  dieses  Regel- 
schaarenbüschels  besitzen  in  den  Schnittpunkten  von  «'  mit  a^ 
gemeinschaftliche  Berührungsebenen.  Ferner  schneidet  die 
Ebene  a  den  Flächenbüschel  [F-]  in  einem  Kegelschnittbüschel; 
die  Ecken  des  gemeinschaftlichen  Polardreiecks  aller  Kegel- 
schnitte des  eben  erwähnten  Büschels  sind  solche  Punkte,  in 
denen  die  Ebene  a  von  drei  Flächen  des  Büschels  [F-]  berührt 
wird,  und  die  also  der  Curve  a'^  auch  angehören. 

Übertragen  wir  dies  auf  unseren  Fall,  wo  die  Ebene  a  durch 
die  Tangente  ^  in  ^  an  r^  gelegt  wird. 

Es  möge  da  wiederum  die  Fläche  zweiter  Ordnung,  welche 
q  mit  r^  verbindet,  durch  F,  der  zu  q  in  Bezug  auf  den  Flächen- 
büschel [F-J  conjugirte  Kegel  durch  Qj  .,  und  die  dem  unendlich 
fernen  Punkte  C  \^on  q  bezüglich  [F-]  conjugirte  Gerade  des- 
selben durch  /c  bezeichnet  werden. 

Die  Ebene  a  schneidet  unseren  Flächenbüschel  in  einem 
Büschel  von  Kegelschnitten,  die  sich  sämmtlich  im  Punkte  A 
berühren;  die  Fläche  F  wird  von  dieser  Ebene  ausser  in  q,  noch 
in  einer  Geraden  c  geschnitten,  q  und  e  bilden  ein  Geradenpaar 
des  Kegelschnittbüschels  und  schneiden  sich  in  dem  Be- 
rührungspunkte P  der  Ebene  a  mit  F.  Alle  Kegelschnitte  des 
eben  besagten  Kegelschnittbüschels  in  a  besitzen  für  den  Punkt 
P  eine  gemeinschaftliche  Polare  /«.  Ist  .4+  der  Nachbarpunkt 
von  A  auf  dieser  Polare,  dann  ist  das  unendlich  schmale  Dreieck 
PAA-^  das  Polardreieck  des  Kegelschnittbüschels.  Die  cubische 
Raumcurv^e  a^,  welche  der  Ebene  a  bezüglich  [F^]  zugeordnet 


Krümmungskugeln  an  Raumcurven.  161 

ist,  geht  also  durch  den  Punkt  A  und  berührt  in  ihm  überdies 
die  Gerade  /«;  dass  a^  auch  durch  den  Berührungspunkt  P  geht, 
ist  für  uns  von  geringerem  Interesse. 

Einer  zu  q  parallelen  Geraden  m  in  a  ist  eine  Fläche  des 
Büschels  von  Flächen  zweiter  Ordnung,  welcher  durch  k  und 
a^  geht,  conjugirt;  auf  dieser  Fläche,  die  in  A  von  der  Ebene 
(/aA)  berührt  wird,  liegt  die  in  Bezug  auf  r**  conjugirte  Curve  m'. 
Dies  gilt  für  jede  Parallele  zu  q  in  a.  Demnach  ist  die  Schnitt- 
gerade /  der  Ebene  (/,/,)  mit  der  Schmiegungsebene  o)  von  r* 
in  A  die  gemeinschaftliche  Tangente  in  A  an  sämmtliche 
Cur\'en,  die  zu  den  zu  q  parallelen  Geraden  in  a  bezüglich  r * 
conjugirt  sind. 

Da  /a  durch  einen  zu  P  bezüglich  r*  conjugirten  Punkt 
geht,  so  sind  sowohl  /,  als  auch  /«  Geraden  auf  dem  Kegel 
Qj  5»,  wie  im  1.  Artikel  des  III.  Abschnittes  näher  erläutert 
worden  ist. 

Man  erkennt  dies  auch  daraus,  dass  die  Gerade  q  dem 
Parallelstrahlenbüschel  in  jeder  Ebene  a  durch  sie  angehört. 
Denn  derOeraden  q  ist  die  Regelfläche  Qj  g  conjugirt;  auf  dieser 
liegen  somit  die  sämmtlichen  cubischen  Raumcurven  a^,. .  .  die 
den  Ebenen  durch  q  zugeordnet  sind,  und  da  dieselben  durch 
A  gehen,  so  müssen  sie  zu  Berührungsgeraden  in  A  die 
Geraden  des  Kegels  Q^  ^  haben.  Nebenbei  bemerkt  sind  des- 
halb die  Tangentialebenen  von  Qj  2  Schmiegungsebenen  der 
Curven  a^, . . . 

Bewegt  sich  P  gegen  den  unendlich  entfernten  Punkt  G, 
dann  nähert  sich  a  der  asymptotischen  Ebene  s  von  F  und  der 
zweite  Schnittpunkt  von  a^  mit  /«  nähert  sich  dem  Punkte  A', 
fällt  schliesslich  a  mit  der  Ebene  s  zusammen,  so  wird  die 
Ebene  (/«/«)  zur  Berührungsebene  Qj  ^  längs  h  und  schmiegt 
sich  in  A  der  betreffenden  cubischen  Raumcurve  a^  an. 

Die  Tangente  q  bestimmt  mit  jeder  ihr  benachbarten  Sehne 
von  r^  einen  infinitesimalen  windschiefen  Flächenstreifen  \qa\\ 
wir  ordnen  wie  früher  jeder  Ebene  a  durch  q  denjenigen 
Flächenstreifen  [q^]  zu,  der  a  zur  asymptotischen  Ebene 
besitzt.  Nur  in  dem  Falle,  wenn  a  mit  der  Schmiegungsebene 
zusammenfällt,  degenerirt  der  Flächenstreifen  [qj^. 

Sitzb.  d.  mathcm.-naturw.  Cl.;  CIV.Bd.,  Abth.  II.  a.  1 1 
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Diese  Betrachtungen  liefern  uns  die  Construction  der 
Krümmungskugel  K  von  r*  in  A  wohl  in  der  einfachsten 
Form,  die  wir  hier  noch  übersichtlich  beschreiben  wollen. 

a)  Wir  ermitteln  die  Fläche  zweiter  Ordnung  F, 
weiche  die  Tangente  ^  in  -4  an  r*  mit  dieser  Curv^e 
verbindet. 

ß)  Wir  bestimmen  die  conjugirte  Gerade  A  des 
unendlich  fernen  Punktes  von  q  in  Bezug  auf  den 
durch  r*  gehenden  Büschel  von  Flächen  zweiter 
Ordnung  [F^]. 

Y)  Wir  legen  durch  ^irgend  eine  Ebene  a,  ermitteln 
ihren  Berührungspunkt  P  mit  F,  hierauf  die  conjugirte 
Gerade  /«  von  P  in  Bezug  auf  [F^]  und  suchen  die 
Schnittgerade  /  der  Ebene  (IJa)  rnit  der  Berührungs- 
ebene (ü  von  F  in  A. 

o)i  Weiter  construiren  wir  den  Berührungspunkt 
der  rectificirenden  Ebene  von  r*  in  A  mit  dem  durch  q 
gehenden  in  der  Sehnencongruenz  der  Curve  r^ 
liegenden  Flächenstreifen  \qa],  welcher  die  Ebene  a 
zur  asymptotischen  Ebene  besitzt,  nach  Artikel  2, 
Abschnitt  II,  woraus  dann  ein  Durchmesser  c  der 
Krümmungskugel  K  in  öfters  hier  benutzter  Weise 
erhalten  wird. 

s)  Wie  wir  mit  Hilfe  der  Ebene  a  zum  Durch- 
messern von  K  gelangt  sind,  ebenso  rasch  gelangen 
wir  auf  Grund  einer  zweiten  durch  q  gelegten  Ebene  a' 
zu  einem  zweiten  Durchmesser  c'  von  K,  wodurch 
dann  unsere  Aufgabe  gelöst  ist. 

Es  braucht  nicht  besonders  ausgeführt  zu  werden,  wie 
sich  diese  Ergebnisse  auf  cubische  Raumcurven  über- 
tragen. Ist  nämlich  eine  cubische  Raumcurve  r^  gegeben,  so 
kann  man  sie  durch  eine  Sehne,  welche  zwei  Punkte  M,  A^  auf 
ihr  verbindet,  zu  einer  biquadratischen  Raumcurve  erster  Art 
ergänzen  und  durch  diese  den  Flächenbüschel  zweiter  Ord- 
nung [F^]  legen,  in  welchem  wir  die  Kegelflächen  zweiter  Ord- 
nung, welche  r^  von  M  und  N  aus  projiciren,  zu  unseren  Con- 
structionen  verwenden.  Als  Fläche  F  wählen  wir  die  Fläche 
der  Sehnenregelschaar,   die  durch  q   und  (MN)   geht   Alles 
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Übrige  folgt  aus  obiger  Construction  unmittelbar  und  liefert 
auch  für  r^  eine  einfache  Lösung  unseres  Problems. 

IV. 
Eine  zweite  Construction  von  Krümmungskugeln  der  Raum- 
curven vierter  Ordnung  erster  Art. 

1.  Eine  sehr  einfache  Construction  der  Krümmungskugel 
K  einer  cubischen  Raumcurve  r^  in  irgend  einem  Punkte  der- 
selben habe  ich  früher  einmal  entwickelt  (cf.  Monatshefte  für 
Math,  und  Phys.  V.  Jahrg.).  Sie  besteht  darin,  dass  man  den 
Krümmungskreis  k^  von  r^  in  -4  mit  r^  durch  eine  Fläche 
zweiten  Grades  verbindet.  Die  Normale  dieser  Fläche  in  A  ist 
bereits  ein  Durchmesser  von  K;  ein  zweiter  Durchmesser  dieser 
Kugel  ist  die  zu  A  gehörige  Krümmungsaxe. 

Gelingt  es  nun,  eine  cubische  Raumcurve  r^  zu  ermitteln, 
die  eine  gegebene  Raumcurve  r  im  Punkte  A  hyperosculirt, 
d.  h.  die  mit  ihr  vier  in  A  unmittelbar  aufeinander  folgende 
Punkte  gemeinschaftlich  hat,  dann  ist  die  Krümmungskugel  von 
r^  in  A  gleichzeitig  auch  Krümmungskugel  der  gegebenen 
Raumcurve  r  in  demselben  Punkte. 

Wir  wollen  noch  zeigen,  wie  diese  Construction  sich  für 
biquadratische  Raumcurven  erster  Art  verwenden  lässt. 

2.  Liegt  eine  Raumcurve  vierter  Ordnung  erster 
Art  als  Durchdringungscurve  zweier  Kegel  zweiter 
Ordnung  Kj,  Kg  mit  den  Spitzen  S^,  respective  Sg  vor,  und 
soll  in  irgend  einem  Punkte  A  derselben  die  Krümmungs- 
kugel K  construirt  werden,  so  beachte  man,  dass  es  unter 
allen  den  oo*  cubischen  Raumcurven,  welche  r*  in  A  hyper- 
osculiren,  eine  s^  gibt,  welche  durch  die  beiden  Kegelspitzen 
Sj,  »Sg  geht;  diese  wollen  wir  für  unsere  Construction  verwenden. 

Diese  Hilfscurve  s^  wird  von  S^  aus  durch  einen  Kegel 
zweiter  Ordnung  »S^  projicirt,  welcher  mit  K^  vier,  in  (S^A) 
unmittelbar  aufeinander  folgende  Gerade  gemeinschaftlich  hat. 
Desgleichen  wird  s^  von  Sg  aus  durch  einen  Kegel  zweiter 
Ordnung  Sg  projicirt,  der  Kg  längs  (S^A)  hyperosculirt.  Da  man 
die  Kegel  S^,  Sg  einfach  construiren  kann,  so  wird  hiedurch 
auch  s^  als  ihre  Durchdringungscurve  in  der  einfachsten  Weise 
ermittelt. 
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Betreffs  der  Durchführung  möge  Folgendes  hier  Platz 
finden. 

Es  seien  abermals  q  die  Tangente,  co  die  Schmiegungs- 
ebene  und  k^  der  Krümmungskreis  von  r*  in  ^;  weiter  sei  k\ 
der  Kegelschnitt  auf  K^  k\  der  Kegelschnitt  auf  K2  und  M  der 
Spurpunkt  von  {S^S^)  in  der  Ebene  co.  Der  Kreis  k^  ist  der 
gemeinschaftliche  Krümmungskreis  von  k\  und  k\  im  Punkte  A. 

Der  Kegel  S^  schneidet  co  in  einem  Kegelschnitte  s\\  der- 
selbe geht  durch  M  und  ist,  da  er  ja  k\  in  A  hyperosculirt,  zu 
k\  centrisch  collinear  für  den  Punkt  A  als  Collineationscentrum 
und  die  Gerade  q  als  Collineationsaxe.  Diese  Beziehung  ver- 
setzt uns  in  die  Lage,  beliebige  Punkte  von  s\  construiren  zu 
können.  Wir  brauchen  aber  nur  noch  einen  beliebigen  Punkt  N^ 
von  s\  auf  diese  Weise  zu  bestimmen,  wodurch  wir  dann  sehr 
einfach  die  centrisch  collineare  Beziehung  zwischen  s\  und 
dem  Krümmungskreise  k'^  für  -4  als  Collineationscentrum  her- 
stellen können.  Die  Axe  dieser  CoUineation  schneidet  k^  in 
einem  Punkte  L^,  der  k^  und  s\  gemeinschaftlich  ist. 

Demgemäss  ist  {S^L^  eine  Sehne  der  cubischen  Raum- 
curve  5^  die  sich  auf  k-  stützt. 

Was  wir  soeben  bezüglich  des  Kegels  S^  durchgeführt 
haben,  wird  dann  in  derselben  Weise  bezüglich  des  Kegels  S^ 
wiederholt.  Ist  L.2  der  Schnittpunkt  von  k^  mit  dem  Kegelschnitt 
sly  welchen  der  Kegel  Sg  in  o)  einschneidet,  so  ist  alsdann  (S^L^) 
eine  zweite,  auf  F  sich  stützende  Sehne  der  cubischen  Raum- 
curve  5^. 

Somit  kennen  wir  bereits  zwei  Gerade,  nämlich  (S^L^)  und 
(S^L^)  der  Sehnenregelschaar  von  s^  auf  der  Fläche  zweiter 
Ordnung  H,  welche  k^  mit  s^  verbindet.  Die  Transversale  dieser 
Geraden  durch  A  ist  eine  Gerade  der  Leitschaar  auf  H  und 
bestimmt  somit  mit  q  die  Tangentialebene  von  H  in  A.  Die 
Normale  im  Punkte  A  zu  der  soeben  erhaltenen  Ebene  ist  ein 
Durchmesser  der  Krümmungskugel  K  in  -4  für  die  Curve  r*. 
Ein  zweiter  Durchmesser  ist  die  Krümmungsaxe  von  r*  für 
den  Punkt  A,  Hiedurch  ist  auch  der  Mittelpunkt  von  K  gefunden. 

3.  Eine  cubische  Raumcurve  s^  ist  auch  durch  fünf  Punkte 
und  eine  Sehne  eindeutig  bestimmt.  Wir  können  somit  für  eine 
cubische  Raumcurve  s^  welche  eine  gegebene  Raumcurve  r  in 
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einem  Punkte  A  hyperosculirt,  noch  einen  Punkt  U  und  eine 
Sehne  u  willkürlich  annehmen. 

Es  möge  hier  gezeigt  werden,  wie  man  diesen  Umstand 
bei  einer  Raumcurve  vierter  Ordnung  erster  Art  r^  ausnützen 
kann,  wenn  man  wenigstens  eine  Regelfläche  zweiter  Ordnung 
Hj  kennt,  die  durch  r*  hindurchgeht. 

In  dem  Falle  werden  wir  den  Punkt  U  und  die  Sehne  n  der 
Hilfscurve  s^  auf  H^  wählen.  Diese  Wahl  ist  sonst  willkürlich 
und  nur  durch  eine  für  unsere  Darstellung  günstige  Lage 
bedingt  Da  nun  alle  Bestimmungsstücke  von  s^  auf  der  Regel- 
fläche Hj  liegen,  so  liegt  die  ganze  Curve  s^  auf  ihr. 

Durch  die  Tangente  q  m  A  und  die  Sehne  n  ist  eine 
einzige  Fläche  zweiter  Ordnung  Q  bestimmt,  die  durch  5*  geht. 
Wenn  wir  dieselbe  ermittelt  haben,  so  ergibt  sich  dann  5^  als 
theil weise  Durchdringung  von  H^  mit  Q;  die  Restdurchdringung 
ist  eben  die  Sehne  «.  Die  Transversale  der  Geraden  q,  Uy  die 
durch  U  geht,  liegt  auf  Q,  und  die  Ebene  (qv)  berührt  Q  im 
Punkte  (qv). 

Nun  haben  wir  früher  gezeigt,  wie  man  für  die  Fläche  F, 
welche  durch  die  auf  q  sich  ausserhalb  der  Curve  stützenden 
Sehnen  von  r*  erzeugt  wird,  zu  jeder  Ebene  durch  q  den 
Berührungspunkt  findet,  und  haben  ferner  kennen  gelernt,  wie 
man  daraus  dann  für  irgend  eine  andere  beliebig  durch  q  gelegte 
Sehnenregelfläche  von  r^  den  Berührungspunkt  jeder  Ebene 
durch  q  findet,  wenn  der  Berührungspunkt  einer  einzigen  von  (o 
verschiedenen  Ebene  durch  q  mit  dieser  Fläche  gegeben  ist. 

So  sind  wir  auch  im  Stande,  den  Berührungspunkt  X  jeder 
Ebene  4  durch  q  mit  der  Fläche  Q  rasch  aufzusuchen.  Die 
Verbindungsgerade  des  Punktes  X  mit  dem  Durchbohrungs- 
punkte von  S  mit  u  ist  alsdann  eine  Erzeugende  von  Q.  Nach 
diesem  Vorgange  construirt  man  also  die  Fläche  Q  selbst 

Man  hat  jetzt  nur  die  Krümmungskugel  für  die  Durch- 
dringungscurve  s^  von  Q  mit  H^  zu  suchen. 

Um  die  Construction  zu  vereinfachen,  genügt  die  Be- 
merkung, dass  man  über  den  Punkt  U  in  vorhinein  keine 
Verfügung  treffen  muss.  Jede  Sehnenregelfläche  durch  q  enthält 
die  vier  in  A  benachbarten  Punkte  von  r*,  also  thut  es  auch  die 
Fläche  G,  welche  F  längs  q  berührt  und  durch  u  geht. 
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Somit  haben  wir  den  folgenden  Weg  bei  der  Lösung 
unseres  Problems  einzuschlagen. 

Wir  construiren  den  Berührungsebenenbüschel 
um  q  für  die  Fläche  F,  welcher  mit  irgend  einer  Sehne 
n  auf  einer  durch  r^  gehenden  Regelfläche  zweiter 
Ordnung  H^  eine  zweite  Regelfläche  zweiter  Ordnung 
G  erzeugt.  DieKrümmungskugel  in  >1  für  die  cubische 
Raumcurve,  in  der  sich  G  und  H^  durchdringen,  ist  die 
gesuchte. 

Ist  der  Krümmungskreis  k^  in  A  von  r^  bekannt,  so  genügt 
es,  noch  drei  Punkte  von  der  jetzt  erhaltenen  cubischen  Raum- 
curve  zu  ermitteln,  um  dann  K  sofort  construiren  zu  können. 
Dabei  wird  es  sich,  wie  wir  im  Vorigen  gesehen  haben,  um  die 
Ermittelung  zweier  Sehnen  der  cubischen  Raumcurve  handeln, 
die  sich  auf  k^  stützen.  Da  könnten  wir  schon  die  Sehne  n  so 
wählen,  dass  sie  sich  auf  yfe^  stützt;  die  Construction  würde  aber 
keine  wesentliche  Vereinfachung  hiedurch  erfahren. 

Nach  der  erläuterten  Methode  wollen  wir  zum  Schluss 
noch  die  folgende  Aufgabe  durchführen. 

Eine  biquadratische  Curve  vierter  Ordnung  erster 
Art  r^  ist  durch  sechs  Punkte  A,  B,  C,  Z>,  E,F  und  den 
Krümmungskreis  k^  des  ersten  unter  ihnen  gegeben; 
es  ist  die  Krümmungskugel  K  in  diesem  Punkte  für 
die  gegebene  Curve  zu  construiren. 

Wir  könnten  da  etwa  zunächst  den  früher  cilirten  Satz 
(Reye,  Geom.  der  Lage,  3.  Abth.,  S.  25)  heranziehen;  doch 
ziehen  wir  es  vor,  unserer  Lösung  die  folgende  Anordnung  zu 
geben. 

a)  Wir  denken  uns  abermals  die  Tangente  ^  in  ^  an  r* 
mit  dieser  Curve  durch  die  Fläche  zweiter  Ordnung  F  verbunden. 

Für  diese  Fläche  führen  wir  die  Construction  des  Tangen- 
tialebenenbüschels durch  q  thatsächlich  durch.  Zu  dem  Behufe 
betrachten  wir  die  Ebenen  X  =  {ABC)  und  '/^(DEF).  Zuerst 
construiren  wir  den  Kegelschnitt  /^  in  welchem  F  die  Ebene 
X  schneidet.  Es  sei  O^  der  Schnittpunkt  von  q  mit  v  und  la>  die 
Schnittgerade  der  Ebene  co  von  k^  mit  X.  Alle  Kegelschnitte, 
welche  4  in  A  berühren  und  durch  S  und  C  gehen,  bilden  einen 
Büschel    (X);    alle    Kegelschnitte,    welche    durch   die   Punkte 
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Q^,  D,  Ej  F  gehen,  bilden  einen  Büschel  (v).  Diese  Büschel 
schneiden  auf  der  Geraden  [Xv]  zwei  Involutionen  ein,  die  ein 
gemeinsames  Punktepaar  besitzen.  /^  ist  alsdann  derjenige 
Kegelschnitt  in  (X),  welcher  durch  dieses  gemeinsame  Paar  geht. 

Um  l^  aber  linear  zu  construiren,  denken  wir  uns  jedes 
Paar  der  Involution,  welche  durch  (v)  auf  [Xv]  eingeschnitten 
wird,  mit  den  Punkten  A,  B,  C  je  durch  einen  Kegelschnitt 
verbunden.  Offenbar  bilden  alle  diese  Kegelschnitte  gleichfalls 
einen  Büschel  (X)'  und  /^  ist  derjenige  Kegelschnitt  in  dem- 
selben, der  /«,  zur  Tangente  besitzt. 

Wir  werden  also  den  vierten  Punkt  U  construiren,  durch 
welchen  alle  Kegelschnitte  von  (X)'  hindurchgehen.  Zuerst 
suchen  wir  die  Gerade  (CU),  Dieselbe  bildet  mit  der  Geraden 
(AB)  einen  Kegelschnitt  von  (k)'.  Desshalb  haben  wir  blos  (AB) 
mit  [Xv]  in  E'  zu  schneiden  und  den  zweiten  Schnittpunkt  E^' 
von  [Xv]  mit  dem  durch  Q^y  D,  E,  F,  E'  gehenden  Kegelschnitte 
zu  ermitteln,  dann  ist  (E"C)  =  (CU). 

Genau  so  bringen  wir  (AC)  mit  [Xv]  in  F'  zum  Schnitte 
und  ermitteln  den  zweiten  Punkt  F"  des  durch  Q^,  D,  £,  F,  F' 
gehenden  Kegelschnittes.  (F"B)  geht  gleichfalls  durch  U  und 
schneidet  somit  die  Gerade  (E"C)  in  U. 

P  berührt  /„,  in  A  und  geht  durch  B,  C  und  U,  ist  somit 
völlig  bestimmt  Dadurch  ist  auch  die  Fläche  F  selbst  bestimmt. 
Die  Ebene  (o  berührt  diese  Fläche  in  A.  Ist  ferner  A  der 
Schnittpunkt  der  Ebene  (qD)  mit  /^  dann  ist  (A^)  eine  Gerade 
auf  F  und  trifft  q  in  dem  Berührungspunkte  von  (qD)  mit  F. 
Ebenso  kann  noch  etwa  der  Berührungspunkt  der  Ebene  (qE) 
mit  F  ermittelt  werden,  worauf  wir  in  der  Lage  sind,  für  jede 
Ebene  durch  q  den  Berührungspunkt  mit  F  anzugeben. 

ß)  Analog  wird  etwa  die  Fläche  zweiter  Ordnung  H^ 
bestimmt,  welche  die  Sehne  (BC)  mit  r^  verbindet.  Für  diese 
Fläche  möge  der  Kegelschnitt  o^  in  o)  gesucht  werden. 

Ist  A^  der  Schnitt  von  (BC)  mit  v  und  O  mit  co,  so  ziehen 
wir  jetzt  die  Kegelschnittbüschel  ((o)  und  (v)'  in  Betracht,  von 
denen  der  erste  k^  in  A  osculirt  und  durch  O  geht,  der  zweite 
D,  E,  F,  N  zu  Grundpunkten  hat.  Aus  der  Beziehung  von  (w) 
zu  (v)'  bestimmen  wir,  ähnlich  wie  früher,  einen  Punkt  Fvon 
0-.  Wir  suchen    nämlich   den    zweiten    Schnittpunkt    Q'   der 
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Geraden  [wv]  mit  dem  Kegelschnitte,  welcher  durch  D,  E,  F,  N 
und  den  Schnittpunkt  von  q  mit  [cov]  geht  und  ziehen  die 
Gerade  {Q'O).  Ferner  suchen  wir  den  zweiten  Schnittpunkt  O" 
der  Geraden  [cov]  mit  dem  Kegelschnitte,  der  durch  D,  E,  F,  N 
und  den  Schnittpunkt  der  Geraden  {AO)  mit  [wv]  geht  und 
ziehen  die  Gerade  {Q"A).  Die  Geraden  (Q'O),  {Q"A)  schneiden 
sich  in  einem  Punkte  Fvon  o^. 

So  haben  wir  also  o^  gefunden. 

Weiter  bringen  wir  die  Ebenen  {BCD\  {BCE\  (BCF)  mit 
o-  ausser  in  O  noch  beziehungsweise  in  den  Punkten  Z>^,  E^y 
Ff  zum  Schnitte.  Die  Geraden  {DD^),  (EE^),  (FF^)  liegen  auf 
der  Fläche  Hj  und  bestimmen  dieselbe  hinlänglich. 

Y)  Die  cubische  Hilfscurve  s^^  welche  r*  in  ^  hyperosculirt, 
ist  der  Schnitt  von  Hj  mit  der  Fläche  F',  welche  durch  die 
Gerade  (BC)  geht  und  F  längs  q  berührt. 

Es  reicht  hin,  drei  Punkte  Xy  Y,  Z  von  s^  zu  construiren. 
Am  bequemsten  erhalten  wir  sie  in  den  Ebenen  (BCD),  (BCE), 
respective  (BCF).  Diese  mögen  von  q  beziehungsweise  in  den 
Punkten  Xg,  Y^,  Zq  durchbohrt  werden,  denen  die  Berührungs- 
ebenen S,  Yj,  C  rnit  F'  zukommen.  Alsdann  sind  die  Schnittpunkte 
von  c  mit  {DD^^  von  r^  mit  {EE^  und  von  C  rnit  {FF^  die  drei 
verlangten  Punkte  X^  Y,  respective  Z. 

Denn  die  Gerade  {XqX)  ist  der  Schnitt  der  Ebene  S  und 
(BCD);  sie  schneidet  also  {BC)  und  ist  demzufolge  eine  Gerade 
auf  F'.  Somit  ist  X  der  Schnittpunkt  der  Geraden  {XqX)  auf  F' 
mit  der  Geraden  {BD^  auf  H^.  So  verhält  es  sich  auch  mit 
Y  und  Z. 

Da  jetzt  5^  durch  k^  und  X,  Y,  Z  vollkommen  bestimmt  ist, 
so  ist  der  weitere  Verlauf  der  Construction  ohneweiters  klar. 
Dieselbe  lässt  sich  in  dieser  Weise  auch  in  dem  Falle  durch- 
führen, dass  ein  Paar  oder  zwei  Paare  in  den  gegebenen 
Punkten  B,  C,  A  E,  F  conjugirt  imaginär  sind. 

Unsere  Constructionen  lassen  sich  auch  noch  bequem  auf 
die  biquadratischen  Raumcurven  zweiter  Art  übertragen,  was 
jedoch  hier  nicht  weiter  erörtert  werden  möge. 
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Sehwingungsvorgang  in  eomplicirten 
Erregern  Hertz'seher  Wellen 

von 

Dr.  Josef  Ritter  v.  Geitler. 

Aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  deutschen  Universität  in  Prag. 
^Mit  5  Textfiguren.) 

1.  Die  von  E.  Sarasin  und  L.  de  la  Rive^  zuerst 
beschriebene  und  mit  dem  Namen  der  multiplen  Resonanz 
bezeichnete  Erscheinung  besteht  bekanntlich  darin,  dass  die 
mit  Hilfe  des  Resonators  gemessene  Länge  elektrischer  Wellen 
lediglich  von  den  Dimensionen  des  Resonators  abhängt  und 
sich  mit  diesen  ändert,  dagegen  von  den  Dimensionen  des 
Erregers  in  sehr  weiten  Grenzen  unabhängig  ist.  Die  genannten 
Physiker  glaubten  ihre  Versuche  in  der  Weise  deuten  zu 
müssen,  dass  dem  gewöhnlichen  Hertz'schen  Primärkreis 
nicht  eine  bestimmte  Periode  zukomme,  dass  derselbe  viel- 
mehr ein  ganzes  Spectrum  von  Wellenlängen  aussende  und 
dass  dem  Resonator  nur  die  Rolle  zufalle,  aus  der  Menge  der 
ausgesendeten  Schwingungen  jene  herauszugreifen,  welche 
seiner  eigenen  Schwingungsdauer  entsprechen.  Diese  den  her- 
gebrachten Anschauungen  über  den  Schwingungsvorgang  bei 
Condensatorentladungen  widersprechenden  Folgerungen  gaben 
zu  einem  eingehenden  Studium  dieser  Frage  Veranlassung.  Der 
nach  den  diesbezüglichen  Arbeiten  von  Bjerknes,^  Poincare,^ 


1  Sarasin  et  de  la  Rive,  Arch.  des  scienc.  phys.  et  natur.,  23,  p.  113, 
1890. 

2  V.  Bjerknes,  Wied.  Ann.,  44,  S.  74,  92,  513;  1891.-  54,  S.  58,  1895. 
5  H.  Poincare,  Electricite  et  Optique,  II.,  Paris,  1891,  p.  249. 
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Hertz,^  Garbasso  und  Aschkinass^  allein  berechtigte 
Standpunkt  dürfte  wohl  derjenige  sein,  von  welchem  aus  man 
den  Schwingungsvorgang  im  Hertz'schen  Erreger  sozusagen 
einheitlich  als  gedämpfte  Sinusschwingung  auffasst,  zu  deren 
Zerlegung  in  ihre  Fourier'schen  ßestandtheile  uns  die  experi- 
mentellen Mittel  in  Gestalt  der  Resonatoren  zu  Gebote  stehen.^ 
Mit  dem  Ausdrucke  Periode  eines  gewissen  Erregers  wird 
man  demnach  einen  ganz  bestimmten  Sinn  verbinden  können, 
wenn  man  darunter  die  Periode  des  ungedämpft  schwingenden 
Erregers  verstehen  will.  Man  kann  dann  behaupten,  dass  der 
gewöhnliche  Hertz^sche  Erreger,  solange  er  sich  in  genügender 
Entfernung  von  störenden  Objecten,  insbesondere  schwingungs- 
fähigen Systemen  befindet,  eine  und  nur  eine  Periode  besitze. 

2.  Bei  diesem  Stande  der  Dinge  schien  es  mir  nicht  ohne 
Interesse  zu  sein,  solche  Erreger  Hertz'scher  Wellen 
herzustellen  und  den  in  denselben  stattfindenden 
Schwingungsvorgang  zu  untersuchen,  von  welchen 
man  voraussetzen  konnte,  dass  ihnen  mehr  als  nur 
eine  Periode  zukomme.  Die  für  diesen  Zweck  endgiltig 
gewählte  Form  des  Erregers  ist  aus  Fig.  1  zu  ersehen.  Die 
nähere  Beschreibung  folgt  weiter  unten.  Jede  andere  ähnlich 
combinirte  Form  würde  natürlich  ähnliche  Dienste  leisten. 

Um  den  Schwingungsvorgang  eines  solchen  complicirten 
Kreises  zu  untersuchen,  stehen  dieselben  beiden  Wege  offen, 
welche  von  V.  Bjerknes^  beim  einfachen  Kreise  betreten 
worden  sind.  Entweder  kann  man  die  Wellen  an  sehr  langen 
Drähten  fortleiten  und  mit  Hilfe  ihrer  mechanischen  Wirkungen 
die  Vertheilung  der  Intensität  beobachten,  welche  in  dem  am 
Ende  der  Leitung  sich  ausbildenden  Gebiete  stehender  Wellen 
stattfindet:  Die  Form  der  Intensitätscurve  würde  unmittelbar  den 
Verlauf  der  Schwingung  im  primären  Kreise  wiedergeben  — 

1  Die  Darlegung  von  H.  Hertz  ist  in  dem  Anmerkung  3  auf  voriger  Seite 
citirten  Werke  von  Poincare,  S.  250  if.,  mitgetheilt. 

2  A.  Garbasso  und  E.  Aschkinass,  Wied.  Ann.,  53,  S.-534,  1894. 

3  Vergl.  von  Lommel,  Wied.  Ann.,  3,  S.  251  ff.,  1877.  —  G.  Ja  um  an  n, 
diese  Sitzungsberichte,  CHI,  Abth.  IL  a,  Mai  1894  oder  Wied.  Ann.,  53,  S.  832, 
1894.  —  A.  Garbasso,  Accad.  delle  Scienze  di  Torino,  vol.  XXX,  16.  December 
1894. 

•*  V.  Bjerknes,  1.  c. 
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oder  man  kann  die  Oscillationen  des  Erregers  durch  Anwendung 
von  Resonatoren  analysiren:  auf  diesem  Wege  erhält  man 
unmittelbar  die  Wellenlängen,  sowie  auch  das  Perioden-  und 
Amplitudenverhältniss  der  dem  Kreise  zukommenden  Schwin- 
gungen. Die  ursprüngliche  Absicht  ging  dahin,  beide  Methoden 
gleichzeitig  anzuwenden.  Es  wäre  dann  möglich  gewesen,  die 
Resultate  beider  Methoden  mit  einander  zu  vergleichen  und 
aneinander  zu  controliren.  Aus  Gründen,  welche  ich  vielleicht 


t 


'r 


eJ 


Fig.  1  a. 


4 ^ ==k 


Fig.  1  b. 

später  ausführlicher  darzulegen  hoffe,  wurde  schliesslich  nur 
die  Resonatormethode  angewendet.  Einer  der  Gründe,  weshalb 
ich  von  der  ersteren  Methode  abging,  war  die  auch  von  mir 
bemerkte  Thatsache,  auf  welche  P.  Lebedew^  aufmerksam 
macht;  ein  zweiter,  eine  störende  Erscheinung,  welche  mir  im 
Verlaufe  der  Versuche  entgegentrat,  über  welche  ich  jedoch 
noch  nicht  das  genügende  Beobachtungsmaterial  besitze,  um 
an  dieser  Stelle  näher  auf  dieselbe  eingehen  zu  können. 

3.   Die  Versuchsanordnung  ist  in  Fig.  1  angedeutet. 
Der  Erreger  bestand  aus  zwei  Condensatoren  (kreisrunde  Zink- 


1  P.  Lebe  de  w,  Wied.  Ann.,  52,  S.  628,  Fig.  7,  1894. 
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platten  aa\  bb'),  welche  durch  die  2  mm  starken  Kupferdrähte 
Impf  und  ^w/7/ (beziehungsweise  l'm^p'f  und  b'n'p'f)  mit  der 
von  zwei  Messingkugeln  (Radius  =  2  cm)  gebildeten,  gemein- 
samen Funkenstrecke  ff  in  Verbindung  standen.  Von  den 
Kugeln  führten  dünne  Verbindungsdrähte  zu  den  Polen  eines 
grossen  Ruhmkorff'schen  Inductoriums  mit  Quecksilberunter- 
brecher, welches  durch  drei  Bunsenelemente  getrieben  wurde. 
Das  Inductorium  konnte  vom  Platze  des  Beobachters  aus  mit 
Hilfe  eines  Schnurlaufes  in  und  ausser  Gang  gesetzt  werden. 
Der  Erreger  war  auf  einem  Holzgerüst  derart  montirt,  dass 
behufs  Änderung  der  Capacität  die  Platten  aa\  bb'  einander 
genähert  oder  durch  Platten  von  anderen  Dimensionen  ersetzt 
werden  konnten.  Der  Draht  mp,  beziehungsweise  m'p'  war, 
um  die  bei  Veränderung  der  Capacität  nothwendigen  kleinen 
Deformationen  zu  gestatten,  nicht  ganz  straff  gespannt.  Durch 
Wegnahme  desTheiles  nmlbn'm'l'b'  oder  noan'o^a^  konnten 
auch  einfache  Hertz'sche  Erreger  nach  Blondlot'schem* 
Muster  hergestellt  werden.  Es  waren  die  Längen  der  Drähte 
bei  den  weiter  unten  mitgetheilten  Versuchen: 

Im  =  HO  —  pf=  Vm'  —  n'o'  =  pf  =  28  cm 
mit  =  11  p  =  m^n'  =  «'/?'  =  58  cm 

Die  Angaben  über  Radius  und  Distanz  der  Platten  aa\  bb' 
finden  sich  in  der  Beschreibung  der  Versuche.  Der  Resonator 
bestand  aus  zwei  1  mm  starken,  in  der  gegenseitigen  Ent- 
fernung von  3  cm  gehaltenen  Kupferdrähten,  welche  centrisch- 
symmetrisch  in  einer  Höhe  von  7  cm  über  dem  Erreger  aus- 
gespannt waren.  Bei  E  waren  die  Enden  der  Drähte  mit  den 
Platten  eines  kleinen  Elektrometers  verbunden.  Die  Ein- 
richtung desselben  ist  aus  der  Fig.  2  ersichtlich.  An  dem 
feinen,  circa  0^5  cm  langen  Quarzfaden  q  hängt  das  Spiegel- 
chen 5.  Dieses  ist  mit  dem  rechteckigen  Aluminiumblättchen  n 
durch  ein  8  cm  langes  Glasstäbchen  starr  verbunden.  Die 
Messingplatten  1,  2  (Radius  =  1  cm)  sind  an  der  Innenseite 
der  die  Vor-  und  Rückwand  des  Gehäuses  bildenden  Glas- 


1  R.  Blondlot,  Compt.  rend.,  114,  p.  283.  1892  oder  Graetz*  Revue, 
I,  p.  308,  1892. 
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platten  in  der  normalen  Distanz  von  1  cm  derart  angekittet, 
dass  ihre  inneren  Ränder  von  der  Symmetrieebene  des  Elektro- 
meters tangirt  werden.  Die  kurzen  Stiele  /  der  Platten  treten 
durch  die  Glaswände  ins  Freie.  An  den  Stielen  sind  ganz  kurze 
Stücke  r  aus  sehr  dünnem  Messingband  und  an  diesen  wieder 
ganz  kurze  amalgamirte  Kupferdrähte  angelöthet,  welche  in 
die  kleinen  Quecksilbernäpfe  (xx)  eintauchen;  in  diese  Näpfe 
tauchen  auch  die  Enden  der  Resonatordrähte  ein.  Diese  Anord- 
nung ist  getroffen,  um  das  wegen  seiner 
grossen  Empfindlichkeit  gegen  mechanische 
Erschütterungen  auf  einem  isolirten  Pfeiler 
aufgestellte  Elektrometer  vor  den  Erzitterungen 
zu  bewahren,  welche  dasselbe  ohne  Zwischen- 
schaltung der  Stücke  r  beim  Laufen  des 
Inductoriums  u.  s.  w.  erleiden  würde.  Die 
Ablesung  der  Elektrometerausschläge  geschah 
mit  Hilfe  eines  2  m  vom  Elektrometer  aufge- 
stellten Scalenfernrohres.  Das  Elektrometer, 
welches  seinen  Nullpunkt  in  Folge  der  vor- 
züglichen Eigenschaften  der  Quarzfaden- 
suspension in  sehr  befriedigender  Weise  con- 
stant  erhielt,  wurde  mit  einer  Zink-Kupfer- 
VVasser-Batterie  von  40  Elementen  geaicht. 
Die  Empfindlichkeit  des  Instrumentes  für 
kleine  Kräfte  war  leider  gering.  Aus  nahe- 
liegenden Gründen  empfahl  es  sich  jedoch, 
ein  Elektrometer  von  kleiner  Capacität  und  Schwingungsdauer 
zu  wählen,  wodurch  die  Empfindlichkeit  naturgemäss  herunter- 
gedrückt wurde.  Mit  Hilfe  der  Brücke  B  konnte  dem  Resonator 
jede  beliebige  Länge,  respective  Schwingungsdauer  ertheilt 
werden.  Die  Stellung  der  Brücke  wurde  an  einer  Theilung 
abgelesen,  welche  parallel  dem  Resonator  von  E  ausgehend 
gespannt  war. 

4.  Die  Beobachtungen  wurden  in  der  folgenden  Weise 
ausgeführt:  Für  eine  bestimmte  Configuration  des  Erregers 
wurde  durch  allmäliges  Verschieben  der  Brücke  B  die  Länge 
des  Resonators  verändert.  Bei  jeder  neuen  Lage  der  Brücke 
wurde  das  Inductorium  in  Gang  gesetzt  und  der  erste  Aus- 


Fig.  2. 
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schlag  des  Elektrometers  abgelesen.  Auf  diese  Weise  konnte 
festgestellt  werden,  bei  welchen  Lagen  der  Brücke  Resonanz 
eintrat;  auch  war  es  leicht,  die  Form  der  Resonanzcurve  zu 
ermitteln.  Bei  der  Kleinheit  der  Elektrometercapacität  und  der 
geringen  Distanz  der  Resonatordrähte  wird  wohl  kaum  etwas 
dagegen  einzuwenden  sein,  wenn  in  erster  Annäherung  die 
Länge  rB  (Fig.  1)  gleich  der  Viertelwellenlänge  der  dem  be- 
treffenden Resonator  entsprechenden  Schwingung  gesetzt  wird.^ 
Dies  wird  im  Weiteren  geschehen.  Die  einigermassen  exacte 
Feststellung  des  Intensitätsverhältnisses  zweier  Punkte  der- 
selben, oder  der  Maxima  zweier  verschiedener  Resonanzcurven 
war,  wegen  der  Unregelmässigkeit  der  Primärfunken,  nur  durch 
Ausführung  einer  sehr  grossen  Zahl  abwechselnder  Einzelbeob- 
achtungen zu  erreichen.  Bei  dem  Grade  der  Empfindlichkeit, 
welchen  das  Elektrometer  hatte,  war  ausserhalb  der  Gebiete 
der  Resonanz  kein  Ausschlag  vorhanden. 

5.  Die  Ergebnisse  einiger  Versuche  sind  in  den 
folgenden  Tabellen  und  Figuren  dargestellt.  Es  bedeuten  darin: 
Ra  den  Radius  der  Condensatorplatten  aa^  in  Centimetem, 
Rt  den  Radius  der  Condensatorplatten  bb^  in  Centimetern, 
8^  die  Distanz  der  Condensatorplatten  aa'  in  Centimetern, 
5/,  die  Distanz  der  Condensatorplatten  bb'  in  Centimetern, 
X/4  die  Länge  rB  (Fig.  1),  für  welche  Resonanz  eintrat, 
in  Metern. 

Aus  Tabelle  I  und  Fig.  3  ist  ersichtlich,  dass  bei  der 
gewählten  Aufstellung  den  verschiedenen  einfachen  Kreisen, 
durch  deren  Combination  die  zu  untersuchenden  complicirten 
Erreger  gebildet  wurden,  in  dem  eingangs  definirten  Sinne 
eine  und  nur  eine  bestimmte  Periode  zukommt. 


i  Vergl.  P.  Drude,  Wied.  Ann.,  53,  S.  728,  729;  1894. 
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Tabelle  I. 


o  = 


Ra=  ^ 
Ra  =  \0 
Ra  =  15 
Ra  =  20 

Rb=  ö 
Rb=  10 
Rb=  15 
/?/T  =  20 


V4 


2-0 

2-65 

3-35 

1-9 
2-7 
3-5 
4-3 


2-2 

2-95 

3-75 

2-0 
2-9 
3-9 
4-8 


1-5 
2-525 
3-5 
4-45 

2-15 
3-3 
4-55 
5-7 


1-625 
2-85 
4-05 
5-1 

2-3 
3-7 
5-1 
6-55 


In  Tabelle  II  und  Fig.  4  sind 
verschiedene  Versuche  mit 
complicirten  Erregern  zu- 
sammengestellt. Bei  allen  diesen 
hier  mitgetheilten  Versuchen  war 
derCondensator  hV  unverändert, 
und  zwar  hatte  er  die  Bestim- 
mungsstücke Rfy  —  20,  8;,  =  3. 
In  dieser  Tabelle  bedeuten  A/4 
und  X/4  die  Resonatorlängen  rB,  bei  welchen  Resonanz  eintrat, 
in  Metern. 
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Fig.  3. 


Tabelle  II. 


1 

j 

1 

la  =1;              8 

6 

5 

4 

3 

2 

'l 

Ra    '    X/4    JA/4 

X/4 

A/4 

V4 

A/4 

V4 

A/4 

V4 

A/4 

X/4 

A/4 

5  1  0-935 

6-62 

0-985 

6-635 

1-01 

'         1           i 
6-655  1-096-67    1-19 

6-675 

1-42 

6-7 

10 

1 

1-52 

6-72 

1-61 

6-73    1-746-775  1-94 

6-81 

2-38 

6  98 

15 

1-9 

6-82. 2-09 

6-86 

2-22 

6-92    2-42  6-98 

1 

2-705 

7-12 

. 

20 

2-35 

6-95 

2-6 

7-08 

• 

1 

3-01 

7-3 

3-34 

7-57 

( 
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In  Tabelle  III  ist  das  Verhältniss  A/X  angegeben: 


Tabelle  III. 


iu  = 

S 

6 

Ra 

1 

\\ 

W 

j 

5       ' 

7-08 

6-74 

10       ' 

4-42 

15 

3-59 

3-28 

20 

2-96 

2-72 

A  >. 


A  X 


A  X 


A  X 


6-59 
4-18 
3-12 


6-12 
3-89 
2-89 
2-43 


5-61 
3-51 
2-69 
2-27 


4-72 
2-93 


Aus  diesen  Tabellen  folgt,  dass  für  jede  der  in  denselben 
verzeichneten  Combinationen  zwei  Resonanzmaxima  mit 
den  vorhandenen  Mitteln  nachvveisbar  waren.  Es  erregt  daher 
jede  dieser  (und  ebenso  eine  grosse  Zahl  anderer,  von  mir 
untersuchter  ähnlicher)  Combinationen  zwei  und  höchstwahr- 
scheinlich nicht  mehr  als  zwei  gedämpfte  Schwingungen  ver- 
schiedener Periode.  Was  die  Grösse  der  Perioden  anbetrifft,  so 
lässt  sich  der  Satz  aussprechen,  dass  die  kürzere  Periode  des 
combinirten  Kreises  kleiner  sei  als  die  Periode  des  (elektrisch) 
kleineren,  die  längere  hingegen  grösser  als  diejenige  des  (elek- 
trisch) grösseren  einfachen  Kreises,  durch  deren  Zusammen- 
setzung man  den  combinirten  Kreis  gebildet  denken  kann. 

6.  Was  die  Amplituden  der  dem  combinirten  Kreise  zu- 
kommenden beiden  Schwingungen  anlangt,  so  fand  ich,  dass 
dieselben  für  jede  bestimmte  Combination  in  einem  innerhalb 
d^r  Beobachtungsfehler  constanten  Verhältnisse  zu  einander 
stehen.  In  der  Fig.  5  ist  das  Verhältniss  A/X  als  Abscisse,  das 
Verhältniss  a/A  als  Ordinate  verzeichnet,  a  und  A  bedeuten 
die  Amplituden  der  kürzeren,  beziehungsweise  der  längeren 
Schwingung  der  combinirten  Kreise.  Die  Bestimmung  des 
Amplitudenverhältnisses  geschah  in  der  S.  174  angedeuteten 
Weise;  für  jeden  der  beiden  mittleren  Ausschläge,  welche  den 
beiden  Resonanzmaximis  entsprachen,  wurde  bei  jeder  Com- 
bination nach  der  Empfindlichkeitscurve  des  Elektrometers  die 
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Anzahl  der  Elemente  bestimmt,  welche  denselben  Ausschlag 
hervorgerufen  hätte,  und  das  Verhältniss  der  Elementenzahlen 
als  Amplitudenverhältniss  angesehen.  Die  Curve,  welche  das 
Amplitudenverhältniss  als  Function  des  Periodenverhältnisses 
darstellt,  weist  ein  ausgesprochenes  Maximum  in  der  Nähe  von 
A/X  =  3  auf.  Es  hat  daselbst  den  Werth  0-34.  Die  Curve  scheint 
noch  ein  zweites,  weniger  scharfes  Maximum  bei  A/X  z=  6  zu 
besitzen.  Jenseits  von  A/X  =  7-08  und  A/X  =  2*27  war  es  mir 
nicht  möglich,  bei  den  verschiedenen  daraufhin  untersuchten 
Kreisen  das  der  kleineren  Schwingung  zugehörige  Maximum 
nachzuweisen,  obwohl  an  seinem 
Vorhandensein  zu  zweifeln  ein 
Grund  nicht  vorliegt.  Es  dürfte 
dies  nur  eine  Folge  der  oben 
erwähnten  unzureichenden  Em- 
pfindlichkeit meines  Elektro- 
meters gewesen  sein.  Über  den 
Verlauf  der  Curve  Fig.  5  jenseits 
der  hier  angegebenen  Grenzen 
wüsste  ich  daher  nichts  auszu- 
sagen, was  den  Werth  von  mehr 
als  einer  blossen  Vermuthung 
beanspruchen  dürfte. 

7.  Kurz  zusammengefasst  ist  also  das  Ergebniss  der  vor- 
liegenden Versuche  das  folgende: 

Erreger  Hertz'scher  Schwingungen  von  der  in 
Fig.  1  angegebenen  Gestalt  erzeugen  im  Allgemeinen 
zwei  simultane  Schwingungen,  deren  Amplitudenver- 
hältniss für  jeden  bestimmten  Erreger  ein  bestimmtes 
ist;  doch  könnte  dasselbe  von  der  Erregungsart  ab- 
hängen. Die  numerischen  Werthe  der  Perioden  der 
den  combinirten  Kreis  bildenden  einfachen  Hertz'- 
schen  Erreger  liegen  zwischen  denjenigen  der  Simul- 
tanschwingungen des  entsprechenden  combinirten 
Kreises. 

8.  Die  Ergebnisse  der  beschriebenen  Versuche  stehen 
in  guter  Übereinstimmung  mit  der  Theorie.  Man  kann  die- 
selbe unter  Zugrundelegung  der  Kirchhoff'schen  Annahmen 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  1 2 
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ganz    allgemein    für    ein    beliebig   complicirtes    System    auf- 
stellen.^ 

Es  sollen  n  punktförmige  Capacitäten  c^,  c^^,..Cnf  welche 
auf  die  Potentiale  V^,  V^,,..  ¥„  geladen  sind,  in  allen  möglichen 
Combinationen  zu  je  zweien  durch  capacitätsfreie  und  wider- 
standslose Drähte  verbunden  werden.  Bedeutet  Jik  die  Strom- 
stärke in  dem  die  Capacitäten  Ci  und  Ck  verbindenden  Drahte, 
von  Ci  nach  Ck  gezählt,  so  gelten  zunächst  die  n  Gleichungen: 

dV- 

—  Ci  -ry'  =  Jn-H  J,-2+  .  .  .  -^-Jin  {t  =  1,  2,.  .  .w) 

dt 

Hierin  ist  Jik  =  — Jki,  mithin  Ja  :=z  0. 

Sind  die  Drähte  so  angeordnet,  dass  ihre  gegenseitige 
Induction  vernachlässigt  werden  kann  und  bedeutet  L/t  =  Lj-i 
den  Selbstinductionscoefficienten  des  die  Capacitäten  q  und 
Ck  verbindenden  Drahtes,  so  gelten  ferner  die  V2  ^^  (*^ — ^) 
Gleichungen: 

Lik^=  Vi-Vk         (/=l,2,...n;  *  m  1,  2,.  .  .«). 

Aus  diesen  Gleichungen  folgt  nach  Elimination  der  Jik  das 
System  von  n  simultanen  Gleichungen  für  die  Potentiale  F,-: 

r,^==FiA^n+nM2-h...  +  F,M,-h...-hF„M„       1) 

Hierin  ist  Nik  für  y—  gesetzt,  und  zur  Definition  der  Na 
dient  die  Gleichung: 

i  =  n 

y^  Nit = 0.  2) 

Ein  Integral  der  Gleichungen  1)  ist  jedenfalls: 

Vi  =  Ai  sin  xt,  3) 


1  Ich  bin  Herrn  Prof.  G.Jaumann  sehr  zu  Dank  verpflichtet,  welcher  mir 
diese  von  ihm  gelegentlich  für  andere  Zwecke  angestellte  Rechnung  zur  Ver- 
fügung stellte. 
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2r. 
wo  xz=z—  gesetzt  wird  und  Ai  die  Amplitude,  T  die  Dauer  der 

Schwingung,  /  die  Zeit  bedeutet.  In  Verbindung  mit  Gleichung  1) 
ergibt  dies  die  folgenden  Bedingungen  für  die  Constanten  der 
Schwingung: 

0  =  (AT^j-hCi^r«)  .A^+N^^A^  4- . . .  -hNxnAn 


0  = 


Nnl.A^+NnzA^ 


-{Nnn'^CnX'^)An 


Wegen  der  Homogeneität  dieser  n  Gleichungen  in  den  Ai 
verschwindet  die  Determinante  der  Coefficienten  dieser  Grössen. 
Zur  Bestimmung  der  x^,  beziehungsweise  der  T  erhält  man 
somit  die  Gleichung: 


(iV,,+c,^2),  iV,„ 


N, 


18> 


-^21»  (-^22  "^^2''^  />       -^23» 


Nu 

N2„ 


N„u 


N„2, 


N„3, 


{N„n  +  CnX^) 


4) 


Mit  Rücksicht  auf  Gleichung  2)  lässt  sich  Gleichung  4)  in 
die  Form  bringen: 


^1»  •''J2'  •'13' 

^2'         (•'*22"f"^2^  )>       ■''23' 


Nn2, 


NnZ,       "'{Nnfi-hCnX^) 


=  0  5) 


Ein  System  von  «Capacitäten  vermag  also  mit 
höchstens  n — 1  durch  Gleichung  4)  oder  Gleichung  5) 
definirten  Schwingungsdauern  zu  schwingen. 

Auf  eine  Anordnung  dieser  allgemeinen  Form  lässt  sich 
jedes  System  zurückführen.  Falls  zwischen  zwei  Capacitäten 
Ci  und  Ck  kein  directer  Verbindungsdraht  vorhanden  ist,  so  ist 
Nu  zu  0   zu   setzen.    An   solchen   Verzweigungspunkten   der 

12* 
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Drähte,  an  welchen  keine  Capacität  angebracht  ist,  ist  die 
Capacität  r/  =  0  einzuführen.  Wenn  zwei  symmetrische  Systeme 
durch  einen  Draht  symmetrisch  verbunden  sind,  so  kann  man 
in  der  Mitte  dieses  Drahtes  eine  unendlich  grosse  Capacität  an- 
bringen und  dann  auch  die  eine  Hälfte  des  Systems  fortlassen; 
die  Schwingungsdauern  des  neuen  Systems  sind  dieselben  wie 
jene  der  symmetrisch  verbundenen  symmetrischen  Systeme. 
9.  Auf  den  bei  den  obigen  Experimenten  vorliegenden 
FalP  angewendet,  ergibt  sich  zur  Berechnung  der  Schwingungen 
(vergl.  Fig.  1)  die  Determinante: 


A^  NN 

-^^13,  -'^23»  ''^33» 


0 
0 


A'. 


=  0 


34 


0, 


0, 


^84.       (^«  +  ^4^*) 


Da  der  Erreger  um  die  Funkenstrecke  _^  symmetrisch  ist, 
so  hat  man  bei  ff'  eine  Capacität  c^  =:  oo  zu  setzen  und  die 
eine  Hälfte  des  Systems  fortzudenken. 

Es  ergibt  sich: 

k2  -  -J^3±^ä»)£l±1^3±.-^3>)f4_._    . 


2(L^,L, 


'23 


"^13-^34 


"*"  ^2.3-^34^  ^1^4 


n/ 


(-^13  -+-  -^23)^1  -+-  (-^23  -^  -^34)^4 


^(i'ia^S"*"  ^'13^54"*" -^23^34)^1  ^4 


(^13^23  "^ -^13-^34  "*"  ^23^4) '^l ^4 


In  Tabelle  IV  sind  die  aus  Gleichung  6)  sich  ergebenden 
Viertelwellenlängen  für  einige  der  oben  untersuchten  Combina- 
tionen  zusammengestellt  und  aus  Tabelle  II  die  entsprechenden 
beobachteten  Werthe  in  Klammern  beigefügt.  Die  Selbstin- 
ductionscoefficienten  L^g,  L^g,  L^^  sind  nach  der  für  geradlinige 
Drähte  geltenden  Formel 


61 


1  Dieselbe  Rechnung  lässt  sich  auf  die  Versuche  von  A.  J.  v.  Oettingen. 
Wied.  .^nn.,  34,  S.  570,  1888  anwenden.  Die  dortige  Versuchsanordnung  bildet, 
von  einer  gewissen  Unsymmetrie  abgesehen,  einen  speciellen  Fall  der  in  Fig.  1 
skizzirten  Aufstellung,  wenn  man  in  letzterer  die  im  Weiteren  mit  /as  bezeich- 
nete Länge  gleich  Null  macht,  so  dass  n{n')  mit /(/')  zusammenrällt.  Dann 
ergibt  die  Theorie  den  Grenz  fall,  dass  die  Schwingungen  des  comph- 
cirten  Kreises  gleich  sind  jenen  der  beiden  Einzelkreise.  Dies  aber  ist  die 
V.  Oettingen'sche  Voraussetzung. 
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berechnet,  worin  lik  die  Länge,  d  den  Durchmesser  des  die 
Capacitäten  Ci  und  Ck  verbindenden  Drahtes  in  Centimetern 
bedeutet.  Die  Capacitäten  c^  und  c^  berechnen  sich  nach  der 
Formel 

1       Rl  1 


Ci  = 


2       48/    9.1020 


8) 


wenn    /?,   den   Radius,    8,   die  Distanz   der   die  Capacität   Ci 
bildenden  Platten  in  Centimetern  ausdrückt. 


Tab 

eile 

[V. 

^tl  j 

« 

6 

5 

4 

3 

X/4 

A/4 

X/4 

A/4 

X/4 

A/4 

X/4 

A/4 

X/4 

A/4 

10 
'  20 

2-22 
(2-35) 

6-55 
(6-96) 

1-33 
(1-52) 

6-25 

(6-72) 

• 

2-97 
(301) 

6-87 
(7-3) 

1-85 
(1-94) 

3-29 
(3-34) 

6-37 
(6-81) 

7-16 
(7-57) 

Die  vorhandenen  Unterschiede  zwischen  den  beobachteten 
und  berechneten  Werthen  erklären  sich  wohl  ungezwungen 
einerseits  aus  den  Vernachlässigungen,  welche  in  den  Voraus- 
setzungen der  mitgetheilten  Theorie  gemacht  wurden  (Annahme 
capacitätsloser  Drähte  und  inductionsfreier  Condensatoren), 
anderseits  aus  den  Ungenauigkeiten,  welche  der  Berechnung 
der  Lik  und  Ci  nach  Formel  7)  und  8)  von  Natur  aus  anhaften. 
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Die  Sitzungsberichte  der  mathem.-naturw,  Classe 
erscheinen  vom  Jahre  1888  (Band  XCVII)  an  in  folgenden 
vier  gesonderten  Abtheilungen,  welche  auch  einzeln  bezogen 
werden  können: 

Abtheilung  L  Enthält  die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mineralogie,  Krystallographie,  Botanik»  Physio- 
logie der  Pflanzen,  Zoologie,  Paläontologie,  Geo- 
logie. Physischen  Geographie  und  Reisen. 

Abt  Heilung  IL  a.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mathematik,  Astronomie,  Physik,  Meteorologie 
und  Mechanik, 

Abtheilung  IL  b.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Chemie. 

Abtheilung  II L  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Anatomie  und  Ph^^siologie  des  Menschen  und  der 
Thiere,  sowie  aus  jenem  der  theoretischen  Medictn, 

Dem  Berichte  über  jede  Sitzung  geht  eine  Übersicht  aller 
in  derselben  vorgelegten  Manuscripte  voran. 

Von  jenen  in  den  Sitzungsberichten  enthaltenen  Abhand- 
lungen, zu  deren  Titel  im  Inhaltsverzeichniss  ein  Preis  beigesetzt 
ist,  komirien  Separalabdrücke  in  den  Buchhandel  und  können 
durch  die  akademische  Buchhandlung  F.  Tempsky  (Wien, 
IX*.  Wasagasse  12)  zu  dem  angegebenen  Preise  bezogen  werden. 

Die  dem  Gebiete  der  Chemie  und  verwandter  Thelle  anderer 
Wissenschaften  angehörigen  Abhandlungen  werden  auch  in  be- 
sonderen Heften  unter  dem  Titel:  »Monatshefte  für  Chemie 
und  verwandte  Theile  anderer  Wissenschaften*  heraus- 
gegeben. Der  Pränumerationspreis  für  einen  Jahrgang  dieser 
Monatshefte  beträgt  5  fl.  oder  10  Mark. 

Der  akademische  Anzeiger,  welcher  nur  Original-Auszüge, 
oder,  wo  diese  fehlen,  die  Titel  der  vorgelegten  Abhandlungen 
enthält,  wird,  wie  bisher,  acht  Tage  nach  jeder  Sitzung  aus- 
gegeben. Der  Preis  des  Jahrganges  ist  1  Q,  50  kr.  oder  3  Mark, 
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CIV.  BAND.  III,  UND  IV.  HEFT. 
JAHRGANG  1895*  —  MÄRZ  UND  APRIL, 


ABTHEILUNG  II.  a. 

BITTHALT    DIE  ABHAHOLUNGEN    AUS   OEM    GEBfETE    DER  MATHEMATIK, 
ASTBOKOMfE,  PHYSIK.  METEOROLOGIE  UND  DER  MECHANIK. 


(MIT  6  TEXTPIGÜTJEN.) 


"^^^^^ 


WIEN,  1895. 

ACfS  OlStf    KAISERLICH-KÖNIGLICHEN   IIOF^  UND  STAATSDRUCKEREL 


m  COMMISSION  BEI   F.  TEMPSKY, 


INHALT 

des  3,  und  4  Heftes  März  und  April  1895  des  CIV.  Bandes,  Äbtheilung  IL  a. 
der  Sitzung^beriehte  der  mathem,-naturw,  Classe. 

Stile 
VII,  Siuving  vom  7,  MärsE  1805:  Übersicht      ....  .        .     185 

vm,  Sitzung  vom  14,  MäfÄ  1895:  Übersicht    . .     t87 

Hepp^rger  /*,  v..  Über  die  Helligkeit  des  verfinsterten  Mondes  urrd 
die  scheinbare  Vergrös!»emng  des  Erdssehuttens.  (Mit  SText- 
figuren.)lPreis:4t)kn  =  80Prb^] im 

IX*  Sluung  vom  21,  Miira  1895:  Übersicht   *    .    , 226 

Flaschnuinn  L.,   SlrÖinimg  der  Elektricität  in  RotfitionsflÄchen. 

iPreis:  20  kr.  =  4ü  Pfg.] 227 

Tumlirz  O.,  Die  Emiftmirigs warme  in  Lösungen.  (Mit  1  Tcxiligur  ) 

[Prcis:Z5kr  =  60Pfg,I     . .245 

X.  Sitzung  vom  4,  April  1893:  Übersicht  .    . *     271 

Schnetäkr  B.,  R.  t^,   Über  die    innere  Reibung  und  elekinsche 

Leiiungsfdhigkeit  von  Quecksilber  und  einigen  Amalgamen. 

[Preis:  10  kn  ='ia  Pfg]     .    .    .    .    ^    , 273 

WassfHUtJt  A^t  über  die  Transrormation  des  Zwanges  in  aügemeiae 

Cofjrdinaten.  [Preis:  lU  kr.  =  20  Pfg.j  ,    . 2Sl 

Ktrmr  v,  Mariiaun  F\  Eine  paläoklimatülogische  Studie.  [Preis: 

lOkr.  —  20Pfg.]      .........        . 286 

Wiryr  £,.  Zur  Theorit:  der  Bewegung  eines  starren  Systems  -  ,  .  2Ö2 
DaHtsdur  T.,  f.,  Über  die  Ellipse  vom  kkinston  ümhinge  durch 

drei  gegebene   Punkte.  (IL  Minheilung.)   [Preis:  45  kr.  ^ 

gOPfg.] .*-.... 301 

Hatm  /.,  Die  Verhältnisse  der  Luftfeychtigkeit  auf  dem  Sonnblick- 

gipfei  (Mit  S  Textfiguren.)  [Preis:  50  kr  =.  l  Mk.],       ,    .    351 

XJ.  Sitzung  vom  25.  April  1895:  Übersicht     .......  .    402 


Preis  des  ganzen  Heftes:  1  fl.  70  kr.  -  3  Mk.  40  Pfg. 
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VII.  SITZUNG  VOM  7.  MÄRZ  1895. 


Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  IX — X  (November 
und  December  1894),  Abtheilung  IL  a.  des  103.  Bandes  der 
Sitzungsberichte,  ferner  das  Heft  I  (Jänner  1895)  des 
16.  Bandes  der  Monatshefte  für  Chemie  vor. 

Herr  Prof.  Dr.  O.  Tumlirz  an  der  k.  k.  Universität  in 
Czemowitz  übersendet  eine  Abhandlung,  betitelt:  »Die  Er- 
starrungswärme in  Lösungen«. 

Der  Secretär  legt  ein  versiegeltes  Schreiben  behufs 
Wahrung  der  Priorität  von  Herrn  F.  C.  Lukas,  Rechnungs- 
official  der  k.  k.  statistischen  Central-Commission  in  Wien  mit 
der  Aufschrift:  »Rotationsreihen«  vor. 

Das  w.  M.  Herr  Oberbergrath  E.  Mojsisovics  Edler 
v.  Mojsvar  überreicht  eine  Abhandlung  des  Herrn  Gejza 
V.  Büke  wski  in  Wien,  unter  dem  Titel:  »Die  levantinische 
Molluskenfauna  der  Insel  Rhodus«  (II.  Theil,  Schluss). 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  H.  Weidel  überreicht  folgende  zwei 
im  I.  chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Universität  in  Wien 
ausgeführte  Arbeiten  von  Carl  Oettinger: 

1.  »Über  die  Umwandlung  des  Triamidophenols  in 
das  1-,  2-,  3-,  5-Phentetrol«. 

2.  »Zur  Kenntniss  der  Acetylproducte  des  Triamido- 
phenols«. 

Herr  Intendant  Hofrath  F.  Ritter  v.  Hauer  überreicht  eine 
Abhandlung  von  Dr.  A.  Bittner  in  Wien:  »Über  zwei  un- 
genügend bekannte  Crustaceen  des  Vicentinischen 
Eocäns«. 

13* 
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Herr  Dr.  Ed.  Mahl  er  in  Wien  überreicht  eine  Abhandlung 
unter  dem  Titel:  »Zur  Chronologie  der  Babylonier«. 

Herr  Prof.  Dr.  Wilhelm  Wirtinger  an  der  k.  k.  Univer- 
sität in  Innsbruck  überreicht  eine  Mittheilung:  »Zur  Theorie 
der  allgemeinen  Thetafunctionen«. 

Schliesslich  legt  der  Vorsitzende,  Herr  Prof.  E.  Suess, 
eine  neue  Collecte  von  photographischen  Mondbildern 
vor,  welche  Herr  Prof  Dr.  L.  Weineck,  Director  der  k.  k.  Stern- 
warte in  Prag,  mit  einem  hierauf  bezüglichen  Schreiben  ein- 
gesandt hat. 

Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Ithaka,  U.  S.  New  York,  Cornell  University,  The  Physical 
Review.  Editors:  Edward  L.Nicholsand  Ernest  Merritt. 
Vol.  IL— X.  January— February  1895.  New  York,  1895;  8«. 


187 


VIII.  SITZUNG  VOM  14.  MÄRZ   1895. 


Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  VIII — X  (October 
bis  December  1894),  Abtheilung  I  des  103.  Bandes  der  Sitzungs- 
berichte vor,  womit  nun  der  Druck  dieses  Bandes  in  allen 
Abtheilungen  vollendet  ist. 

Das  w.  M.  Herr  Oberbergrath  E.  Mojsisovics  Edler 
V.  M  o  j  s  V ar  legt  eine  Abhandlung  von  Dr.  Carl  Diener  vor,  unter 
dem  Titel:  »Mittheilungen  über  triadische  Cephalo- 
podenfaunen  von  der  Ussuri-Bucht  und  der  Insel 
Russkj  in  der  ostsibirischen  Küstenprovinz«. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  A.  Weich  sei  bäum  überreicht  eine 
Abhandlung  aus  dem  pathologisch-anatomischen  Institute  der 
k.k.  Universität  in  Wien  von  Dr.  K.Buday,  betitelt:  »Beiträge 
zur  Lehre  von  der  Osteogenesis  imperfecta«. 

Das  w.  M.  Herr  Director  E.  Weiss  überreicht  eine  Abhand- 
lung von  Prof.  Dr.  J.  V.  Hepperger  in  Graz  unter  dem  Titel: 
»Über  die  Helligkeit  des  verfinsterten  Mondes  und 
die  scheinbare  Vergrösserung  des  Erdschattens«. 

Herr  Dr.  F.  Czapek  überreicht  eine  im  pflanzenphysio- 
logischen Institute  der  k.  k.  Wiener  Universität  ausgeführte 
Arbeit:  »Über  Zusammenwirken  von  Heliotropismus 
und  Geotropismus«. 
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Der  Vorsitzende,  Herr  Vicepräsident  E.  Suess,  zeigt 
und  bespricht  zwei  von  dem  ausw.  c.  M.  Herrn  M.  Loewy, 
Director  der  Pariser  Sternwarte,  und  Herrn  Puiseux  mit 
dem  grossen  Equatorial  coude  dieser  Sternwarte  angefertigte 
Bilder  von  Theilen  des  Mondes. 
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Ober  die  Helligkeit  des  verfinsterten  Mondes 
und  die  scheinbare  Vergrösserung  des  Erd- 
schattens 


Dr.  J.  V.  Hepperger, 

Professor  an  der  k.  k.  Universität  in  Graz. 
(Mit  2  Textflgurcn.) 

Es  ist  schon  seit  langer  Zeit  bekannt,  dass  die  Helligkeit 
des  im  Kemschatten  der  Erde  liegenden  Theiles  der  Mondober- 
fläche von  dem  durch  die  Erdatmosphäre  dorthin  gebrochenen 
Sonnenlichte  herrührt  und  daher  wesentlich  von  dem  Grade  der 
Durchsichtigkeit  und  dem  Brechungsvermögen  unserer  Atmo- 
sphäre abhängt.  Unter  Umständen  kann  die  Helligkeit  während 
einer  totalen  Finsterniss  soweit  abnehmen,  dass  der  Mond  un- 
sichtbar wird,  wie  die  Finsternisse^  vom  9.  December  1620 
(Bericht  von  Cysat  an  Kepler),  25.  April  1642  (Hevel)  und 
6.  Juni  1816  (Steph.  Lee  in  London)  dargethan  haben. 

Diese  Abhängigkeit  der  Helligkeit  von  den  wechselnden 
Trübungen  in  unserer  Atmosphäre,  sowie  der  erst  in  neuester 
Zeit  behobene  Mangel  an  verlässlichen  Extinctionsbeobach- 
tungen  mag  dazu  beigetragen  haben,  dass  die  Intensität  der 
Beleuchtung  des  verfinsterten  Mondes  noch  nie  Gegenstand 
eingehender  Untersuchung  geworden  ist.^  Durch  einige  vor 


J  R.  Wolf,  Handbuch  der  Astronomie,  Zürich  1890,  I.  Bd.,  S.  519. 

2  Laplace  scheint  sich  hiemit  nur  sehr  flüchtig  befasst  zu  haben,  wie 
aus  der  Bemerkung  in  >Oeuvres  Completes  de  Laplacec  torae  VI,  livre  I,  chap.  16, 
hcr\'orgeht,  dass,  wenn  das  Licht  in  unserer  Atmosphäre  keine  Absorption  er- 
fahren würde,  der  Mittelpunkt  des  Mondes  bei  einer  centralen  Finsterniss  mehr 
Licht  empfangen  würde,  als  bei  voller  Beleuchtung  durch  die  Sonne  (während 
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wenigen  Jahren  veröffentlichte  Beobachtungen  der  Helligkeit 
des  verfinsterten  Mondes  angeregt,  habe  ich  mir  die  Aufgabe 
gestellt,  die  Helligkeit  aus  den  Elementen  der  Finsternisse  zu 
berechnen.  Es  liegt  in  der  Natur  dieses  Problems,  dass  eine 
genaue  Lösung  desselben  nicht  gegeben  werden  kann,  so  lange 
die  meteorologischen  Verhältnisse  der  Erdatmosphäre  nicht 
ihrem  vollen  Umfange  nach  bekannt  sind.  Man  wird  aber  auch, 
um  die  Schwierigkeiten,  die  sich  der  analytischen  Behandlung 
des  Problems  entgegenstellen,  einigermassen  zu  mindern,  ge- 
nöthigt  sein,  gewisse  vereinfachende  Annahmen  zu  machen, 
wozu  man  umsomehr  berechtigt  ist,  als  auch  die  Wirkungen 
von  Refraction  und  Absorption  nur  näherungsweise  angegeben 
werden  können. 

Es  wird  in  Folgendem  davon  abgesehen,  dass  die  Hellig- 
keit der  Sonne  gegen  den  Rand  zu  abnimmt,  und  die  Sonne  als 
eine  durchaus  gleichmässig  leuchtende  Scheibe  vorausgesetzt. 
Ferner  wird  angenommen,  dass  die  Erdoberfläche  und  die 
Flächen  gleichen  Druckes  und  gleicher  Temperatur  in  der 
Atmosphäre  concentrische  Kugelflächen  seien  und  der  Einfluss 
localer  Trübungen  vernachlässigt  werden  könne.  Des  Weiteren 
wird  die  Annahme  gemacht,  dass  alle  Punkte  der  Mondober- 
fläche sich  in  demselben  Abstände  vom  Erdmittelpunkte 
befinden  und  daher  die  Begrenzung  des  Erdschattens  auf  dem 
Monde  durch  einen  Kreisbogen  dargestellt  sei.  Da  die  Hellig- 
keit irgend  eines  im  Schattenkegel  der  Erde  gelegenen  Punktes 
von  den  Refractions-  und  Absorptionsbeträgen  der  verschiedenen 
atmosphärischen  Schichten  abhängt,  werde  ich  mit  den  hierauf 
Bezug  nehmenden  Untersuchungen  beginnen. 

Refraction. 

Bei  Vernachlässigung  der  Abplattung  der  Erde,  sowie  der 
Verschiedenheit  der  Lufttemperatur  in  gleichen  Abständen  vom 
Erdcentrum  ist  der  Weg  jedes  die  Atmosphäre  durchsetzenden 


er  thatsächlich  bei  mittlerem  Abstände  des  Mondes  von  der  Erde  nur  ungefähr 
i/ßQ  der  dem  Volllichte  entsprechenden  Lichtmenge  erhält)  und  dass  durch  die 
Absorption  das  Verhältniss  dieser  Lichtmengen  bei  Finsternissen  im  Apo- 
gäum 0'02,  im  Perigäum  0*0036  werde  (dieses  Verhältniss  ist  annähernd 
gleich  0-000008,  respective  0-000002). 
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Lichtstrahles  eine  Curve,  welche  durch  die  Linie  der  kürzesten 
Entfernung  vom  Erdmittelpunkte  in  zwei  symmetrisch  zu  der- 
selben verlaufende  Äste  getheilt,  mithin  in  ihrem  Scheitelpunkte 
getroffen  wird.  Die  ganze  Ablenkung,  welche  der  Lichtstrahl 
durch  die  Atmosphäre  erleidet,  ist  sonach  gleich  dem  doppelten 
Betrage  der  Horizontalrefraction  für  den  Scheitelpunkt  der 
Curve  und  nach  jeder  Refractionstheorie  nur  eine  Function  des 
in  verticaler  Richtung  gemessenen  Abstandes  dieses  Punktes 
von  der  Erdoberfläche.  Da  die  verschiedenen  Refractionstheorien 
auf  verschiedenen  Annahmen  über  die  Temperaturänderung 
innerhalb  der  Grenzen  der  Atmosphäre  basiren  und  die  in 
ihnen  auftretenden  Constanten  meist  so  bestimmt  sind,  dass 
die  beobachteten  Refractionen,  welche  vorzüglich  von  der  Be- 
schaffenheit der  untersten  Luftschichten  abhängen,  möglichst 
gut  dargestellt  werden,  so  ist  zu  erwarten,  dass  die  aus  ver- 
schiedenen Theorien  berechneten  Refractionen  nicht  unwesent- 
lich von  einander  abweichen  werden,  und  zwar  um  Beträge, 
welche  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  mit  der  Erhebung  des 
Scheitelpunktes  der  Lichtcurve  zunehmen.  Je  rascher  die 
Dichte  der  Luft  mit  wachsender  Höhe  abnimmt,  desto  schneller 
erfolgt  auch  die  Abnahme  der  Refraction. 

Nun  gibt  es  allerdings  kein  sicheres  Kriterium  für  die 
Aufstellung  einer  Grenze,  unter  welcher  die  Dichte  der  Luft 
in  sehr  grossen  Höhen  nicht  angenommen  werden  darf,  indem 
die  hierauf  bezugnehmenden  Erscheinungen  immerhin  auf 
verschiedene  Weise  erklärt  werden  können.  So  fehlt  es  auch 
nicht  an  Hypothesen  über  die  Ursache  des  Leuchtens  der 
Sternschnuppen.  Hievon  dürfte  jedoch  jene,  und  wie  mir 
scheint  mit  Recht,  die  meisten  Anhänger  besitzen,  welche  das 
Leuchten  als  eine  Folge  der  durch  den  Widerstand  der  Luft 
hervorgerufenen  Wärmeentwicklung  betrachtet.  Zur  Berech- 
nung dieser  Wärmeentwicklung  macht  Herr  Schiaparelli^ 
zwei  auf  ballistischen  Experimenten  beruhende  Annahmen, 
dass  die  Abhängigkeit  des  Widerstandes  U  von  der  in  Metern 
ausgedrückten  Geschwindigkeit  u  durch  die  Formeln  dar- 
gestellt werde  : 

1  Entwurf  einer  astronomischen  Theorie  der  Sternschnuppen,  übersetzt 
von  G.  V.  Boguslawski;  erste  und  zweite  Note. 
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I. 
II. 
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f7  =  00260 


0-w)-- 


f7=  0-0387  [l-.(^ 


— T 

600/ 


U  bedeutet  den  von  der  Luft  bei  der  Temperatur  0**  im 
Niveau  des  Meeres  auf  den  Quadratmeter  des  grössten  Kreises 
des  Projectils  ausgeübten  Überdruck  in  Kilogrammen.  Die 
absolute  Temperatur  7',  auf  welche  eine  Luftschicht  von  der 
Temperatur  T  durch  Compression  gebracht  wird,  erhält  man 
aus  der  Formel 


IL 

T 


(o-02643-^J 


f/\0-2933 


Für  u  =  72000  w  und  T=  123  (=  —150**  C.)  wird  nach 
Formel  L* 

r=  11493  (=  11220"  C), 

nach  Formel  II: 

r  =  42776  (=  42503**  C). 

Die  Abnahme  der  Geschwindigkeit  einer  in  verticaler  Rich- 
tung in  die  Atmosphäre  mit  einer  anfänglichen  Geschwindig- 
keit von  72000  m  eindringenden  Kugel  von  4  cm  Durchmesser 
und  dem  specifischen  Gewichte  3*5  lässt  sich  aus  folgender 
Zusammenstellung  ersehen. 


Formel  I 

Formel  ü 

H 

P 

P 

72000 w 

0000mm 

0-0000  ww 

60000 

0-038 

0-0005 

48000 

0-096 

0-0013 

36000 

0192 

0-0031 

24000 

0-383 

0-0082 

12000 

0-9Ö0 

0  0358 

p  bedeutet  die  in  Millimetern  ausgedrückte  Höhe  der 
Quecksilbersäule,  welche  dem  Luftdrucke  in  jener  Schicht  das 
Gleichgewicht  hält,  in  welcher  die  anfängliche  Geschwindigkeit 
auf  die  beigefügte  Zahl  reducirt  erscheint.  Aus  dieser  Tafel  ist 
ferner  die  rasche  Abnahme  von  p  beim  Übergange  von  Formel  I 
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auf  II  ersichtlich.  Da  p  dem  Durchmesser  der  Kugel  und  dem 
specifischen  Gewichte  derselben  proportional  ist,  letzteres  aber 
für  die  überwiegende  Mehrheit  der  Sternschnuppen  den  an- 
genommenen Werth  nicht  viel  übersteigen  wird,  während  der 
Diameter  derselben  im  Durchschnitte  wahrscheinlich  viel 
kleiner  ist  als  4  cm,  so  nimmt  die  Geschwindigkeit  der  Stern- 
schnuppen nach  Formel  II  mit  der  Drucksteigerung  in  der 
Atmosphäre  bereits  so  rapid  ab,  dass  man  durch  Einführung 
einer  höheren  Potenz  von  u  in  den  Ausdruck  für  U  der  Wahr- 
heit kaum  näher  kommen  dürfte. 

Nach  Herrn  Newton  ist  für  die  Novembermeteore 
(Leoniden),  welche  den  Elementen  ihrer  Bahn  zufolge  mit 
einer  relativen  Geschwindigkeit  von  etwa  70  km  in  die  Atmo- 
sphäre eindringen,  die  mittlere  Höhe  des  Aufleuchtens  circa 
155  km.  In  dieser  Höhe  müsste  nach  den  gemachten  Annahmen 
die  Dichte  der  Luft  noch  so  gross  sein,  dass  die  durch  Com- 
pression  bewirkte  Temperatursteigerung  das  Glühen  der  Körper 
rechtfertigt.  Untersuchen  wir  von  diesem  Gesichtspunkte  aus 
zunächst  Ivory's  Theorie  der  Refraction,  in  welcher,  unter 
Beibehaltung   der   üblichen   Bezeichnungsweise   (p  =  Dichte, 


p  =1  Druck,  /  =:  Temperatur,  5  •= 


r — a 


etc.): 


P  =  ?o^- 


'=HI"-^l<'-''"' 


Po 


(j    1  +mt 
Co    1  +  «'^0 ' 


Hieraus  erhält  man  für  folgende  Höhen 


Höhe 
80  km 

100 

120 

140 

160 


log  —  +20 
Po 

14-8249 

13-4691 

12-1134 

10-7575 

9-4006 


0- 003950  mw 

174 

8 

0 

0 


60^5 
60-5 
60-5 
60-5 
60-5 


m  =  0-00367; 


log  I— "^  =9-85;09— 10. 
l  +  mt. 


194  J.  V.  Hepperger, 

Formel  II  gibt  für  eine  Geschwindigkeit  von  72000  m 
log  [/=  12-3323;  ist  /  =  — 60-5,  also  7  =212,  so  wird 
V  z=  62830  (=  62557**  C).  Die  Erwärmung  eines  Körpers 
durch  ein  glühendes  Gas  hängt  ausser  von  der  Temperatur  des 
Gases  auch  von  der  Dichte  desselben,  sowie  von  der  Zeit  der 
Berührung  ab.  Bezeichnet  P,  D  Druck  und  Dichte  der  com- 
primirten  Luft,  p,  p  Druck  und  Dichte  der  Luft  vor  der  Com- 
pression,  k  das  Verhältniss  der  specifischen  Wärme  bei  con- 
stantem  Druck  zu  jener  bei  constantem  Volum,  so  ist 


p 

p 

-  i^x - 

demnach 

log|-=8 
log =  0 

•4283 
9564 

und  es  wird 

150  *m 

Höhe 

160*«» 

Po 
D  ■ 

Po 

p  ' 

9205 

43960 

.... 

40 
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In  diesen  Höhen  wäre  sonach  der  Druck  der  comprimirten 
Luft  noch  viel  kleiner  als  der  Atmosphärendruck  an  der  Erd- 
oberfläche und  daher  die  durch  Compression  des  Meteors 
erzeugte  Wärme  verschwindend  klein.  Auch  wird  die  geringe 
Dichte  der  erhitzten  Luftschicht  den  Erwärmungsprocess 
wesentlich  verlangsamen,  indem  die  in  einer  bestimmten  Zeit 
dem  Körper  zugeführte  Wärme  dieser  Dichte  proportional  ist 
Wenn  das  Meteor  während  einer  vollen  Secunde  der  Erwärmung 
durch  eine  glühende  Luftschicht  von  der  einer  Höhe  von  \bOknt 
respective  160*m  entsprechenden  Dichte  D  ausgesetzt  gewesen 
wäre,  so  würde  die  Temperatursteigerung  ungefähr  so  gross 
sein  wie  jene,  welche  es  durch  eine  unter  dem  Atmosphären- 
druck Pq  glühende  Luftschicht  von  derselben  Temperatur  im 
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Zeiträume  von  7*0»  respective  V^g^j  Secunde  erfahren  hätte.  Da 
die  Dichte  der  Luft  nach  Ivory's  Theorie  so  rasch  abnimmt, 
dass  sie  bei  einer  Höhenzunahme  von  \Okm  nur  ungefähr  Vs 
des  ursprünglichen  Werthes  beträgt,  so  ist  die  Zeit,  während 
welcher  die  Meteore  des  Novemberschwarmes  in  ihren  Bahnen 
bis  zu  einer  Höhe  von  1 55  km  sich  beträchtlich  erwärmen, 
kleiner  als  1  Secunde  und  die  aufgenommene  Wärmemenge 
wahrscheinlich  noch  geringer  als  jene,  welche  ihnen  unter  dem 
Drucke  p^  in  Viooo  Secunde  zugeführt  worden  wäre.  In  so 
kurzer  Zeit  dürfte  selbst  eine  Flamme,  deren  Temperatur 
62000*  C.  beträgt,  kaum  im  Stande  sein,  einen  Körper  derart 
zu  erhitzen,  dass  das  von  ihm  ausgestrahlte  Licht  in  so  grosser 
Entfernung  noch  solchen  Eindruck  macht,  wie  das  Aufleuchten 
einer  Sternschnuppe. 

Noch  klarer  offenbart  sich  die  geringe  Eignung  der 
Ivory*schen  Theorie,  auf  mechanischem  Wege  das  Glühen  der 
Meteore  zu  erklären,  wenn  man  die  hiezu  nöthige  Wärme- 
menge mit  der  zur  Überwindung  des  Luftwiderstandes  aufge- 
wendeten Arbeit  in  Beziehung  bringt.   Die  Arbeit  A,  bezogen 

auf  den  Quadratmeter  des  grössten  Kreises  =:  a  i  —  U.ds;  bei 

J  Po 
Vernachlässigung  der  Geschwindigkeitsabnahme  erhält  man 

A^  = 


Q  =  aUl—ds;  A  <  Aq 

J   fa 


und  da  für  Höhen  über   \00km   bei  der  Differentiation  der 
Gleichung 

das  zweite  Glied  unbedenklich  vernachlässigt  werden  kann, 

Pi  =  Dichte  der  Schicht,  bis  zu  welcher  das  Meteor  in  verticaler 
Richtung  vorgedrungen  ist. 

Für  log  C/=  12-3323  wird   log  >lo  =  16- 1389+log^. 

Po 
Wenn  die  ganze  Arbeit  in  Wärme  umgesetzt  würde,  so  wäre 
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die  Anzahl  der  durch  eine  Kugel  von  4  cm  Durchmesser 
erzeugten  Wärmeeinheiten  (Arbeitsäquivalent  der  Wärme- 
einheit =1  430  kgm)  in  \50km,  respective  160*»«  Höhe  4*83, 
respective  1*01.  Hieraus  folgt,  dass  selbst  in  dem  Falle,  dass 
diese  Wärmemenge  einem  einzigen  Gramm  der  meteorischen 
Substanz  mitgetheilt  wird,  die  Temperatur  kaum  höher  steigen 
würde,  als  auf  20000,  respective  4000**  C.  Wenn  man  bedenkt, 
dass  nur  ein  kleiner  Theil  der  verlorenen  Energie  dem  bewegten 
Körper  in  Form  von  Wärme  rückerstattet  wird,  dass  ferner  der 
Durchmesser  der  Sternschnuppen  im  Mittel  wahrscheinlich 
wesentlich  kleiner  als  4  cm  und  die  entwickelte  Wärme  dem 
Quadrate  des  Durchmessers  proportional  ist,  so  kann  man  sich 
der  Überzeugung  nicht  verschliessen,  dass  die  Dichte  der  Luft 
in  den  Höhen,  in  welchen  sich  das  Sternschnuppenphänomen 
darbietet,  viel  grösser  sein  muss  als  jene,  welche  aus  Ivory's 
Theorie  folgt. 

Dieses  Erforderniss  wird  durch  die  der  BesseTschen 
Theorie  zu  Grunde  liegende  Annahme  über  die  Änderung  der 
Dichte  erfüllt.  Da  die  in  meiner  Abhandlung  »Zur  Theorie  der 
astronomischen  Refraction«^  entwickelte  Refractionsformel  auf 
derselben  Annahme  basirt  und  die  Refractionen  in  der  Nähe 
des  Horizontes  hiedurch  besser  dargestellt  werden,  als  nach 
der  Bess ersehen  Formel,  habe  ich  auch  zur  Berechnung  der 
Horizontalrefraction  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Höhe  der 
Lichtcurve  über  der  Erdoberfläche  mich  ersterer  Formel  bedient. 

Bedeutet  p,  p,  g^  t  Dichte,  Druck  der  Luft,  Schwerkraft  und 
Temperatur  in  der  Entfernung  r  vom  Erdcentrum  und  der 
Index  0,  dass  sich  diese  Grössen  auf  die  Erdoberfläche  beziehen, 
so  ist,  wenn  a^  den  Erdhalbmesser  ausdrückt  und  w  den  Aus- 
dehnungscoefficienten  der  Luft  für  1**  C.: 


3='-=^; 


"~Po^o'  '^-^n/o        \+mtJ' 


^'*        1+cpo  '      ^~^''^Po    l+tnt  '      1+mt  l+»M/o' 

V--L--     v-u.   -A-     o-oe-^-        1   -  1  ,  v(v-l^-ßo) 


1  Diese  Sitzungsberichte,  Bd.  102,  Abth.  II.  a.  April  1893. 
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und  die  Horizontalrefraction  an  der  Erdoberfläche  Sq  in  Bogen- 
secunden: 

»       sinl"V  HJ9.    v/l— *oSin*<p' 

sin<p,  =  V^l— v; 
fi  =40''16'54'4. 

Durch  Entwicklung  dieses  Integrals  in  eine  nach  Potenzen 
von  k^  fortschreitende  Reihe  erhält  man 


I 


Vi    VI— *?sin«(p 


Die  Werthe  der  Constanten  sind  folgende: 


*„  =  0-680490, 
logt,  =9-448640, 
log*g  =  9-25764, 
log  ^3  =  9- 12508, 
log  *^  =  9-0230, 
log*5  =  8-9401, 
logtg  =  8-870, 
logt,  =  8  811, 

4"  =  773-354, 


logßo  =  6-747845, 

log  («^  =  9  762745, 

logv  =  9-764906, 

log*o  =  9-642700, 


motna, 


o'^o 


l  +  mL 


=  81-00, 


/o  =  9'3C. 


Um  die  Horizontalrefraction  0,  für  einen  um  a,  vom  Erd- 
centrum entfernten  Punkt  abzuleiten,  muss  man  an  Stelle  der 
bisherigen  Constanten  jene  setzen,  welche  für  a^  Geltung 
haben. 

Es  sei 


^  =  ^:=^; 


A  =  ^ 


'       Pia 


'-    '\1,       1  +  mtJ'      Pi-l+cpi' 
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SO  wird 

^0  _^i   t  +  ^^o 
^1  ^0   l  +  w^i' 

Durch  die  Annahme  mg  =  «i  wird 

X,  _  «1  1  +  »t/o 
x^  ~  ao  1 4-  w/, 

oder  näherungsweise 

/j  _  X,  _  I  +  w/q 


/j         x,        14-  w»/. 
Die  neuen  Constanten  sind  demnach : 

J_  =  J_(H.81A),  ^-V-i=^> 

*1  *0  *1 


und  man  erhält  die  Horizontalrefraction  für  die  Höhe  a^ — a^ 
durch  die  Formel 

Die  Coefficienten  b^,  fr^...  sind  dieselben,  wie  in  der 
Gleichung  für  0^,  da  die  Integrationsgrenzen  sich  nicht  ge- 
ändert haben.  Die  nach  dieser  Formel,  in  welcher  die  Zahl  der 
einzubeziehenden  Glieder  für  wachsende  A  rasch  abnimmt, 
berechneten  Refractionen  sind  in  der  Tafel  auf  S.  224  enthalten. 
Für  A  =  O'OOl  gibt  diese  Formel  fast  genau  denselben  Werth, 
wie  die  BesseTsche  Formel,  wenn  in  derselben  /  der  Tempe- 
raturabnahme entsprechend  geändert  wird.  Für  grössere  A  gibt 
letztere  Formel  etwas  kleinere  Refractionen  und  dürfte  der 
Unterschied  im  Maximum  bis  auf  etwa  15''  anwachsen. 

Dichte,  Druck  und  Temperatur  der  Atmosphäre  werden 
für  ein  gegebenes  A  durch  folgende  Gleichungen  bestimmt: 
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/»oo 

?  =  Pi«-"'^';        Pi  =  Po«""^;        Pi  =  «iPi  /      ge-'^''ds! 

Jo 

oder,  wenn  man  für  g  den  Anfangswerth  g^  setzt: 

P   -  ^iPi^i   •         p_/j...         1  +  w/,  _  a,^i 
p,_      ^      ,        ;;o-^o--?o-Po.         H-m/„-x,/„^/ 

Da  die  zur  Ableitung  der  Formel  p  =  Po^~**^  gemachte 

Annahme  p  -=  p^.e  '•  die  Druckabnahme  wegen  Vernach- 
lässigung der  Temperaturänderung  zu  langsam  erfolgen  lässt, 
so  gibt  die  Formel  auch  die  Dichte  zu  gross,  wesshalb  der 
hieraus  bestimmte  Druck  p^  für  A  =  0  nicht  in  p^  übergeht, 
sondern  merklich  grösser  bleibt.  Die  Werthe  von  p,  p,  t  für 
Höhen  zwischen  SOifew  und  160if»  sind  folgende: 


Höhe 

log  — -t- 10 

Po 

log  — +10 

Po 

P 

t 

80  *f«. 

.      6-2255 

5-9636 

0-069890  »MW 

— 118?3 

100         . 

.      5-2819 

4-9670 

7044 

—  136-0 

120         . 

.      4-3382 

3-9759 

719 

—  150-1 

140 

.      3-3946 

2-9893 

74 

—  161-7 

150       . 

. .      2-9228 

2-4974 

24 

—  166-7 

160       . 

. .     2-4502 

2-0056 

8 

—  171-3 

Für 

«  =  72000  m 

wird 

Höh 

\f>Okm 

160  Ä«« 

t' 

38060»  C. 
8 

36870»  C. 
23 

Po 

D 

Po 

P 

1 

17 

1 
6 

Nach  dieser  Hypothese  werden  sich  demnach  die  Meteore 
trotz  der  niedrigeren  Temperatur  der  umgebenden  Luft  wegen 
der  bedeutend  grösseren  Dichte  derselben  viel  rascher  er- 
wärmen, als  nach  Ivory's  Theorie.   Ferner  wird 

iPo 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  14 


Ja,        Po  *lF 
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Die  geleistete  Arbeit  ist  wegen  der  Geschwindigkeitsabnahme 
etwas  kleiner.  Ein  Meteor  von  4  cm  Durchmesser,  dessen 
specifisches  Gewicht  3*5  ist,  würde  in  einer  Höhe  von  \bOkm 
eine  um  830  w,  in  einer  Höhe  von  160*m  eine  um  270  w 
kleinere  Geschwindigkeit  besitzen,  als  beim  Eintritte  in  die 
Atmosphäre.  Sieht  man  von  diesem  Geschwindigkeitsverluste 
ab,  so  ist  das  Wärmeäquivalent  der  Arbeit  bei  150  im  und 
\QOknt  gleich  1704,  respective  551.  Selbst  wenn  nur  Vioo  dieser 
Wärmemenge  auf  den  bewegten  Körper  übergeht,  dürfte  seine 
äusserste  Schicht  in  lebhafte  Gluth  versetzt  werden. 

Absorption. 

Laplace  hat  durch  die  Annahme,  dass  die  absorbirende, 
sowie  die  brechende  Kraft  der  Luft  ihrer  Dichte  proportional 
sei,  eine  einfache  Beziehung  zwischen  Absorption  und  Re- 
fraction  aufgestellt,  die  in  folgender  Gleichung  ihren  Ausdruck 
findet: 

log  -f  = 


J         sin  2* 

worin  z  die  scheinbare  Zenithdistanz  des  Himmelskörpers,  C  den 
Betrag  der  Refraction,  Jq  die  Intensität  des  ungeschwächten 
Lichtes,  J^ — J  den  Intensitätsverlust  durch  Absorption,  und 
H  eine  Constante  bedeutet.   Bezeichnet  J^  die  Intensität  für 

sz=:0,  so  wird,  da  nach  Bessel  logf^ — )       =:  1-7616, 

loglog.^  =  log //+1 -7616. 

Nach  diesen  Formeln  hat  Herr  Seeliger^  aus  folgenden 

Werthen  von  log  — ^- ,  welche  der  Extinctionstabelle  des  Herrn 

G.  Müller  entnommen  sind,  unter  Anwendung  der  Methode 
der  kleinsten  Quadrate  erhalten: 


1  H.  Seeliger,  Über  die  Extinction  des  Lichtes  in  der  Atmosphäre. 
Sitzungsber.  der  math.-phys.  Classe  der  königl.  bayr.  Akad.  der  Wiss.  1891, 
Bd.  XXI,  Heft  in. 
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\ogH=  7-1258—10; 


A  =  0-837. 


Die  MüUer'schen  Werthe  sind  mit  M,  die  aus  der  La- 
plac ersehen  Formel  berechneten  mit  L  überschrieben;  x  ist  der 
absorbirenden  Luftmasse  proportional. 


0» 

20 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
81 
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84 
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87 
87-5 


M 


0 

0-004 

0-024 

0-048 

0092 

0-180 

0-261 

0-394 

0-432 

0-477 

0-533 

0-607 

0-707 

0-846 

1-045 

1-176 


0 

0-005 

0-023 

0-043 

0-077 

0-146 

0-216 

0-352 

0-395 

0-448 

0-515 

0-599 

0-707 

0-859 

1066 

1  208 


M—L 


0 

—  1 
H-  1 
-h  5 
-M5 
-4-34 
H-45 
H-42 
H-37 
-4-29 
H-18 
-f-  8 

0 

—  13 
—21 
—32 


1-0 

1-1 

1-3 

1-6 

2-0 

2-9 

3-8 

5-6 

6-1 

6-8 

7-7 

8-8 

10-2 

12-1 

14-8 

16-7 


Herr  Seeliger  bemerkt  hiezu:  > Die  Darstellung  der  Beob- 
achtungen ist  eine  recht  befriedigende.  Indessen  sind  die  Diffe- 
renzen doch  von  systematischem  Charakter,  dem  wir  um  so 
grösseres  Gewicht  zusprechen  werden,  als  auch  die  Seid  er- 
sehen Beobachtungen,  die  mit  einem  ganz  anderen  Instrumente 
ausgeführt  sind,  Abweichungen  von  der  Theorie  in  demselben 
Sinne  geben«  und  untersucht  anschliessend  hieran,  inwieweit 
diese  Abweichungen  aus  dem  zuerst  von  Herrn  Langley 
hervorgehobenen  Umstände  zu  erklären  seien,  dass  die  Ab- 
sorptionsformel nur  für  einfarbiges  Licht  gilt,  während  die 
Beobachtung  die  durch  Vereinigung  der  Intensitäten  der  ein- 
zelnen, verschiedener  Absorption  unterworfenen  Spectralfarben 

14* 
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gebildete  Gesammtintensität  gibt.  Hiedurch  scheinen  aber  nach 
der  eingehenden  Untersuchung  diese  Abweichungen  nur  zu 
einem  kleinen  Theile  gerechtfertigt,  indem  schon  wegen  des 
intensiven  Hervorleuchtens  der  gelben  Farbe  in  den  Spectren 
der  meisten  Sterne  die  physiologischen  Wirkungen  der  übrigen 
Farben  von  untergeordneter  Bedeutung  sind,  so  dass  man  mit 
Herrn  Seeliger  wird  behaupten  dürfen,  dass  für  die  Photo- 
metrie, welche  die  Stärke  des  Lichtes  nach  seinen  physio- 
logischen Wirkungen  misst,  die  Einwände  des  Herrn  Langley 
trotz  ihrer  principiellen  Richtigkeit  und  Wichtigkeit  von  keiner 
grossen  Bedeutung  sind. 

Wenn  aber  der  Grund  der  zwischen  Theorie  und  Beob- 
achtung bestehenden  Discordanz  nicht  im  polychromen  Lichte 
der  Sterne  liegt,  so  wird  man  ihn  wohl  in  der  Theorie  suchen 
dürfen. 

Herr  Müller^  hat  bei  Höhen  der  Sonne  zwischen  3** 
und  44**  zahlreiche  Messungen  der  Intensität  verschiedener 
Farben  ihres  Spectrums  ausgeführt,  aus  denen  unzweifelhaft 
hervorgehen  würde,  dass  für  alle  beobachteten  Spectralregiorien 
der  Absorptionscoefficient  zugleich  mit  der  Sonnenhöhe  ab- 
nimmt. Leider  erhielt  das  Spectralphotometer  das  Licht  mittelst 
eines  Heliostaten,  wodurch  die  Intensitäten  einer  bestimmten 
Farbe  bei  verschiedenem  Stande'  der  Sonne  nicht  mit 
einander  vergleichbar  sind.^  Es  schien  mir  jedoch  nicht  über- 
flüssig, den  Versuch  zu  machen,  die  Formel,  welche  die 
Spectralbeobachtungen  ganz  befriedigend  darstellt,  indem  der 
aus  sämmtlichen  Beobachtungen  berechnete  wahrscheinliche 
Fehler  noch  etwas  kleiner  wird,  als  der  von  Herrn  Müller  auf 
graphischem  Wege  hiefür  erhaltene,  auch  zur  Reduction  der 

hier  angeführten  Mü Herrschen  Werthe  für  log-j-  zu  benützen, 

wobei  sich  zeigte,  dass  die  Darstellung  derselben  wesentlich 


1  Astr.  Nachrichten,  Bd.  103,  Nr.  2464. 

2  Auf  diesen  Umstand  wurde  ich  anlässlich  einer  kurzen  Besprechung 
der  Grundzüge  dieser  Arbeit  in  einer  Abtheilungssitzung  des  Congresses 
deutscher  Naturforscher  und  Ärzte  (Wien  1894)  von  Herrn  Seeliger  aufmerk- 
sam gemacht,  nachdem  ich  die  vollständige  Reduction  der  Beobachtungen 
bereits  durchgeführt  hatte. 
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besser  wird,  als  nach  der  Laplace'schen  F'ormel.  Die  Formel, 
zu  welcher  ich  gelangt  bin,  beruht  auf  den  Annahmen,  dass 
die  Absorption,  welche  eine  Luftschicht  von  sehr  geringer 
Dicke  ausübt,  dem  Drucke,  unter  welchem  sie  steht,  pro- 
portional sei  und  dass  der  Absorptionscoefficient  bei  wachsender 
Entfernung  dieser  Schicht  von  der  äussersten  Luftschicht  ab- 
nehme. Die  erstere  Annahme,  welche  für  sich  allein  zu  einem 
von  der  Laplace*schen  Formel  nur  unbedeutend  abweichenden 
Ergebnisse  führen  würde,  habe  ich  gemacht,  weil  es  wahr- 
scheinlich ist,  dass  auch  bei  niedrigen  Temperaturen  die  Ab- 
sorption mit  der  Temperatur  wächst 

Bezeichnet  a  den  Absorptionscoefficienten  einer  Luft- 
schicht unter  dem  Drucke  p^,  i  den  spitzen  Winkel  zwischen 
der  Tangente  an  die  Refractionscurve  und  dem  Radiusvector, 
so  wird  für 

a 

5  =  ——;         p=p^e     ^ 

a 

dJ       afte      '    ds 


J  cos  / 

Es  sei  ferner 


r  ds  =  S;         I r  ds  =  *, 

cos  /  J       cos  t 


dann  ist 


dJ 

-jr-  zzz  — aoidS. 


Ich  mache  nun  die  Annahme: 

doL  =  —^a.c,e-'^^dS 

oder,  was  auf  dasselbe  hinauskommt: 

OL  z=  a^ — Aa(l  —  e-^^), 

wo  «0  den  auf  den  Druck  p^  reducirten  Absorptionscoefficienten 
der  äussersten  Luftschicht  bedeutet  und  Ao,  c  Constante  sind. 
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Man  erhält  sonach 

-^=  — a(ao-Aa)JS— aAoe-^-^JS. 

Da  S  für  5  =  0  in  *  übergeht  und  für  5  =  oo  Null  ist,  so 
ergibt  die  Integration  der  Gleichung  zwischen  diesen  Grenzen 
(M  =  Modulus) 

log-"-  =  Ma{a^—^a)^+Ma.  — (1— <j-^). 
u  c 

Setzt  man  zur  Abkürzung 

X=M.a.(a„— Aa), 

c 


so  ist 


z  =  ^, 


iog^  =  x*+y(i— z-»).  2) 


Für  s  =  0  ist  y  =  7,  und  *  =  d,  =  — ,  daher 

a 

log  ^  =  x(^-*o + y(z-<^.  — z-<^) .  3) 

Die  Bestimmung  der  Constanten  nach  der  Methode  der 
kleinsten  Quadrate  ergab 


Die  Darstellung  der  Beobachtungen  (M—H)  ist  aus  fol- 
gender Tafel  ersichtlich,  in  welche  auch  die  Werthe  von  M — L 
und  X  aus  der  vorhergehenden  Tafel  aufgenommen  sind. 


log^=  1-7269, 

logaa„  =  2-3738, 

log  y=  9- 11 12, 

log  c  =  2-5822, 

log.  log  Z=  2-2200, 

^"  =0-4807, 

'^0 

=  0- 

760 
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M—L 


M^H 
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Der  engere  Anschluss  an  die  Beobachtung,  welcher  durch 
die  letztere  Formel  erreicht  wird,  lässt  vermuthen,  dass  sich 
dieselbe  auch  für  die  Extrapolation  besser  eignet.  Zugleich 
ersieht  man,  dass  trotz  der  bedeutenden  Abnahme  des  Ab- 
sorptionscoefficienten,  welche  für  0  =  87^5  an  der  Erdober- 
fläche dem  Maximalwerthe  Aa  schon  sehr  nahe  gleichkommt, 
sowohl  die  Darstellung  der  Beobachtungen,  als  auch  der  Werth 

von  -p  verhältnissmässig  wenig  geändert  wird  und  desshalb 

aus  dem  Umstände,  dass  die  Laplace'sche  Formel  die  Beob- 
achtungen befriedigend  darstellt,  noch  nicht  auf  die  Unveränder- 
lichkeit  des  Absorptionscoefficienten  geschlossen  werden  kann. 
Es  mag  ein  Zufall  sein,  verdient  aber  immerhin  einige  Beachtung, 
dass  die  MüUer'schen  Spectralbeobachtungen,  welche  wegen 
ihrer  Beschränkung  auf  grössere  Zenithdistanzen  eine  nur  sehr 
unsichere  Bestimmung  von  Z  gestatten,  hiefür  Werthe  ergaben, 
welche  von  dem  hier  angegebenen  nur  wenig  verschieden  sind. 
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Für  z  ■=.  90**  habe  ich  ^  nach  der  Formel 

4-8-269(ßT)34-7-824(ßT)4 
a 

berechnet,  welche  hinreichend  genau  ist,  um  log  0-  auf  4  Deci- 
malstellen  bestimmen  zu  können.  Die  Coefficienten,  deren 
Logarithmen  hier  angesetzt  sind,  enthalten  y  und  x  nur  in  der 

Form  —  und  können,  weil  x^/^  =i  x^/^  ist,  als  von  A  unabhängig 

betrachtet  werden. 
Da 

Ti  =  To(l+8lA) 

ist,  so  wird  die  Berechnung  von  ^  für  jedes  A  sehr  einfach. 

Die  Bestimmung  von  0-  für  A  =  0  mittelst  mechanischer 
Quadratur  ergab  denselben  Werth  wie  die  Rechnung  nach 
obiger  Formel.  Die  Werthe  von  log  2^  sind  in  der  Tafel  auf 
S.  224  enthalten.  Dieselbe  Tafel  enthält  auch  die  Werthe  von 
log/,  d.  i.  die  Logarithmen  des  Verhältnisses  der  Intensitäten 
eines  Lichtstrahles  bei  dem  Eintritte  in  die  Atmosphäre  und 
dem  Austritte  aus  derselben  entsprechend  der  Formel 

log /=:X.  2^-4- y(l-Z-2^). 

Helligkeit. 

Ein  im  Erdschatten  gelegener  Punkt  kann  von  der  Sonne 
theils  direct,  theils  indirect  durch  die  brechende  Wirkung  der 
Atmosphäre  beleuchtet  werden.  Von  diesem  Punkte,  den  wirüf 
nennen  wollen,  aus  betrachtet,  wird  die  Atmosphäre  als  ein  die 
Erde  mehr  oder  minder  umschUessendes  Lichtband  erscheinen 
und  die  Beleuchtung,  welche  der  Punkt  durch  dasselbe  erhält 
der  ganzen  durch  die  Atmosphäre  in  der  Richtung  nach  M 
gebrochenen  Lichtmenge  entsprechen.   Wenn  wir  nun  dieses 
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Lichtband  durch  eine  Anzahl  mit  dem  Erdrande  concentrischer 
Kreise  in  Streifen  zerlegen  und  die  Lichtmengen,  welche  die 
einzelnen  Streifen  nach  M  entsenden,  summiren,  so  erhalten 
wir  die  gesammte,  durch  Refraction  dem  Punkte  M  übermittelte 
Lichtmenge. 

Indem  man  die  Breite  dieser  Streifen  genügend  klein  an- 
nimmt, kann  man  für  alle  zu  einem  Streifen  gehörige  Licht- 
strahlen Refraction  und  Absorption  als  constant  voraussetzen. 

Es  sei  (Fig.  1)  E  der  Mittelpunkt  der  Erde,  S  der  der 
Sonnenscheibe,  SS'  der  Sonnenhalbmesser,  0  der  Punkt  der 
Sonnenscheibe,  gegen  welchen  die  Linie  ME  gerichtet  ist, 
SX  die  Axe  des  Kernschattens,  GChDM  der  Weg  eines  von  G 
ausgehenden,  in  der  Ebene  SEM  liegenden  Lichtstrahles,  H  der 


Fig.  1. 

Durchschnittspunkt  der  Linien,  welche  die  Richtungen  des 
Strahles  vor  und  nach  der  Brechung  in  der  Atmosphäre  dar- 
stellen, ferners 

<J  GMO  =  0),  HE=  r, 
^HME=f^,  hE  =  a,, 

^SMS'  =  s,  SE  =  F, 

^SMO=zo,  EM=f, 
^iMEN  =  ff, 
^EHM=^^EHG, 

Refraction  für  den  Strahl  GChDM  =2S, 
Transmissions-Coefficient  für  den  Strahl  GChDM  =:  i. 

Hieraus  folgt 

<  EHM  =  90—«;  r  cos  0  =/sin  ^ 

und  aus  dem  Dreiecke  SEM 

f 
sin  (^ — a)  zz:  ^  sin  a 
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oder  hinreichend  genähert 

Sei  T]  =  ^ — 0),  so  ergibt  sich  aus  dem  Dreiecke  GHM 
GMsinri  =  Gi/ sin  20 
oder  mit  ausreichender  Annäherung 

''  =  ^«('-757)- 

Nimmt  ^  um  den  Betrag  d^  zu,  so  wandern  die  Punkte  H,  G 
nach  H'y  G'.  Denkt  man  sich  Fig.  1  um  MO  als  Axe  gedreht, 
so  beschreiben  die  Punkte  H,  H\  G,  G'  Kreise,  deren  schein- 
bare Radien  <]),  <I>-f-^<I>,  o),  (o+rfo)  sind.  So  lange  die  Punkte  G,  G' 
innerhalb  des  Sonnenrandes  liegen,  wird  zwischen  h  und  h' 
gleich  viel  Licht  passiren  und  daher  die  nach  M  gelangende 
Lichtmenge  dL  proportional  sein  der  Intensität  der  einzelnen 
Strahlen,  sowie  der  Fläche  des  Kreisringes,  also 

dLzz:  C.i.2Tzs\n^d^. 

Wenn  aber  der  zwischen  den  mit  den  Radien  o)  und  a)4-<iw 
beschriebenen  Kreisen  liegende  Ring  vom  Sonnenrande  ge- 
schnitten wird,  so  bleibt  der  ausserhalb  der  Sonnenscheibe 
liegende  Theil  des  Ringes  wirkungslos  und  ist  daher  die  nach  M 
gelangende  Lichtmenge  in  dem  Verhältnisse  kleiner,  in  welchem 
die  innerhalb  des  Sonnenrandes  gelegene  Ringfläche  zur  Fläche 
des  ganzen  Ringes  steht. 

Ist  (Fig.  2)  X  :=  <^SOG,  so  wird  dieses  Verhältniss  =z  — ; 

die  vom  Ringe  2'Ksiniüdiü  nach  M  entsendete  Lichtmenge  ist 
daher  im  Allgemeinen  =  C.i,2\.sin^d^  und  die  von  der 
ganzen  Atmosphäre  nach  M  gebrochene  Lichtmenge 

L  =  2C/X./.sin  ^d^. 

Ohne  Dazwischenkunft  der  Erde  würde  M  die  Licht- 
menge Lq  erhalten,  wo 

Lq  =  C.J'2X.sin  (üdiü; 
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dieses  Integral  stellt  die  scheinbare  Fläche  der  Sonnenscheibe 
dar.  Es  ist  daher 

Lq  =  4C.7:sin*  — . 

Da  für  T)  =1  0  <I>  in  0)  übergeht  und  i  •=.  1  wird,  so  entfällt 
die  Nothwendigkeit  einer  getrennten  Berechnung  der  directen 
und  indirecten  Beleuchtung,  indem  erstere  ebenso  durch 
2CJ\is\nifd^   ausgedrückt   wird,   wenn   für   die   obere   In- 


Fig.  2. 

tegrationsgrenze  der  dem  oberen  Sonnenrande  entsprechende 
Werth  4»  =  ^+s  gesetzt  wird. 

Zur  Berechnung  von  X  dienen  die  Formeln 


.    54-0)  —  0    .    5  —  (o-ha 

sin -T sin -^ 


sm*-r-  = 


COS*-;r-    =Z 


sin  a  sin  o) 

.    a)4-<34-5    .    0)4-0  —  5 
sm— 2— sm-^— 

sin  0  sin  o)  ' 


wofür  man  mit  Rücksicht  auf  die  Kleinheit  der  Winkel  auch 
schreiben  kann: 


j  X  (54-0) — a)(5 — co4-a) 


s.n'-  = 


4  00) 


cos*  -TT  = 


X  (o)4-o4-5)(o)4-o — s) 


4  00) 


Nach    der  Gleichung   o)  rz  ^ — tj    kann   o)   auch   negativ 
werden;  das  Vorzeichen  von  o)  übt  aber  keinen  Einfluss  auf 
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die  Lage  der  mit  den  Radien  co  und  5  beschriebenen  Kreise  aus, 
da  dieselbe  nur  von  den  absoluten  Werthen  dieser  Grössen 
abhängt.  Ebenso  dürfen  wir  wegen  der  gleichen  Beleuchtung 
aller  Punkte  eines  Kreises,  dessen  Centrum  in  der  Axe  des 
Kernschattens  liegt,  a  in  einer  und  derselben  beliebig  gewählten 
Richtung  von  S  aus  zählen  und  daher  5,  a,  o),  X,  X'  als  positive 
Grössen  betrachten. 

Ist  a<5,  so  schneiden  sich  die  Kreise  für  5 — a<a)<C5-l-a 
und  es  wird  x>X>0,  während  für 

«0^5 — a  X  =  it, 

Ist  o>s,  so  wird  für  a — 5<ü)<C'3-h5  X>0  und  für 
diese  Grenzen  von  o)  und  ausserhalb  derselben  X  =z  0. 

Bedeutet  W  den  Werth  von  ^,  für  welchen  tj  bereits  so 
klein  ist,  dass  die  Wirkung  von  Refraction  und  Absorption  un- 
merklich und  daher  w  zz  ^  wird,  so  sendet,  wenn  ^<a-+-5, 
ein  Theil  der  Sonne  Licht  direct  nach  M  und  ist  die  Menge 
desselben  =  C[\[s^—\W^  +  ^^'  sin  XJ. 

Die  Winkel  Xj,  \[  müssen  den  Dreieckseiten  5,  a,  W  (Fig.  2) 
entsprechend  bestimmt  werden. 

Bezeichnet  man  mit  H  das  Verhältniss,  in  welchem  die 
ganze  während   einer  Finsterniss   nach  M  gelangende  Licht- 
menge zu  jener  Lichtmenge  steht,  welche  M  ohne  Dazwischen- 
treteif  der  Erde  erhalten  würde,  so  ist,  wenn  ^^  den  kleinsten' 
Werth  darstellt,  den  »{>  annehmen  kann. 


WV     o^^sinX^ 


H=  I     — ./.sm^J6-h-^ ^  — 

2  sm^— -^^'vo 

^•<a+5.  4) 

Für  9^*5  -54-5  nimmt  alles  Licht  den  Weg  durch  die  Atmo- 
sphäre; es  wird  daher  X^  =r  X^  =  0  und  die  obere  Grenze  des 
Integrals  gleich  jenem  Werthe  von  '^,  welcher  dem  o)  z=z  a+s 
entspricht. 

Nachdem  0  und  /  nur  von  der  Höhe  des  Punktes  h  über 
der  Erdoberfläche  abhängen,  so  empfiehlt  es  sich»  bei  der  vor- 
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zunehmenden  Integration  diese  Höhe  als  unabhängige  Variable 
zu  wählen.  Ist  wieder 

so  wird  (Fig.  1) 

Nun  ist  einerseits 

/sin  '}  =  r  cos  6, 

anderseits  aber  auch  aus  der  Fundamentalgleichung  für  die 
Horizontalrefraction,  wenn  n^  den  Brechungsexponenten  der 
Luft  in  der  Höhe  A  bedeutet, 

/sin  ^  =  Wja^j(H-A) 
und  daher 

Y 

—  COS  8  ZU  «i(lH-A). 

Da 

n\-\  =  c^,e-^      und      ß.zz:,^^, 
SO  kann  man  für  n^  annehmen 


und  setzen 


—  cosO  =  H-AH-4-ßo^""^- 


2 
Durch  Differentiation  erhält  man 


j(-^cose)  =  (i_lß^Xo.VjJA. 


Es  wird  demnach 


^    1-4- ßo^.^-"^ 

/  cos  (Ji 
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Führt  man  die  Äquatorial -Horizontalparallaxe  11  des 
Mondes  ein,  so  ist,  wenn  man  sich  die  Vereinfachung  erlaubt, 
die  Parallaxe  von  M  der  des  Mondcentrums  gleichzusetzen 

-^^izzsinn 

und  cos  ^  von  cos  11  so  wenig  verschieden,  dass  bei  fünf- 
stelliger Rechnung  der  Unterschied  für  die  ganze  Atmosphäre 
zu  vernachlässigen  ist.  Setzt  man  zur  Abkürzung 

SO  wird 

I     — .t.s\n^d^  = =^  I     — .tA — cos  %]  .QdüL.         5) 

Dieses  Integral  kann  durch  mechanische  Quadratur  be- 
stimmt werden,  indem  das  Differential  nur  von  A  und  den  Ele- 
menten der  Finsterniss  abhängt.  Die  untere  Grenze  A^  ist  Null 
von  a  zi:  0  bis  a  =  s-f-w^ ,  wo  (o^  den  Werth  von  o)  für  A  =:  0 
bedeutet.  Ist  5<o<5-4-a)Q,  so  sendet  ein  Theil  der  untersten 
Schicht  der  Atmosphäre  Licht  nach  M,  während  eine  hieran 
anschliessende  Schicht  von  gewisser  Dicke  ganz  wirkungslos 
bleibt  und  die  höheren  Schichten  auf  der  entgegengesetzten 
Seite  der  Erde  in  Action  treten.  Für  a>s4-a)o  entspricht  A^ 
dem  0)  •=.  a — 5.  Die  obere  Grenze  Aj  bezieht  sich  durchwegs 
auf  0)  rz  ^,  so  lange  W  <  a-4-5,  sonst  aber  auf  «o  :=.  an- 5.  Indem 
man  die  Werthe  von  o)  in  eine  Tafel  bringt,  deren  Argument  A 
ist,  kann  man  für  ein  beliebiges  co  das  entsprechende  A  durch 
Interpolation  finden. 

Y 

Die  Werthe  —  cos  0  und  O  sind  in  der  Tafel  am  Schlüsse 

der  Abhandlung  aufgeführt. 

Insoferne  die  Helligkeit  eines  Elementes  der  Mondober- 
fläche der  Lichtmenge  proportional  ist,  welche  dasselbe  erhält, 
drückt  auch  //,  da  die  Einfallswinkel  der  Strahlen  sich  nur  wenig 
ändern,  das  Verhältniss  der  Helligkeit  eines  Flächenelementes 
des  verfinsterten  Mondes  zur  Helligkeit  desselben  Elementes 
im  Volllichte  aus. 
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Unter  der  Annahme 

n  =  57'2'06;  5  =15' 59-55  (log^  =  7-4126) 

ergibt  sich  aus  den  Formeln : 

f                logH             Differenz  <p                log/f  Differenz 

0'    4-673      o^  40'    7-402  ...no 

5     4-761      22Q  ^5     8-860  tor^ 

10     4-990     QQo  50     9-380  «^7 

15     5-298     o^o  55     9-637  fSp 

20     5-648      376  60     9*799  ^f 

25     6-024      «Q7  65     9-907  ^q 

30     6-421      429  70     9*976 


35  6-850 


552 


Wenn  wir  uns  die  Mondoberfläche  auf  die  Himmelssphäre 
projicirt  denken,  so  ist  für  die  geometrische  Grenze  des  Kern- 
schattens 5+aji=n  und  es  wird  ?pj  =  4t'8'88.  Zu  Beginn 
oder  am  Ende  der  totalen  Finstemiss  wird  daher  unter  sonst 
gleichen  Umständen  die  Helligkeit  des  vom  Schattencentrum 
am  weitesten  abstehenden  Elementes  der  Mondscheibe  200-  bis 
300  mal  grösser  sein,  als  die  Helligkeit  des  dem  Schattencentrum 
zunächst  gelegenen  Elementes. 

Wenn  auch  das  Auge  eine  Zunahme  der  Helligkeit  in  der 
Richtung  gegen  die  Schattengrenze  deutlich  wahrnimmt,  so  ist 
dieselbe  doch  nicht  so  auffallig,  als  man  nach  den  angeführten 
Zahlen  erwarten  sollte.  Der  Grund  hievon  dürfte  zum  Theil  in 
der  sehr  ungleichen  Reflexionsfähigkeit  der  Mondgebilde  liegen, 
wodurch  die  Wahrnehmung  der  Änderung  der  durchschnitt- 
lichen Helligkeit  erschwert  wird,  zum  Theil  aber  auch  darin 
bestehen,  dass  die  Verschiedenheit  der  durch  sehr  schwaches 
Licht  hervorgerufenen  Gesichtsempfindung  mehr  von  der  Diffe- 
renz als  vom  Quotienten  der  Intensitäten  abhängt. 

Ein  besonderes  Interesse  beansprucht  die  Lichtvertheilung 
in  der  Nähe  der  Grenze  des  Kernschattens,  nachdem  sich  aus 
zahlreichen  Beobachtungen  unzweifelhaft  herausgestellt  hat, 
dass  dem  Auge  des  Beobachters  die  Trennungslinie  zwischen 
Licht  und  Schatten  nicht  unbeträchtlich  ausserhalb  der  geo- 
metrischen Grenze  des  Kernschattens  zu  liegen  scheint.  Die 
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Vergrösserungscoefficienten  (=  Vergrösserung  des  Erdschatten- 
radius in  Theilen  desselben),  welche  die  einzelnen  Finsternisse 
ergaben,  weichen  sehr  bedeutend  von  einander  ab,  doch  zeigen 
die  von  verschiedenen  Berechnern  in  neuerer  Zeit  angegebenen 
Mittelwerthe  eine  befriedigende  Übereinstimmung.   Maedler^ 

fand  aus  4  Finsternissen  den  Werth  — ,    J.  Schmidt    aus 

1 
6  Finsternissen   ebenfalls   — ,    und    in    jüngster    Zeit    Herr 

Brosinsky  aus  20  auf  den  Zeitraum  von   1776 — 1888  ver- 

theilten  Finsternissen  den  Werth  ^r^. 

OD 

Die  umfassendste  Bearbeitung  des  vorhandenen  Beob- 
achtungsmateriales  verdanken  wir  Herrn  Hartmann,  welcher 
aus  28  Finsternissen  dieses  Jahrhunderts,  und  zwar  aus  9  von 
1802—1818  (I.Periode)  und  19  von  1841  —  1889  (II.  Periode) 
die  Vergrösserung  V  des  Erdschattens  durch  unabhängige  Ver- 
werthung  der  Eintritts-  und  Austrittszeiten  der  Mondkrater 
bestimmte.  Herr  Hartmann  ist  der  Ansicht,  dass  V  der  Mond- 
parallaxe proportional  sei  und  gibt  als  Resultat  seiner  Unter- 
suchungen an: 

\\        Gewicht        V^       Gewicht       V^  V§ 

I.Periode 55-42       457     52M5       89     53'07     49-85 

II.  Periode 49  •  50     2920    50  -53     29 1     48  •  62     49  •  67 

V^  entspricht  der  Annahme,  dass  nur  die  zufalligen  Beob- 
achtungsfehler, Vr^  dass  nur  die  persönlichen  Fehler  der  Beob- 
achter in  Betracht  zu  ziehen  seien,  während  Fj  und  V^  aus 

den  Einzelwerthen  von  V^  und  V^  durch  Multiplication  mit  -^ , 

also  durch  Reduction  auf  eine  mittlere  Mondparallaxe  (57'  2'^ 
gebildet  sind.  „ 

Als  Endresultat  wird  angenommen  7=  48-62. i^--  Dieser 

Werth,  welcher  für  die  mittlere  Parallaxe  von  Mond  und  Sonne 


1  Referat  des  Herrn  H.  Seeliger  in  der  V.  I.  S.  der  Astronomischen 
Gesellschaft,  Jahrgang  27,  Heft  3,  über  die  Abhandlungen  von  A.  Brosinsky 
und  J.  Hartmann.  Referent  schliesst  hieran  eigene  Untersuchungen  betreffend 
die  scheinbare  Vergrösserung  des  Erdschattens. 
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den  Vergrösserungscoefficienten  ^j  gibt,   ist   aber,   wie   auch 

o  1 

HerrSeeliger  hervorhebt,  wahrscheinlich  zu  klein,  indem  er 
der  kleinste  unter  allen  berechneten  Mittelwerthen  ist.  Für 
7=50  erhielt  man  den  von  Maedler  und  Schmidt  ge- 
fundenen Werth  — .  Aus  den  Beobachtungen  lässt  sich  kaum 

mit  Sicherheit  entscheiden,  ob  die  Vergrösserung  des  Schattens 
von  der  Mondparallaxe  abhängt  oder  nicht;  noch  weniger  kann 
daraus  geschlossen  werden,  dass  die  Reduction  auf  eine  mittlere 
Parallaxe  den  Thatsachen  besser  entspricht,  als  die  Einführung 
des  Vergrösserungscoefficienten,  welche  auf  der  Annahme  be- 
ruht, dass  die  Vergrösserung  dem  Schattenradius  proportional 
ist.  Denn  aus  den  Gleichungen 


/ 

F 

folfft 


rp-  a  =  ^  a,  a+5  =  n,  (F+/)5  =  {F'+f')sf, 


n  ~  o 


F       F' 


F 


"^('4)J 


c/ 


Da  —  nahezu  gleich  ist  — ,  so  wird  (11  zu  mittlere  Parall- 

axe)  der  absolute  Werth  von  -p=r ^  am  grössten,  wenn  für 

11         cp 

D'  und  F'  die  grössten  oder  die  kleinsten  Werthe,  welche  diese 

Grössen  annehmen  können,  substituirt  werden.   Dieser  grösste 

n'     »'  1 

Werth  von  -^- ^—  -=  =F  777; .    Für    V  =  bC/'  würde  sonach 

11         ff  36 

der  grösste  Unterschied  =Fl-4,  das  ist  ziemlich  genau  die 

Hälfte  der  Reduction  auf  mittlere  Parallaxe,  während  für  eine 

und  dieselbe  Parallaxe  der  Unterschied  der  Vergrösserungen 

bei  Finsternissen  im  Aphel  und  Perihel  =0'6  wäre.   Auch 

theoretische  Erwägungen  sprechen  gegen  die  Annahme  einer 

Proportionalität  zwischen  V  und  II,  indem  hiedurch  angedeutet 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  15 
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wird,  dass  die  Ursache  der  scheinbaren  Vergrösserung  des 
Schattens  im  Schattenwurfe  der  Erdatmosphäre  liege,  was,  wie 
Herr  Seeiiger  nachweist,  gewiss  nicht  der  Fall  ist. 

Herr  Seeliger  hält  diese  Vergrösserung  in  der  Haupt- 
sache für  eine  physiologische  Erscheinung,  die  sich  nicht 
wesentlich  ändern  würde,  wenn  die  Erde  keine  Atmosphäre 
hätte,  und  misst  der  Erdatmosphäre  nur  einen  secundären  Ein- 
fluss  zu,  insoferne  nämlich  hiedurch  auch  der  Kernschatten 
Licht  erhält.  Der  Einfluss  der  Atmosphäre  ist  aber  viel  be- 
deutender, wie  man  aus  folgender  Tafel  ersieht,  in  welcher 
sämmtliche  Angaben  sich  auf  dieselben  Entfernungen  Sonne — 
Erde— Mond  beziehen,  welche  den  Werthen  der  Tafel  auf 
S.  213  zu  Grunde  liegen.  Die  Zahlen  in  der  mit  \og(H)  über- 
schriebenen  Columne  entsprechen  der  von  Herrn  Seeliger 
aufgestellten  Näherungsformel  zur  Berechnung  des  Intensitäts- 
verhältnisses in  der  Nähe  des  Kernschattens,  wenn  man  von 
Refraction  und  Absorption  absieht;  diese  Formel  lautet  für  die 
hier  angenommenen  Grössen 

\og{H)  =  5-3723— 104-  y  log  (0+5— n); 

der  Fehler  beträgt  bei  9  =  42'  2(y'  nur  etwa  40  Einheiten  der 
letzten  Stelle.  Die  Werthe  von  log  H  sind  nach  den  Formeln  4) 
und  5)  berechnet.  Die  Zahlen  der  drei  letzten  Columnen 
drücken  in  Einheiten  der  vierten  Decimalstelle  die  Änderungen 
aus,  welche  log  H  erfahren  würde,  wenn  die  Atmosphäre  bis 
zur  angegebenen  Höhe  vollständig  undurchsichtig  wäre.  Bis 
zu  einer  Höhe  von  7  km  ist  die  Änderung  durchwegs  gleich 
Null. 

Die  Differenzen  von  log  (H)  nehmen  fortwährend  ab,  so 
dass  die  zweiten  Differenzen  durchaus  negativ  werden  und 
ihre  absoluten  Werthe  auch  eine  stetige  Abnahme  zeigen. 
Wenn  man  die  Differenzen  der  Zahlen  (H)  bildet,  so  nehmen 
dieselben  fortwährend,  aber  immer  langsamer  zu.  Bei  einem 
solchen  Verhalten  der  Function  log  (H)  oder  (H)  könnte  man 
a  priori  die  physiologische  Grenze  des  Schattens  kaum  nahe 
genug  an  die  geometrische  Grenze  desselben  verlegen  oder  man 
müsste  annehmen,  dass  es  eine  bestimmte  Helligkeitsgrenze 
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gibt,  für  welche  die  Continuität  der  Gesichtsempfindung  auf- 
hört, so  dass,  wenn  diese  Grenze  überschritten  wird,  das  Auge 
auch  einen  ganz  anderen  Eindruck  erhält. 


i 

Oiffe^ 

H 

Diffe-  1 

d 

0-0014 

0^0016 

0-0018 

renz 

reni 

Kilometer. .  . 

8-9 

10-2 

H-5 

41*  0' 

— oo 

oo 

7-5761 

376 

—  8 

—25 

—55 

10 

5-4364 

1-5026 

7-6137 

420 

-   7 

—23 

-50 

20 

6-9390 

4182 

7-6557 

493 

—  6 

-20 

-44 

30 

7-3572 

2527 

7-7050 

603 

—  5 

-17 

-39 

40 

7-6099 

1816 

7-7653 

761 

—  4 

-15 

-33 

50 

7-7915 

1418 

7-8414 

890 

-  3 

-12 

-28 

42     0 

7-9333 

1165 

7-9304 

905 

—  3 

—  10 

—22 

10 

8-0498 

987 

8-0209 

855 

-  2 

-  8 

-18 

20 

8-1485 

858 

8-1064 

795 

-  2 

—  6 

—  15 

30 

8-2343 

8-1859 

—  1 

—  5 

—12 

Da  der  Kemschatten  an  seiner  Grenze  (tf^  -=.  41' 8 '88)  un- 
gefähr dieselbe  Helligkeit  hat,  welche  ohne  Wirkung  der  Atmo- 
sphäre erst  circa  31''  ausserhalb  der  Grenze  erreicht  würde,  so 
ist  schon  hiedurch  der  Einfluss  der  Atmosphäre  von  wesent- 
licher Bedeutung,  indem,  wenn  die  weitere  Helligkeitszunahme 
keine  Änderung  erführe,  eine  Verschiebung  der  Schattengrenze 
um  mehr  als  31"  auftreten  müsste.  Der  Einfluss  der  Atmosphäre 
äussert  sich  aber  auch  darin,  dass  die  Helligkeit  selbst  in 
bedeutenden  Abständen  von  der  Schattengrenze  eine  merkliche 
Änderung  erfahrt  Ein  Blick  auf  die  Differenzen  von  log  H 
zeigte  dass  die  Zunahme  des  Logarithmus  der  Helligkeit  ein 
besonders  in  der  Richtung  gegen  die  Schattengrenze  deutlich 
ausgesprochenes  Maximum  besitzt;  es  wird  daher  die  schein- 
bare Schattengrenze  schon  von  vorneherein  mit  einiger  Wahr- 
scheinlichkeit in  der  Nähe  jenes  Kreises  zu  suchen  sein,  für 
ilogH 


welchen 


8f 


ein  Maximum  ist.   Der  dem  Maximum  ent- 


sprechende Werth  von  9,  welcher  mit  ^  bezeichnet  werden 
möge,  lässt  sich  aus  den  gegebenen  Zahlen  nicht  sehr  scharf 

15* 
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bestimmen,  liegt  aber  jedenfalls  in  der  Nähe  von  42M'',  so  dass 

4> — ^1  nahe  gleich  52''  wird.   Die  Vergrösserung  des  Schattens 

ist  nach  den  Beobachtungen  beiläufig  SC/',  der  Unterschied 

daher  sehr  klein.   Wenn  nicht  eine  zufällige  Compensation  der 

Wirkungen  fehlerhafter  Annahmen  vorliegt,   so    könnte  man 

daraus  schliessen,  dass  für  die  scheinbare  Schattengrenze  die 

aiogi/  ^,     .  .  , 

Function  — r vom  Maximum  nur  äusserst  wenig  entfernt 

ist  und  daher  die  Empfindlichkeit  des  Auges  für  Helligkeits- 
unterschiede in  der  Nähe  der  Schattengrenze  der  Hauptsache 

nach  von  -^r  abhängt. 

IT. 

Wenn  auch  die  Sache,  wie  ich  glaube,  sich  so  verhält,  ist 
die  Vergrösserung  des  Schattens  doch  als  eine  physiologische 
Erscheinung  zu  betrachten,  indem  bei  einer  gewissen  Hellig- 
keit eine  relativ  geringe  Änderung  genügt,  um  einen  wesentlich 
verschiedenen  Eindruck  auf  das  Auge  zu  machen.  Es  ist  aber 
immerhin  möglich,  dass  die  Schattengrenze  nur  vom  absoluten 
Werthe  der  Helligkeit  abhängt  und  da,  wie  man  sieht,  log  (H) 
für  9  =  ^  fast  genau  gleich  log  H  wird,  durch  die  Atmosphäre 
nur  unerheblich  beeinfiusst  wird. 

Dass  die  Vergrösserung  des  Schattens  von  der  Bewölkung 
fast  ganz  unabhängig  ist,  geht  aus  den  Zahlen  der  letzten 
Columnen  in  überzeugender  Weise  hervor,  nachdem  die  höchste 
Wolkenformation,  der  hohe  Cirro-Stratus,^  eine  mittlere  Höhe 
von  9 '25  km  und  eine  Maximalhöhe  von  etwa  \0'4kfn  besitzt 
und  wahrscheinlich  nur  ein  kleiner  Theil  der  angegebenen 
Helligkeitsverminderung  diesen  Gebilden  zuzuschreiben  ist. 
Inwieferne  locale  Trübungen  der  Atmosphäre  in  grösseren 
Höhen  (leuchtende  Wolken)  die  Schattengrenze  beeinflussen, 
lässt  sich  nicht  angeben,  doch  ist  ihr  Einfluss  voraussichtlich 
sehr  gering. 

Um  einen  Anhaltspunkt  zur  Beurtheilung  der  Frage  zu 
gewinnen,  in  welcher  Weise  die  Schattenvergrösserung  durch 


1  Referat  des  Herrn  Dr.  Vettin  über  den  Wolkenatlas  von  H.  Hilde- 
brandsson,  W.  Koppen  und  G.  Neumayer  in  der  Meteorologischen  Zeit- 
schrift, redigirt  von  J.  Hann  und  W.  Koppen,  December  1890. 
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die  Mondparallaxe  beeinflusst  wird,  habe  ich  für  die  Finsterniss 
1891  November  15  die  log  H  berechnet,  welche  denselben 
Abständen  von  der  geometrischen  Grenze  des  Kernschattens 
entsprechen,  wie  die  Argumente  der  unmittelbar  vorhergehenden 
Tafel.  Das  Resultat,  welchem  ich  der  Übersichtlichkeit  halber 
die  hauptsächlichsten  Daten  der  früheren  Rechnung  zur  Seite 
stelle,  ist  folgendes: 


n 

57'   2-06 
15  59-55 
41     8-88 

60'   3'20 
16  10-49 
43  59-25 

• 

s 

«,     

?— ?1 

logH 

Differenz 

logH 

Differenz 

—  8-88 

7-5761 

7-5830 

376 

368 

-4-   1 

12 

6137 

420 

6198 

413 

11 

12 

6557 

493 

6611 

477 

21 

12 

7050 

603 

7088 

576 

31 

12 

7653 

761 

7664 

715 

41 

12 

8414 

890 

8379 

847 

51 

1 

12 

7-9304 

905 

7-9226 

881 

.         öl 

12 

8-0209 

855 

8-0107 

843 

'          71 

l 

12 

8-1064 

795 

8-0950 

789 

81 

i 

12 

8-1859 

8-1739 

4> — ?pj  ist  für  die  grössere  Parallaxe  etwa  55''  oder  56'', 

für  die  kleinere  ungefähr  52".  Dieser  Unterschied  wird  durch  Re- 

duction  auf  mittlere  Parallaxe  (Division  durch  ü)  oder  mittleren 

Schattenradius  (Division  durch  ^^  nahezu  ausgeglichen,  indem 

54*8 
das  Verhältniss  der  Parallaxen  m —— ,  das  der  Schattenhalb- 

55-6 

messer  :=  ,^  ^  ist.  Welche  von  beiden  Reductionen  den  Vor- 

zug  verdient,  lässt  sich  wegen  der  Unsicherheit,  mit  der  die 
Bestimmung  von  O — ^^  verbunden  ist,  nicht  entscheiden.  Da 
die  Helligkeit  H  eine  Function  von  11  und  s  ist,  so  habe  ich 
zur  unabhängigen  Bestimmung  des  Einflusses,  den  eine  Ände- 
rung dieser  Grössen   auf  die  Helligkeit  ausübt,  auch   einige 
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Werthe  von  log i/ für  IT  =  6(y  3'2  und  s  =  15' 59 '55  berechnet 
und  gefunden. 


n 

5 

60'   3'2 
16  10-49 
43  59-25 

60'   3-2 
15  59-55 
44  10-14 

9i 

9-?i 

logH 

logH 

Differenz 

—  8'88 
-i-21-12 
-»-51-12 

7-5830 
7-7088 
7-9226 

7-5889 
7-7148 
7-9287 

■ 

59 
60 
61 

Hieraus  folgt,  dass  eine  Änderung  von  5  die  Differenzen 
von  log  H  für  die  Argumente  ?p — ^p^  nicht  merklich  beeinflusst; 
es  ist  daher  <1> — cpj  von  s  fast  ganz  unabhängig.  Sofeme  die 
Schattenvergrösserung  durch  ^ — ff^  bestimmt  wird,  ist  auch 
die  von  Herrn  Hartmann  beantragte  Reduction  auf  eine 
mittlere  Parallaxe  gerechtfertigt,  indem  hiedurch  eine  wesent- 
lich bessere  Übereinstimmung  der  ^ — cp^  bei  verschiedenen 
Parallaxen  erzielt  wird.  Die  Einführung  des  Vergrösserungs- 
coefficienten  lässt  grössere  Fehler  befürchten,  da  hiebei  die 
Reduction  innerhalb  weiterer  Grenzen  liegen  kann  und  ^ — tp^ 
mehr  von  11  als  von  ^^  abzuhängen  scheint. 

Wenn  aber  die  Schattenvergrösserung  nur  durch  den 
absoluten  Werth  der  Helligkeit  bestimmt  wird,  so  ist  sie,  wie 
man  aus  den  angeführten  Rechnungsresultaten  ersieht,  viel 
geringeren  Änderungen  unterworfen,  welche  in  nahezu  dem- 
selben Ausmaasse  von  s  wie  von  11  veranlasst  sein  können,  so 
dass  die  Reduction  auf  mittlere  Parallaxe  einen  Fehler  hervor- 
rufen kann,  der  fast  ihrem  ganzen  Betrage  gleichkommt, 
während  durch  Reduction  auf  ein  mittleres  f  ^  noch  grössere 
Fehler  zu  gewärtigen  sind,  indem  unter  Umständen  (siehe  vor- 
hergehende Tafel)  dem  grösseren  ^^  eine  wesentlich  grössere 
Helligkeit  entspricht. 
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Die  Tafel  auf  S.  213  gibt  für  die  mittlere  Parallaxe  von 
Mond  und  Sonne  die  nöthigen  Anhaltspunkte,  um  das  Verhält- 
niss  der  Helligkeit  eines  Elementes  des  verfinsterten  Mondes 
zu  der  desselben  Elementes  im  Volllichte  zu  bestimmen.  Denkt 
man  sich  die  Mondscheibe  durch  eine  Anzahl  von  Kreisen  aus 
dem  Schattencentrum  von  Rand  zu  Rand  überzogen  und  nennt 
2  p.  den  Centrumswinkel  eines  solchen  Bogens,  längs  welchem 
die  Helligkeit  zr  H  ist,  und  R  den  Radius  der  Mondscheibe,  so 
ist  die  Lichtmenge,  welche  der  verfinsterte  Mond  erhält,  wenn 
die  dem  Volllichte  entsprechende  als  Einheit  angenommen 
wird, 

1 


2  sin^ 


^■A-^' 


sincpJf . 


Dieser  Ausdruck  stellt  auch  näherungsweise  das  Verhält- 
niss  der  Helligkeit  des  verfinsterten  Mondes  zu  der  des  unver- 
finsterten  dar.  Dieses  Verhältniss  ist  bei  totalen  Finsternissen 
immer  grösser,  als  das  dem  Mondcentrum  entsprechende  H, 

Einige  Vergleichungen  der  Helligkeit  des  verfinsterten 
Mondes  mit  der  von  Fixsternen  und  Planeten  sind  von  den 
Herren  Airy  und  Safarik^  angestellt  worden,  welche  eine 
aussergewöhnliche  Ungleichheit  der  Augen  hiezu  besonders 
befähigte.  Herr  Safarik  theilt  mit,  dass  seinem  sehr  kurz- 
sichtigen rechten  Auge  Sterne  I.Grösse  als  verwaschene  Licht- 
scheiben von  etwa  1*  Durchmesser  erscheinen,  an  Helligkeit 
und  Grösse  dem  total  verfinsterten  Monde  genügend  ähnlich, 
um  (im  lateralen  Sehen)  Stufenvergleichungen  zu  gestatten. 
Aus  den  von  Airy  während  der  Finsterniss  von  1863  gemachten 
Aufzeichnungen  und  den  eigenen  Beobachtungen  der  Finster- 
nisse von  1877  und  1891  hat  Herr  Safarik  in  erster  Näherung 
ohne  Rücksicht  auf  Extinction,  verschiedene  Helligkeitsangaben 
der  Cataloge  und  andere  Nebenumstände  mit  Benützung  der 
ZöUner'schen  W^rthe  für  die  Helligkeitsverhältnisse  Sonne — 
—Mond — Capeila— Saturn  die  Schwächung  des  Volllichtes 
während  der  grössten  Verdunklung  bei  diesen  drei  Finsternissen 


1  Astronomische  Nachrichten,  Bd.  129,  Nr.  3096. 
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abgeleitet  und  gefunden 

1 


1 


1 


216100'      143400'      119100 

Da  bei  dieser  Art  derSchätzungderHelligkeit  des  Mondesdie 
Abnahme  derselben  in  der  Richtung  gegen  das  Schattencentrum 
wohl  schwerlich  gebührend  berücksichtigt  werden  kann  und  der 
Einfluss  des  von  den  centralen  Partien  der  Mondscheibe  aus- 
gehenden Lichtes  vorherrschend  sein  dürfte,  habe' ich  zur  Ver- 
gleichung  der  theoretischen  Helligkeit  mit  der  durch  Beob- 
achtung bestimmten  mich  auf  die  Ermittlung  von  H  für  das 
Mondcentrum  beschränkt.  Bedeutet  cp^  die  Entfernung  der  Centra 
des  Mondes  und  des  Schattens  zur  Zeit  ihrer  Conjunction  in 
Rectascension,  Hc  die  Helligkeit,  welche  dem  Schattencentrum 
entspräche,  Hq  die  des  Mondcentrums  und  S  die  von  Herrn 
Safarik  bestimmte  Helligkeit,  so  sind  deren  Werthe  folgende. 


Finstemiss 

1863  Juni  1 

1877  Aug.  23 

1891  Nov.  15 

n 

60'   41-0 

53'   59-4 

60'   3-2     1 

log^ 

7-3794 

7-4318 

7-3952 

5 

15'   45-8 

15'   49-1 

16'    10-5 

?0 

21     53-0 

4     28-0 

16     35-0 

\:Hc 

430300 

123600 

367000 

l:Ho 

32170 

105200 

66450 

\:S 

216100 

143400 

119100 

Während  die  Resultate  der  Beobachtungen  des  Herrn 
Safarik  durch  die  Rechnung  in  befriedigender  Weise  dar- 
gestellt werden,  macht  sich  für  Airy's  Beobachtungen  ein 
wesentlicher  Unterschied  zwischen  .S  und  Hq  geltend,  welcher 
in  Ansehung  des  grossen  Werthes  von  cp^  durch  Trübungen  in 
unserer  Atmosphäre  wohl  kaum  zu  erklären  ist  und,  der  An- 
sicht des  Herrn  Safarik  entsprechend,  von  der  geringeren 
Empfindlichkeit  der  Augen  Airy's  für  rothes  Licht  heriühren 
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dürfte.  Aus  obigen  Werthen  von  -yt  ersieht  man,   dass  bei 

Finsternissen  im  Apogäum  die  Helligkeit  des  Schattencentrums 
etwa  viermal  so  gross  sein  kann,  als  bei  Finsternissen  im 
Perigäum. 

Folgende  Tafel  gewährt  einen  Überblick  über  den  An- 
theil,  welchen  gleich  dicke  Schichten  der  Atmosphäre  in  ver- 
schiedenen Höhen  an  dem  Zustandekommen  der  Helligkeit  Hq 
nehmen.    Die  Tafel  gibt  mit  dem  Argumente  A  die  Werthe  von 


10».//  = 


10»       sin^n 


2sin«- 


cos 


^r^.-(i--)e- 


Finstemiss. . . 

1863  Juni  1    1 

1877  August  23 

1891  November  15 

1  A, 

0-001592 

0-001038 

0-001344 

1 

1 

109. H 

Diffe- 
renz 

109. H 

Diffe- 
renz 

10».  if 

Diffe- 
renz 

0-0000 

0 

1 

0 

12 

0 

6 

1 

1 

0 

12 

37 

6 

12 

2 

1 

0 

49 

87 

18 

36 

3 

1 

23 

136 

195 

54 

98 

4 

24 

120 

331 

413 

152 

192 

5 

144 

264 

744 

815 

344 

349 

6 

408 

493 

1559 

1509 

693 

593 

7 

901 

840 

3068 

1864 

1286 

945 

8 

1741 

1335 

4932 

2096 

2231 

1416 

9 

3076 

1997 

7028 

2037 

3647 

1988 

10 

5073 

2825 

9065 

441 

5635 

2601 

11 

7898 

3773 

9506 

8236 

3077 

12 

11671 

4736 

11313 

2982 

13 

16407 

5503 

14295 

755  ' 

!       14 

21910 

5634 

15050 

15 

27544 

3542 

0-0016 

31086 

1 
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Der  letzte  Werth  für  jede  Finsterniss  =  lO^.Jifo,  welcher 
für  A  =  Aj  erreicht  wird.  Die  beigefügten  Differenzen  stellen 
die  auf  eine  Luftschicht  von  638  m  Dicke  entfallenden  Beträge 
dar.  Man  sieht  daraus,  dass  nur  hohes  Gewölk,  nach  dem  früher 
bezeichneten  Wolkenatlas  vom  falschen  Cirrus  (mittlere  Höhe 
=  3897  m)  angefangen,  die  Helligkeit  merklich  zu  beeinflussen 
vermag. 


A 

20 

log  (  —  cos  0  J 

logö 

log2«- 

log« 

o-oooo 

4182^5 

0-000121 

9-9065 

8-9940 

4-6117 

1 

3896-3 

157 

9134 

9561 

5-0507 

2 

3630-9 

193 

9198 

9184 

5-4513 

3 

3384-8 

229 

9256 

8809 

5-8171 

4 

3156-3 

266 

9310 

8436 

6-1508 

5 

2944-0 

303 

9360 

8064 

4561 

6 

2746-8 

341 

9406 

7694 

7353 

7 

2563-3 

379 

9448 

7325 

6-9907 

8 

2392-6 

417 

9487 

6957 

7-2247 

9 

2233-7 

456 

9524 

6590 

4389 

10 

2085-8 

495 

9557 

6224 

6353 

11 

1948-0 

534 

9588 

5860 

8154 

12 

1819-6 

574 

9617 

5496 

7-9806 

13 

1699-9 

614 

9644 

5133 

8-1321 

14 

1588-3 

654 

9668 

4771 

2712 

15 

1484-2 

694 

9691 

4410 

3988 

16 

1387-0 

734 

9713 

4049 

5161 

17 

1296-4 

775 

9733 

3689 

6238 

18 

1211-8 

816 

9751 

3330 

7229 

19 

1132-8 

857 

9768 

2971 

8139 

20 

1059-1 

898 

9784 

2613 

8976 

21 

990-2 

940 

9799 

2256 

8-9746 

22 

925-9 

981 

9813 

1899 

9-0455 

23 

865-8 

1023 

9825 

1542 

1107 

24 

809-6 

1064 

9837 

1186 

1709 

25 

757-2 

1106 

9848 

0830 

2264 

26 

708-1 

1148 

9859 

0475 

2777 

27 

662-3 

1190 

9868 

8-0121 

3251 

28 

619-5 

1232 

9877 

7-9766 

3690 

29 

579-4 

1274 

9885 

9412 

4096 

30 

542-0 

1316 

9893 

9058 

4474 

31 

507-0 

1358 

9900 

8705 

4826 

32 

474-2 

1401 

9907 

8352 

5154 

33 

443-6 

1443 

9913 

7999 

5460 

34 

415-0 

1486 

9919 

7646 

5746 

35 

388-2 

1528 

9925 

7294 

6014 

36 

363-2 

1571 

9930 

6942 

6266 

37 

339-8 

1613 

9935 

6590 

6502 

38 

317-9 

1656 

9939 

6239 

6724 

39 

297-4 

1699 

9943 

5887 

6933 

0-0040 

278-2 

0-001741 

9-9947 

7-5536 

9-7129 
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■ 

A 

log  2  9 

log  ( —  cos  0  j 

logß 

log  2^ 

logi 

0-0040 

2-4444 

0-001741 

9-9947 

7-5536 

9-7129 

44 

3287 

1912 

60 

4134 

7807 

48 

2131 

2084 

70 

2734 

8338 

52 

2-0974 

2256 

77 

7-1336 

8751 

56 

1-9817 

2428 

82 

6-9940 

9068 

60 

8660 

2600 

87 

8547 

9309 

64 

7502 

2772 

90 

7155 

9490 

68 

6344 

2944 

92 

5764 

9626 

72 

5185 

3117 

94 

4374 

9726 

76 

4026 

3289 

96 

2986 

9799 

80 

2865 

3461 

97 

1599 

9853 

84 

1704 

3633 

97 

6-0212 

9893 

88 

1-0543 

3805 

98 

5-8827 

9922 

92 

0-9380 

3977 

99 

7443 

9943 

96 

8217 

4149 

99 

6059 

9959 

100 

7054 

4321 

99 

4676 

9970 

104 

5889 

4493 

99 

3294 

9978 

108 

4724 

4665 

9-9999 

1912 

9984 

,    112 

3559 

4837 

0-0000 

5-0532 

9988 

116 

2392 

5009 

\ 

4-9151 

9992 

120 

1226 

5180 

) 

7772 

9994 

124 

0-0058 

5352 

i 

6393 

9995 

128 

9-8860 

5524 

/ 

5015 

9997 

132 

7722 

5695 

f 

3637 

9998 

136 

6553 

5867 

l 

2260 

9998 

140 
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6038 
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4213 

6209 

/ 

3-9507 

9999 

148 

3043 
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l 

8131 
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152 
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1 

6756 
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9-0701 

6723 

1 
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00000 
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8-9529 

6894 

1 

4007 

0-0000 
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8357 

7065 

1 

2633 

0-0000 

0-0168 

8-7184 

0-007236 

0-0000 

3- 1260 

0-0000 
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IX.  SITZUNG  VOM  21.  MÄRZ   1895. 


Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  II  (Februar  1895) 
des  16.  Bandes  der  Monatshefte  für  Chemie  vor. 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Dr.  Alexander  Bauer  über- 
reicht eine  Arbeit  aus  dem  chemischen  Laboratorium  der 
k.  k.  Staatsgewerbeschule  in  Bielitz:  »Über  das  Wesen  des 
Färbeprocesses«  von  Prof.  Dr.  G.  v.  Georgievics  und 
Dr.  E.  Löwy. 

Der  Secretär  legt  folgende  eingesendete  Abhandlun- 
gen vor: 

1.  »Über  die  Ellipse  vom  kleinsten  Umfange  durch 
drei  gegebene  Punkte«  (IL  Mittheilung),  von  Prof. 
Dr.  Victor  v.  Dantscher  an  der  k.  k.  Universität  in  Graz. 

2.  »ZurTheorie  derBewegungeinesstarrenSystems«, 
von  Prof.  Eduard  Weyr  an  der  k.  k.  böhmischen  technischen 
Hochschule  in  Prag. 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  L.  Boltzmann  überreicht 
folgende  zwei  Abhandlungen: 

1.  »Über  die  Transformation  des  Zwanges  in  all- 
gemeine Coordinaten«,  von  Prof.  Dr.  A.  Wassmuth  in 
Graz. 

2.  »Strömung  der  Elektricität  in  Rotationsflächen«, 
von  Leonhard  Fleischmann,  cand.  math.  in  Archshofen 
(Württemberg). 
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Leonhard  Fleischmann, 

cand.  math. 

§.  1.  Strömung  der  Elektrieität  in  einer  unendlich  grossen 

ebenen  Platte. 

Es  bestehe  in  einem  ebenen  Flächenstück,  durch  irgend 
welche  Ursachen  bedingt,  eine  stationäre  Elektricitätsströmung. 
Wir  legen  ein  rechtwinkliges  Coordinatensystem  zu  Grunde 
und  bezeichnen  das  Potential  des  Punktes  {x^y)  mit  p\  dann 
muss,  da  wir  stationären  Zustand  voraussetzten,  p  bekanntlich 
der  Differentialgleichung  genügen: 


.  =  0-  (1) 


Die  allgemeine  Aufgabe  besteht  nun  darin,  diese  Differen- 
tialgleichung unter  Berücksichtigung  gegebener  Bedingungen 
zu  lösen,  p  =  Constans  gesetzt  stellt  uns  dann  das  System 
der  Äquipotentiallinien,  die  orthogonale  Trajectorienschaar  des 
letzteren  das  System  der  Strömungslinien  dar. 

Wir  beschäftigen  uns  nun  zunächst  mit  einem  möglichst 
einfachen  Falle:  Der  Bewegung  der  Elektrieität  in  einer  unend- 
lich grossen  ebenen  Platte  von  durchaus  gleichem  Leitungs- 
vermögen und  von  gleichmässiger,  aber  verschwindend  kleiner 
Dicke  8.  Wir  leiten  in  einem  Punkte  E  Elektrieität  zu,  dieselbe 
fliesst  nach  allen  Richtungen  gleichmässig  ins  Unendliche  ab. 
Die  Äquipotentiallinien  sind  dargestellt  durch  das  System  der 
um  E  als  Mittelpunkt  gezeichneten  Kreise,  die  Strömungslinien 
durch  die  von  E  ausgehende  Geradenschaar.  In  dem  Punkte 
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(x,y)  wirkt,  in  Richtung  der  Strömungslinie,  die  Kraft  Kz=l^^  , 

wenn  r  den  Abstand  des  Punktes  von  der  Elektrode  E  bedeutet. 
Setzen  wir  nun  die  Stromintensität,  d.  h.  die  durch  E  in  der 
Zeiteinheit  der  Platte  zugeführte  Elektricitätsmenge,  gleich  y, 
so  trifft  in  der  Entfernung  r  von  E  auf  die  Einheit  des  längs 
der  Äquipotentialcurve  ausgeführten  Schnittes  die  Strommenge 

=r;  dieser  letzteren  Grösse  ist  aber  offenbar  die  Kraft  K 

2icro 

proportional,  somit 


Sr  ~  2icr8  ' 

wobei  k  Proportionalitätsfactor. 
Hieraus  durch  Integration: 

puzAM^B,  (2) 

wenn  nämlich  zur  Abkürzung  — -^^—^  =  A  gesetzt  wird;  B  ist 

eine,   bei   Potentialausdrücken   stets   auftretende,  willkürliche 
Constante. 

Wir  suchen  nun  den  Factor  A  durch  bekannte  Grössen 
auszudrücken;  es  geschieht  dies  in  folgender  Weise:  Liegt  ein 
leitender  Körper  von  der  Form  eines  senkrechten  Cylinders  vor, 
dessen  Querschnitt  ==  q  und  dessen  Länge  =:  /,  und  erhalten 
wir  die  eine  Endfläche  auf  dem  Potentiale  p^,  die  andere  auf 
dem  Potentiale  p^^  wobei  Pi>Poy  so  findet  in  dem  Cylinder 
eine  Strömung  von  der  ersten  Fläche  zur  zweiten  statt,  und 
zwar  ist  die  Stromintensität  J  proportional  dem  Querschnitte  q, 
ferner  dem  Potentialgefälle  (p^ — p^) :  l  und  umgekehrt  propor- 
tional dem  Widerstandscoefficienten  a  des  Materials,  somit: 

Als  solchen  senkrechten  Cylinder  von  verschwindend 
kleiner  Länge  dr  können  wir  in  unserem  Probleme  ein  Stück 
der  Platte  betrachten,  das  von  zwei  benachbarten  Äquipoten- 
tialcurven  r  und  r+dr  begrenzt  wird.  Hier  ist  der  Querschnitt 
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des  allerdings  in  Form  eines  Reifens  gebogenen  Cylinders 
gleich  2icr8,  ferner  p^ — Pq  =  — dp,  daher  das  Potentialgefalle 

/in  A 

= ^  = (nach  Formel  2).  Somit 

dr  r  ^ 

woraus  . 

Wir  gehen  nun  zu  einem  etwas  allgemeineren  Probleme 
über.  Wir  denken  uns  jetzt  unsere  unendlich  grosse  Platte  in 
zwei  Punkten  E^  und  E^  mit  den  Poldrähten  einer  Batterie 
berührt;  das  vorhin  behandelte  Problem  geht  natürlich  aus 
diesem  hervor,  wenn  wir  E^  im  Unendlichen  annehmen.  Die 
Elektroden  besitzen  dann  die  Gestalt  sehr  kleiner  Kreischen  von 
den  Radien  p^  und  p^;  letztere  seien  der  Entfernung  E^E^  zu  c 
gegenüber  als  verschwindend  klein  vorausgesetzt.  Durch  die 
Elektrode  E^  trete  der  Strom  in  die  Fläche  ein,  durch  E^  trete 
er  wieder  aus.  Auf  dem  Rande  der  Kreisfläche  p^  besitzen  dann 
sämmtliche  Punkte  das  gleiche  Potential  p^,  auf  dem  Rande  der 
Kreisfläche  p^  das  gleiche  Potential  p^.  Wir  suchen  zunächst 
wieder  die  Vertheilung  der  Spannung  in  unserer  Platte. 

Zufolge  des  linearen  Charakters  der  Differentialgleichung 
(1)  wird  unser  Integral  die  Form  annehmen: 

wobei  r^  und  r^  die  Abstände  des  betrachteten  Punktes  (x,y) 
von  den  Elektroden  bedeuten.  In  unmittelbarer  Nähe  der  einen 
Elektrode  wird  der  Einfluss  der  anderen  fast  vollkommen  ver- 
schwinden; an  dieser  Stelle  geht  die  Strömung  genau  so  vor 
sich,  als  ob  sich  die  andere  Elektrode  in  unendlicher  Ent- 
fernung befände.  Diejenigen  Äquipotentiallinien,  welche  den 
Elektroden  unendlich  benachbart  sind,  werden  daher  von  der 
Form  eines  Kreises  nur  unendlich  wenig  abweichen.  Die 
Betrachtung  des  sich  unmittelbar  an  den  Rand  der  ersten 
Elektrode  anschliessenden  unendlich  kurzen  Cylinders  ergibt 
in  Folge  dessen,  wie  im  ersten  Probleme,  für  die  in  der  Zeit- 
einheit durch  E^  eintretende  Elektricitätsmenge : 
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J.  =  — 2  7cA. — 

Analog  für  die  zweite  Elektrode: 


J^  =  — 2ic^2  — • 

Für  den  stationären  Zustand  ist  erforderlich,  dass  J^=:—J^, 
also  A2  =  — A^  ist.  Daher  nimmt  unser  Integral,  die  Form  an: 


wobei  wieder 


A.l^-^B,  (4) 


^~        27C     8 


Als  Strömungslinien  erhalten  wir,  wie  leicht  nachzuweisen, 
das  durch  die  Punkte  E^  und  E^  gelegte  Kreisbüschel,  als 
Curven  gleicher  Spannung  die  zu  demselben  gezeichnete  ortho- 
gonale Kreisschaar. 

Sind  die  den  Elektroden  zukommenden  Potentialwerthe 
Pi  und  P2  bekannt,  so  gestatten  die  Formeln  (3)  und  (4)  die 
Berechnung  der  Constanten  -4,  B  und  der  Stromintensität  J, 
Uns  interessirt  hier  die  umgekehrte  Aufgabe:  die  Berechnung 
der  Potentialdifferenz  p^ — p^,  wenn  die  Grösse  J  gegeben  ist 
Ihrer  Herleitung  gemäss  gilt  die  Formel  (4)  nur  für  Punkte 
ausserhalb  der  Elektroden  und  für  Punkte  auf  dem  Rande  der- 
selben; für  die  Punkte  innerhalb  verliert  sie  ihre  GUtigkeit 
Erinnern  wir  uns  daran,  dass  der  Voraussetzung  gemäss  Pj 
und  P2  sehr  klein  gegenüber  dem  gegenseitigen  Abstände  c  der 
Elektroden,  so  ist  also: 

p,  =  AJ-^'  -f.5 
^  c 


folglich 


p^  =  AJ—-^B 


„   —  j   7  P1P2 
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oder,  wenn  wir  für  A  seinen  Werth  aus  (3)  einsetzen: 

J      n         c^ 

Für  den  Gesammtwiderstand,  den  die  Platte  der  Elek- 
tricitätsströmung  entgegensetzt,  erhalten  wir  somit  nach  dem 
Ohm'schen  Gesetze  den  Werth: 

W^=^S^  =  ^-.|./-^.  (6) 

Dieser  Widerstand  hängt  also  wesentlich  von  der  Grösse 
der  Elektroden  ab;  er  ist  umso  kleiner,  je  grösser  die  Elek- 
trodenradien, d.  h.  je  besser  der  Contact. 

Mit  Einführung  dieser  Grösse  W  können  wir  aus  Formel 
(5)  die  Stromintensität  J,  derein  Werth  von  W  abhängt,  also 
mit  Änderung  der  Berührungsstellen  oder  des  Contactes  variirt, 
eliminiren.  Bezeichnen  wir  die  elektromotorische  Kraft  unserer 
Batterie  mit  E  und  den  Widerstand  der  Poldrähte  mit  W,  so 

worin  noch  für  W  sein  Werth  aus  Formel  (7)  einzusetzen  ist. 
Nachdem  wir  diese  Formeln,  die  den  in  §.  3  anzustellenden 
Betrachtungen  als  Grundlage  dienen  werden,  gewonnen  haben, 
wenden  wir  uns  zunächst  einem  rein  mathematischen  Pro- 
bleme zu. 

§.  2.  Conforme  Abbildung  von  Rotationsflächen. 

Es  liege  eine  beliebige  Rotationsfläche  vor.  Zum  Zwecke 
der  Coordinatenbestimmung  greifen  wir  irgend  einen  Meridian 
und  irgend  einen  Parallelkreis  heraus,  von  denen  aus  die 
Abzahlung  begonnen  wird.  Die  Lage  eines  Flächenpunktes 
ist  dann  eindeutig  bestimmt  durch  seine,  von  ersterem  an 
gemessene,  geographische  Länge  X  und  seinen  Abstand  5, 
abgelesen  auf  dem  Meridiane,  von  jenem  Parallelkreise,  beide 
Coordinaten  natürlich  mit  Vorzeichen  behaftet. 

Sitzb.  d.  roathem.-natunv.  Gl,;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  16 
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Die  vorliegende  Rotationsfläche  soll  nun  conform,  d.  h. 
ähnlich  in  den  kleinsten  Theilen,  auf  eine  Ebene  abgebildet 
werden.  Wir  machen  zunächst  die  Annahme,  die  abzubildende 
Umdrehungsfläche  habe  mit  ihrer  Axe  wenigstens  einen  reellen 
Schnittpunkt  S^  gemeinsam;  derselbe  bilde  sich  nach  S[  ab. 
Aus  den  Symmetrieverhältnissen  schliessen  wir,  dass  sich  jeder 
Meridian  als  Strahl  durch  S[  und  jeder  Parallelkreis  als  Kreis 
mit  Mittelpunkt  S[  abbilden  wird;  selbstverständlich  schliessen 
dann  zwei  solche  Strahlen  denselben  Winkel  ein  wie  die  ent- 
sprechenden Meridiane.  Greifen  wir  nun  auf  der  Rotations- 
fläche einen  Gürtel  heraus,  der  begrenzt  ist  von  den  zwei 
Parallelkreisen  s  und  s-^ds,  so  wird  sich  als  Bild  desselben 
ein  Kreisring  mit  den  Radien  R  und  R-hdR  ergeben;  beide 
Gebilde,  die  wir  als  unendlich  schmale  umgebogene  Rechtecke 
betrachten  können,  sind  einander  ähnlich,  wenn  die  Proportion 
besteht: 

dR:2T:R  =  ds:2T:x, 

wobei    nämlich   2x   den  Durchmesser  des  Gürtels   bedeutet. 
Daher 


dR        ds  .     ,„       C  ds 

-   ,  somit  IR  =z  l     — 


R   ~ 
Hieraus  erhalten  wir  die  Abbildungsformel: 


R-c'^^.  (8) 

wobei  Sq  willkürliche  Constante. 

Wir  werden  also  damit  anfangen,  einen  beliebigen  Parallel- 
kreis 5q  auf  den  Einheitskreis  der  Ebene  abzubilden;  dann  ist 
aber  das  Bild  jedes  anderen  Parallelkreises  von  selbst  gegeben. 
Mit  Hilfe  der  Formel  (8)  können  wir  also  zu  jedem  Punkte  (5,  X) 
der  Fläche  seinen  Bildpunkt  (i?,  X)  in  der  Ebene  zeichnen.  Dass 
diese  Beziehung  zwischen  den  Flächen-  und  Ebenenpunkten 
eine  vollkommen  eindeutige  ist,  lässt  sich  aus  der  Abbildungs- 
formel sofort  erkennen. 

Ehe  wir  jedoch  ein  Beispiel  für  die  Abbildung  einer  Rota- 
tionsfläche vorführen,  wollen  wir  uns  über  die  geometrische 
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Bedeutung  des  Ausdruckes    /     --   Klarheit  verschaffen.  Wir 


r^ds 


schalten  zu  diesem  Zwecke  zwischen  die  beiden  Parallelkreise 
s^  und  Sg  weitere  n  —  1  Hilfsparallelkreise  ein,  und  zwar  so, 
dass  die  nun  vorliegenden  «4-1  Parallelkreise  je  in  gleichen 
Abständen,  letztere  als  Bogen  auf  dem  Meridiane  gemessen, 
aufeinander  folgen;  jeder  dieser  Abstände  wird  dann  die  Grösse 

^ ^ 

—^ ~  ■=.  Is  besitzen.  Auf  dem  Parallelkreise  s.  nehmen  wir 

einen  beliebigen  Punkt -4  an,  der  Meridian  desselben  schneide  in 
^'den  folgenden  Parallelkreis  5^4-A5;  auf  letzterem  bestimmen 
wir  einen  Punkt  B  so,  dass  Bogen  A'B  :=  Is  wird.  Der  Meri- 
dian B  treffe  in  5'  den  Hilfskreis  5i4-2A5;  auf  diesem  bestimme 
den  Punkt  C  so,  dass  Bogen  B'C:=^s  wird  u.  s.  f.  Schliesslich 
erreichen  wir  den  Parallelkreis  Sg  im  Punkte  Y',  von  dem  aus 
wir  endlich  zu  dem  Punkte  Z  gelangen.  Bezeichnen  wir  nun 
die  geographischen  Längen  der  Punkte  A,  B,  C. ,  ,Z  der  Reihe 
nach  mit  o,  ß,  y-  .  -C  ihre  Axenabstände  mit  a,  b,  c,  ,  ,z,  so  ist 

As 

doch,  im   analytischen  Masse  gemessen,  ß — azz— — ,   dess- 

As  * 

gleichen  y — ß  =  —  u.  s.  w.  Daher  durch  Addition: 

C— a=:    ) 


Gehen  wir  zur  Grenze  «  =  00  über,  so  wird  ^s^=.  ds,  und 

f ==  Js 
wir  erhalten   C — a=  /         — ,  oder  wenn  wir  die  Grenzen 

für  5  einführen : 


^«  ds 

X 


Verbinden  wir  nun  die,  jetzt  mit  unendlich  kleinem  Abstand 
aufeinander  folgenden  Punkte -4,  5. .  .Z  durch  einen  stetigen 
Linienzug,  so  erhalten  wir  eine  Anzahl  gleichschenklig-recht- 
winkliger Dreiecke;  jener  Linienzug  schneidet  somit  sämmt- 
liche  Parallelkreise  (und  Meridiane)  unter  einem  Winkel  von 
45".  Wir  haben  also  jetzt  folgenden  Satz  gewonnen: 

16* 
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Zeichnen  wir  auf  unserer  Rotationsfläche  eine  Spirale, 
welche  sämmtliche  Parallelkreise  unter  einem  Winkel  von  45" 
schneidet,  so  begegnet  dieselbe  den  zwei  Parallelkreisen  5^ 
und   s^   in    zwei   Punkten,    deren   Längenunterschied    gleich 


1 


ist. 

X 


Wir  lassen  nun  zwei  Beispiele  für  die  conforme  Abbildung 
von  Rotationsflächen  folgen: 

a)  Abbildung  eines  Rotationsellipsoids.  Die  Axe  S^S^  des- 
selben sei  =:  2  a,  der  Aquatordurchmesser  zu  2^;  ferner  setzen 
wir  a^ — V^  =  c^.  Bezeichnen  wir  noch  den  Winkel,  den  die 
Flächennormale  des  Punktes  (5,  X)  gegen  die  Umdrehungsaxe 
bildet,  mit  ^,  so  ergibt  sich  nach  (8)  die  Abbildungsformel: 

wobei  C  willkürliche  Constante. 

Lassen  wir  ^  von  0**  bis  180**  wachsen,  so  durchläuft  R 
sämmtliche  Werthe  von  0  bis  00 ;  der  Scheitel  S^  bildet  sich  in 
den  Nullpunkt,  der  Scheitel  S^  in  den  unendlich  fernen  Kreis 
ab,  die  Abbildung  erstreckt  sich  eindeutig  über  die  ganze 
Ebene. 

b)  Abbildung  einer  ringförmigen  Rotationsfläche.  Der  Meri- 
dian unseres  Ringes  sei  ein  Kreis  vom  Radius  a,  der  Mittel- 
punkt desselben  habe  von  der  Rotationsaxe  den  Abstand  h, 
wobei  b>a  vorausgesetzt  sei.  Denjenigen  Parallelkreis,  dessen 
Radius  =  a4-^  ist,  nennen  wir  den  Parallelkreis  s  =  0;  ferner 
bezeichnen  wir  den  Centriwinkel,  den  der  Punkt  (5,  0)  mit  dem 
festen  Punkte  (0,  0)  auf  dem  Meridiankreise  X  zz  0  begrenzt, 
mit  cp;  dann  hat  der  Radius  des  Parallelkreises  5  den  Werth 
4:  =:  Z?4-a.cos  cp,  während  ds-=:a,d^  ist.  Damit  wird  unsere 
Abbildungsformel : 

dR  ds  a.Jcp 

i?    ""   ,r    ""  b-^-a. costf' 
hieraus:  ,    , 

2a  (        b-a  -o^ 
--arctg  !  v/  r- -     '  tg  -^ 

wobei  wieder  C  willkürliche  Constante. 
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Lassen  wir  (p  sämmtliche  Werthe  von  0**  bis  360**  durch- 
laufen, so  haben  wir  die  ganze  Ringfläche  einmal,  und  zwar 
eindeutig,  auf  die  Ebene  abgebildet;  dem  Werthe  (p  =  0"  ent- 
spricht dabei  der  kleinste  Werth  o,  dem  Werthe  (p  =:  360**  der 
grösste  Werth  ß  von  /?.  Die  Abbildung  dieser  ringförmigen 
Fläche  erstreckt  sich  also  nicht  über  die  ganze  Ebene,  sondern 
füllt  nur  das  zwischen  zwei  concentrischen  Kreisen  a  und  ß 
liegende  Gebiet  derselben  aus. 

Es  liegt  daher  nahe,  zu  untersuchen,  welches  die  charak- 
teristischen Eigenschaften  dafür  sind,  dass  sich  die  Abbildung 
einer  Rotationsfläche  über  die  ganze  Ebene  erstreckt.  Wir 
gehen  aus  von  der  Abbildungsformel : 

=/'f- 


IR 


Sehen  wir  zunächst  ab  von  unendlich  grossen  Werthen 
von  5,  d.  h.  von  Flächen,  welche  sich  ins  Unendliche  erstrecken, 
so  ist,  wenn  wir  uns  nur  an  die  Definition  des  bestimmten 
Integrales  erinnern,  sofort  klar,  dass  IR  nur  für  ;i;z=0  unendlich 
werden  kann;  dass  umgekehrt  für  ;r  z=  0  der  Werth  IR  in  der 
That  stets  gleich  d=  oo  wird,  lässt  sich  analytisch  leicht  zeigen. 
Die  Betrachtung  für  unendlich  grosse  Werthe  von  5  bietet 
ebenfalls  keine  Schwierigkeiten ;  auch  für  5  =  d=  oo  wird  IR 
stets  gleich  ±00.  Ausser  diesen  beiden  Fällen  gibt  es  keine 
andern,  in  denen  IR  unendlich  grosse  Werthe  annimmt;  geo- 
metrisch ist  dies  sofort  evident,  wenn  wir  uns  die  oben  für 

/**  ds 
IR  =z  I     —  vermittelst  der  Spiralen  gegebene   Deutung  vor 

Js.      ^ 

Augen  halten.  Wir  können  daher  den  Satz  aussprechen : 

Die  Abbildung  einer  Rotationsfläche  erstreckt  sich  ein- 
deutig über  die  ganze  Ebene, 

1.  wenn  ihr  Meridian,  in  einem  Punkte  der  Axe  begin- 
nend, mit  Vermeidung  des  Unendlichen  wieder  zu  einem 
Punkte  der  Axe  zurückführt,  um  hier  zu  enden  (Beispiel: 
Ellipsoid), 

oder  2.  wenn  ihr  Meridian,  von  einem  Punkte  der  Axe 
ausgehend,  ohne  dieselbe  nochmals  zu  treffen,  ins  Unendliche 
verläuft  (Paraboloid). 
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oder  3.  wenn  ihr  Meridian,  aus  dem  Unendlichen  kommend, 
ohne  die  Axe  zu  schneiden,  wieder  dem  Unendlichen  zustrebt 
(einschaliges  Hyperboloid). 

Wir  wollen  sämmtliche  Flächen,  die  zu  einer  der  drei 
genannten  Classen  gehören,  unter  dem  Namen  »Rotations- 
flächen erster  Art«  zusammenfassen,  während  wir  unter  einer 
»Rotationsfläche  zweiter  Art«  eine  Fläche  verstehen,  deren 
Meridian  eine  in  sich  geschlossene,  die  Axe  nicht  schneidende 
Curve  bildet.  Den  Namen  »Rotationsgürtel«  schliesslich  legen 
wir  jedem  von  zwei  Parallelkreisen  begrenzten  Theile  einer 
Umdrehungsfläche  (erster  oder  zweiter  Art)  bei.  Mit  Benützung 
dieser  Definitionen  können  wir  dann  die  beiden  Sätze  aus- 
sprechen: 

1.  Die  Abbildung  einer  Rotationsfläche  erster  Art  erstreckt 
sich  eindeutig  über  die  ganze  Ebene. 

2.  Die  Abbildung  einer  Rotationsfläche  zweiter  Art  füllt, 
ebenso  wie  die  eines  Rotationsgürtels,  nur  einen  Kreisring  aus. 

Es  ist  nothwendig,  diese  Sätze  mit  aller  Schärfe  auszu- 
sprechen, weil  sich  auf  sie  die  in  §.  3  anzustellenden  Betrach- 
tungen stützen  werden. 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  Abbildung  der  Elektroden. 
Es  sei  auf  der  Umdrehungsfläche  ein  sphärischer  Kreis  mit  dem 
Mittelpunkte  E  gezeichnet,  sein  Bild  wird  dann  im  Allgemeinen 
durch  eine  Curve  höherer  Ordnung  dargestellt;  nur  wenn  die 
Rotationsfläche  eine  Kugel  ist,  erhalten  wir  als  Bild  des  Kreises 
wieder  einen  Kreis.  Setzen  wir  jedoch  voraus,  dass  der  sphä- 
rische Radius  e  jenes  Kreises  verschwindend  klein  sei  gegen- 
über den  Dimensionen  der  Rotationsfläche,  so  ergibt  sich,  da  bei 
der  Abbildung  die  Ähnlichkeit  in  den  kleinsten  Theilen  gewahrt 
bleibt,  als  Bild  unseres  Kreischens  wieder  ein  Kreis  mit  dem 
sehr  kleinen  Radius  p.  Der  Elektrodenmittelpunkt  E  besitze 
die  Coordinaten  (s,  X),  sein  Abstand  von  der  Rotationsaxe  sei 
•gleich  X,  sein  Bild  falle  nach  E'{R,  X).  Es  betrage  nun  die 
Grösse  des  Elektrodenradius,  auf  dem  Parallelkreise  von  E 
abgelesen,  (i  Grade,  so  muss  auch  der  Radius  der  Bildelektrode, 
auf  dem  Kreise  R  abgelesen,  die  Grösse  (i  Grade  besitzen.  Es 

u.  it 

ist  also  einerseits  s  =z  2  7c;»f  •  ^    ,  anderseits  p  =  2'kR  ^      ^    - 


360  '    ^  360 
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Hieraus  erhalten  wir  die  Relation  zwischen  Elektroden-  und 
Bildradius: 

Zum  Schlüsse  dieses  Paragraphen  lassen  wir  noch  eine 
höchst  wichtige  Betrachtung  folgen,  welche  uns  wieder  aus 
dem  Gebiet  rein  mathematischer  Erwägungen  zu  unserem 
physikalischen  Probleme  zurückführen  wird. 

Wie   in   der   Theorie    der    Functionen   einer    complexen 

Variablen   gelehrt   wird,   liegt   es   im  Wesen    der   conformen 

Abbildung,  dass  sich  die  Curven  gleicher  Spannung  wieder  als 

Curven  gleicher  Spannung  und  die  Strömungslinien  wieder  als 

Strömungslinien  abbilden.  Unsere  Rotationsfläche  werde  nun 

von  einem  Strome  von  der  Intensität  J  durchflössen;  durch  die 

Elektrode  E^  trete  derselbe  in  die  Fläche  ein,  durch  Eg  trete  er 

wieder  aus.  Die  Elektrodenradien  E^  und  £3,  desgleichen  die 

Dicke  8  der  Fläche  seien  verschwindend  klein;  der  specifische 

Leitungswiderstand  des  Materials  sei  gleich  a.  Wir  greifen  nun 

zwei  benachbarte  Strömungslinien  heraus,  dieselben  begrenzen 

auf  dem  Rande   der  Elektrode  E^   ein  Bogenelement,  dessen 

Centriwinkel  den   sehr  kleinen  Werth  da  Grade   besitzt.   Die 

Elektricitätsmenge,  welche  dieses  Bogenelement  in  der  Zeit- 

da 
einheit  passirt,  ist  dann  i  ^n  -t^^^t  J-  Aus  dem  von  diesen  zwei 

obö 

Strömungslinien  begrenzten  Flächenstreifen  schneiden  irgend 

zwei  aufeinander  folgende  Äquipotentiallinien  p  und  p+dp  ein 

unendlich  kleines  Rechteck  von  der  Breite  db  und  der  Länge 

dl  aus;  wir  haben  also  wieder  einen  senkrechten  Cylinder  vom 

Querschnitte  db,h  und  der  Länge  dl,  die  Potentialdififerenz  der 

Endflächen  ist  — dp,  daher  nach  Früherem : 

8     db 

Wir  bilden  nun  die  Rotationsfläche  conform  auf  eine  Ebene 
ab.  Die  Mittelpunkte  der  Elektrodenbilder  bezeichnen  wir  mit  E[ 
und  -Bg,  ihre  Radien  mit  p^  und  p.^-  E)ie  Ebene  besitze  eben- 
falls die  Dicke  8,  der  specifische  Widerstand  des  Materials  sei 
wieder  gleich  1,  Durch  E[  soll  ein  Strom  ein-,  durch  E'^  wieder 


238  L.  Fleischmann, 

austreten;  die  Intensität  desselben  habe  den  gleichen  Werth  J 
wie  bei  der  oben  betrachteten  Rotationsfläche.  Das  in  letzterer 
gezeichnete  Flächenelement  ergibt  als  Bild  ein  unendlich 
kleines  Rechteck  von  der  Breite  db^  und  der  Länge  dV\  den 
begrenzenden  Äquipotentiallinien  entsprechen  die  Potential- 
werthe  p'  beziehungsweise  p'-^-dp'.  Die  das  Ebenenelement 
begrenzenden  Strömungslinien  bestimmen  auf  der  Elektrode  E[ 
einen  Centriwinkel  d^!,  der  wegen  der  Ähnlichkeit  der  Abbildung 
gleich  dfx  sein  muss.  Daher  ist  auch  i'  =  /.  Anderseits  folgt  aus 
der  gleichen  Betrachtung  wie  oben: 

.,  _  _  8      db^ 
'   -        0  '~dV 


dp'.  (10 

ib  _  db' 
dJ'~'~dV 


T^     ..  I    .  ..  .  .  .    .         db       db'  . 

Berücksichtigen  wir  noch,  dass  -^  zz  -^  ist,  so  folgt  aus 

der  Gleichsetzung  von  (I)  und  (II): 

dp  •=:  dp'. 


Hieraus  ergibt  sich,  wenn  wir  bedenken,  dass  der  Begriff 
des  Potentiales  nur  ein  relativer  ist,  die  wichtige  Folgerung: 

p=p'. 

Lassen  wir  also  die  Fläche  und  ihr  Bild  von  Strömen 
gleicher  Intensität  durchfliessen,  so  besitzt  jeder  Flächenpunkt 
das  gleiche  Potential  wie  der  entsprechende  Bildpunkt. 

Hieraus  folgt  sofort,  dass  die  Potentialdifferenz  zwischen 
den  Elektroden  bei  der  Fläche  genau  denselben  Werth  besitzt 
wie  bei  der  Abbildung.  Da  auch  die  Stromintensität  für  beide 
Fälle  die  nämliche  ist,  so  schliessen  wir  aus  dem  Ohm'schen 
Gesetze,  dass  auch  die  Gesammtwiderstände,  welche  die  Fläche 
beziehungsweise  ihr  Bild  dem  Strome  entgegensetzen,  einander 
gleich  sein  müssen,  also  W  —  W.  Letzteres  Resultat  hätten 
wir  direct  aus  der  Thatsache  ableiten  können,  dass  für  jedes 
einzelne  Flächenelement  und  sein  Bild  die  Gleichung  tu  zzitv' 
besteht. 

Wir  bemerken  noch  ausdrücklich,  dass  bei  der  Herleitung 
dieser  Sätze  nicht  vorausgesetzt  wurde,  dass  die  Abbildung  der 
Fläche  die  ganze  Ebene  ausfülle;  diese  Sätze  gelten  vielmehr 
allgemein. 
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Wir  haben  jetzt  alle  erforderlichen  Vorbereitungen  getroffen 
und  können  nun  unser  eigentliches  Problem  in  Angriff  nehmen. 

§.  3.  Strömung  der  Elektricität  in  Rotationsflächen  erster  Art. 

Eine  beliebige  Rotationsfläche  erster  Art,  von  der  wir  nur 
voraussetzen,  dass  ihr  Meridian  keinen  Doppel-  oder  mehr- 
fachen Punkt  besitze,  sei  in  eine  Stromleitung  vermittelst  der 
Elektroden  E^  und  E^  eingeschaltet.  Wir  fragen  zunächst  nach 
der  Potentialvertheilung  auf  der  Fläche. 

Wir  bilden  zu  diesem  Zwecke  die  Rotationsfläche  in  eine 
Ebene  ab;  die  Abbildung  erstreckt  sich  dann  über  die  ganze 
Ebene.  Die  Elektrodenmittelpunkte  sollen  als  Bildpunkte  E[ 
und  E^  liefern.  Die  Coordinaten  eines  beliebigen  Flächen- 
punktes bezeichnen  wir  wieder  mit  (s,  X),  diejenigen  von  E^ 
und  £g  mit  (5^,  W  beziehungsweise  (5^,  \);  die  Axenabstände 
der  beiden  letzteren  Punkte  seien  gleich  x^,  beziehungsweise  x^. 
Die  entsprechenden  Punkte  der  Bildebene  seien  dargestellt 
durch  (/?,  X),  beziehungsweise  (R^,  Xj)  und  (iJg,  X^).  Die  Radien 
der  in  Form  sehr  kleiner  Kreise  gegebenen  Flächenelektroden 
setzen  wir  gleich  e^  und  s^,  die  Radien  ihrer  Bilder  gleich  pj 
und  p2,  die  Entfernung  E[E^  sei  gleich  c.  Setzen  wir  voraus, 
dass  e^  und  e^  verschwindend  klein  seien  gegenüber  der  gegen- 
seitigen Entfernung  der  beiden  Flächenelektroden,  so  muss 
dies  auch  in  Bezug  auf  p^,  pg  und  c  gelten. 

Schicken  wir  nun  durch  die  Ebene  einen  Strom  von  der 
gleichen  Intensität  J,  wie  sie  der  die  Fläche  passirende  Strom 
besitzt,  so  ist  nach  den  Sätzen  des  vorigen  Paragraphen  das 
Potential  p  eines  beliebigen  Punktes  (5,  X)  der  Fläche  identisch 
mit  dem  seines  Bildpunktes  (/?,  X),  vorausgesetzt  natürlich, 
dass  Fläche  und  Ebene  dieselbe  Dicke  8  und  denselben  speci- 
fischen  Widerstand  a  des  Materials  besitzen.  Benützen  wir  also 
die  in  §.  1  für  die  Potentialvertheilung  in  einer  unbegrenzten 
Ebene  gefundene  Formel  (4\  so  erhalten  wir: 

wenn  nämlich  r^  und  r^  die  Abstände  des  betreffenden  Bild- 
punktes von  den  Bildelektroden  bedeuten.  Nun  ist  aber  doch: 
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r?  =  Ä«H-i^— 2/ei?, .  cos  (X— Xj)  = 

=  RR^ 


|-  +  ^-2cos(X-X,) 


und 


daher 


rl  =  RRi 

R^        R 

—2  cos  (X— Xg) 

^_^i  . 

R        R, 
R,'*'R 

—2  cos  (X— Xj) 

ri-  R, 

K  _^R, 

— 9  r.n<i  (\ — i  ^ 

R. 


R 


A      R 
Damit  wird,  wenn   wir  den   constanten  Werth   -tt'I -^ 

L  Kit 

gleich  in  die  willkürliche  Constante  C  mit  aufnehmen: 

^       4^  +  ^-2cos(X-l,) 

Aus  der  Abbildungsformel  (8)  folgt  aber  unmittelbar: 


R        / 


S     ds 


.      R 


X 


5    d$ 


SO  dass  wir  für  das  Potential  des  Punktes  (5,  X)  den  Werth 
erhalten : 


^    7 


;s    ds 
5.     ;i' 


J5,  ii5 


-2  cos  (X — Xj) 


p  5     ds 


wobei  -4  =  — 


e 
J       a 


e^'    ^  _2cos(X— Xg) 


■C,     (10) 


2ä     8 

Der  für  p  gefundene  Ausdruck  enthält  die  beiden  Grössen 
'  ds 


diese  hängen  nur  von  der  Form  des  Gürtels 


ab,  der  die  beiden  Elektroden  und  den  betrachteten  Punkt  (5,  X) 
enthält,  sie  sind  jedoch  unabhängig  von  der  Gestalt  der  Rota- 
tionsfläche ausserhalb  dieses  Gürtels.  Dies  liefert  uns  den  Satz: 
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»Schalten  wir  eine  Rotationsfläche  erster  Art  vermittelst 
zweier  Elektroden  in  eine  Stromleitung  ein  und  betrachten 
dann  auf  derselben  einen  Gürtel,  der  die  beiden  Elektroden 
enthält,  so  ist  die  Potentialvertheilung,  und  somit  auch  die 
Strömung,  innerhalb  dieses  Gürtels  vollkommen  unabhängig 
von  der  Gestalt  der  Rotationsfläche  ausserhalb  desselben.  Wie 
wir  uns  diesen  Gürtel  auch  zu  einer  Rotationsfläche  erster  Art 
ergänzt  denken  mögen  (eine  Änderung  von  8  oder  a  natürlich 
ausgeschlossen),  stets  ist  die  Strömung  und  die  Potentialver- 
theilung innerhalb  dieses  Gürtels  dieselbe.« 

Geometrisch  ist  dieser  Satz  sofort  einleuchtend,  wenn  wir 
bedenken,  dass  für  alle  so  entstandenen  Umdrehungsflächen 
die  Abbildung  genau  dasselbe  Bild  ergibt. 

Wir  stellen  uns  nun  die  weitere  Aufgabe,  den  Wider- 
stand W  zu  berechnen,  welchen  die  Rotationsfläche  dem 
Strome  entgegensetzt. 

Dieser  Widerstand  ist,  wie  wir  am  Schlüsse  des  vorigen 
Paragraphen  gesehen  haben,  identisch  mit  dem  der  unendlich 
grossen  Bildebene;  wir  erhalten  somit  gemäss  Formel  (6): 

1        (3  ^2 


2  TT     8         p^pg 
Nun  ist  aber  nach  Formel  (9): 


somit: 


Pi  =  Si  ~     und     P2  =  h'  ~ 


während  c^  =  F?^+Rl— 2 R^R^, cos  (X^— X^).  Damit  wird: 

R         /*'  ~ 
Zufolge  der  Abbildungsformel  (8)  ist  aber  -^  •=  e  ^^  ^ 

^2 


wir  erhalten  daher  für  den  Widerstand  PF  den  Werth: 

ds  cSi  ds 

(11) 


2it     8 
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Für  die  Potentialdifferenz  zwischen  den  Elektroden  ergibt 
sich  nach  dem  Ohm 'sehen  Gesetze: 

Wir  sehen  zunächst  wieder,  dass  der  Widerstand,  den 
die  Fläche  der  Elektricitätsbewegung  entgegensetzt,  wesentlich 
abhängt  von  der  Grösse  der  Elektroden;  je  besser  der  Contact, 
desto  kleiner  der  Widerstand. 

Weiter  bemerken  wir,  dass  der  für  W  gefundene  Ausdruck 
nur  Glieder  enthält,  die  durch  die  Form  des  von  den  Parallel- 
kreisen s^  und  Sg  begrenzten  Gürtels  bedingt  sind;  er  ist  jedoch 
unabhängig  von  der  Gestalt  der  ausserhalb  dieses  Gürtels 
gelegenen  Theile  der  Rotationsfläche.  Dies  liefert  uns  den  Satz: 

»Schalten  wir  eine  Rotationsfläche  erster  Art  vermittelst 
zweier  Elektroden  in  eine  Stromleitung  ein,  so  ist  der  Wider- 
stand, den  die  Fläche  dem  Strome  entgegensetzt,  und  somit 
auch  die  Potentialdifferenz  zwischen  den  Elektroden  nur  ab- 
hängig von  der  Gestalt  des  durch  die  Elektroden  begrenzten 
Gürtels.  In  welcher  Weise  wir  diesen  auch  zu  einer  Rotations- 
fläche erster  Art  ergänzen  mögen,  stets  erhalten  wir  für  den 
Widerstand  und  die  Potentialdifferenz  denselben  Werth.« 

So  können  wir  z.  B.  folgendes  Experiment  anstellen:  Wir 
verfertigen  uns  einen  Rotationscylinder  aus  dünnem  Kupfer- 
blech und  versehen  denselben  oben  und  unten  mit  einem 
Deckel  aus  demselben  Material;  diesen  Cy linder  schalten  wir 
in  eine  Stromleitung  ein  und  messen  dann  die  Potentialdiffe- 
renz zwischen  den  Elektroden.  Dann  schneiden  wir  von  dem 
Cylindermantel  oben  und  unten  je  einen  Streifen  ab  und  setzen 
die  beiden  Deckel  wieder  auf;  haben  wir  dafür  gesorgt,  dass 
bei  dieser  Manipulation  der  Contact  nicht  geändert  wurde,  so 
muss  sich  jetzt  für  den  Spannungsunterschied  zwischen  den 
beiden  Elektroden  wieder  genau  derselbe  Werth  ergeben  wie 
bei  der  ersten  Ablesung. 

Nachdem  wir  die  oben  gestellte  Aufgabe,  die  Berechnung 
des  Widerstandes  der  Fläche,  allgemein  gelöst  haben,  wenden 
wir  uns  einem  speciellen  Falle  zu.  Die  Elektroden  sollen  jetzt 
nicht  mehr  beliebig  auf  unserer  Rotationsfläche  angebracht 
sein,  sondern  sollen  auf  demselben  Parallelkreise  liegen.   Es 
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ist  also  jetzt  5^  =s^  und  x^  =  x^  vorausgesetzt.  Die  in  Formel  (11) 
enthaltene  Grösse  |     —  nimmt  dann  den  Werth  0  an,  und  wir 


erhalten: 


»'=f.-f'l^-M'°'<^'-v]! 


4x[ .  sin^  —  ^ 
""  2  t:     8  SiSa 

Setzen  wir  nun  die  geradlinige  Entfernung  E^E^  der  beiden 
Flächenelektroden  gleich  a,  so  ist  doch  2;ri.sin  -^2       ^^' 

wir  finden  somit  für  den  Widerstand  der  Rotationsfläche  den 
Werth: 

W='~  4-/— •  (12) 

2  IC     8        SjSg  ^     ^ 

Dieser  Ausdruck  enthält  keine  Grössen  mehr,  die  von  der 
Gestalt  der  Umdrehungsfläche  abhängen.  Genau  denselben 
Werth  würden  wir  auch  für  W  erhalten,  wenn  die  Strömung 
in  einer  unendlich  grossen  Ebene  mit  den  beiden  Elektroden 
ci  und  Sg,  deren  gegenseitige  Entfernung  z=  a,  vor  sich  ginge; 
vergleiche  hierüber  Formel  (8). 

Wir  können  somit  den  Satz  aufstellen:  »Schalten  wir  eine 
Rotationsfläche  erster  Art  so  in  eine  Stromleitung  ein,  dass 
die  beiden  Elektroden  auf  denselben  Parallelkreis  zu  liegen 
kommen,  so  ist  der  Widerstand,  den  die  Fläche  dem  Strome 
entgegensetzt,  nur  abhängig  von  der  Grösse  der  Elektroden 
und  deren  gegenseitiger,  längs  der  Sehne  gemessenen,  Ent- 
fernung; er  ist  jedoch  vollkommen  unabhängig  von  der  Form 
der  Rotationsfläche.  Denselben  Widerstand  würden  wir  auch 
erhalten,  wenn  wir  die  Umdrehungsfläche  durch  eine  unbe- 
grenzte Ebene  ersetzen  würden,  die  Grösse  der  Elektroden 
aber  und  ihre  gegenseitige  Entfernung  ungeändert  Hessen.« 

Wenden  wir  diesen  Satz  auf  die  Kugel  an,  so  gelangen 
wir  zu  dem  schon  früher  von  Herrn  Prof.  Boltzmann  ver- 
öffentlichten, jedoch  in  anderer  Weise  abgeleiteten  Resultate, 
dass   der   Widerstand   einer   Kugelschale,    die   wir   an    zwei 
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beliebigen  Stellen  mit  den  Poldrähten  einer  Stromquelle  be- 
rühren, unabhängig  ist  von  dem  Kugelradius  und  denselben 
Werth  besitzt  wie  der  Widerstand  einer  unendlichen  Ebene, 
auf  der  sich  die  Elektroden  in  derselben  Distanz  befinden 
(siehe  52.  Bd.  dieser  Sitzungsberichte,  1865). 

Wir  wollen  damit  unsere  Untersuchungen  über  die  Be- 
wegung der  Elektricität  in  Rotationsflächen  erster  Art  ab- 
schliessen.  Es  wäre  nun  noch  das  gleiche  Problem  für  Rota- 
tionsflächen zweiter  Art  und  ausserdem  für  Rotationsgürtel  zu 
lösen;  diese  beiden  Aufgaben  werden  wir  jedoch  a.  O.  behandeln. 
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Die  Erstarrungswärme  in  Lösungen 

von 
O.  Tumlirz. 

(Mit  1  Textfigur.) 

Zwei  Flüssigkeiten  A  und  5,  welche  die  Erstarrungs- 
punkte /j  und  /g"  C.  haben,  wobei  t^  grösser  als  t^  ist,  mögen 
bei  einer  Temperatur  /,  welche  höher  als  /g  ist,  mit  einander 
gemischt  werden.  Die  Flüssigkeit  A  habe  die  Menge  \g  und 
die  Flüssigkeit  B  die  Menge  mg.  Wird  die  Mischung  unter  t^ 
abgekühlt,  so  wird  das  fernere  Verhalten  der  Mischung  davon 
abhängen,  ob  tn  grösser  oder  kleiner  als  ein  gewisser  Werth 
m^  ist.  Ist  m  grösser  als  m^,  dann  wird  bei  einer  gewissen 
Temperatur /g — A  die  Substanz  B  anfangen,  im  festen  Aggregat- 
zustand aufzutreten.  Dabei  ist  die  Depression  A  desto  grösser, 
je  kleiner  m  ist  und  umgekehrt;  für  w  =:  oo  wird  A  rz:  0.  Die 
Flüssigkeit,  welche  übrig  bleibt,  bildet  eine  gesättigte  Lösung 
der  Substanz  B  in  A, 

Ist  m  kleiner  als  w^,  dann  wird  die  Mischung  bis  zu  einer 
Temperatur  /i— A',  welche  unter  /^  liegt,  flüssig  bleiben,  worauf 
bei  weiterer  Abkühlung  die  Substanz  A  anfangt,  in  festem 
Aggregatzustande  aufzutreten.  Je  kleiner  m  ist,  desto  kleiner 
ist  A'  und  umgekehrt;  für  w  =  0  ist  A'  =  0. 

Tragen  wir  demnach  auf  einem  Coordinatensystem  die 
Mengen  m  als  Abscissen  und  die  zugehörigen  Temperaturen, 
bei  welchen  die  Ausscheidung  in  den  beiden  Fällen  gerade 
beginnt,  als  Ordinaten  auf,  dann  erhalten  wir  im  ersten  Falle 
die  Curve  bc  und  im  letzteren  Falle  die  Curve  ab.  Die  beiden 
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Curven  schneiden  sich  in  dem  Punkte  h,  welchem  der  Werth  m^ 
angehört.^ 

Dass  die  Erstarrungswärme  der  Substanzen  A  und  B  bei 
ihrer  Ausscheidung  aus  der  Lösung  eine  andere  als  bei  der 
normalen  Erstarrung  ist,  unterliegt  von  vornherein  keinem 
Zweifel,  und  wir  wollen  es  nun  unternehmen,  den  Einfluss 
der  Lösung  auf  die  Erstarrungswärme  näher  zu  bestimmen. 
Um  aber  diese  Aufgabe  durchführen  zu  können,  müssen  wir 


Od  'TtPf 


Fig.  1. 


zunächst  jene  Wärme  betrachten,  welche  bei  der  Mischung  der 
Flüssigkeiten  A  und  B  entsteht. 

§■!• 
Wenn  wir  die  Flüssigkeiten  A  und  B  bei  der  Temperatur  / 
mit  einander  mischen,  dann  wird  die  Temperatur  der  Mischung 
eine  andere,  und  zwar  /'**  C.  Wollen  wir  die  Mischung  auf  die 
ursprüngliche  Temperatur  /  zurückbringen,  dann  haben  wir 
dem  Ganzen  Wärme  zu  entziehen  oder  zuzuführen,  je  nach- 
dem /'  grösser  oder  kleiner  als  /  ist.  Im  ersteren  Falle  ist  der 
Wärmegewinn  oder,  wie  man  sagt,  die  Mischungswärme  positiv. 


1  Herr  Pfaundler  hat  diese  einfache  Betrachtung  zuerst  (1877)  ange- 
stellt, um  die  Entstehung  der  Kryohydrate  zu  erläutern. 
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im  letzteren  negativ.  Da  die  Mischungswärme  sowohl  von  w, 
als  auch  von  /  abhängt,  so  können  wir  sie  durch 

ausdrücken;  halten  wir  eine  bestimmte  Temperatur  fest,  dann 
ist  Q  blos  von  m  abhängig.  Es  ist  klar,  dass  der  Ausdruck 
für  Q  eigentlich  ein  Integral  ist,  welches  auf  die  folgende 
Weise  entsteht  Haben  wir  nämlich  bei  der  Temperatur  /  eine 
Mischung  aus  1  g  von  der  Substanz  A  und  mg  von  der  Sub- 
stanz B  gebildet  und  fügen  wir  dann  noch  von  der  Substanz  B 
die  Menge  dm  hinzu,  dann  entwickelt  sich  eine  Wärmemenge, 
welche  wir  gleich  Fdm  setzen  können,  wo  F  wieder  eine 
Function  von  m  und  /  ist.  Es  ist  nun  klar,  dass  die  Mischungs- 
wärme Q  bei  der  Temperatur  /  durch 


^(m,f)=  j      F{m,f)dm 


1) 


gegeben  ist.   Für  die  Grösse  F  wollen  wir  die  Bezeichnung 
»die  Bindungswärme  pro  Masseneinheit«  anwenden. 
Aus  der  Gleichung  1)  ergibt  sich  sofort 

Was  die  Abhängigkeit  der  Mischungswärme  4>(w, /)  von 
der  Temperatur  anbelangt,  so  hat  Kirchhoff  gezeigt,  dass 

^^^-^  =  mc'+c—{l  +m)C  3) 

ist,  wo  c  und  c'  die  specifischen  Wärmen  der  Flüssigkeiten  A 
und  B  und  C  die  specifische  Wärme  der  Mischung  bedeuten. 
Dififerentiiren  wir  die  erste  Gleichung  nach  /,  so  wird 


87~"-  8/       "^"^ 


oder 


/ 


|M)._  f 
ZF(m,  t) 


0  '' 


dt  =  mcf+c--(\  +m)  C, 


Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  17 
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woraus 

_^  =  ,/_C-(l+«,)^  4) 

hervorgeht. 

Hätten  wir  umgekehrt  1  g  von  der  Substanz  B  mit  ng  von 
der  Substanz  A  gemischt,  dann  wäre  die  Mischungswärme 
durch 

W(n,t)=  C""  G(n,t)dn  5) 

Jo 

gegeben  und  es  wäre  wieder 


femer  wäre 


Cr(n,t)  = g^^ ,  6) 

— y-^  =  c'+MC— (1  +n)C', 


wo  C  die  specifische  Wärme  der  Mischung  bedeutet.  Verbinden 
wir  diese  Gleichung  mit  der  Gleichung  5),  so  erhalten  wir 

Jo 


und  daraus 


^%ü  =  .-c.-<,.„,|^. 


Wäre  n  z=  — ,  dann  wäre 
m 


und  daher 


und  somit 


v(— ,/)  =  — <&(w,/)  8) 

\m     I       m 

\_ 
I      F(fn,t)dm'=ml       G(n,i)dn  8ä) 

0  ^0 

F(m,t)=  f '"  G(n,  t)dn--^G  (-1-,  /)•  9) 
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Verbinden  wir  diese  Gleichung  mit  der  Gleichung  8a), 
so  wird 

gU^,?J=  r*" F(m,  t)dm-mF(m,  t)  10) 


oder 


1 


G(n,t)=  f  **  F(fn,t)dm—^F(-^,t\  10a) 

§.2. 

Wir  wollen  jetzt  den  ersten  Fall  der  Lösung  (m  >  m^) 
näher  untersuchen.  Wir  kühlen  die  Mischung,  welche  aus  1  g 
von  der  Substanz  -4  und.w^  von  der  Substanz  B  besteht, 
von  der  Temperatur /g  bis  zu  jener  Temperatur  /^ — A  ab,  bei 
welcher  die  Substanz  B  eben  anfängt,  in  festem  Aggregat- 
zustand aufzutreten,  und  setzen  dann  den  Abkühlungsprocess 
noch  bis  t^ — t  fort.  Sinkt  während  des  ersten  Abschnittes  die 
Temperatur  von  /^  auf  /g — A,  so  entspricht  dem  eine  Wärme- 
abfuhr von 

(H.w)CA,    .  a^) 

wo  C  die  mittlere  specifische  Wärme  der  Mischung  zwischen 
/g — A  und  /g  bedeutet. 

Während  de$  zweiten  Abschnittes  werden  Theile  der  Sub- 
stanz B  im  festen  Aggregatzustand  ausgeschieden,  und  es 
besteht  zwischen  der  Menge  der  erstarrten  Theile  und  der 
Temperatur  eine  bestimmte  Beziehung.  Wir  fassen  eine  Tem- 
peratur /  innerhalb  dieses  Abschnittes  ins  Auge;  die  Menge  der 
erstarrten  Theile  sei  bei  dieser  Temperatur  =  s.  Sinkt  dann 
bei  fortgesetzter  Wärmeabfuhr  die  Temperatur  um  dt,  dann 
nimmt  s  um  ds  zu,  und  es  besteht  somit  die  entsprechende 
Wärmeabfuhr  aus  dreiTheilen,  nämlich  aus  jener  Wärme,  durch 
deren  Abfuhr  die  Flüssigkeit  um  dt  abgekühlt  wird,  dann  aus 
jener  Wärme,  durch  deren  Abfuhr  die  festen  Bestandtheile  s 
um  dt  abgekühlt  werden,  und  schliesslich  aus  der  Erstarrungs- 
wärme des  Theiles  ds,  welche  wir  mit  \ds  bezeichnen  wollen. 
•  Die  Flüssigkeit  enthält  1  g  von  der  Substanz  A  und  m—sg 
von  der  Substanz  B,  Nennen  wir  ihre  specifische  Wärme  Cm-s 

17* 
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und  die  specifische  Wärme  der  festen  Theüe  (£,  dann  können 
wir  die  abgeleitete  Wärme  durch 

(1  •hfn—s)Cni-sät+s^dt'^'kds 

ausdrücken.  Sinkt  nun  bei  fortgesetzter  Wärmeabfuhr  die  Tem- 
peratur von  /g — A  bis  /g — t,  dann  hat  die  entzogene  Wärme  die 
Grösse 

(l+m—s)Cni^sät'h  l         s^dt-h  I     \ds,        a^ 

wo  S  die  Menge  der  erstarrten  Theile  bei  der  Temperatur  t^ — r 
bedeutet. 

Ist  die  Temperatur  t^ — t  erreicht,  dann  denken  wir  uns 
die  festen  Theile  von  der  Flüssigkeit  getrennt  und  beide  abge- 
sondert auf  /g**  C.  erwärmt.  Die  dazu  nöthige  Wärmezufuhr 
beträgt 

(1+fw-S)  r  *  Cm^sdt-^-S  f  '  ddt,  z^) 

Hierauf  denken  wir  uns  die  festen  Theile  bei  der  Tem- 
peratur /g  geschmolzen.  Dies  erfordert  eine  Wärme  von  dem 
Betrage 

\S,  z,) 

wo  \  die  Schmelzwärme  der  Substanz  B  bei  dem  normalen 
Schmelzpunkt  t^  bedeutet.  Schliesslich  denken  wir  uns  die 
beiden  Flüssigkeiten  wieder  mit  einander  gemischt.  Dabei  ent- 
wickelt sich  Wärme.  Wollen  wir  die  Temperatur  t^  erhalten, 
dann  haben  wir  die  Wärmemenge 

Jm—S 

ZU  entziehen. 

Wir  haben  auf  diese  Weise  einen  vollständigen  Kreis- 
process  beschrieben  und  wollen  jetzt  das  Princip  der  Energie 
zur  Anwendung  bringen.  Da  die  den  Substanzen  von  aussen 
zugeführten  Arbeiten  gegen  die  Wärmemengen,  welche  ins 
Spiel  kommen,  verschwindend  klein  sind,  so  können  wir  sie 
vollständig  vernachlässigen  und  somit  die  während  des  Pro- 
cesses  aufgenommene  Wärme  gleich  der  abgegebenen  setzen. 
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Zugeführt  wurden  die  Wärmemengen  z^  und  z^,  dagegen  abge- 
geben die  Wärmemengen  a^,  a^  und  a^\  wir  erhalten  demnach 
die  Gleichung 

(1  +  w_S)  r  '  Cm^sdt  +sf'  «Ä+XoS  =  (1  +  w)  CA+ 

+    /  (l4-W-5)Cm-5^/ 

50:^/+/     XJ5+  /        F(m,t^)dm.        11) 

Wenn  wir  die  Abkühlung  bis  /g— r — dz  vornehmen,  d.  h- 
den  Kreisprocess  zwischen  den  Grenzen  /g  und  /g  — t — d-z 
durchführen,  dann  erhalten  wir  bei  Anwendung  des  Princips 
der  Energie  eine  analoge  Gleichung  wie  1 1).  Subtrahiren  wir 
die  beiden  Gleichungen  von  einander,  so  kommen  wir  zu  einer 
neuen  Gleichung,  welche,  wie  man  sieht,  aus  11)  durch  ein- 
fache Differentiation  entsteht.  Diese  Gleichung  ist 

(H-wi-S)C^«s-  ~  T'  C^_s^/+Se-4- 

dS  C^'  ^^.     ^    dS 


=  (1  +  w_S)C„_s+Sffi+Xs-^  +F(m-S,  Q  ~ 

az  uZ 


oder 


J/5-t 


12) 


Hierin  bedeutet  Xs  die  Erstarrungswärme  der  Sub- 
stanz By  wenn  dieselbe  aus  der  Lösung,  welche  1  g 
von  der  Substanz  A  und  m—S g  von  der  Substanz  B 
enthält,  bei  der  Sättigungstemperatur  /g — t  in  festem 
Aggregatzustande  austritt,  während  X^  die  Erstarrungs- 
wärme bei  dem  Schmelzpunkt  /g  ist. 

§•2. 

Nun  wollen  wir  auch  den  anderen  Fall  näher  betrachten, 
dass  m<m^  ist.  Wenn  wir  die  Lösung  von  i^  an  abkühlen,  so 
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wird  sie  bis  zu  einer  Temperatur  t^ — A'  flüssig  bleiben,  worauf 
dann  bei  weiterer  Abkühlung  Theile  von  A  in  festem  Aggregat- 
zustand aufzutreten  anfangen.  Wir  nehmen  an,  dass  durch  die 
Wärmeabfuhr  die  Temperatur  auf  t^ — r  gesunken  und  von  der 
Substanz  A  die  Menge  It  fest  geworden  sei.  War  ursprünglich 
die  Temperatur  der  Flüssigkeit  gleich  /g,  dann  haben  wir  zwei 
Abkühlungsperioden  zu  unterscheiden,  und  zwar  1.  von  /g  bis 
/j— A'  und  2.  von  /^ — A'  bis  t^ — t.  Bei  dem  ersten  Process  wird 
eine  Wärme  abgeleitet,  welche  gleich 

(l-hfn)f      Cdt  ^a^) 


ist.  Um  die  bei  dem  zweiten  Process  entzogene  Wärme  zu 
finden,  betrachten  wir  wieder  eine  Zwischentemperatur  /.  Bei 
derselben  sei  die  Menge  der  erstarrten  Theile  von  A  gleich  a 
und  demnach  die  Menge  der  Flüssigkeit  gleich  l-htn — a.  Wird 
jetzt  eine  unendlich  kleine  Wärmemenge  entzogen,  dann  sinkt  / 
um  dty  während  eine  Menge  di  von  A  in  festem  Zustand  aus- 
geschieden wird.  Bezeichnen  wir  die  specifische  Wärme  der 
Flüssigkeit  mit  C',  ferner  die  specifische  Wärme  der  festen 
Substanz  A  mit  c  und  die  Erstarrungswärme  von  A  mit  A, 
dann  ist  die  entzogene  Wärme  durch 

(1  •hm—o)Cidt+ocdi'hAd<i 

gegeben.  Sinkt  also  die  Temperatur  von  /j— A'  bis  t^ — t,  dann 
beträgt  die  entzogene  Wärme 

Jrtt-y  rti-y  n^ 

Nun  trennen  wir  wieder  die  feste  Substanz  von  der 
Flüssigkeit  und  erwärmen  beide  gesondert  zunächst  auf  t^ 
Dies  erfordert  eine  Wärmezufuhr  von  der  Grösse 

{\+m—l)  p  Cidt  +  1  f  '  cdt.  z^) 

Dann  lassen  wir  die  Menge  S  schmelzen,  wozu  wir  die 
Wärme 
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brauchen,  und  erwärmen  hierauf  abermals  beide  Theile  von  /^ 
auf  /g,  indem  wir  die  Wärme 

(l+w_S)  f'cidt  +  1  f\dt  z^) 

zuführen.    Schliesslich   vereinigen    wir  wieder  beide.    Dabei 

müssen  wir  Wärme  entziehen.  Um  diese  zu  finden,  müssen 

wir  erwägen,  dass  in  der  Lösung,  welche  die  Menge  1  +in — S 

enthält,   die  Substanz  A   sich   zur  Substanz  B  verhält  wie 

1— S                                                 1— S 
(l—l):m  oder  wie :1.  Wenn  lg  von  B  mit   —g 

von  A  gemischt  wird,  dann  entwickelt  sich  die  Wärme 

mischen  wir  also  mg  von  B  mit  1 — 2^  von  A,  dann  erhalten 
wir  die  Mischungswärme 

i-s 

Und  giessen  wir  dann  noch  S  hinzu,  dann  wird  das  Ver- 
hältniss  von  A  zu  B  gleich  1 :  m,  oder  es  kommt  auf  1  g  von  B 

—  g  von  A.  Der  Mischung  von  1  g  von  B  mit  —  g  von  A 

entspricht  die  Wärmeentwicklung 

1 


somit  entspricht  der  Mischung  von  m  g  von  B  mit  1  g  von  A 

die  Wärmeentwicklung 

j_ 

Giessen  wir  also  zur  Lösung  (1  +f«— S)  noch  die  Menge  2 
von  A  hinzu,  dann  entwickelt  sich  die  Wärme 
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1 

n  m 

m  \     C 

r(n,L) 

dn — m  1 

G(n,L)dn: 

Ist  diese  Wärme  entzogen,  dann  ist  der  Kreisprocess 
geschlossen.  Das  Princip  der  Energie  verlangt,  dass  die  abge- 
gebene Wärme  gleich  der  zugeführten  ist  oder  dass  die  Glei- 
chung besteht: 

(1-4-w)  /        Cdt+  j  (1-f-w— o)C/J/-l-  I  oc^/-4- 

j_ 
I     AJa+wl      G(nJ^)dn  = 

0  Jl-£ 

m 

—  (l+^_2)  r  '  Cldt  +  l  f  '  c^/  +  £Ao  +  E  r  *ct//.       13) 

Wenn  wir  jetzt  wieder  denselben  Kreisprocess  zwischen 
den  Grenzen  /^ — t — dz  und  t^  betrachten,  so  erhalten  wir  eine 
ganz  analoge  Gleichung.  Ziehen  wir  nun  von  dieser  neuen 
Gleichung  die  Gleichung  13)  ab,  dann  ergibt  sich  ein  Resultat, 
zu  dem  wir  auch  ohne  Weiteres  durch  Differentiation  der 
Gleichung  13)  nach  r  gelangen,  nämlich 

=  -^  f''  Cidt+(l+M—l)Cl+  ^  f'  cdt+U+ 

i 

Aj:  =  A,+  l'\dt+  f'   cdt—  ("''  Cldt—G(-~^,  t^).    14) 

Hierin  bedeutet  Aj  die  Erstarrungswärme  der  Sub- 
stanz ^4,  wenn  dieselbe  aus  der  Lösung,  welche  1— £^ 


d^     ,        dl  C''   j. 
^.A,+  ^/     cdt 


oder 
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von  der  Substanz  A  und  mg  von  der  Substanz  B  ent- 
hält, bei  der  Erstarrungstemperatur  /^ — t  in  festem 
Aggregatzustand  austritt,  während  A^  die  Erstarrungs- 
wärme bei  dem  Schmelzpunkt  /^  ist. 

§.3. 

Wenn  wir  sowohl  im  ersten  Fall  (yn  >  m^,  als  auch  im 
zweiten  Fall  (jn  <  m^  die  Abkühlung  immer  weiter  treiben,  so 
gelangen  wir  endlich  zu  einem  Zustand,  bei  dem  die  Lösung 
die  beiden  Substanzen  A  und  B  in  dem  Verhältniss  1  :  m^ 
enthalten  wird.  Da  dieses  Verhältniss  jenem  Punkte  h  in  der 
Fig.  1  entspricht,  in  welchem  die  beiden  Curven  ab  und  hc  sich 
schneiden,  so  ist  ohne  Weiteres  klar,  dass  dann  die  Lösung  die 
den  Curven  ab  und  hc  zukommenden  Eigenschaften  vereinigen 
wird,  d.  h.  dass  bei  weiterer  Wärmeabfuhr  sowohl  Theile  der 
Substanz  ^4,  als  auch  Theile  der  Substanz  B  in  festem  Aggregat- 
zustand auftreten  werden.  Es  entsteht  nun  die  Frage,  welche 
Zustände  die  Lösung  annimmt,  wenn  wir  die  Abkühlung  über  h 
hinaus  fortsetzen.  Nimmt  die  Lösung  tiefere  Temperaturen  an, 
dann  können  die  beiden  Curven  ab  und  bc  sich  über  b  hinaus 
nur  in  einer  Curve  fortsetzen,  weil  die  Lösung  von  b  aus  nur 
eine  Reihe  stabiler  Zustände  durchlaufen  kann.  In  Bezug  auf 
den  Verlauf  dieser  Curve  sind  aber  drei  Fälle  denkbar:  1.  die 
Curve  ist  derart,  dass  das  Verhältniss  von  B  zw  A  abnimmt 
oder  2.  dass  dieses  Verhältniss  zunimmt  oder  3.  dass  es  con- 
stant  bleibt. 

Es  ist  leicht  zu  zeigen,  dass  die  genannten  Fälle  nicht 
möglich  sind.  Stellen  wir  nämlich  eine  Lösung  her,  deren 
Zustand  einem  Punkte  der  Curve  ab  entspricht  und  bringen 
wir  sie  dann  zur  Unterkühlung,  dann  nimmt  sie  lauter  labile 
Zustände  an.  Diese  labilen  Zustände  sind,  weil  dabei  das 
Mischungsverhältniss  m :  1  constant  bleibt  und  nur  die  Tem- 
peratur niedriger  wird,  durch  die  Punkte  jener  Geraden  dar- 
gestellt, welche  von  dem  Curvenpunkte  aus  parallel  zur  nega- 
tiven /-Axe  gezogen  werden  kann.  Es  entsprechen  somit  alle 
Punkte  unterhalb  der  Curve  ab  den  labilen  Zuständen  der 
Unterkühlung.  Und  ebenso  entsprechen,  wie  man  leicht  ein- 
sieht, alle  Punkte  unterhalb  der  Curve  bc  den  labilen  Zuständen 
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der  Übersättigung.  Was  schliesslich  den  dritten  Fall  anbelangt, 
so  entsprechen  demselben  Zustände,  welche  durch  die  Punkte 
jener  Geraden  dargestellt  sind,  die  von  b  aus  parallel  zur 
negativen  /-Axe  gezogen  werden  kann.  Da  aber  diese  Gerade 
die  Grenze  zwischen  dem  Gebiete  der  Unterkühlung  und  dem 
der  Übersättigung  bildet,  so  stellen  die  Punkte  derselben  labile 
Zustände  sowohl  der  Unterkühlung  als  auch  der  Übersättigung 
dar.  Weil  nun  derselbe  Zustand  der  Lösung  nicht  einmal  stabil 
und  das  andere  Mal  labil  sein  kann,  so  kann  es  eine  Fortsetzung 
stabiler  Zustände  über  h  hinaus  gegen  die  tieferen  Tempera- 
turen zu  nicht  geben.  Kommt  also  die  Lösung  in  den  Zustand  b, 
dann  bleibt  sie  auch  bei  weiterer  Wärmeabfuhr  in  diesem 
Zustand,  während  gleichzeitig  feste  Theile  der  Substanzen  A 
und  B  in  dem  Verhältniss  1 :  m^  ausgeschieden  werden. 

§.4. 

Es  sollen  nun  die  Formeln  12)  und  14)  an  zwei  Beispielen 
näher  erläutert  werden.  Als  erstes  Beispiel  wählen  wir  die 
Mischungen  von  Schwefelsäurehydrat  HgSO^  und 
Wasser.  Da  das  Schwefelsäurehydrat  nach  Pfaundler  und 
Schnegg  seinen  Schmelzpunkt  bei  +6-79*'  C.  hat,  so  haben 
wir  /j  =  0  und  /g  =6-79  zu  setzen.  Das  Wasser  ist  die 
Substanz  A,  das  Schwefelsäurehydrat  die  Substanz  B, 

Wir  wollen  nur  jene  Fälle  betrachten,  wo  das  Eis  aus- 
geschieden wird,  also  Zustände,  welche  der  Curve  ab  ent- 
sprechen. Für  diese  Fälle  gilt  die  Formel  14),  nämlich 

/•6'79  /^O  /^ß-79  /1 y  \ 

Av=:Ao+/        cdt-¥  \     cdt—  Ciät—Gi^-^^,6'79j' 

In  dieser  Formel  ist  A^  =  79  •  24  (Regnault),  c  = 
=  H-0'000307/(Baumgartner),  c  =  0-505  (Person). 

J.  Thomsen  fand,^  dass  wenn  man  1  g  Schwefelsäure- 
hydrat H2SO4  mit  ng  Wasser  mischt,  die  entwickelte  Wärme 
gleich 

n 


« -4-0- 3204 


177*1  Grammcalorien 
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Die  Erstamingswärme  in  Lösungen.  257 

ist.  Es  ist  demnach 

oder 

^,     ,,        0-3204X 177-1  56-742 


(«+0-3204)2  («+0-3204)2 

Dabei  ist  zu  bemerken,  dass  die  Mischungswärme  in 
diesem  Falle  sich  nur  äusserst  wenig  mit  der  Temperatur 
ändert  Ferner  fanden  Pfaundler  und  Schnegg,^  dass,  wenn 
die  Mischung  p  Procent  Schwefelsäurehydrat  H^SO^  enthält, 
der  Gefrierpunkt  in  folgender  Weise  hetabgedrückt  wird: 

p=      6-45,  25-00,         32-3,         35-20 

Gefrierpunkt  =  —2-80%  —21-59%  —41-6%  — 61-7**C. 

In  diesen  vier  Mischungen  kommen  auf  1  g  Schwefelsäure- 
hydrat HgSO^  die  folgenden  Mengen  Wasser  in  Gramm: 

14-50,         3-00,         2-09,         1-841. 

1—2 
Da das  Verhältniss  angibt,  in  welchem  die  Substanz 

^                                                                            1-2 
A  zur  Substanz  B  in  der  betrachteten  Lösung  steht,  so  ist 

in  den  genannten  vier  Fällen  den  zuletzt  angegebenen  Zahlen 
beziehungsweise  gleich.  Wir  erhalten  demnach  für 


C(ill^,6.79)  =  ^ 

\    m  I      (\  — 


56-742 


(i^ +0-3204)' 

in  diesen  vier  Fällen  die  Zahlen: 

0-258,         5-147,         9-766,         12-15. 

Und  was  schliesslich  die  specifische  Wärme  Ci  anbelangt, 
so  ergeben  sich  aus  den  Zahlen,  welche  J.  Thomsen*  gefunden 
hat,  die  folgenden  Werthe: 

0-946,         0-796,         0-739,         0-718. 


1  Sitzb.  71,  2,  1875,  S.  362. 

2  Thermochemische  Untersuchungen,  I,  S.  46. 
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Berechnen  wir  darnach  die  Werthe  von  As,  so  erhalten  wir: 
Ao— 1-12,    Ao— 10-04,     A^— 17-72,     A^— 23-37 

oder 

78-12,     69-20,     61-52,     55-87. 

Der  Übersicht  halber  sind  alle  Daten   in  der  folgenden 
Tabelle  zusammengestellt. 


Schwefel- 
säure- 
hydrat in 
Gramm 

Wasser 
in  Gramm 

Speci- 

fische 

Wävne 

II 

Bin- 
dungs- 
wärme 

Gefrier- 
punkt 

Erstar- 
rungs- 
wärme 

1 
1 

1 
l 

14-50 
3-00 
2-09 
1-841 

0-946 
0-796 
0  739 
0-718 

173-3 
160-0 
153-6 
150-8 

0-258 
5-147 
9-766 
12-15 

—  2-80 
—21-59 

41-6 
—61-7 

78-12 
69-20 
61-52 
55-87 

§.5. 

Als  zweites  Beispiel  wählen  wir  die  Mischungen  von 
Wasser  und  Äthylalkohol.  Da  vollkommen  wasserfreier 
Alkohol  bei  —130-5*'  erstarrt,  so  haben  wir  hier  /^  =  — 130*5° 
und  /g  =  0  zu  setzen.  Der  Alkohol  ist  jetzt  die  Substanz  A  und 
das  Wasser  die  Substanz  B, 

Die  Mischungswärme  von  Wasser  und  Äthylalkohol  wurde 
von  mehreren  Physikern  bestimmt,  doch  halte  ich  die  Messungen 
des  Herrn  Winkelmann^  für  die  sorgfältigsten  und  verläss- 
lichsten und  werde  desshalb  im  Folgenden  nur  diese  Messungen 
zu  Grunde  legen.  Herr  Winkel  mann  hat  seine  Messungen, 
ausser  bei  0"  C,  noch  bei  Temperaturen  vorgenommen,  welche 
zwischen  2-4''  und  5-1%  16-9**  und  19-2  und  zwischen  28-8** 
und  30- 1  **  C.  schwanken.  Wir  wollen  zunächst  diese  Mei^ssungs- 
reihen  mittelst  der  Formel  3)  auf  die  einheitlichen  Temperaturen 
3-7%  18-0'*  und  29-5**  C.  reduciren. 


1  Pogg.  Ann.,  150,  S.  592,  1873. 
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Alkohol 

in 
Gramm 

Wasser 

in 
Gramm 

Mischungswärme 

bei  0*» 

bei  3-7*» 

bei  18-0*» 

bei  29-5* 

V9 

2-050 

1-957 

1-441 

1-072 

v. 

4- 1^1 

3-906 

2-956 

2-151 

»/7 

7-416 

6-780 

5-47 

3  958 

1 

'k 

11-809 

11-085 

8-80 

5-736 

1      . 

18-11 

17-11 

13-93 

10-93 

% 

27-42 

25-95 

21-08 

16-80 

Vs 

40-06 

38-20 

30-96 

25-13 

4 

53-40 

51-57 

41-70 

34-69 

9* 

63-68 

61-95 

50-39 

42-80 

Mischen  wir  bei  der  Temperatur  /   1  g  Alkohol  mit  mg 
Wasser,  dann  ist  die  Mischungswärme  durch 

q  =.  1      F{in,t)dm 


-I 


gegeben,  und  mischen  wir  ein  zweites  Mal  bei  derselben 
Temperatur  1  g  Alkohol  mit  einer  grösseren  Menge  M  Wasser, 
dann  ist  die  Mischungswärme  durch 


Q  = 


0 


t)dm 


gegeben.  Giessen  wir  also  zu  der  ersten  Mischung  die  Wasser- 
menge M—m  hiezu,  dann  erzeugt  die  Verdünnung  eine  Wärme 
gleich 


M 


Q — q  ■=  I      F(m,  i)dm. 


Aus  dieser  Gleichung  ergibt  sich  der  mittlere  Werth 
der  Bindungswärme  F{m,  t)  zwischen  m  und  M  in  der  Form 

Q-q 

M—m 

Wir  wollen  nun  diesen  mittleren  Werth  von  F  aus  der 
früheren  Tabelle  zwischen  den  Grenzen  0  und  — ,  -^  und  —  , 
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1^3       3         .2       2         ^  .    .       ^3       3        ^7       7 

T  ""'^  T'  y  ""^  y  y  ""^  *-  *  ""*^  y  y  ""<*  y  y 

und  4,  4  und  9  berechnen.  Die  folgende  Tabelle  enthält  die 
Resultate. 


Zunahme  des 

Wassergehaltes 

in  Gramm 


Mittlere  Bindungswärme 


beiO*» 


bei  3-7*» 


bei  180*» 


bei  29-5*» 


von  0  bis  V» 


Vi 


V4 

1 

% 

4    >     9 


1 


18-450 
15-199 
18-228 
18-451 
18-903 
18-62 
15-17 
8-004 
2-056 


17-613 
14-033 
16-094 
18-081 
18-075 
17-680 
14-70 
8-022 
2-076 


12-969 
10-908 
14-084 
13-980 
15-390 
14-300 
11-856 
6-444 
1-738 


9-648 

7-769 

10-119 

7-468 

15-582 

11-740 

9-996 

5-736 

1-622 


Während  bei  den  Mischungen  von  Schwefelsäurehydrat 

und  Wasser  die  Bindungswärme   G(«,  /)  mit  wachsendem  n 

stetig  abnimmt,  zeigt  hier  die  Bindungswärme  ein  ganz  anderes 

Verhalten.  Wir  ersehen  nämlich  aus  der  letzten  Tabelle,  dass 

3 
die  Bindungswärme  bei  0**  C.  von  nt  =  0  bis  m  =  —  um  den 

Werth  18 '28  schwankt  und  dass  die  Abweichung  von  diesem 

3 
Werthe  im  Mittel  nur  0*74  beträgt.  Von  w  m—  bis  w  =r  9 

nimmt  die  Bindungswärme  beständig  ab. 

Bei  3-7*'  schwankt  die  Bindungswärme  in  dem  Intervall 

3 
von  in=zO  bis  mziz—  um  den  Werth  17-30,  wobei  die  mittlere 

"^  3 

Abweichung  gleich  1-12  ist,  und  nimmt  dann  von  fw  =  —  bis 

w  ZT  9  wieder  beständig  ab. 

Bei  18-0**  schwankt  die  Bindungswärme  in  dem  Intervall 

3 

von  w  =  0  bis  fw  =  —  um  den  Werth  14-05  bei  einer  mittleren 

Abweichung  von  0*98  und  nimmt  hierauf  wieder  beständig  ab. 
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Bei  29" 5"  schwankt  die  Bindungswärme  in  dem  Intervall 

g 

von  fw  =  0  bis  w  1=  —  um  den  Werth  1 1  •  20  bei  einer  mittleren 

Abweichung  von  2*45,  um  dann  wieder  abzunehmen. 

Noch  merkwürdiger  gestalten  sich  die  Zahlenverhältnisse, 
wenn  wir  1  g  Wasser  mit  ng  Alkohol  mischen.  War  früher  die 
Mischung  in  der  Weise  durchgeführt  worden,  dass  einem 
Gramm  Alkohol  nach  und  nach  Wasser  zugegossen  wurde,  so 
wollen  wir  jetzt  die  Mischung  so  vornehmen,  dass  wir  einem 
Gramm  Wasser  nach  und  nach  Alkohol  zusetzen.  Die 
Mischungswärmen  sind  sehr  leicht  aus  der  ersten  Tabelle  zu 
berechnen. 


Wasser 

in 
Gramm 

Alkohol 

in 
Gramm 

Mischungswärme 

beiO«» 

bei  3-7*» 

bei  18-0** 

bei  29-5*» 

V9 

1 

4 
9 

7-076 
13-35 
17-17 
18-28 
18-11 
17-71 
17-30 
16-64 
18-45 

6-883 
12-89 
16-37 
17-30 
17-11 
16-63 
15-82 
15-62 
17-61 

5-599 
10-43 
13-27 
14-05 
13-93 
13-20 
12-76 
11-82 
12-97 

4-755 

8-67 

10-77 

11-20 

10-93 

8-60 

9-24 

8-60 

9-65 

Aus  diesen  Zahlen  ersehen  wir  schon  unmittelbar,  dass 

wenn   wir   einem   Gramm  Wasser    nach   und   nach   Alkohol 

2 
zusetzen,  .die  Mischungswärme  bis  zu  dem  Alkoholgehalte  — 

o 

immer  zunimmt;  von  da  an  nimmt  sie  aber  wieder  ab,  um  erst 

von  dem  Gehalte  4  an  wieder  anzusteigen.  Noch  anschaulicher 

wird  das  Verhalten  durch  die  Bindungswärme. 

Ist  die  Mischungswärme  für  die  Alkoholmengen  N  und  n 

beziehungsweise  durch 


r 

0 


G{n,i)dn,         q' =  l     G(n,t)dn 


gegeben,  dann  ist  die  Wärme,  welche  erzeugt  wird,  wenn  wir 
zu  der  Mischung,  die  ng  Alkohol  enthält,  noch  N—ng  Alkohol 
hinzugiessen,  gleich 
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Q'-q' =  r  G{nj)dn 


und  demnach  der  mittlere  Werth  der  Bindungswärme  G{n,  f) 
zwischen  n  und  N  gleich 

N—n 
Wir  wollen  nun  aus  den  Zahlen  der  letzten  Tabelle  diese 

mittlere  Bindungswärme  zwischen  0  und  — ,  -5-  und  — ,  — 

33  22  33  77 

und  y ,  y  und  —,  —  und  1,  1  und  —,  y  und  y ,  y  und 

4,  4  und  9  berechnen  und  die  Werthe  in  der  folgenden  Tabelle 
zusammenstellen. 


Zunahme  des 

Alkoholgehaltes 

in  Gramm 

mittlere  Bindungswärme 

beiO* 

bei3-7* 

bei  18-0« 

bei  29-5*» 

von  0  bis  1/9 

» 'h  >  V4 

•  V4  *  ^h 

»  »/:  »    % 

»       1    »     3/, 

»    ^^3    >     V3 

»     4  »      9 

-h63-68 
-4-45-17 
-4-21-39 
-h  4-66 

-  0  51 

-  0-80 

-  0-49 
-^  0-40 
-+-  0-36 

-4-61-95 
-4-43-27 
-4-19-48 
-4-  3-90 

—  0-57 

—  0-96 

—  0-97 

—  012 
-4-  0-40 

-4-50-39 
H-34-75 
-H15-93 
-h  3-29 

—  0-37 

—  1-46 

-  0-53 

-  0-56 
-4-  0-23 

-4-42-80 
-4-28-20 
H-11-75 
H-   1-81 

—  0-81 

—  4-65 
-4-  0-76 

—  0-38 
-4-  0-21 

Wenn  wir  also   einem  Gramm  Wasser  nach  und  nach 

Alkohol  zusetzen,  so  nimmt  die  Bindungswärme  von  1«  =  0  bis 

2  2 

«  =  —  stetig  ab  und  wird  in  der  Nähe  von  n  z=—  gleich  Null. 

Giessen  wir  dann  noch  weiter  Alkohol  dazu,  dann  wird  die 
Bindungswärme  sogar  negativ.  Fand  also  früher  eine  Bindung 
statt,  so  wird  jetzt  der  fernere  Zusatz  von  Alkohol  eine  kleine 
Lockerung  bewirken.  Erst  von  «^4  bis  w  =  9  ist  G(n,t) 
wieder  positiv.   (Bei   der  Temperatur  29*5**  findet  sogar  ein 

zweimaliger  Zeichenwechsel  statt.) 

2 

Da  die  Werthe,  welche  G(w,  /)  annimmt,  wenn  1«  =  y 

überschritten  wird,  durchwegs  sehr  klein  sind,  so  können  wir 

2 

daraus   schliessen,    dass,  wenn    der  Alkoholgehalt  —  über- 
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schritten  wird,  die  Wirkung  der  zwischen  dem  Wasser  und  dem 

Alkohol  thätigen  Kräfte  unbedeutend  ist.  Femer  ist  der  Umstand 

ganz    besonders   hervorzuheben,    dass    das   Grenzverhältniss 

Alkohol :  Wasser  z=  2 : 3  oder  Wasser :  Alkohol  =  3:2  früher 

jene  Grenze  war,  innerhalb  welcher  die  Bindungswänne  F(fH,  f) 

um  einen  bestimmten  Werth  schwankte. 

Der  Umstand,  dass  die  Bindungswärme  in  dem  Intervall 

2 
von  w  =  —  bis  «  z=  1  gleich  Null  wird,  erinnert  an  die  That- 
o 

Sache,  dass  die  Contraction  der  Mischung  bei  dem  Verhältniss 
Alkohol :  Wasser  zr  46 :  54  als  ein  Maximum  gefunden  wurde. 
Da  dieses  Maximum  bei  verschiedenen  Temperaturen  bei  dem- 
selben Mengenverhältniss  auftritt  und  dieses  Mengenverhältniss 
der  Formel  C^HgO-hHgO  entspricht,  so  hat  man  daraus  den 
Schluss  gezogen,  dass  die  Contraction  durch  die  Bildung  einer 
Verbindung  nach  festen  Verhältnissen  innerhalb  der  Mischung 
bedingt  wird.  Diese  Ansicht  wird  also  durch  das  Verhalten  der 
Bindungswärme  bestätigt. 

Eine  fernere  Bestätigung  erhält  die  ausgesprochene  Ansicht 
durch  das  Verhalten  der  specifischen  Wärme  der  Mischungen. 


g<  c 

o     - 

Speci- 

fische 

Wärme 

der 

Mischung 

beiO*»C. 

Mittlere 

specißsche 

Wärme  der 

Bestand- 

theile  bei 

0»C. 

Differenz 
beider 

Speci- 

fische 
Wärme  der 
Mischung 
berechnet 

Differenz 

gegen  die 

Beobachtung 

0 

0*57321 

0-57321 

±0 

0-57321 

±0 

V9 

0-6448 

0-6159 

-hO-0289 

0-6437 

—0-0011 

Vi 

0-7116 

0-6586 

-hO-0530 

0-7133 

-hO-0017 

'h 

0-7813 

0-7012 

H-0-0801 

0-7816 

-hO-0003 

% 

0-8446 

0-7439 

-hO-1007 

0-8481 

-hO-0035 

1 

0-9061 

0-7866 

H-0-1195 

0-9117 

H-0-0056 

^/2 

0-9726 

0-8293 

+0-1433 

0-9700 

-00026 

Va 

1-0106 

0-8720 

-hO-1386 

1-0153 

-+-0  0047 

4 

1-0401 

0-9146 

+  0-1255 

1-0346 

—0-0055 

9 

1-0268 

0-9573 

-hO-0695 

1-0276 

-hO-0008 

oo 

1 

1 

±0 

1 

±0 

Sitzb.  d.  mathcm.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 
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Die  Werthe  für  die  specifische  Wärme  der  Mischung  bei 
0*  C.  sind  von  H.  Winkelmann  bestimmt  worden.  Dieselben 
sind,  wie  wir  sehen,  immer  grösser  als  die  Werthe  der  mittleren 
specifischen  Wärme  der  Bestandtheile  und  die  Differenz 
beider  erreicht  in  der  Nähe  des  Mischungsverhält- 
nisses Alkohol: Wasser  =3  2:3  ein  Maximum.  Die  Be- 
rechnung der  specifischen  Wärme  der  Mischungen  oberhalb 
des  Striches  geschah  nach  der  Formel 

0-57321 4-w        0-2816W  — 0-03139W« 

C= 7-^ 1 ; , 

l-hm  l-hm 

dagegen  unterhalb  des  Striches  nach  der  Formel 

C=  Q'5^^2^+^  4-0-1840xl0^'^>^^ 

3  7 

Hiebei  ist  das  Intervall  zwischen  m=z—  und  w  =  —  für 

beide  Formeln  ausgenommen.  Die  erste  Formel  kann  so  ge- 
deutet werden,  dass  die  Bestandtheile  bei  der  Mischung  eine 
grössere  specifische  Wärme  erhalten. 

Schliesslich  wollen  wir  noch  eine  empirische  Formel  für 

2 

die  Bindungswärme  G(n,o)  zwischen  «  =  0  und  nz=—  auf- 

o 

stellen.  Mischen  wir  bei  0**  C.  1  ^Wasser  mit  w^ Alkohol,  dann 

ist  die  entwickelte  Wärme  durch 

^'=z  1      G(n,ö)dn 

Ja 
gegeben.  Da  für 

~n    ±    J_    A    A 
«  -  ^>    9  >    4  '    7  >    3 

^'  =  0,  7-076,  13-35,  17-17,  18-28 

ist,  so  können  wir  die  dazwischen  liegenden  Werthe  durch  die 
empirische  Formel 


j'=rG{n 


,o)dn  =  70-675«— 55  •  2564  m« -79 -900«»+ 

+98-0«*         19) 
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wiedergeben  und  erhalten  daraus  durch  Differentiation 

G(n,o)  =  70-675— 110-5128«— 239- 7«24-392i«8.     20) 

Fürn=:0,  |,-i,|.,|ist 

G(#i,o)  =  70-675,  55-975,  34-191,  10-143,6-615. 

Der  letzte  Werth  6*615  entspricht  nicht  mehr  ganz  den 
Thatsachen,  denn  die  Function  G  hat,  insofern  sie  durch  die 
letzte  Formel  ausgedrückt  ist,  bei  w  =  0-57195  ein  Minimum; 
von  da  an  wächst  sie  ins  Unendliche.  Es  kann  also  die 
empirische  Formel  nur  zwischen  n  =zO  und  nzn  0*57195  zur 
Anwendung  kommen.  Für  «  =  0-57195  erhält  G(n,ö)  den 
Werth  2-400. 

Nach  diesen  Vorbereitungen  sind  wir  nun  im  Stande, 
die  Erstarrungswärme  des  Wassers  in  den  Wasser-Alkohol- 
mischungen zu  berechnen.  Rosetti^  hat  gefunden,  dass  wenn 
ag  Alkohol  in  100^  Mischung  enthalten  sind,  der  Gefrierpunkt 
in  der  folgenden  Weise  herabgedrückt  wird: 

a  =0-0,      5*85,      7-80,      9*75,    14-62,      19-50 

Gefrierpunkte    0%  —2-63,  —3.54,  —4-45,  —7  47, —12- 10. 

Für  diejenigen  Mischungen,  welche  weniger  als  10  Pro- 
cent Alkohol  enthalten,  steht  die  Gefrierpunktserniedrigung  im 
geraden  Verhältniss  zu  der  Menge  des  Alkohols,  und  zwar 
beträgt  die  Erniedrigung  für  jedes  in  100  Gramm  der  Mischung 
enthaltene  Gramm  Alkohol  0-45**.  Wenn  wir  hier  die  Ausdrücke 
»Gefrierpunkt«  und  »Gefrierpunktserniedrigung«  gebrauchen, 
so  stehen  wir  eigentlich  nicht  in  Übereinstimmung  mit  dem, 
was  wir  früher  gesagt  haben,  denn  da  der  Erstarrungspunkt 
des  Alkohols  tiefer  als  der  des  Wassers  liegt,  so  haben  wir 
correcterweise  die  Mischungen  von  Alkohol  und  Wasser  unter- 
halb 0**  C.  als  »Lösungen  von  Eis  in  Alkohol«  zu  bezeichnen 
und  statt  Gefrierpunkt  »Sättigungspunkt«  zu  sagen. 

Für  die  Erstarrungswärme  in  den  genannten  Fällen  gilt 
die  Formel  12),  in  welcher  m — S  die  Wassermenge  in  ^angibtj 


1  Pogg.  Ann.,  140,  S.  329. 
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die  mit  1  g  Alkohol  gemischt  ist.  Wir  haben  demnach  zunächst 
anzugeben,  wie  viel  Gramm  Wasser  in  den  oben  genannten 
Fällen  auf  1  g  Alkohol  kommen.  Diese  Mengen  sind 

oo,  16-095,  11-82,  9-257,  5-840,  4-128. 

Die  zugehörigen  specifischen  Wärmen  für  0**  C.  sind: 

1,  1-0080,  1-0187,  1-0252,  1-0361,  1-0386. 

Dieselben  sind  in  der  Formel  mit  Cm-s  bezeichnet.  Da 
/g  =  0,  Xq  =:  79-24  und  E  =  0*505  ist,  so  bleibt  nur  noch  das 
Glied  F{m — S,  o)  zu  bestimmen  übrig.  Nach  der  Gleichung  9)  ist 

Fim-S,  o)  =r-'  Gin,  o)dn-  -i-^  G  (^,  o)  • 

In  den  beobachteten  Fällen  liegt ^  zwischen  0  und 

;  wir  können  also  die  empirischen  Formeln  19)  und  20) 


4-128 

anwenden  und  erhalten 

F(m—S,  0)  = ^— -  55  •  2o64-4- ^  —  -. ^^- 

(m — 5)2  V  m — S         (m — Sy  I 

oder  für 

w— S=:oo,  16-095,  11-82,     9-257,  5-840,  4-128 
F(m—S,o)=    0,     0-247,     0-477,0-806,2-170,4-501. 

Somit  ergibt  sich 

X5=  79-24,  77-670,  76-945,  76-119,  73-103,  68-282. 

Diesen  Werthen  wollen  wir  noch  einen  Werth  hinzufügen, 
den  wir  aus  einer  Beobachtung  von  Bussy^  ableiten  werden. 
Bussy  fand,  dass  eine  Alkoholmischung,  welche  ungefähr 
25  p.  C.  Wasser  enthielt,  bei  einer  Temperatur  von  ungefähr 
— 68**  C.  zum  Gefrieren  gebracht  wurde.  In  dieser  Mischung 

kam   also  auf  1  g  Alkohol  —  g  Wasser;   demnach   war    die 


1  Pogg.  Ann.,  1,  S.  239. 
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specifische  Wärme  der  Mischung  nach  der  ersten  der  beiden 

empirischen  Formeln  gleich  0'7477  und  ist  femer  F(  —  ,oj 

nach  der  auf  Seite  262  gegebenen  Tabelle  gleich  18-228.  Wir 
erhalten  also  in  diesem  Falle 

X5  — 44-508. 

Zur  besseren  Übersicht  wollen  wir  wieder  die  Resultate 
in  einer  Tabelle  zusammenstellen. 


oi 

•§2 

<  c 


Wasser 
in  Gramm 


Speci- 
fische 
Wärme 


c   g 


Bindungs- 
wärme 


Gefrierpunkt 


Erstar- 
rungs- 
wärme 


00 

16-095 

n-82 

9-257 

5-840 

4-128 

V3 


1 
1-0080 

roi87 

1-0252 
1-0361 
1-0386 
0-7477 


70-675 
66-957 
65-487 
63-897 
59-362 
53-993 
5-680 


0 

0-247 
0-477 
0-806 
2-170 
4-501 
18-228 


0*»C. 

-  2-63*» 

-  3-54 

-  4-45 

-  7-47 
-12-10 
-68 


79-24 

77-670 

76-945 

76-119 

73-103 

68-282 

44-508 


Die  ersten  sechs  Werthe  der  Mischungswärme  für  0*  C. 
wurden  dadurch  erhalten,  dass  die  Gleichung  8  a)  mit  der 
empirischen  Formel  19)  zu  der  Gleichung 


I 


m—S 


F(m,o)dm  =  70'675  — 


55-2564 


79-9 


98 


m- 


(nt—Sy     {m—S)^ 


vereinigt  wurde,  während  der  letzte  Werth  5*680  sich  durch 
Interpolation  aus  den  Zahlen  der  Tabelle  auf  Seite  259  ergab. 
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X.  SITZUNG  VOM  4.  APRIL  1895. 


Die  Nomenclatur-Commission  der  Anatomischen 
Gesellschaft  in  Würzburg  übermittelt  ein  Exemplar  der 
von  ihr  vereinbarten  »Nomina  anatomica«  und  spricht  den 
Dank  aus  für  die  diesem  Unternehmen  von  Seite  der  kaiserl. 
Akademie  zu  Theil  gewordene  Unterstützung. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  L.  Schmarda  übersendet  eine 
Abhandlung  von  Dr.  Alfred  Nalepa,  k.  k.  Gymnasialprofessor 
in  Wien,  betitelt:  »Beiträge  zur  Kenntniss  der  Gattung 
Phytoptus  Duj.  und  Monaulax  Nal.« 

Das  w.M.  Herr  Prof.  H.  Weidel  übersendet  eine  in  seinem 
Laboratorium  ausgeführte  Arbeit  von  Dr.  J.  Herzig,  betitelt: 
»Studien  über  Quercetin  und  seine  Derivate«  (XI.  Ab- 
handlung). 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Franz  Exner  übersendet  eine  Arbeit 
aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Wien 
von  Dr.  Egon  R.  v.  Schweidler:  »Über  die  innere  Reibung 
und  elektrische  Leitungsfähigkeit  von  Quecksilber 
und  einigen  Amalgamen«. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Zd.  H.  Skraup  übersendet  folgende 
zwei  im  chemischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Graz  aus- 
geführte Untersuchungen: 

1.  »Einige   Derivate    der   Galaktonsäure«,   von    Emil 
Kohn. 

2.  »Über  Hydrirungsversuche   mit  Cinchonin«,  von 
Dr.  Fr.  Konek  v.  Norwall. 
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Prof.  Dr.  R.  v.  Wettstein  übersendet  eine  im  botanischen 
Institute  der  k.  k.  deutschen  Universität  in  Prag  ausgeführte 
Untersuchung  des  Herrn  Dr.  Jos.  Rompel,  betitelt:  »Krystalle 
vonCalciumoxalat  in  der  Fruchtwand  der  Umbelli- 
feren  und  ihre. Verwerthung  für  die  Systematik«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
Abhandlung  aus  dem  chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Hoch- 
schule für  Bodencultur  in  Wien  von  B.  Welbel  und  S.  Zeisel.- 
^Über  die  Condensation  von  Furfurol  mitPhloroglucin 
und  eine  auf  diese  gegründete  Methode  der  quantita- 
tiven Bestimmung  des  Furfurols  in  Pentosen  und 
Pentosanen«  (I.  Mittheilung). 

Das  w.  M.  Hofrath  Director  J.  Hann  überreicht  eine 
Abhandlung  unter  dem  Titel:  »Die  Verhältnisse  der  Luft- 
feuchtigkeit auf  dem  Sonnblickgipfel«. 

Ferner  legt  Hofrath  Hann  eine  Abhandlung  von  Dr.  Fritz 
V.  Kerner  in  Wien  vor,  betitelt:  »Eine  paläoklimatische 
Studie«. 

Herr  Dr.  Carl  Diener,  Privatdocent  an  der  k.  k.  Universität 
in  Wien,  überreicht  eine  Abhandlung:  »Ergebnisse  einer 
geologischen  Expedition  in  den  Central-Himalaya 
von  Johar,  Hundes  und  Painkhända«.  ' 
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Über  die  innere  Reibung  und  elektrische 

Leitungsfähigkeit  von  Quecksilber  und 

einigen  Amalgamen 

von 
Dr.  Egon  R.  v.  Schweidler. 

Aus  dem  physikalisch-chemischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Wien. 

Während  Poiseuille  das  nach  ihm  benannte  Gesetz 
über  den  Ausfluss  von  Flüssigkeiten  durch  capillare  Röhren 
bei  Quecksilber  nicht  bestätigt  fand,  liegt  jetzt  eine  Reihe 
von  experimentellen  Untersuchungen  vor,  die  zwar  in  Bezug 
auf  den  absoluten  Werth  des  inneren  Reibungscoefficienten 
theilweise  nicht  übereinstimmen,  aber  die  Giltigkeit  des  Poi- 
seuille*schen  Gesetzes  auch  für  diese  Flüssigkeit  ausser 
Zweifel  setzen. 

Warburg  [Pogg.  Ann.,  140  (1870)]  wies  zuerst  nach, 
dass  bei  Quecksilber  keine  Gleitung  stattfindet,  vollkommene 
Reinheit  dieser  Substanz,  sowie  des  Capillarrohres  voraus- 
gesetzt. Er  fand  für  die  Temperatur  von  17-0*  C.  den  Coeffi- 
cienten  der  inneren  Reibung: 

t]i7=  0-01602       ^ 


cm.SQC 


F.  Villari  (Referat:  Beibl.,  I,  S.  57)  findet  für  t]  nahezu 
den  doppelten  Werth,  allerdings  bei  starken  Abweichungen 
unter  seinen  eigenen  Resultaten. 

S.  Koch  [Wied.  Ann.,  14  (1881)]  untersucht  die  Abhängig- 
keit des  inneren  Reibungscoefficienten  des  Quecksilbers  von 
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der  Temperatur  im  Intervalle  von   — 20**  bis  -+-340**  C.  und 
erhält  die  Formel: 

t],  =  rio(l+a/+ß/«-hY/'), 
wobei  die  Constanten  folgende  Werthe  haben: 

710  =  0-016969 

*"  cm .  sec 

a=— 0-0038926 

ß:zz  4-0-0000123 

Y  =  — 0-0000000144 

Die  Werthe  von  Warburg  und  Koch  stimmen  gut  überein; 
ebenso  findet  Th.  Schmidt  (Wied.  Ann.  16)  nach  der  Methode 
der  schwingenden  Scheiben  den  nicht  sehr  abweichenden 
Werth:  t]^,  =  0-01543. 

Emo  (Referat:  Beibl,  6,  S.  730)  erhält  durchgängig  grössere 
Werthe  (tq^  i^  0-0224),  aber  dieselbe  Beziehung  zur  Temperatur 
wie  Koch. 

Da  bisher  über  die  innere  Reibung  von  Amalgamen  keine 
Versuche  gemacht  sind,  wandte  ich  die  Methode  des  Aus- 
flusses durch  Capillaren  auch  auf  einige,  natürlich  nur  dünn- 
flüssige Amalgame  an. 

Während  verschiedene  Versuchsreihen  für  reines  Queck- 
silber übereinstimmende  Resultate  gaben,  war  die  Untersuchung 
der  Amalgame  mit  vielen  Schwierigkeiten  verbunden,  so  dass 
viele  Beobachtungsresultate  als  zu  unsicher  ausgeschieden 
werden  mussten.  Theils  oxydirten  die  Amalgame  und  ver- 
unreinigten so  die  Capillare,  theils  waren  sie  nicht  längere  Zeit 
homogen  zu  erhalten,  so  besonders  die  Zinnamalgame. 

Nach  verschiedenen  Vorversuchen  wurde  folgende  Ver- 
suchsanordnung gewählt: 

In  einem  Wasserbade  stand  eine  verticale  Capillare,  deren 
unteres  Ende  in  ein  wasserdicht  verschlossenes  Gefass  ragte, 
welches  zur  Hälfte  mit  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit 
gefüllt  war  und  durch  einen  Schlauch  mit  der  äusseren  Luft 
in  Verbindung  stand. 

Am  oberen  Ende  der  Capillare  befanden  sich  übereinander 
zwei  Kugeln,   in   die  das  Quecksilber,   respective  Amalgam, 
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mittelst  einer  Wasserstrahlpumpe  aufgesogen  wurde;  die  Aus- 
flusszeit für  die  untere  (grössere)  Kugel  wurde  gemessen,  und 
zwar  diente  hiezu  eine  Uhr,  welche  V4  Secunden  zeigte  und 
eine  Arretirvorrichtung  besass. 

Die  Capillare  wurde  nach  jeder  Versuchsreihe  durch  Hin- 
durchsaugen von  verdünnter  Salpetersäure,  Wasser,  Alkohol, 
Schwefeläther  und  trockener  Luft  gereinigt  und  getrocknet.  Das 
verwendete  »käuflich  reine«  Quecksilber  wurde  vor  den  Ver- 
suchen mit  Schwefeläther  (um  eventuelle  fettige  Beimengungen 
zu  entfernen)  und  mit  verdünnter  Salpetersäure  geschüttelt, 
dann  ausgewaschen,  getrocknet  und  wiederholt  durch  Schreib- 
papier filtrirt. 

Die  Amalgame,  welche  alle  geringe  Concentration  besassen 
(V9 — 37o)»  wurden  entweder  durch  directe  Lösung  des  Metalles 
in  Quecksilber  oder  auf  elektrolytischem  Wege  hergestellt. 

Einige  derselben  mussten,  da  sie  an  freier  Luft  zu  rasch 
oxydirten,  mit  einer  dünnen  Schichte  angesäuerten  Wassers 
bedeckt  werden;  durch  Versuche  an  reinem  Quecksilber  über- 
zeugte ich  mich  davon,  dass  hiebei  keine  Änderung  der 
Ausflusszeit  eintrat,  also  keine  Feuchtigkeit  in  die  Capillare 
gelangte. 

Da  der  Ausfluss  unter  dem  eigenen  Drucke  der  Flüssig- 
keit erfolgte,  war  die  Druckhöhe  variabel;  führt  man  aber  in 
die  Rechnung  die  mittlere  Druckhöhe  (den  Verticalabstand  des 
Mittelpunktes  der  Ausflusskugel  vom  unteren  Niveau)  als  con- 
stante  Grösse  ein,  so  ist  der  dadurch  gemachte  Fehler  voll- 
kommen zu  vernachlässigen,  wie  folgende  Rechnung  zeigt: 

Es  sei  p  die  Dichte,  t]  der  Reibungscoefficient  der  Flüssig- 
keit, /  die  Länge,  q  der  Querschnitt  der  Capillare,  V  das  Volum, 
R  der  Radius  der  Ausflusskugel,  t  die  Ausflusszeit,  h  die  Druck- 
höhe, welche  von  h^+R  bis  h^ — R  variirt,  wenn  h^  die  oben 
erwähnte  mittlere  Druckhöhe  ist. 

Nach  der  Poiseuille'schen  Formel  ist  für  ein  Zeitelement 
dt  das  ausfliessende  Volum  ^V  bestimmt  durch: 


276  E.  V.  Schweidler, 

anderseits  ist: 

dV=—r^T:dh 

wenn  r^it  der  jeweilige  Querschnitt  am  oberen  Niveau,  — dh 
die  Senkung  desselben  ist. 

Also  g 

oder 


^  [ih--h,y-R^]  —  =K\    dt  =  Kz 

T  =  -1  [2h,R+{hl-Ii^)  lognat  -|^]- 

stanter  Dn 
Werth  t'  gehabt,  wobei 


Bei   constanter  Druckhöhe  h^  hätte  die  Ausflusszeit  den 


Wenn  nun  ä^  =  lOi?  ist,  so  ergibt  die  Rechnung,  dass  t 
um  circa  0'37o  grösser  als  t'  ist,  also  würde  auch  -q  um  diesen 
Betrag  zu  gross  gefunden,  wenn  man  die  zweite  einfachere 
Formel  benützt.  Bei  meinem  Apparate  war  Äo  =  40i?  und  daher 
der  Fehler  kleiner  als  O'P/o»  ^^so  zu  vernachlässigen. 

Die  in  Betracht  kommenden  Grössen  seien  beispielsweise 
für  die  eine  der  Versuchsreihen  angeführt: 

l:=42'2ocm,qz=:0'00l240cfH\V=4'668cm',hQ  =  4V75cm; 

T  variirte  bei  den  Temperaturen  von  0**  bis  40**  C.  von  97*5  bis 
86 '5  See.  Bei  den  anderen  Versuchsreihen  waren  die  Verhält- 
nisse ziemlich  die  gleichen. 

Unter  Hinweglassung  der  unsicheren  Resultate  führe  ich 
folgende  Messungen  an: 

I.  Reines  Quecksilber. 

Yl„  =  0-01684 ^ (Koch:  0-01697) 

*"  cm.  sec 

Yjig.j.  =0-01609 

7)20-0  zz  I  I  in  zwei  verschiedenen  Capillaren 

t],o.o  =  0-001483. 
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Drückt  man  die  Beziehung  zur  Temperatur  durch  eine 
Gleichung  zweiten  Grades  aus: 

7],  =  iri,(H-a/-hß/«), 
so  erhält  man  für 

a  =  —0-00325 
ß=: +0-0000066 

Die  absoluten  Werthe  von  t)  stimmen  mit  denen  Koch's 
bei  circa  13**  vollkommen  überein,  bei  höheren  Temperaturen 
tritt  eine  Abweichung  ein,  so  dass  nach  meinen  Messungen  a 
um  circa  207o  kleiner  ist  als  bei  Koch.  Möglicherweise  beruht 
diese  Nichtübereinstimmung  darauf,  dass  Koch  gerade  im 
Intervall  von  18**  bis  99**  C.  keine  directen  Beobachtungen 
anstellte. 

II.  Cadmiumamalgam  A  (98Hg4-2Cd). 

Yii^.5=z  0-01679 
1^20-0  =  0-01652 
Yi,o.o  =  0-01551 

a  =  — 0-00364,         ß  =  4-0-0000131 

m.  Cadmiumamalgam  B  (97-2  Hg-h2-8  Cd). 

Yii2  =  0-01736 
iri2o  =  0-01691 
Ti^<,  =  0-01594 

a  =  —000360,         ß  =  +0-0000153 

IV.  Bleiamalgam  A  (99Hg-hlPb). 

Tii3=:  0-01664 
Yi2o  =  0-01627 
T]3o  =  0-01586 
Ti^8  =  0-01511 

a  =  —0-00365,         ß  =  +0*0000187 

V.  Bleiamalgam  B  (98-5  Hg+ 1*5  Pb). 

Yi2o  =  0-01656 
Y]^^  z=  0-01539 
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VI.  Bleiamalgam  C  (99-5  Hg+0-5  Pb). 

Tl,3.,  =  0-01650 
7120  =  0-01605 

VII.  Bei  Zinnamalgamen  trat  der  bereits  eru'ähnte  Übel- 
stand  ein,  dass  sie  nicht  homogen  blieben;  nach  einiger  Zeit 
schied  sich  immer  ein  Amalgam  grösserer  Concentration  als 
breiartige  Masse  aus,  so  dass  die  Ausflusszeiten  sehr  ungleich- 
massig  waren,  je  nachdem  diese  dickflüssige  Masse  oder  der 
dünnflüssige  Rest  die  Capillare  durchströmten.  Für  ein  P/o 
Zinnamalgam  (99  Hg  + 1  Sn)  ist  annähernd 

iri2,  =  0-01643, 

nach  einer  anderen  Messung  =  0-01658. 

VIII.  Zinkamalgam  (99-4  Hg+0-6  Zn). 

Yji3z=  0-01672 
7)20  =  0-01639 
Tj^Q  zz  0-01547  (unsicher) 

a  =:  —0-00300,         ß  =  +0-0000059. 

Der  Coefficient  a  wäre  hier  im  Gegensatz  zu  den  andern 
Amalgamen  kleiner  als  bei  reinem  Quecksilber.  Dasselbe  zeigt 
sich  beim  folgenden  Amalgam. 

IX.  Kupferamalgam  (99-5  Hg+0-5  Cu). 

Yiio  =  0-01671 
Yi2o  =  0-01620 
Yi^Q  =  0-01520 

a  =  — 0  -  00302,         ß  =  +0  •  0000025 

Eine  Zusammenstellung  von  tigo,  a,  ß  gibt  folgende  Tabelle: 


Substanz 


•^20 


ß 


Hg 

Cd  (20/o) 

Cd(2-80/o) 

Pb  (1%) 

Zn(0-60/o) 

Cu(0-50/o) 


0-01579 
0-01652 
0-01691 
0-01627 
0-01639 
0-01620 


-0-00325 
-0- 00364 
-0*00360 
-0-00365 
-0-00300 
-0-00302 


-^-0- 0000066 
-+-0-0000131 
-hO- 0000 153 
+  0-0000187 
-^-0- 0000059 
-hO- 0000025 
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Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  zusammenfassend 
kann  man  sagen,  dass  der  Coefficient  der  inneren  Reibung 
bei  Amalgamen  durchwegs  grösser  ist  als  bei  reinem  Queck- 
silber, wie  es  ja  auch  von  vornherein  zu  erwarten  ist. 

Die  Beziehung  zur  Temperatur  ist  wie  bei  allen  Flüssig- 
keiten derart,  dass  t)  mit  wachsender  Temperatur  erst  rascher, 
dann  langsamer  abnimmt. 

Dass  der  Coefficient' a  bei  Amalgamen  im  Allgemeinen 
grösser  ist  wie  bei  Quecksilber,  stimmt  mit  der  Thatsache 
überein,  dass  auch  bei  anderen  Flüssigkeiten  a  umso  grösser 
ist,  je  näher  das  untersuchte  Temperaturintervall  dem  Erstar- 
rungspunkte der  Flüssigkeit  liegt. 

Bios  bei  sehr  verdünnten  Amalgamen  (VIII.  und  IX.) 
scheint  eine  Ausnahme  stattzufinden,  indem  hier  a  kleiner  ist 
als  bei  Quecksilber. 

Im  Anschlüsse  an  diese  Untersuchung  nahm  ich  bei 
einigen  Amalgamen  eine  Messung  der  elektrischen  Leitfähig- 
keit, sowie  deren  Veränderung  mit  der  Temperatur  vor. 

Eine  in  einem  Wasserbade  befindliche,  mit  Amalgam 
gefüllte  Capillare  wurde  mit  einer  Smee'schen  Batterie  von 
sechs  Elementen,  einem  Siemens'schen  Universalwiderstands- 
kasten und  einem  empfindlichen  Galvanometer  nach  dem 
Schema  der  Wheatstone'schen  Brücke  verbunden  und  so  der 
Widerstand  der  Amalgamsäule  bei  verschiedenen  Tempera- 
turen bestimmt. 

Um  die  Änderung  des  Widerstandes  mit  der  Temperatur 
darzustellen,  genügt  für  das  untersuchte  Intervall  (circa  8**  bis 
45**  C.)  eine  lineare  Formel: 

fVt  =  n;o(l4-a/). 

a  wurde  aus  den  extremsten  Werthen  berechnet,  dann 
für  die  mittleren  Temperaturen  der  daraus  abgeleitete  Werth 
mit  dem  wirklich  beobachteten  verglichen;  die  Abweichung 
derselben  betrug^  im  Maximum  0-157o,  *^o  ^^^  ^"^  Folgenden 
auf  reines  Ouecksilber  als  Einheit  bezogen. 

Reines  Quecksilber: 

1Vq  =  1 
a=  -4-0-000928 

Sitzb.  d.  mathcm.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,Abth.  II.  a.  19 
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Die  von  anderen  Beobachtern  gefundenen  Werthe  für  a 
schwanken  zwischen  000087  und  0*00095  je  nach  der  Grösse 
und  Lage  des  Temperaturintervalles  und  je  nachdem  eine 
lineare  oder  quadratische  Formel  zu  Grunde  gelegt  war. 

Cadmiumamalgam  (2 -870»  v.  HI). 

Wo  =  0-8294  a  =:  0-000873 
Zinkamalgam  (0-67o,  v.  VIII). 

Wo  =  0-9308  a  =  0-000950 
Zinnamalgam  (lVo>  v-  ^^0- 

Wo  =  0-9559  az=  0-000901 
Bleiamalgam  (17o,  v.  IV). 

Wo  =  0-9666  a  =  0-000854. 

Es  zeigt  sich  auf  den  ersten  Blick,  dass  bei  den  ver- 
dünnten Amalgamen  die  bei  vielen  Lösungen  beobachtete 
Übereinstimmung  des  Temperaturcoefficienten  der  inneren 
Reibung  und  der  elektrischen  Leitfähigkeit  nicht  besteht,  ja 
dass  diese  beiden  Coefficienten  von  verschiedener  Grössen- 
ordnung  sind. 

Zum  Schlüsse  freche  ich  noch  Herrn  Prof.  F.  Exner 
meinen  besten  Dank  dalfiür  aus,  dass  er  mich  so  oft  mit  seinem 
bewährten  Rath  unterstütSste. 
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Ober  die   Transformation   des   Zwanges  in 
allgemeine  Coordinaten 

von 
Prof.  Dr.  A.  Wassmuth. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  21.  MSrz  1895.) 

Das  von  Gauss^  1829  gegebene  Princip  des  kleinsten 
Zwanges,  das  er  selbst  ein  neues  allgemeines  Grundgesetz  der 
Mechanik  nannte,  hat  in  seiner  weiteren  Verfolgung  ein 
eigenthümliches  Schicksal  erlitten.  Obwohl  die  Wichtigkeit 
dieses  Princips  vielfach*  anerkannt  wurde,  so  ist  man  doch 
selbst  in  neueren  Lehrbüchern  der  Mechanik  nicht  weit  über 
die  ursprünglich  gegebene  Darstellung  hinausgekommen.  Der 
Grund  mag  darin  gelegen  sein,  dass  Gauss  selbst  keine 
»analytische«  Formulirung  seines  Princips  gegeben  hat.  Aller- 
dings hat  schon  Sehe  ff  1er*  1858  den  Ausdruck  für  den  Zwang 
Z,  das  ist  für  die  zu  einem  Minimum  zu  machende  Function 
abgeleitet  und  gefunden,  dass 


Z=Ew 


V-iJ  ^y-^J  4"-iJ 


sei,  wo  sich  die  Summe  über  alle  Massenpunkte  m  mit  den 
Beschleunigungen  x",y",z"  und  den  Kraftcomponenten  X,  Y,  Z 
erstreckt;  doch  hat  erst  Lipschitz*  1877  klar  nachgewiesen, 
dass  man  bei  der  Aufstellung  der  Minimumsbedingung  von  Z 
die  Beschleunigungen  x",y"^  z"  als  veränderlich,  die  Coordinaten 
x,y,z  und  die  Geschwindigkeiten  x',y',z'  aber  als  constant 


1  Gauss,  Werke  V.  Grelle  IV. 

*  Lagrange,  Mecan.  anal.  II,  S.  360.  Note  de  M.  Bertrand. 
3  Scheffler,  Z.  f.  M.  und  Ph.  III. 

*  Lipschitz,  Borch.  Joum.  Bd.  82,  S.  323. 

19* 
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ansehen  müsse.  Lipschitz  war  es  auch^  der  in  Z  an  Stelle  der 
rechtwinkligen  Coordinaten  allgemeine  Variabein,  das  ist  solche, 
die  die  Bedingungsgleichungen  identisch  erfüllen,  einführte, 
indem  er  eine  gewisse  Covariante  aufstellte,  die  bei  dem  Princip 
des  kleinsten  Zwanges  zu  einem  Minimum  zu  machen  ist.  Das 
Studium  dieser  so  bedeutenden  Arbeit  verlangt,  da  sie  die 
Kenntniss  zweier  Arbeiten  desselben  Autors  über  seine  Unter- 
suchungen in  Betreff  der  homogenen  Functionen  von  n  Differen- 
tialen^ voraussetzt,  immerhin  ziemliche  Mühe,  Zeit  und  Vor- 
kenntnisse ;  nur  so  erklärt  sich  die  auffallende  Thatsache,  dass  die 
physikalische  Literatur  sich  der  gebrachten  Ideen  nicht  weiter 
bemächtigte.  Eine  unten  gegebene,  ungemein  kurze  Ableitung 
der  Transformationsgleichung,  die  ganz  auf  physikalischer 
Grundlage  beruht,  dürfte  daher  nicht  unwillkommen  sein. 

Es  liege  die  Aufgabe  vor,  in  dem  Ausdrucke  für  den  Zwang 

1  1 

statt  der  rechtwinkligen  Coordinaten  Xj^iZi  der  n  Punkte  die  von 

einander  unabhängigen,  die  Bedingungsgleichungen  identisch 

erfüllenden  Veränderlichen  P1P2'  •  'Pk  einzuführen,  wobei  etwa 

^i  =fi  (Pi '  •  -Pk),  yi  =  f2(Pi"  -Pk)  und  Zi  =  fl  (p^  ...pk)  gesetzt 

2xi  8v,- 

sei.  Setzt  man  zur  Abkürzung:  -^ —  =  /?„,  ir-=  fL   etc.,   so 

^p^        ^     <^Pv^         ^ 

werden  die  Variationen: 


^Xi=f[^.Zp,+f[^hp^^  . .  .  -^/[^Ipk,  8>v  = 


.OZi  = . 


und  analog,  aber  nur  wenn  die  Bedingungen  die  Zeit  explicit 
nicht  enthalten,  die  Geschwindigkeiten: 

^!  =  fiiPi-^'''-^AkP'^ 
u.  s.  w.  und  die  lebendige  Kraft: 

n 
i  =   V  A-  =  Y  ^  ^i^^pi^p'  ([!.,  V  =   1,  2  .  .  .*) 


1  L.  c.  S.  330. 

2  Bd.  70  und  72  desselben  Journals. 
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Man  betrachte  nun  die  Variation  einer  Function  H  —  sie 
fällt  im  Falle  einer  Kräftefunction  mit  der  Energie  zusammen  — 
die  gegeben  ist  durch: 

n 

8i/=  2  [{mixl'—Xi)hxi-^- . . .] 

so  erhält  man  hieraus  bei  Einführung  der  obigen  Werthe  von 
Ixi,  hyij^Zi  und  Vertauschung  der  Reihenfolge  der  Summirungen : 

k  n 

mz=  2 5p^^[imixl'-X^)fi^+ . . .] 
1  1 

Nun  gilt  bekanntlich,  wenn  Pi,y,^=^  Xif\^+  Yif2p.+Zifzy,  ist, 
die  Identität: 

(fHixl'-Xdfi^+ifniyl'-  Yi)fi^M^izr^Zi)fl^  = 
so  dass  sofort  nach  Ausführung  der  Summation,  wenn 

1  1 

gesetzt  wird,  die  bekannte  Gleichung: 
k 

resultirt. 

Es  lässt  sich  nun  für  ZH  bei  Einführung  des  Zwanges  Z 
noch  ein  anderer  Ausdruck  gewinnen.  Die  Möglichkeit  beruht 
darauf,  dass  man  hat: 
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weshalb 


1  1 

1  1 


t 


oder  es  folgt: 


=  Qi^Pi+  •  •  •  +  Qk^Pk  =  y  2  8;»^. 


ip';  - 

1     82:  -  1     3Z  ^ 

Hieraus  folgt:  »Ist  8i/zz:  0,  d.  h.  gilt  das  D'Alem  her  tische 
Princip,  so  ergibt  sich  hieraus  wegen  der  Unabhängigkeit  der  hp: 

8Z  8Z 

^   „  =  0  . . .  -r— 77-  =  0,  d.  h.  das  Gauss 'sehe  Princip,  und  um- 

gekehrt  folgt  aus  dem  letzteren  das  erstere;  beide  Principien 
sind  völlig  gleichwerthig«.  Des  Weiteren  ergibt  sich: 

Nun  ist  bekanntlich  * 

8Öp  _       _ 
und  daher: 

aZ  9Z    8Ö,  8Z  8Z        „_ 


8;^;'  -8ÖrW"-'-"'8Ö,        ■••"*"  8Ö» 

Setzt  man  darin  der  Reihe  nach  r  z=  1,  2,. .  .^,  so  erhält 
man  k  lineare  Gleichungen,  deren  Determinante  D  =  {a^^)  nicht 

W 

verschwindet.  Ist  -4av  ==  ^ eine  der  Unterdeterminanten,  so 

gibt  die  Auflösung: 


1  Wassmuth,  Über  die  Anwendung  des  Principes  des  kleinsten  Zwanges 
auf  die  Elektrodynamik.  Wied.  Ann.  54,  S.  166  (oder  Sitzber.  d.  k.  bair.  Akad. 
1894,  S.  226  und  222). 
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1      ^7  1 


2   8Ö1        -D 

u.  s.  w.,  woraus  man  schliesst,  dass  der  Zwang 

Z=-^Y^A^,Q^Q,-^ff{pj>[p^p'^  . . .) 

ist;  die  Function  (p,  welche  nur  die  p  und  ihre  ersten  Differen- 
tialquotienten nach  der  Zeit  enthält,  muss  dazu  kommen,  weil 
bei  der  früheren  Differentiation  nur  die  p''  als  veränderlich 
angesehen  wurden.  Durch  diese  Formel  ist  die  Transforma- 
tion des  Zwanges  Z  in  allgemeine  Coordinaten  inso- 
weit durchgeführt,  als  es  die  Anwendung  des  Gauss'- 
schen  Princips  verlangt.  Auch  die  (hiezu  nicht  nöthige)  Bestim- 
mung des  (f  unterliegt  keiner  Schwierigkeit. 

Was  nun  die  Wichtigkeit  des  Gauss 'sehen  Principes 
betrifft,  so  möge  noch  einmal^  daran  erinnert  werden,  dass, 
wenn  die  virtuelle  Arbeit  und  die  lebendige  Kraft  bei  einem 
physikalischen  Problem  gegeben  sind,  die  Minimumseigenschaft 
des  Zwanges  Z  ein  Gesetz  fürdasSystem  ausdrückt.  Dies 
wird  umso  mehr  zur  Geltung  kommen,  je  mehr  das  Streben 
vorherrscht,  für  eine  Reihe  von  Theorien  Beschreibungen  durch 
mechanische  Analogie,  wie  W.  Voigt  sie  nennt,  zu  geben.  Für 
die  Elektrodynamik  habe  ich  die  Anwendung  schon  gegeben 
und  für  die  Thermodynamik  ebenfalls  schon  aufgestellt. 

Da  der  Zwang  Z  sämmtliche  Lagrange'sche  Glei- 
chungen: Q^zzzO. .  .Qk  =  0  in  sich  vereiniget,  so  wird  das 
Gauss'sche  Princip  dann  diesen  Gleichungen  vorzuziehen  sein, 
wenn  gerade  die  Vereinigung  derselben  angestrebt  wird.  So 
z.  B.  in  dem  Falle  einer  Saite,  die  man  sich  aus  discreten 
Punkten  aufgebaut  denkt. 

Welchen  Werth  das  Princip  als  Grundgesetz  hat,  zeigt 
wohl  am  besten  die  Thatsache,  dass  Hertz^  auf  dieses  Princip 
und  das  Trägheitsgesetz  seine  ganze  Mechanik  aufbaut. 


1  Wassmuth,  1.  c.  167. 

*  Hertz,  Principien  der  Mechanik.  Seite  185,  Nr.  391. 
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Eine  paläoklimatologisehe  Studie 

von 
Dr.  Med.  Fritz  Kerner  von  Marilaun. 

Jüngst  kam  mir  der  Gedanke,  auf  die  Neumayr'sche 
Weltkarte  der  Jurazeit^  die  Forbes*sche  Temperaturformel 
anzuwenden.  Da  nach  Neumayr  die  Lage  der  Erdpole  zu 
jener  Zeit  nicht  viel  von  der  heutigen  abgewichen  sein  kann  * 
und  von  ihm  nichts  darüber  gesagt  wird,  nach  welcher  Richtung 
hin  eine  eventuelle  geringe  Verschiebung  zu  denken  wäre,  habe 
ich  die  Procente  der  Landbedeckung  auf  seiner  Karte  längs  den 
heutigen  Parallelkreisen  abgemessen  und  hiebei  folgende  mit  n' 
bezeichnete  Relativzahlen  erhalten,  denen  die  von  Dove^  für 
die  Jetztzeit  ermittelten  Werthe  von  n  (auf  zwei  Decimalen 
abgekürzt)  des  Vergleiches  wegen  beigefügt  sind: 


N 


70 

0-27 

0-54 

0-27 

60 

0-40 

0-61 

0-21 

50 

0-41 

0-59 

0-18 

40 

0-34 

0-37 

0-03 

1  Melchior  Neumayr,  Die  geographische  Verbreitung  der  Juraformation 
Karte  I.  Denkschriften  der  Wiener  Akademie,  L.  Bd.  Verkleinert  reproducirt  in 
Neumayr's  Erdgeschichte,  IL  Bd.,  S.  336  und  in  Berg  haus'  Physikalischem 
Atlas,  Abth.  I,  Nr.  7/8,  Carton  links  unten. 

2  Neumayr  schliesst  dies  aus  dem  den  heutigen  Breitengraden  ungefähr 
parallelen  Verlaufe  seiner  homoiozoischen  Gürtel  (Über  klimatische  Zonen 
während  der  Jura  und  Kreidezeit.  Denkschriften  der  Wiener  Akademie,  XLVII. 
Bd.,  S.  307)  und  aus  der  Allgemeinheit  der  oberjurassischen  Transgression  auf 
der  Nordhemisphäre  (Die  geographische  Verbreitung  der  Juraformation,  S.  129). 

3  Dove,  Über  die  Verhältnisse  des  Festen  und  Flüssigen  auf  der  Erd- 
oberfläche. Zeitschrift  für  allgemeine  Erdkunde,  Neue  Folge,  Bd.  XII. 
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<p  «'  «  n—n* 

N    30  0-34  0-45  0-11 


20 

0-38 

0-32 

-006 

10 

0-41 

0-24 

—0-17 

0 

0-54 

0-21 

—0-33 

10 

0-53 

0-22 

—0-31 

20 

0-48 

0-24 

—0-24 

30 

0-43 

0-21 

—0-22 

40 

0-27 

004 

—0-23 

50 

0-07 

002 

—0-05 

Die   Parallelkreistemperaturen   bestimmte    ich    nach    der 
Formel 

in  welcher  für  /  (Temperatur  auf  einer  Landhemisphäre)  und  w 
(Temperatur  auf  einer  Wasserhemisphäre)  die  Werthe  ein- 
gesetzt wurden,  welche  Spital  er  erhielt/  indem  er  die  mit 
Zugrundelegung  der  von  ihm  aus  den  Hann'schen  Isothermen- 
karten *  bestimmten  Parallelkreistemperaturen  *  aufgestellte 
Formel  * 

/7  =  — 2-43-+-17-61  cos(p-+-7-05  cos  2(p-4-19-29«  cos2?p, 

welche  von  der  ursprünglich  von  Forbes  angegebenen  Glei- 
chung * 

/x  =  12-5-4-59-2  cos*/*X4-38-lLcos2X 


1  Spi tal er.  Die  Wärmevertheilung  auf  der  Erdoberfläche.  Denkschriften 
der  Wiener  Akademie,  LI.  Bd. 

>  Hann,  Atlas  der  Meteorologie  in  Berghaus,  Physikalischer  Atlas, 
Abth.  III. 

3  In  neuester  Zeit  hat  auf  Grund  der  Buchan'schen  Isothermenkarten 
(Report  on  Atmospheric  Circulation)  S.  F.  Batchelder  die  Parallelkreis- 
temperaturen bestimmt:  A  new  series  of  isanomalous  temperature  Charts, 
based  on  Buchan's  isothermal  Charts.  American  Meteorolog.  Journal  1894, 
March. 

■*  Spital  er  rechnete  die  Constanten  viermal  auf  anderer  Grundlage  und 
fand,  dass  diese  in  seiner  Arbeit  mit  III  bezeichnete  Formel  die  Beobachtungen 
am  besten  wiedergab. 

*  J.  D.  Forbes,  Inquiries  about  Terrestrial  Temperature,  Trans.  Edinb. 
Soc,  vol.  XXII. 
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durch  Wegfall  des  Exponenten  V4  i^i  Cosinusglied  und  durch 
Zusatz  eines  weiteren  Gliedes  mit  dem  Cosinus  der  doppelten 
Breite  in  formeller  Beziehung  differirt,  für  w  =  1  und  «  =  0 
auflöste.  Es  ergaben  sich  folgende  mit  /'cp  bezeichnete  Werthe, 
denen  wieder  des  Vergleiches  wegen  die  von  Spital  er  nach 
derselben  Formel  mit  den  Do  versehen  Werthen  von  n  gerech- 
neten Parallelkreistemperaturen  (/cp)  beigefügt  sind: 


N 


f 

/> 

if 

tf-t'f 

70 

—  5-8 

—  9-8 

—4-0 

60 

—  10 

—  3-0 

—2-0 

50 

6-3 

5-7 

—0-6 

40 

13-5 

13-5 

0-0 

30 

19-6 

20-7 

1-1 

20 

25-1 

24-2 

—0-9 

10 

29-0 

25-9 

-3-1 

0 

32-6 

26-2 

—6-4 

10 

31-1 

25-4 

—5-7 

20 

26-6 

23-0 

-3-6 

30 

20-5 

18-3 

—2-2 

40 

13-2 

12-4 

0-8 

50 

7-5 

7-6 

Ol 

Zur  Bestimmung  der  mittleren  Hemisphärentemperaturen 
summirte  ich  die  für  successive  Zonen  von  10**  Breite  gerech- 
neten Werthe  von 

Y(^+^2)(sincp2— sincpi), 

welche  mit  den  bei  Anwendung  des  Verfahrens  der  schritt- 
weisen Integration^  (unter  Zugrundelegung  der  obigen  Con- 
stanten) für  ebensolche  Zonen  zu  bildenden  Werthen  von 


/ 


(—2-43-h  17-61  cos?p+Ccos2^)  coscpJ^p, 


1  Spitaler,  1.  c.  S.  13. 


Eine  paläoklimatologische  Studie.  289 

in  welchen 

C  =  7-05+19-29X  y(WiH-«2) 

zu  setzen  ist,  beinahe  ident  sind.^ 

Die  Summirung  bis  zum  70.  Breitengrad  (wobei  auf  der 
Südhemisphäre  für  cp  =  60*  und  cp  =:  70**  Wasserparalielkreis- 
temperaturen  angenommen  wurden)  ergab  für  die  Nordhemi- 
sphäre: 

5.4+4.6+3-5-h2-44-M+0-3-0-3=i:17-0 

und  für  die  Südhemisphäre: 

5.6-+-4-94-3-74-2-4+l-3+0-5+0-0  =  18-4. 

Diese  Werthe  können  wegen  des  geringen  Einflusses  der 
Wärme  der  vom  70.  Grad  umgrenzten  Calotte  auf  die  Mittel- 
wärme einer  Halbkugel  als  angenäherte  mittlere  Hemisphären- 
temperaturen betrachtet  werden.  Als  Mitteltemperatur  in  der 
Jetztzeit  erhält  man  für  die  Nordhemisphäre  im  Durchschnitte 
aus  den  Bestimmungen  von  Dove,*  Schoch'  und  FerreP 
Tm  =:  15*3  und  für  die  Südhemisphäre  im  Mittel  aus  den  Be- 
rechnungen von  Sartorius  von  Waltershausen,*  Schoch, 
Ferrel  und  Hann«  Tm  =  15-5. 

Es  ergibt  sich  somit,  dass  bei  der  auf  der  Neumayr'schen 
Weltkarte  der  Jurazeit  dargestellten  Vertheilung  von  Land  und 


^  Auf  der  Südhemisphäre  könnte  man  (jedoch  ohne  Vortheil)  über  deren 
bekannten  Zonentheil  auf  einmal  integriren,  indem  daselbst  die  Verschmälerung 
der  Continente  auf  der  Neumayr 'sehen  Karte  einer  Darstellung  als  Function 
der  geographischen  Breite  etwa  in  der  Form 

ff  =  a— d  tg<p— c  tg2  <p 
nicht  ungünstig  wäre. 

*  Dove,  Die  Verbreitung  der  Wärme  auf  der  Oberfläche  der  Erde,  1852. 
3  Schoch,  Darstellung  der  mittleren  Jahrestemperaturen  als  Function 

der  geographischen  Breite  und  Länge,  1856. 

■*  Ferrel,  Meteorological  Researches  for  the  use  of  the  Coast  Pilot, 
part  I,  1877. 

*  Sartorius  von  Waltershausen,  Die  Klimate  der  Gegenwart  und 
Vorwelt,  1865. 

^  H an  n,  Über  die  Temperatur  der  südlichen  Hemisphäre.  Diese  Sitzungs- 
berichte, LXXXV.  Bd.,  I. 
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Wasser  auf  die  Erdoberfläche  die  Südhemisphäre  um  etwa 
iVs  Grad  wärmer  wäre  als  die  Nordhemisphäre,  während  in 
der  Jetztzeit  beide  Halbkugeln  gleich  warm  sind,  und  dass  bei 
der  auf  der  genannten  Karte  dargestellten  Gruppirung  der  Con- 
tinente  und  Meere  die  mittlere  Erdoberflächentemperatur  um 
etwas  mehr  als  zwei  Grade  höher  wäre  als  sie  in  der  Gegen- 
wart ist. 

Eine  Verwerthbarkeit  für  die  Paläobiologie  kommt  diesem 
Resultate  kaum  zu;  es  bietet  aber  Interesse  als  ziffermässiger 
Nachweis  der  Grösse  des  thermischen  Gesammteinflusses, 
welchen  eine  bestimmte  Änderung  eines  der  den  Wärme- 
zustand der  Erdoberfläche  mitbedingenden  Momente  (bei  Con- 
stanz  der  übrigen)  ausüben  würde.  Über  die  Temperaturver- 
hältnisse, welche  an  bestimmten  Orten  zu  bestimmten  Zeiten 
geherrscht  haben  mögen,  erhält  man  durch  die  Forbes'sche 
Temperaturformel  überhaupt  keinen  Aufschluss;  doch  ist  es 
nicht  zutreffend,  wenn  Neumayr  das  durch  paläontologische 
Forschungen  gewonnene  Resultat,  dass  trotz  fundamentaler 
Änderung  der  Festlandsvertheilung  sich  in  Mitteleuropa  das 
Klima  vom  Lias  bis  in  das  Oxfordien  nicht  merklich  geändert 
hat,  als  einen  Beweis  dafür  ansieht,  dass  die  Gruppirung  der 
Continente  ganz  ohne  Einfluss  auf  das  Klima  sei,^  denn  Mittel- 
europa breitet  sich  eben  unmittelbar  nördlich  von  jenem 
Parallelkreise  aus,  längs  welchem  auf  einer  Land-  und  auf 
einer  Wasserhemisphäre  dieselben  Temperaturen  vorhanden 
wären. 

Im  Anschlüsse  an  die  Temperaturvertheilung  möge  hier 
noch  die  Luftdruckvertheilung  auf  der  Erdoberfläche  zur  Zeit 
des  oberen  Jura  —  wie  sie  sich  unter  der,  wie  erwähnt, 
begründeten  Voraussetzung  einer  der  jetzigen  analogen  Pol- 
lage aus  der  Neumayr*schen  Karte  theoretisch  ableiten  lässt 
—  in  Kürze  skizzirt  werden. 

Von  den  drei  grossen  Festländern  der  Jurazeit  war  nur 
der  nearktische  Continent  der  Entwicklung  intensiver  Winter- 
und  Sommerextreme  des  Luftdruckes  günstig.  Über  der  grossen 


Neumayr,  Erdgeschichte,  II.  Bd.,  S.  338  und  339. 
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brasilianisch-äthiopischen  Continentalmasse  konnten  sich  wegen 
deren  vorwiegend  innertropischer  Lage,  über  dem  sino-austra- 
lischen  Continent  wegen  dessen  relativ  geringer  Breitenaus- 
dehnung keine  sehr  bedeutenden  barometrischen  Maxima  und 
Minima  bilden. 

Auf  der  Nordhemisphäre  dürfte  im  Winter  in  der  vom 
Gürtel  hohen  Luftdruckes  umschlossenen  Calotte  ein  vom 
südlichen  Nordamerika  über  Nordeuropa  nach  Ostasien  hin- 
gezogener (im  Gebiete  des  heutigen  Russland  vielleicht  einge- 
schnürt oder  unterbrochen  gewesener)  barometrischer  Rücken 
eine  im  damals  überflutheten  Gebiete  Westeuropas  gelegene 
kleine  Luftdruckmulde  von  einer  grösseren  über  das  in  jener 
Zeit  unter  Wasser  gestandene  Sibirien  und  über  den  Nord- 
pacific  ausgebreitet  gew^3j5|ien  Mulde  getrennt  haben.  Im 
Sommer  mögen  sich  zwischen  zwei  Luftdruckmaxima  über 
dem  nordpacifischen  Ocean  und  über  dem  Meere  an  Stelle 
Mitteleuropas  ein  Hauptminimum  im  südlichen  Nordamerika 
und  ein  secundäres  Minimum  in  Südostasien  eingeschaltet 
haben.  Auf  der  Südhemisphäre  dürfte  der  Gürtel  hohen  Luft- 
druckes im  Nordwinter  über  Australien  und  über  dem  jetzt  vom 
südatlantischen  Ocean  eingenommenen  Gebiete  unterbrochen, 
im  Nordsommer  dagegen  continuirlich  und  über  den  genannten 
Unterbrechungsgebieten  verdichtet  gewesen  sein.  Die  bedeu- 
tendste Abweichung  vom  jetzigen  Isobarenbilde  würde  sich 
somit  für  die  winterliche  Luftdruckvertheilung  auf  der  Nord- 
hemisphäre ergeben. 
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Zur  Theorie  der  Bewegung  eines  starren 
Systems 

von 
Eduard  Weyr  in  Prag. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  21.  März  1895.) 

Die  allgemeinste  Bewegung  eines  ebenen  Systems  in 
seiner  Ebene  kann  dadurch  hervorgebracht  werden,  dass  man 
eine  Curve  auf  einer  anderen  ohne  Gleiten  fortrollen  lässt. 
Berücksichtigt  man  hiebei  den  Umstand,  dass  die  Osculations- 
ebenen  beider  Curven  immerwährend  zusammenfallen,  so  wird 
man  naturgemäss  zu  der  folgenden  Verallgemeinerung  geführt, 
bei  welcher  zwei  beliebige,  im  Allgemeinen  nicht  ebene  Curven 
auftreten. 

Mit  dem  beweglichen  starren  System  sei  eine  Curve  T^ 
verbunden,  ferner  sei  eine  feste  Curve  T  gegeben,  welche  T^ 
in  einem  Punkte  O  berührt  und  in  diesem  Punkte  mit  T^  über- 
dies die  Osculationsebene  gemein  hat.  Rollt  die  Curve  T^  auf  T 
ohne  zu  gleiten  derart,  dass  die  Osculationsebenen  beider 
Curven  übereinstimmen,  so  wird  dem  starren  System  eine 
Bewegung  ertheilt,  die  wir  Q  nennen  wollen;  mit  ihr  wollen 
wir  uns  näher  befassen. 

Es  bezeichne  M^  einen  beliebigen  Punkt  von  T^  und  s  die 
Länge  des  Bogens  OM^;  M  sei  der  correspondirende  Punkt 
von  r,  so  dass  der  Bogen  OM  gleich  5  ist.  Den  Punkt  O 
wählen  wir  zum  Scheitel  eines  rechtwinkeligen  Dreikants, 
dessen  eine  Kante  Ox  mit  der  Tangente  der  beiden  Curven 
dessen  zweite  Kante  Oy  mit  ihrer  Hauptnormale  und  dessen 
dritte  Kante  Oz  mit  ihrer  Binormale  im  Punkte  O  zusammen- 
fällt. 
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Wir  wollen  nun  eine  erste  Hilfsbewegung  auf  folgende 
Art  definiren:  Es  bewege  sich  das  Dreikant  Oxyz  derart,  dass 
sein  Scheitel  die  Curve  Fj  durchlauft,  die  ;r-Axe  die  Curve 
berührt  und  die  ^-Axe  mit  ihrer  Hauptnormale  zusammen- 
fällt, und  es  sei  M^x^y^z^  oder  kurz  (M^  die  dem  Punkte  Af^ 
entsprechende  Lage  des  Dreikants.  Wird  überdies  der  Bogen  5 
der  Zeit  gleichgesetzt  und  werden  die  im  Sinne  der  Axen 
^x^Vv  ^1  gemessenen  Translations-  und  Rotationsgeschwindig- 
keiten mit  Si,  tjp  Ci,/^i,  ?i,  r^  bezeichnet,  so  hat  man^  i^-=.  1, 
tji  1=  0,  Ci  =  0,  q^  =  0,  und  —Pi,  r^  geben  die  Torsion  und 
Krümmung  von  T^  im  Punkte  M^. 

Eine  zweite  Hilfsbewegung  sei  analog  durch  die  Curve  F 
definirt;  es  sei  hiebei  Mxyz  oder  kurz  {M)  das  deni  Punkte  M 
zukommende  Dreikant  und  6  ==  1,  tj  =  0,  C  =  0,  /?,  ^  =  0,  r 
seine  Translations-  und  Rotationsgeschwindigkeiten. 

Bezeichnet  {M^-^dM^  das  durch  die  erste  Hilfsbewegung 
zur  Zeit  s-^ds  gegebene  Dreikant,  ebenso  (M-bdM)  das  durch 
die  zweite  Hilfsbewegung  zu  derselben  Zeit  fixirte  Dreikant, 
ist  ferner  das  Dreikant  (Af+SM)  gegen  (M)  in  derselben 
relativen  Lage  wie  (M^-bdM^)  gegen  (Afj),  so  überführt  die 
Bewegung  Q  in  der  Zeit  ds  das  Dreikant  (M-i-iM)  in  die 
Position  (M-^dM),  Nun  sind  die  dem  Übergange  von  (M)  in 
(Jtf-»-8ilf )  zukommenden,  in  der  Richtung  der  Axen  Mx,  My,  Mz 
gemessenen  Geschwindigkeiten  S^,  tj^,  Ci,  Pi,  ?i,  ^1,  jene  dem 
Übergange  von  (Af )  in  {M^dM)  entsprechenden  S,  t],  C,  p,  ?,  r 
und  somit  die  der  Bewegung  Q  zukommenden  Geschwindig- 
keiten 

^~Si,  if)-t]i,  C-Cj,  p—p,  q-q^  r—r^ 
d.i. 

0,  0,  0,  p—p^,  0,  r—ry 

Die  Bewegung  Ö  setzt  sich  daher  aus  lauter 
infinitesimalen  Rotationen  zusammen,  und  zwar 
geht  zur  Zeit  5  die  Rotationsaxe  durch  den  Punkt  ilf 
und  ist  in  der  rectificirenden  Ebene  der  Curve  F 
gelegen;  die  in  der  Richtung  der  Tangente,  respective 


1  G.  Darboux,   Le9ons   sur  la  theorie  generale  des  surfaces   et  les 
applications  geometriques  du  calcul  infinitesimal,  1. 1. 
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der  Binormale  von  T  genommenen  Componenten  der 
Rotationsgeschwindigkeit  sind  P'—Pi  und  r — r^. 

Und  umgekehrt:  Jede  Bewegung,  die  sich  aus 
blossen  infinitesimalen  Rotationen  zusammensetzt, 
ist  eine  Bewegung  Q. 

In  der  That  sei  die  Lage  der  momentanen  Rotationsaxe 
Att  als  Function  einer  Veränderlichen  n  gegeben  und  sei  vdn 
die  zugehörige  infinitesimale  Rotation.  Die  Rotationsaxen  A,, 
erfüllen  eine  Regelfläche  11;  auf  dieser  ziehen  wir  irgend  eine 
geodätische  Curve  T  und  bezeichnen  mit  M  den  Punkt,  in 
welchem  Au  diese  Curve  trifft.  Die  Rotationsaxe  A»  liegt  dann 
in  der  dem  Punkte  M  zukommenden  rectificirenden  Ebene  der 
Curve  r.  Die  Coordinaten  von  M  sind  Functionen  von  u.  Wir 
adaptiren  der  Curve  T  in  der  oben  angegebenen  Weise  das 
Dreikant  Mxyz  und  betrachten  die  dem  Zuwachs  du  ent- 
sprechenden Translationen  und  Rotationen.  Auf  F  wählen  wir 
einen  festen  Punkt  O  und  führen  arc  OM  z=  s  als  neue  Ver- 
änderliche ein;  dadurch  möge  vdu  in  fuds  übergehen  und  für 
die  Translationen  und  Rotationen  sich  ids,  0,  0,  pdSy  0,  rds 
ergeben. 

Sind  Pds,  Rds  die  in  der  Richtung  der  Axe  x,  respective  z 
genommenen  Componenten  der  Rotation  fvds,  so  setze  man 

Pi  =  P—Py        n  =  r—R,        i  =  £i 

und  definire  eine  Hilfsbewegung  dadurch,  dass  für  5  1=  0  ein 
bewegliches  Dreikant  mit  dem  Dreikant  Oxyz  zusammenfällt, 
und  dass  die  dem  Werthe  s  zukommenden  Translations-  und 
Rotationsgeschwindigkeiten,  gemessen  im  Sinne  der  beweg- 
lichen Axen,  Si,  0,  0,  p^^,  0,  r^  sein  mögen.  Durch  diese  Hilfs- 
bewegung wird  die  Curve  Fj,  als  Bahn  des  Scheitels  des  Drei- 
kants, fixirt,  durch  deren  Fortrollen  auf  der  Curve  F,  bei  immer- 
währender Übereinstimmung  der  Osculationsebenen  beider 
Curven,  offenbar  die  gegebene  Bewegung  hervorgebracht  wird. 
Zieht  man  durch  den  5  entsprechenden  Punkt  M^  von  F^ 
in  der  rectificirenden  Ebene  dieser  Curve  eine  Gerade,  die 
gegen  die  Tangente  und  Binormale  dieselbe  Lage  hat  wie  An 
gegen  die  Tangente  und  Binormale  von  F  im  Punkte  M,  so 
erfüllt  jene  Gerade    eine   zweite  Regelfläche  U^    Durch    die 


i 
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Bewegung  Ü  wird  die  Fläche  H^  auf  die  Fläche  II  offenbar 
applicirt,  so  zwar,  dass  11^  auf  11  ohne  Gleiten  fortrollt,  wobei 
die  in  den  correspondirenden  Punkten  M^  und  M  construirten 
Erzeugenden  zur  Deckung  kommen. 

Es  ist  nicht  ohne  Interesse,  zuzusehen,  unter  welcher 
Bedingung  die  Flächen  11  und  ü^  developpabel  werden.  Zu 
dem  Ende  bemerke  man,  dass  die  Rotationsaxe  durch  die 
Gleichungen 

.     ^  =  £-^,     ^  =  0  (1) 

fixirt  ist.  Bezeichnen  x',  y\  z'  die  Kanten  von  (M-hdM),  so 
fixiren  die  Gleichungen 

'^=^-4^y   y=o       (2) 

die  Nachbarrotationsaxe.  Es  seien  ferner  x\y\z'  die  bezüg- 
lich des  Dreikants  (M-hdM)  genommenen  Coordinaten  irgend 
eines  Punktes  und  x,  y,  z  die  bezüglich  (Af)  genommenen 
Coordinaten  desselben  Punktes,  so  ist  klar,  dass  der  im  Drei- 
kant (M)  festgelegte  Punkt  x',  y\  z'  durch  die  zweite  Hilfs- 
bewegung (S,  7],  C,  p,  q,  r)  in  die  Position  x,  y,  z  gelangt,  oder 
umgekehrt,  dass  der  Punkt  x,  y,  z  des  Dreikants  (M-häM) 
durch  die  Bewegung  ( — €,  — t],  — C,  — p,  — 9,  — r)  in  die  Lage 
x\  y\  z'  kommt.  Man  hat  somit 

x' — X  =:  — {i-¥qz — ry)ds 
y'—y  =  — (Tj-f-r;*: — pz)ds 
z'—z  =  '—{^'^py—qx)ds. 

Die  Gleichungen  (2)  der  Nachbaraxe  können  also,  mit 
Rücksicht  auf  S=:1,tj  =  C  =  0,  ^  =  0,  geschrieben  werden: 


(3) 


z — pyds  ^—^1  V  ^~~^\  I 

Werden  die  Gleichungen  (1)  und  (3)  durch  ein  Werth- 
system  x^y^z  gleichzeitig  befriedigt,  so  kann  man  (3)  schreiben 

Sitzb.  d.  tnathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  20 
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Man  hat  dann 


und  in  Hinblick  auf  (1) 


£  — Z 

;:;         r 


r        r, 


was  die  gesuchte  Bedingung  ist.  Die  Bewegung  Ö  kann 
somit  dann  durch  das  Fortrollen  einer  developpa- 
belen  Fläche  11^  auf  einer  zweiten  developpabelen 
Fläche  n  hervorgebracht  werden,  wenn  das  Verhält- 
niss  zwischen  Krümmung  und  Torsion  der  Curven  I\ 
und  r  in  ihren  correspondirenden  Punkten  dasselbe 
ist;  die  beiden  developpabelen  Flächen  sind  dann 
offenbar  die  rectificirenden  Flächen  der  Curven  I\ 
und  r.  Die  Coordinaten  x.y^z  des  Schnittpunktes  zweier 
Nachbaraxen,  also  eines  Punktes  der  Rückkehrkante  der 
Fläche  n,  sind  bestimmt  durch 

Es  hat  keine  Schwierigkeit  die  Tangente  der  Bahn  zu 
construiren,  welche  ein  mit  der  beweglichen  Curve  F^  fest 
verbundener  Punkt  bei  der  Bewegung  Ö  beschreibt;  denn  die 
Krümmungen  und  Torsionen  der  Curven  Y^  und  F  in  den  cor- 
respondirenden Punkten  M^  und  M  liefern  sofort  die  Com- 
ponenten  p—p^,  ^— ^i  der  Rotationsgeschwindigkeit  und  somit 
auch  die  momentane  Rotationsaxe.  Um  auch  die  Osculations- 
ebene  und  die  Krümmung  der  Bahn  zu  finden,  stellen  wir 
folgende  Betrachtung  an: 

Die  zweite  Hilfsbewegung  möge  das  Dreikant  (Af)  in  der 
Zeit  ds  in  die  Lage  (Af' )  bringen;  dann  hat  der  Punkt  M'  die 
Coordinaten  x  =  ds,  y  znQ,  s  =  0,  und  die  Richtungen  der 
Axen  x\y\z'  sind  aus  den  Axen  x,y,z  durch  die  Rotationen 
pdSy  0,  rds  abzuleiten.  Es  sind  somit  1,  rds,  —qds  die  Cosinus 
der  Winkel,  welche  x  mit  den  Axen  x',  >'',  z'  respective  ein- 
schliesst,  ebenso  —rds,  \,  pds  die  y  und  endlich  qds,  — pds,  1 
die  z  zukommenden  Cosinus. 
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Im  zweiten  Zeitdifferential  ds  besteht  die  Bewegung  Ö  in 
einer  Rotation  um  eine  durch  den  Punkt  M'  gehende  Axe 
diese  Rotation  hat  bezüglich  der  Axen  x'^y^,  z'  die  Geschwindig- 
keiten 

P—Pi-^d^p—p^),  0,  r—r^-^dir—r^). 

Wir  stellen  nun  die  Frage  nach  dem  Deplacement  Sq,  tq^,  Co, 
Po>  9oy  ^0  ^®^  Dreikants  (M"),  welches  diese  Rotation  ersetzen 
kann,  wobei  wir  mit  (M")  das  Dreikant  bezeichnen,  in  welches 
(Af)  im  ersten  Zeitdiflferentiale  ds  durch  Q  übergeführt  wird, 
d.  i.  durch  die  Rotationen  p-^-Pi,  0,  r — r^. 

Die  Cosinus  der  Winkel,  welche  x  mit  den  Axen  von  (Af) 
einschliesst,  sind  1,  (r — r^)ds,  0,  jene,  welche  y  zukommen, 
sind  — (r—rj)ds,  1,  (p—Pi)ds,  endlich  die  z  entsprechenden 
0,  —(p—Pi)ds,  1. 

Der  Punkt  M'  hat  bezüglich  des  Dreikants  (M")  die 
Coordinaten  dSy  0,  0,  und  da  M'  bei  der  betrachteten  Rotation 
fest  bleibt,  hat  man 

So  =  0,         t]o+rot/5  =  0,         Co-«o^^  =  0 

und  durch.  Zerlegung  der  Rotation  nach  den  Axen  %  >'o>  ^o 
von  (M'O 

Po  =  IP—Pi-^^iP—Pi)]  <^os{x\)'hlr—r^'hd(r—r^)]  cos(z\) 
9o  =  [p—Pi-^^iP—Pi)]  (^os{x%)+[r—f\'bd(r—r^)]  cosiz^^) 
U  =  [p—Pi-^d^p^pJ]  cos  {x'z^)+[r--r^^d{r~r^)\  cos  {z'z^) 

d.  i.  unter  blosser  Berücksichtigung  der  Hauptglieder, 

Po^P—Pi-^d^P—Px) 

9o  =  —(P^i-^Pi)ds 
r^  =  r—r^-^d(r—r^) 

«0  =  0         ri,  =  —(r-r,)ds         Co  =  0. 

Die  Bewegung .  ß  theilt  somit  im  ersten  Zeitdifferential 
dem  Dreikant  (M )  die  Geschwindigkeiten  0, 0, 0,  p— Pi,  0,  r — r^ 
mit  und  führt  es  in  die  Lage  {M")  über;  im  nächsten  Zeit- 
differential theilt  es  diesem  Dreikant  die  Geschwindigkeiten 
0>  ""lo»  0,  Pq,  Qq,  Tq  mit.  Definirt  man  somit  eine  Bewegung  Q' 

20* 
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durch  die  Anfangslage  (M)  des  beweglichen  Dreikants,  welche 
u  ^z  o  entsprechen  möge  und  durch  die  nach  den  beweglichen 
Axen  gemessenen  Geschwindigkeiten 

C'=  0,         r'  =  r-r,+  "^^^7^'^  n 
^  ds  • 

wobei  u  die  Zeit  bedeutet,  so  stimmt  diese  Bewegung  in  den 
beiden  auf  u  =  0  folgenden  Zeitdiflferentialen  mit  der  Be- 
wegung Q  überein. 

Bezeichnet  man  mit  a,  by  c  die  Cosinus  der  Winkel,  welche 
zur  Zeit  u  die  bewegliche  ^r-Axe  mit  den  Axen  der  Anfangs- 
lage (M)  einschliesst,  mit  a',  b\  c'  die  der  beweglichen  ^-Axe, 
mit  a"y  b"y  c"  die  der  s-Axe  zukommenden  Cosinus,  femer  mit 
Xq,  Yq,  Zq  die  bezüglich  des  Dreikants  (M)  genommenen 
Coordinaten  des  beweglichen  Anfangspunktes  und  setzt  diese 
zwölf  Grössen  in  der  Form  von  Potenzreihen  voraus,  so  liefert 
die  Verification  der  letzten  sechs  Gleichungen  für  die  ersten 
Glieder  dieser  Reihen  die  Werthe 

a  =:  1  — —  w2,     b  =  —lU'-'  —  ti^,    c  =  —^u^ 
a'  =  /w-»-  — 1*2^    y  =  l — «^     c'=—hu —u^ 


wobei  der  Kürze  wegen  gesetzt  wurde 

dh 
h  =  p-p„        h'  =  — 

k  =  rp^—pr^. 


(4) 
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Wird  ein  beliebiger,  zur  Zeit  w  =:  0  bezüglich  des  Drei- 
kants (Af )  durch  die  Coordinaten  x^  y,  z  gegebener  Punkt  A 
betrachtet,  so  haben  die  beiden  von  ihm  in  Folge  der  Be- 
wegungen Q,  respective  Ö'  beschriebenen  Bahncurven  im 
Punkte  A  offenbar  die  Tangente,  die  Osculationsebene  und 
die  Krümmung  gemein.  Die  Lage  dieses  Punktes  zur  Zeit  ti 
ist  bezüglich  (AT)  durch  die  Coordinaten 

Zz:zZ^-¥a"x^l/'y^c"z 

gegeben.  Mit  Berücksichtigung  von  (4)  erschliesst  man  hieraus, 
dass  der  durch  die  Gleichungen 

X  =  x---lyu  ^\-^—x—  —  y^  — g—  zj  «« 

Y  =  y^Qx-hz)u^\---^^—x  —  —^—y  —  ^z^u^ 

fhl—k  y  AM    « 

Z  =  z^hyU'^[--Y-X'^Y^~'2~V 

gegebene  Kegelschnitt  im  Punkte  «  =  0  die  Bahncurve  des 
Punktes  A  osculirt. 
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Über  die  Ellipse  vom  kleinsten  Umfange 
durch  drei  gegebene  Punkte 

(II.  Mittheilung) 

von 

Victor  V.  Dantscher. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  21.  März  1895. ) 

Dritter  Abschnitt. 

Wie  im  ersten  Abschnitte^  S.  7  angedeutet  wurde,  wird 
man  jetzt  darauf  ausgehen  die  sämmtlichen  Ellipsen  E  zu 
ermitteln,  welche  ein  Dreieck  P'P^'P"'  enthalten,  das  mit  dem 
gegebenen  Dreiecke  ABC  congruent  ist. 

Von  einer  solchen  Ellipse  E  weiss  man  nach  dem  Satze 
III),  S.  43,  dass  ihr  Umfang  ein  Minimum  ist;  stellt  sich  dabei 
heraus,  dass  es  nur  eine  solche  Ellipse  gibt  —  was  nur  von 
dem  Beweise  des  Satzes  abhängt,  dass  durch  die  Forderung 

des  Minimums  der  Werth  des  Verhältnisses  —^  der  Quadrate 

der  Halbaxen  der  gesuchten  Ellipse  im  Intervalle  (0. . .  1)  ein- 
deutig bestimmt  wird  —  so  ist  ihr  Umfang  die  gesuchte  untere 
Grenze  und  mit  ihrer  Bestimmung  die  Aufgabe  gelöst.  Der 
Beweis  des  eben  angeführten  Satzes  ist  der  Gegenstand  dieses 
Abschnittes. 

Zur  Berechnung  der  Seiten  P"P"',  P"'P',  P'P"  dienen  die 
Formeln  24),  11,«  S.  28,  für  die  Coordinaten  der  Punkte  P"  und 
P'"  als  Functionen  der  Coordinaten  x',  y'  des  Punktes  P'  und 
der  Grössen  a^  und  b^. 


1  Diese  Sitzungsberichte,  Bd.  XCIX,  Abth.  II.  a,  Jänner  1890. 

2  Die  römischen  Ziffern  I  und  II  bezeichnen  den  ersten  und  zweiten 
Abschnitt. 
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welche  nach  Einführung  der  Bezeichnung  N'  für  den  Ausdruck 
[(1 — 2/)5'*-»-/^]2  vorübergehend  in  der  Form 


130 


geschrieben  werden  mögen,  können  nun  zur  Berechnung  der 
Grössen  x,  j'^,  a*  dienen. 

Ihnen  gesellen  sich  aber  noch  zwei  andere  Gleichungs- 
systeme derselben  Art  zu. 

Die  Gleichungen  24)  II  bleiben  nämlich,  wie  bereits  bei 
ihrer  Bildung  bemerkt  wurde,  bestehen,  wenn  man  die  Accente 
', '', '''  cyclisch  vertauscht,  wobei  dann  unter  t"  und  c'''  die  Aus- 


k//2 


drücke 


f'2 


—  1  und 


.W2 


jfff2 


b* 


-1  ZU  verstehen  sind. 


Zur  rechnenden  Verification  dieses  Umstandes  stehen  die 
Relationen  : 


aa 


v'v" 


yf'yllf 


aa 


hh 


1 


0 


aa 


yflly' 


+  1  =  0 


zur  Verfügung,  welche  aus  24)  II  leicht  abgeleitet  werden.  Es 
bestehen  somit  die  Gleichungen: 


y'  = 


4^Ve- 


~  e"+lL     0 

y"'-^-\-yl-'-S/7' 
^         e"+ll     6       a  ^' 

,         a     \   x'"     V"    /-ff, 
~e'"+lL     6       0  ^"^ 


X'  •=. 


-1    1-^) 


15) 


in  welchen  auf  den  Zusammenhang  zwischen  den  Vorzeichen 
^er  drei  Quadratwurzeln  zu  achten  ist. 


16) 
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Fixirt  man  z.  B.  das  Vorzeichen  von  \Jt',  so  sind  damit 
die  Grössen  x"\y"  und  x"'\y'"  durch  14)  eindeutig  bestimmt 
und  daher  auch  durch  15)  und  16)  die  Vorzeichen  von  \/t" 
und  \/e". 

Um  diesen  Zusammenhang  auf  seine  einfachste  Form  zu 
bringen,  entwickle  man  aus  14)  und  15)  die  Relation: 

/-ff  _   {ba—ah)x'y''¥abQb  s/t'  j  ^x 

VC    —  b^;r'2+oy^ 

und  aus  14)  und  16)  die  Relation: 

s/jn-    -{hci—ah)x'y''¥ahah\/7  ^g) 

^^    ~  i^x'^-^a^y^ 

Bemerkt  man  nun,  dass 
a^b^a^b^e—{ba—abyx'^y'^  = 

=  -^  [{ba—abyx'^—2  a^ba(ba—ab)x'^^a^a%b^—b^)] 

=  -^  [(ftfl— ab);i:'«-a«o(*+b)][(*o— ab);i:«— a«o(t— b)] 

im  Intervalle  0  ^  ;>;'*  ^  a*  beständig  positiv  ist  —  es  ist  näm- 
lich *a— ab  =  ai»  f  —  —  |-j  =  ab\\  —2  |-j  =  a*(2/— 1)  wegen 
/  ^  -^  nicht  negativ  und  wegen  o  <  a  kleiner  als  a^b — b)  — 

so  ergibt  sich  aus  17)  und  18),  dass  die  Vorzeichen  von  s/ 1" 
und  sjtl"  mit  dem  von  \J^  übereinstimmen  müssen.  Setzt 
man  nun  auch  x"  —  af,  y"  =  b^"  {f^+f^  =  1),  x'"  =  aj'", 
v"'  =  btf"'  (j'"«+9'"«  =  1),  so  ist  nach  14): 

^"=  (i-2oV'+/'  [-(^-OV-«-9V(»-20£^'+^''(2-0]        '9) 
J'"  =  -(ii=2^j'q:7r  [-(i-OV->j'  V(i-2t)}c"-^i'(2-^)],      20) 

und  bleiben  diese  Relationen  bestehen,  wenn  man  die  Accente 
/, '', '''  cyclisch  permutirt. 
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Bezeichnet  man  die  Ausdrücke  [(1  — 2/)j''2^./2j2  m^d 
[(1— 2/)E'''2^./2ja  mit  N"  und  N'",  so  stellen  sich  den  Glei- 
chungen 13')  demnach  noch  die  folgenden  zur  Seite: 

Auch  jedes  dieser  Systeme   kann   zur  Bestimmung  der 

Grössen  x,  a^,  j'^  dienen. 

Zunächst  soll  nur  die  Gleichung  betrachtet  werden,  durch 

a«— *» 
welche  der  Modul  x  = —  bestimmt  wird;  dieselbe  wird 

anscheinend  erhalten,  indem  man  etwa  aus  den  drei  Glei- 
chungen 13')  die  Grössen  5'^  und  a^  eliminirt,  oder  aus  13'') 
j"^  a^,  oder  aus  13'")  j'"^  a^.  Die  Resultante  dieser  Elimination 
stellt  gleich  Null  gesetzt  die  nothwendige  und  hinreichende 
Bedingung  dar,  welche  die  Grössen  a^,  ß^,  y^,  x,  /  erfüllen 
müssen,  damit  Werthepaare  j'^,  a^  existiren,  welche  diese  drei 
Gleichungen  erfüllen;  es  tritt  aber  hier  der  besondere  Fall  ein, 
dass  diese  Resultante  identisch,  d.  h.  für  willkürliche  Werthe 
der  Grössen  a^,  ß^^  7^^  x,  /  verschwindet,  denn  offenbar  sind  alle 

/2 

drei  Gleichungen    13')   durch  das  Werthepaar  j'^m— — ^, 

/2 

a^  =  0  erfüllt;  ebenso  die  Gleichungen  13")  für  j"^  z=z  —■ — - , 

a^  =  0  und  die  Gleichungen  13'")  für  y'"^  =—- — --,  a«  =  0. 

^  * "~~  1 

Man  muss  daher  die  Frage  so  stellen: 
Welches  sind  die  nothwendigen  und  hinreichenden  Be- 
dingungen  dafür,  dass  z.  B.  die  Gleichungen  13')  durch  ein 

von        ,  0  verschiedenes  Werthepaar  j'^,  a^  erfüllt  werden 

und  erhält  die  Antwort  darauf  leicht  durch  folgende  Überlegung. 
Wenn  die  erste  und  zweite  der  Gleichungen  13')  erfüllt 
werden  sollen,  ohne  dass  N'  und  a^  zugleich  verschwinden, 
so  muss  die  Gleichung: 

a*1^-(?*+T')7  =  0  21; 
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erfüllt  sein,  und  umgekehrt:  wenn  die  Gleichung  21)  erfüllt 

ist,  so  gibt  es  von  -^- — - ,  0  verschiedene  Werthepaare  j'^  a^, 

welche  die  beiden  ersten  Gleichungen  13')  erfüllen,  weil  für 
willkürliche  Werthe  von  a^  ß^  y*  die  Gleichung  21)  nur  dann 

durch  5'^  =  -^-7 — r  erfüllt  wird,  wenn  ^  und  ^  den  gemein- 

Samen  Linearfactor  (\—2t)i'^-ht^  enthalten,  was  aber  nicht 
der  Fall  ist,  solange  %  und  t  willkürlich  sind. 

Wenn  ferner  die  erste  und  dritte  Gleichung  130  erfüllt 
werden  sollen,  ohne  dass  N'  und  a*  zugleich  verschwinden, 
so  muss  die  Gleichung: 

a*x  =  (^^—fyf  =  0  22) 

erfüllt  sein,  und  umgekehrt:  wenn  die  erste  Gleichung  13')  und 
die  Gleichung  22)  durch  ein  Werthepaar  j'^  a*  erfüllt  werden, 

so  ist  dieses  Werthepaar  von  -— — -  ,  0  verschieden  und  wird 

durch  dasselbe  auch  die  dritte  Gleichung  13')  erfüllt. 

Dabei  kann  in  22)  noch  der  gemeinsame  Factor  (1 — 2/). 
j/2^/8(2 — /)  der  Functionen  cp  und  x  abgesondert  werden,  da 
er  für  willkürliche  a*,  ß^,  y*  sicher  nicht  Factor  der  linken  Seite 
der  Gleichung  21)  ist. 

Man  wird  daher  das  System  13')  durch  folgende  drei 
Gleichungen  ersetzen: 

[1— 2/)6'-^/«Pa2— 

—  4[(1— 2/)e'+/»(2-/)][(l~2/— (l-/)^x)4'-4-/^]a'^  =  0i 

G(£')a«-2[(l-205'+/«(2-/)].  (  23') 

.[(l_2/_(l_/)2x)5'+/«](ß«+Y')  =  0  { 

£'(£'— l)H2(S')a^+[(l-20£'+^«(2-0]. 

.[1_2/— (1— /)2x)S'+/2]2(ß«— Y«)«  =  0,^ 

wobei  für  j'*  £'  geschrieben  wurde. 

Da  nun  aber  die  Grösse  a^  nur  in  der  ersten  dieser  drei 
Gleichungen  vorkommt,  so  wird  die  nothwendige  und  hin- 
reichende Bedingung  für  die  Existenz  von  Werthepaaren  S',  a^, 
welche  diese  drei  Gleichungen  erfüllen,  offenbar  durch  das 
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Verschwinden  der  Resultante  nach  £'  der  zweiten  und  dritten 
Gleichung  ausgedrückt. 

Diese  Resultante  R'  verschwindet  sicher  nicht  identisch  — 
weil  für  a«  >  0,  ß^  i=  y»  —  q  die  zweite  und  dritte  Gleichung 
keine  gemeinsame  Wurzel  haben,  solange  %  und  /  willkürlich 
sind  — ,  sie  ist  eine  ganze  homogene  Function  zehnter  Dimen- 
sion der  Grössen  a^,  ß^,  y^,  symmetrisch  in  ß^  und  y^,  und  ent- 
hält offenbar  eine  Potenz  von  a*  als  Factor,  da  für  a^  =  0  die 
zweite  und  dritte  Gleichung  durch  (1— 2 /)£' -4-/3(2— /)  =  0, 
oder  (1— 2/  — (l  — /)2%)£'+/«  =  0  zugleich  erfüllt  werden. 

Ganz  analog  würden  die  Gleichungen  13")  ein  System  23") 
liefern,  welches  aus  23')  dadurch  hervorgeht,  dass  an  die  Stelle 
der  Grössen  a«,  ß«,  f^  £'  die  Grössen  ß^,  f,  a«,  i"  =  f^  gesetzt 
werden.  Die  Resultante  R"  der  zweiten  und  dritten  Gleichung 
23")  nach  4"  ist  eine  ganze  homogene  Function  zehnter  Dimen- 
sion der  Grössen  a^,  ß^,  ^^  symmetrisch  in  'f  und  a^,  welche 
eine  Potenz  von  ß^  als  Factor  enthält;  ebenso  würde  sich  aus 
13"0  ein  System  23"')  ergeben,  welches  aus  23")  dadurch 
erhalten  wird,  dass  man  an  die  Stelle  der  Grössen  ß^  y^  a^,  4" 
die  Grössen  Y^  «S  ß*,  i"'  =  l"'^  setzt.  Die  Resultante  R"'  der 
zweiten  und  dritten  Gleichung  23"')  ist  eine  ganze  homogene 
Function  zehnter  Dimension  der  Grössen  a^,  ß^,  Y^  symmetrisch 
in  a^  und  ß^,  welche  eine  Potenz  von  y^  als  Factor  enthält.  Da 
nun  nach  dem  Zusammenhange  zwischen  £',  $",  €'"  jedem 
Werthepaare  £',  a^,  welches  die  Gleichungen  23')  erfüllt,  ein 
Werthepaar  £",  ä^  entspricht,  welches  die  Gleichungen  23") 
erfüllt  und  umgekehrt  und  ebenso  ein  Werthepaar  S'",  a^ 
welches  die  Gleichungen  23'")  erfüllt  und  umgekehrt,  so 
müssen  die  Resultanten  i?',  /?",  /?'",  von  überflüssigen  Factoren 
gereinigt,  identisch  sein.  Hieraus  folgt  aber,  dass  die  noth- 
wendtge  und  hinreichende  Bedingung  für  die  Existenz  von 
Werthepaaren  £',  a^  z.  B.,  auf  ihre  einfachste  Form  gebracht, 
in  den  Grössen  a*,  ß^,  y^  symmetrisch  ist,  wie  es  nach  der 
Natur  der  Aufgabe  von  vorneherein  zu  erwarten  ist. 

Nunmehr  soll  die  Resultante  i?'  wirklich  berechnet  werden. 
Bezeichnet  man  die  linke  Seite  der  zweiten  Gleichung  23')  mit 
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Factoren  von  C^  betrachtet;  als  quadratische  Function  von  FT, 
deren  Coefficienten  keinen  gemeinsamen  Theiler  haben,  ist  sie 
irreducibel,  v^eil  ihre  Discriminante  [(4CqC^—CI)%^+4C2C^1]1^ 
kein  Quadrat  ist. 

Aus  der  Irreducibilität  im  Bereiche  (9,  S,  11)  kann  nun  aber 
auch  leicht  die  Irreducibilität  im  Bereiche  (a*,  ß^,  y^)  erschlossen 
werden. 

Eine  reducible  ganze  symmetrische  Function  von  a*,  ß^  7^, 
welche  im  Bereiche  (0,  £,  II)  irreducibel  ist,  ist  nämlich  noth- 
wendig  eine  Potenz  einer  nicht  symmetrischen  ganzen  Function 
von  a^,  ß^,  Y^  und  zwar  einer  alternirenden  Function  (siehe 
E.  Netto,  Substitutionentheorie,  Leipzig,  1882,  S.  63,  Lehr- 
satz XVI).  Also  könnte  nur  sein  F=C[(^^—f)(f—a^){afi—^^)f, 
wobei  C  eine  ganze  Function  von  x  und  /  bezeichnet;  das  ist 
aber  ersichtlich  nicht  der  Fall,  weil  z.  B.  für  a^  =  ß^  =  Y^  wofür 
0  =  3a2,  2  zz:  3  a*,  n  zz:  a®  werden,  die  Function  F  für  willkür- 
liche Werthe  von  x  und  /  nicht  identisch  verschwindet. 

Die  Function  F  ist  also  in  der  That  im  Rationalitäts- 
bereiche (x,  /,  a^  ß2,  Y^)  irreducibel,  solange  diese  Grössen  will- 
kürlich sind. 

Für  den  Eliminationsprocess  kam  der  transcendente  Zu- 
sammenhang zwischen  x  und  /  nicht  in  Betracht,  x  und  /  waren 
dabei  als  unabhängige  Veränderliche  zu  betrachten.  Damit  aber 
durch  die  Formeln  5),  6),  7)  die  Quadrate  der  Seiten  eines 
Dreiecks  P'P"p"  dargestellt  werden,  muss  nach  dem  Satze  I, 
S.  43,  III)  /  die  in  I,  S.  33  definirte  transcendente  Function 

— ^^ ^ sein,  deren  Entwickelung  in  der  Umgebung 

13  3 

der  Stelle   x  =  0   mit  den  Gliedern  -^  -f-  -r—-  x  •+■  -777-  x^ . . . 

2         2*  2^ 

beginnt. 

Wenn  aber  x  und  /  nicht  mehr  von  einander  unabhängig 
sind,  so  kann  auch  nicht  mehr  ohne  Weiteres  behauptet  werden, 
dass  die  vier  Functionen  Q,  Q,  Q,  C3,  die  Coefficienten  der 
Function  F  znzCß^'L^-hC^^YM^C^W+C^V^,  für  keinen  Werth 
von  X  zugleich  verschwinden. 

In  der  That  zeigen  die  Entwickelungen  in  der  Umgebung 
der  Stelle  x  z=  0: 
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dass  diese  vier  Functionen  für  x  z=  0  sämmtlich,  und  zwar  mit 
der  Ordnungszahl  4  verschwinden. 

Die  Gleichung  F  =  0  würde  daher  für  willkürliche  Werthe 
von  a^  ß2,  7*  viermal  die  Wurzel  x  =  0  ergeben,  die  aber  offen- 
bar, wenn  nicht  gerade  a^  =  ß^  =  y^  ist,  für  das  vorliegende 
Problem  ohne  Bedeutung  ist. 

Diese  Bemerkung  regt  ferner  die  Frage  an,  ob  die  vier 
Functionen  Q,  Q,  Cg,  C3  nicht  auch  noch  für  andere  Werthe 
von  X  sämmtlich  verschwinden.  Der  einfache  Bau  der  Function 
Q=i:256(H-/)(l-2/)^(2— /)(l-x)3  lässt  aber  leicht  erkennen, 
dass  dies  nicht  der  Fall  ist. 

Für  /=:  — 1  nämlich  wird  Ci=:— 26.3*(1  -x)*,  verschwindet 
also  nicht,  weil  für  x  =:  1  t  •=  \  ist. 

Für  1—2/  =:  0,  also  /  =  y ,  wird  Co  =  |J-x*(l— x).  Dass 

X  =:  0  gemeinsame  Wurzel  der  vier  Functionen  Q),  Q,  Cg»  C3 
ist,  wurde  bereits  bemerkt,  x  =  1  ist  aber  eine  solche  nicht,  weil 
dafür  /ml  und  somit  C3 1=  — 2^  wird. 

Für  /  =  2  ist  C3  =  — 2».33x,  also  sicher  von  Null  ver- 
schieden, da  für  X  =  0  /  =  —  ist. 

Damit  ist  gezeigt,  dass  C^,  Q,  Cg,  C3  nur  für  den  Werth 
X  =:  0  sämmtlich  verschwinden. 

Um  nun  aus  der  Function  jF(x,  /;  a«,  ß^,  7^)  den  Factor  x^ 
abzusondern,  wird  an  Stelle  von  /  die  Function 

2/--1  .... 

5=: Ol) 
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Nun  kommt  Alles  darauf  an,  zu  untersuchen,  wie  viele 
Wurzeln  x  im  Intervalle  0  ^  x  <:  1  die  Gleichung 

g(x,5;a2,ß2,Y')  =  0 

für  ein  eigentliches  Dreieck  ABC  hat. 

Ein  solches  Dreieck  ist  bekanntlich  dadurch  charakterisirt, 
dass  der  Ausdruck 

=  (a+ß+T)(-a+ß+7)(a-ß+7)(a+ß-7) 

einen  positiven  Werth  hat. 

Zunächst  lässt  sich  zeigen,  dass  die  Gleichung 

g(x,5;a^ß^T^)zrO, 

wenn  S>0  ist,  sicher  eine  Wurzel  im  Intervalle  0^x<l  hat. 
Dazu  wird  diese  Gleichung  durch  0®  dividirt  und  gesetzt: 

a«  ß2  f       ^ 

-^  g(x,  5;  a^  ß^  f)  =  /(x,  s;  S,  P), 

wofür  im  Folgenden,  wenn  es  der  Zusammenhang  gestattet, 
zur  Abkürzung  auch  nur  /(x,  5),  /(x)  oder  /  geschrieben  wird. 
Dann  ist 

S  =  —4{x^-\'xy^y)+4(x^y)^l  36) 

P=xy(l—x—y)  37) 

und  nach  33) 

/(O)  =  3^[10S2+63SPh-81P2— 54S8] 
/(!)  =  —2053. 

Wenn  sich  daher  nachweisen  lässt,  dass,  solange  nur 
S>0  ist,  die  Function 

10S2H.63SP-f.81P2_54S3 
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einen  positiven  Werth  hat,  oder  wenigstens  nicht  negativ  ist, 
so  folgt  daraus,  dass  die  im  Intervalle  0  ^  x  ^  1  unzweifelhaft 
stetige  Function  /(x,  s;  S,  P)  mindestens  einmal  den  Werth 
Null  annimmt,  wenn  x  dieses  Intervall  durchläuft. 

Fasst  man  Xy  y  als  rechtwinklige  Punktcoordinaten  auf, 
so  wird  durch  5  =  0  eine  Ellipse  dargestellt,  deren  Mittelpunkt 


in  den  Punkt  — 
o 


-^  fällt  und  welche  die  Seiten  des  Dreieckes 


der  Punkte  010,  011,  110  in  ihren  Halbirungspunkten  berührt. 

Für  x-zz  y  -=.—  istS=-^,  somit  wird  durch  S  >  0  das 
o  o 

Innere  der  Ellipse  S  m  0  dargestellt. 

Pz=.  0  repräsentirt  die  drei  Geraden  atzz  0,^/=:  0,  x+y—l  =:  0, 

Die  Function  S  erreicht  ihre  obere  Grenze  —  an  der  Stelle 

1  "^        1 

X  -zzy^z  — ,  die  Function  P  ihre  obere  Grenze  -;—-  an  der- 

selben  Stelle.  Fixirt  man  einen  Werth  S«  im  Intervalle  O^S^  — 

so  wird  durch  4(x^-^-xy'{'y^) — 4 (:!?+_>/)+ 1  -^3^  =  0  eine  Ellipse 
im  Inneren  von  S~0  gestellt,  ähnlich  und  ähnlich  gelegen  zur 
Ellipse  S  =  0. 

Die  zugehörigen  Werthe  von  P,  d.  h.  diejenigen,  welche 
den  Werthepaaren  x,  y  entsprechen,  welche  die  vorstehende 
Gleichung  erfüllen,  liegen,  wie  nach  bekannten  Regeln  leicht 
ermittelt  wird,  zwischen  den  Grenzen 

108  108 

wobei  der  y/l  —  35^  ihr  positiver  Werth  zu  ertheilen  ist. 

Da  n/i  —  3So^l  ist,  so  ist,  wenn  für  S^  nun  wieder  S 
geschrieben  wird: 

Somit  ist  10S2-f-635PH-81P2-54S3^18S2(l-3S),  also 

positiv,   wenn    nicht   gerade   S  =  —  ist;  dann  ist   aber   das 

o 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  GL;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  22 
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Dreieck  ABC  gleichseitig  und  x  =  0  eben  selbst  Wurzel  der 
Gleichung  33).  Damit  ist  gezeigt: 

Di«Gleichungg(x,5;a«,ß2,72)--0oder/(x,5;5,P)  =  0 
hat  für  jedes  eigentliche  Dreieck  ABC  mindestens 
eine  Wurzel  x  im  Intervalle  0^x<l. 

Jeder   solchen   positiven  Wurzel  x  entspricht   nun   aber 

auch  eine  negative  Wurzel  X  -=1 -• 

Vertauscht  man  nämlich  die  Grössen  a^  und  b'^  unter- 

a^  —  b^ 
einander,  so  tritt  an  die  Stelle  von  x  = —  die  Grösse 

b^—a'^ 
\  z=z  — — — .  Um  das  Verhalten  der  Functionen  2f(x,  s;  a^,  ß^  7-) 

und/(x,  5;  S,  P)  bei  dieser  Vertauschung  kennen  zu  lernen,  ist  es 

erforderlich,  den  Zusammenhang  zwischen  /(x)  und  /f j, 

(>.  vx      1  / 
-j  zu  ermitteln. 

Hiezu  wird  bemerkt:  Die  Integrale 

IC  r 

/  ,  ^ und      /      \/a^cos^tD'{'b^s'm^^ä'f, 

Jo     v/a^cos^  9+^72  sin^cp  J^ 

in  welchen  der  \ra^  cos^  cp-f-^^  sin^  cp  ihr  positiver  Werth 
ertheilt  werden  soll,  bleiben  ungeändert,  wenn  a^  und  b^  mit 
einander  vertauscht  werden;  versteht  man  also  unter  a  und  b 
die  positiven  Quadratwurzeln  aus  a^  und  b^y  so  ist 

Ä  r. 

1  r^         d^         __  1  r^ d^ 


^X       v/l-xsin^cp    ■"  h^        I 


1  ^        •  2 

1 sm^  q? 

X  — 1  ^ 


und 


a\      V^l — xsin^cp  Jcp  =  ^  I       v  /  1 sin^^^^, 

wobei  den  beiden  Quadratwurzeln  ihre  positiven  Werthe  ertheilt 
werden  sollen. 
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Setzt  man  nun  b  =  a\/l—7L  (\/l— x  =  |\/l— xj),  so 
ergibt  sich 

daraus  folgt  für  /  =  — ^ p : 

/(-^)  =  /(X)=l-/(x)>  39) 


und  für  s  = : 


'  (-;^)  =  5(X)  =  (1-X)5(X).«  40) 


Nun  ist  es  leicht  das  Verhalten  der  Functionen  %(*,s;  a",ß*,  y') 
und  /(x,s;  S,P)  beim  Übergang  von  x  in  X  zu  beurtheilen.  Setzt 
man  zur  Abkürzung: 


1  Für  die  CoefHcienten  X2,  der  Entwickelung 

00 


folgt  daraus : 

/2v-l\  /2v-l\  /2v— 1\ 

2T2v  =  Ti-(^     1     JT2H-^     2     JTs— •.H-^2v-2JT2v-l 

>  Für  die  Coefficienten  tev— 1  der  Entwickelung 

oo 

.   ^=  Z  V" 

n  =  0 
folgt  daraus: 

2«2v-l  =  «.-  f  T^)  *»+  CT')  ^«—  •  •+  Gvia)  «2v-2. 

22* 
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Jeder  von  1  verschiedenen  Wurzel  x  der  Gleichung  g  =  0 
oder/zz  0  entspricht  somit  in  der  That   eine  Wurzel 


X— r 

die  Wurzel  x  =  1  tritt  nur  auf,  wenn  2  =  0  ist,  die  Wurzel 
X  =  0,  welche  mit  ihrer  entsprechenden  zusammenfällt,  gehört 
nur  zu  dem  Falle  des  gleichseitigen  Dreieckes. 

Setzt  man  die  Entwickelung  der  Function  /  für  die  Um- 
gebung der  Stelle  x  =  0  an  in  der  Form 

so  muss  nach  45)  die  Relation  erfüllt  sein: 

An'¥-2An-l'hSAn-2+  •  •  •  +(«+  l^o  = 

=  (-  1)«[^«-(«y1J^,_,+  ^«~lj^„^2_.._(-.l)MJ.    46) 

Hieraus  folgt:  die  Coefficienten  der  geraden  Potenzen  von 
X  werden  durch  die  Relation  45)  nicht  beeinflusst,  die  der 
ungeraden  Potenzen  aber  durch  jene  der  geraden  bestimmt; 
insbesondere  ist: 

A^  zz:       A^y  A^  z=  0,  -4^  zz:  A^,  A^  zz  2Aq     A^,  j 

A^  =  3^8—5^6+3^^,  A^^  =  4^10— 14i4gH-28^6—1724^  ) 

u.  s.  w. 

Es  lässt  sich  aber  ferner  auch  zeigen,  dass  die  Gleichung 
/(x,5;  SyP)  -=  0,  wenn  S>  0  ist,  also  für  jedes  eigentliche 
Dreieck -45C,  im  Intervalle  0^x<l  nicht  mehr  als  eine 
Wurzel  hat,  und  zwar  dadurch,  dass  man  nachweist,  die  Ab- 
leitung -T-/(x,  s;  S,  P)   ist   unter   den    angegebenen  Voraus- 

aX 

Setzungen  im  Intervalle  0  ^  x  <  1  beständig  negativ.  Für  die 
Stelle  xzzO  selbst  folgt  dies,  wenn  nicht  gerade  Szn—  ist, 
aus  45);  diflferentirt  man  nämlich  vollständig  nach  x,  so  folgt: 


(X— 1)8  -^    ^  '  — (x  — 1)»-'^  ^  (X— I)* 

und  daraus  für  x  =:  0,  also  auch  X  ^  0, 

/'(O)  =  -/(O).  48) 


332  V.  V.  Dantscher, 

Nachdem  nun  bereits  bewiesen  ist,  dass  /(O)  für  0  <  S  < 
-^  positiv  ist,  so  ist  damit  gezeigt,  dass  /'(O)  negativ  ist.  Das- 
selbe zeigt  natürlich  ebenso  die  Relation  -4^  =  — ^4^,  da 
/'(0)  =  ^„/(0)  =  ^,ist. 

Für  das  Innere  des  Intervalles  (0,  1)  lässt  sich  aber  dieser 
Nachweis  aus  45)  offenbar  nicht  ableiten,  da  der  Coefficient  A^^ 
der  für  jedes  n  aus  46)  wegfallt,  im  Ausdrucke  der  Coefficienten 
-42V.-1  nicht  vorkommt,  somit,  ohne  die  übrigen  Coefficienten  zu 
beeinflussen,  für  sich  allein  ganz  willkürlich  bleibt. 

Um  die  Ableitung  der  Function  /(x,  s;  SjP)  nach  x  zu 
bilden,  muss  der  Zusammenhang  zwischen  der  Function  s  und 
ihrer  Ableitung  5'  betrachtet  werden. 

Zwischen  /  und  t'  besteht  ein  einfacher  algebraischer 
Zusammenhang. 

Aus  (1— x)Ä'-f-(x/— 1)£=:0,  der  Definitionsgleichung  für 
/,  folgt  durch  Diff*erentiation: 

_ü:+(1_x)^+(x/'+/)£+(x/-1)^  =  0. 

Führt  man  darin  ein: 

dK  _  (%^\)K-hE  dE  _  —K-hE 

dx  ""      2x(l-x)  Jx  ""        2x 

so  ergibt  sich: 

-  (1 4-/)ü:H-(2x/'-f.3/)£  =  0, 

und  daraus  in  Verbindung  mit  der  Definitionsgleichung: 

2x(x— 1)/'— x/2h-2(x— !)/+!  =0.  49) 

Um  die  moderne  Theorie  der  linearen  Differentialglei- 
chungen auf  die  Function  /  anzuwenden,  hätte  man  nur  zu 
bemerken,  dass  die  Differentialgleichung  49)  durch  die  Sub- 

stitution  /z=l-f-2(l — x)  —  in  die  hypergeometrische  Differen- 

z 

tialgleichung 

x(x— l)2''-f.(x  — 1)2;'-  ^0  z=  0 
transformirt  wird. 
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Wenn  man  die  bekannten  Darstellungen  der  Functionen 
K  und  E  in  der  Umgebung  der  singulären  Stelle  x  z=  1  berück- 
sichtiget, welche  logarithmische  Glieder  enthalten,  so  überzeugt 
man  sich  leicht,  dass  die  Ableitung  t'  bei  der  Annäherung  von 
X  an  die  Stelle  1  logarithmisch  unendlich  wird. 

Beiläufig  seien  noch  die  Recursionsformeln  angeführt, 
welche  sich  aus  49)  für  die  Coefficienten  7„  der  Entwickelung 

oo 

/  r=  V  T«^"  ergeben.  \ 

11=0 

Für  ein  gerades  «  >  2  ergibt  sich: 


2{n^\)^n  =  {^n—\)^n^x  — 


2TiT«-2-+-272T«-3H-. 


2t,^jJ.(       50) 


2  2 

für  ein  ungerades  «  >  3: 

2(«+l)7„  =  (2w  — l)7„_i— ^27l7„_2-+-272T«-3^- 
2  2  2     J 

2/— 1 
Für  s  =: erhält  man  aus  49)  die  Differentialgleichung 

4x(x  — 1)5'— x2s«-f-2(3x— 4)5+3  =  0.  51) 

Mit  /'  zugleich  wird  offenbar  auch  s'  bei  der  Annäherung 
von  X  an  die  Stelle  1  logarithmisch  unendlich. 

Die  entsprechenden  Recursionsformeln  für  die  Coefficienten 
8„  sind  für  ein  gerades  «^4: 


4(«-h2)8„z=2(2«+l)8„«,~(28,8„_2-t-. 


-28         8     +82         ),i 

'2^^     2  2""^ 


für  ein  ungerades  w^3:  / 

4(«-^2)8„  =  2(2«-hl)8„_,-(28,8„_2+...+28^^^).  50') \ 

2  2  J 

d 
Damit  lässt  sich  nun  -r-  /(x,  s\  S,  P)  als  ganze  Function 

aX 

von  5  darstellen.  Zunächst  erhält  man: 
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Es  sind  also  die  Vorzeichen  der  Functionen  Eq^E^jE^jE^ 
im  Intervalle  0  <x  <  1  zu  untersuchen. 

E 

-^  verschwindet  für  x  =  0  und  x  =:  1 ;  für  das  Innere 


1— X 

des  Intervalles  lässt  sich  zeigen,  dass  E^  beständig  nega- 
tiv ist. 

Es  ist  nämlich  Z)(,  =:  4(1 — x)ööiÖ2»  wenn  gesetzt  wird: 

Q  =  1  +  2(2— x)5-f.x2 52  =-^+0.x+a2X«+a3x3+.  .  . 
Öj  =  3+4(2— x)5+x2s«  =  6  +0.x-f-32^24.ß^^34. , .  . 
Ö2  =  3— 2(2— x)5— X252  =  —  +0.X— 02x2—03x8- . . . 

Setzt  man  die  Entwickelung  des  Productes  Q  Q^  Ö2»  welche 

45                 32. 13            32  13 
mit  den  Gliedern  —  4-0. x ^ — x^ ^ — x^ — ...  beginnt, 

an  in  der  Form:  ©o+O.x-f-EgX^-f- .  . .,  so  lässt  sich  zeigen, 
dass  die  Coefficienten  (S„  von  w  1=  2  angefangen  negativ  sind. 
Hierzu  werden  folgende  Bemerkungen  vorausgeschickt.  Für 
die  Coefficienten  8„  der  Entwickelung 

szz:  8^  +  5^X4-^2^^+ ••  • 
bestehen  die  Recursionsformeln 

/         TT   e   oc.   Ä              o                    1.3.5. ..(2w  —  l) 
l^aus  II,  S.  35,  8„_i  =:  2y„,  r„  = ^  ^  g       ^^^ 


und 


'"  =  ^''-^-^^^0^-.^'^^^,. 


Rd 


(aus  50'). 

Aus  i?i)  folgt  schon,  dass  die  8„  positive  rationale  Zahlen 
sind,  aus  R^),  dass  auch  für  alle  h^3  8„  <8„_i  ist. 
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Aus  R^)  folgt  weiter: 

o  zn — o  2n — 1 

.  6(«+l)        ,2 


(M+2)(2«+l) 

8„_,  =  c?8„_2+  f  8„_,+ . .  .  +  ^  8„  +  (^  +  i)^(2«-l)  '"• 

Angenommen  nun,  es  sei  bereits  constatirt,  dass 

3 
28„_i  >  8,t»2,  28„_2>  8„-3,. .  .282  >  8^,  28^  =  \=z  — 

ist,  so  ist  auch  28„  >  8„_i  gewiss  für  solche  Werthe  von  n,  für 
welche 


6(n-H)  3?< 

1        (w-f-2)(2M-t-l)    ""^"^^  («-f-l)(2«— 1 


.2 


Setzt  man  darin  Cn^i  =75 ^^«,  so  folgt  die  Bedingung 

«  >  1-  3  37        3 

Nun  ist  aber  in  derThat  28^  =    '      >  — -  =  8,,alsoistfür«>  1 

28„  >  8„_i. 

In  der  Entwickelung  von  (2 — %)5  ist  der  Coefficient  von 
x"  gleich  28„ — 8„_i,  also  positiv;  somit  sind  die  Coefficienten 
Og ,  ttg , . . .  ßg »  ßs » •  •  •  sämmtlich  positiv. 

Ferner  ist  zu  bemerken,  dass  a„<a;,_i  und  ß„<ß„_i  ist 
für  n  >  3. 

Dies  folgt  —  wie  wohl  kaum  hervorgehoben  zu  werden 
braucht  —  auch  von  einem  noch  so  grossen  Werthe  des  n  ab 
(ebenso  wie  oben  für  die  Coefficienten  8„)  keineswegs  aus  dem 
Umstände,  dass  die  betreffenden  Potenzreihen  auch  für  x  m  1 
noch  convergiren. 

Bezeichnet  man  für  den  Augenblick  (2 — x)5  mit  «,  5^  mit 
V  und  setzt  die  Entwicklungen  von  u  und  v  in  der  Umgebung 
der  Stelle  x  m  0  an  in  der  Form: 

u  =  e^j+SiX+SaX^-f- ...  v=  AoH-AjX+AgX^H-  .  . ., 
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SO  ergeben  sich  aus  den  Differentialgleichungen  für  n  und  v, 
welche  aus  51)  leicht  abgeleitet  werden,  nämlich: 

4x(l-x)(2-x)»'-hx2««-h2(8-8x-hx2)«— 3(4— 4x+x2)  =  0 

und 

2x(l— x)t;'-l-x25t;-l-2(4— 3x)i;— 35  =:  0 

Recursionsformeln  für  die  Coefficienten  s„und  A„. 

Aus  der  Differentialgleichung  für  u  folgt,  wenn  «  >  2  ist, 

8(«-l-2)en  =  4(3«-|-l)e„«i— 2(2«— 3)s„_2— (2eoe«-2-l-  . .  .)• 

Angenommen,  es  sei  bereits  bekannt,  dass  8„_2>8w-i  ist, 
so  folgt: 

8(«-l-2)e„  <  2(4«-l-5)eH-i  — (2eoSH_2-l- . . .)» 
also  ist: 

Die  Rechnung  ergibt: 

__  3         _  _      _  3.5         _  3^5 

^0  —  "4" '  ^1  —  ^>  ®2  —  h  —     2»   '  ^*  —    2^*    ^  ^^' 

also  ist  die  Voraussetzung  e„_2  >  e»-i  für  «  ^  5  erfüllt,  und 
gilt  Sh  <  Bn-i  für  «  ^  4,  Sg  =  e^  • 

Aus  der  Differentialgleichung  für  v  folgt: 

2(wH-4)A„-2(i*-h2)A„_iH-(8o A„_2H-  . . .  +8„_2Ao)-38„  =:  0, 

also  ist: 

_  5oAn-2H-...-h8„-2Ao        3Sn-4An-i 

"""    ""^  2(w4-4)  2'(«4-4) 

3 
A„_i  =  28o8„_i-i-28i8„_2-+- also  ist,  wegen  8(^1=  —  ,  für 

«^2  4A„_,^38„_,  >38„, 

somit  ist: 

A„<:A„_i  für  «^2. 

Die  Rechnung  ergibt: 

3«     .  3«. 53 
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Da  nun  a„  =:  2s„-l-A„_2  und  ß„  =  4e„-l-A„_2  =  a„4-2e„ 
ist,  90  ist  auch  a„<a„_i  und  ß„<ß„_i,  wenn  «^4  ist.  Die 
Rechnung  ergibt: 

—  — 3J7        _3M51  _      _3JJ        __  3^7^ 
Og  —  «3  —     28    >  *4  —      2^3     '      Pa  —  rs  —     2?    »  P*  —    2^^ 

Jetzt  lässt  sich  zeigen,  dass  die  Coefficienten  G»  von  «  =  2 
angefangen  sämmtlich  negativ  sind. 
Zunächst  ergibt  sich: 

15 
S«  =  ^ßn— 6a„— (ß„„2a2  4-ß»_3a3...+?2««-2) 

—  [ß«-^a2  +  ß„_52a2a3-hß„_ö(2a2a^-ha^-h...ß2(2a2a„_4+...)] 

—  \2a20Ln-^2  —  12a3a„_3 — . . .  («^5) 

Für  «  ^  4  ist  ß„^2  >  ß«,  ß«-3  >  ß«,  a»-2  >  a„,  also 
in  <  [-^  — «2— Os)  ?n—  (6  -h  1 2  Og)  a„ . 


e« 


511  1 53 

Es   ist  a^^a^  =  2ci^=j^>—  und  12a2  =  -g^>2, 

also: 

e«  <  y  ß«-8a„  =r  —  —  (16a„~7ß„). 

Aus 

On  =  48„— 28„.,  +  (28o8„.2H-  .  •  •) 

ß„  =  88„-48„_i  +  (28,8„_2+  . . .) 
folgt: 

16a„~7ß„  =  4(28„— 8„_i)H-9(28o8„_2H-  .  .  .), 

also  ist: 

16a„— 7ß„>0,  somit  e«<0,  für  w^5. 

Die  Rechnung  ergibt  ©^  =:  (£3  = ^^ ,  S^  = ^^^— , 

also  sind  in  der  That  die  Coefficienten  S„  von  (Jg  angefangen 
sämmtlich  negativ. 

In  dem  betrachteten  Intervalle  0<x<l  sind  Q  und  Q^ 
durchaus  positive  Functionen,  Q^  nimmt  beständig  ab,  erhält 
für  X  zz:  1  den  Werth  0,  ist  somit  ebenfalls  durchaus  positiv; 
also  nimmt  Dq  beständig  ab  und  ist  daher  Eq  negativ. 
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Um   das  Vorzeichen   von   E^   zu   beurtheilen,   wird   der 

Ausdruck  -^D^iXyS)  betrachtet,  welcher  vorübergehend  mit 

(1 — x)*5*^^(x,  5)  bezeichnet  wird,  wobei 

^i(x,5)  =  9-hl2(2—x)5— 16(1— %)5«— 4x«(2— x)53— x*5^ 
ist. 

Nach  Früherem  nimmt  (2 — %)s  zugleich  mit  x  zu,  (1 — x)5^ 
mit  wachsendem  x  ab,  x*(2 — x)5^  und  x*s*  zugleich  mit  x  zu. 

Also  ist  9i(x,5)>9h-12.  — — 16-  26-— 4— lz=  — ,  durch- 
aus —  wobei  hier  immer  das  Intervall  0  <  x  <  1  gemeint  ist  — 
positiv. 

Wenn  sich  daher  zeigen  lässt,  dass  (1 — x)9i(x,  5)  mit 
wachsendem  x  abnimmt,  so  gilt  dies  auch  vom  Producte  aus 
(1 — x)Yi(x,5)  in  (1 — x)5^  und  folgt  daraus,  dass  E^  negativ  ist. 

Hiezu  ist  erforderlich,  dass 

'      A     A  /      — X252— 2(4— 3x)5-l-3     .   ....   , 

sei,  oder  dass,  wenn  man  5'  = r—^, r-^ einfuhrt 

4x(l — x) 

d 
und  4x  — (1 — x)'fi  mit  ^^(x)  bezeichnet, 

^,(x)  =  72(1— x)— 24(12-8x— x2)5-hl6(16— 20x-.2x2-h 

-4-3x3)52+4x2(40-32x~x2)534-8x*(5— 2x)5*4-4xV<0 
sei. 

Von  den  hier  auftretenden  Coefficienten  der  Potenzen 
von  5  wechselt  nur  16 — 20x — 2x^-1- 3x^  zwischen  0  und  1  sein 
Vorzeichen;  er  wird  deshalb  in  zwei  Theile  zerlegt,  welche 
einzeln  ihr  Vorzeichen  nicht  wechseln,  nämlich 

16— 17x— 2x2-i-3x  und  — 3x. 

Nun  wird  von  dem  Umstände  Gebrauch  gemacht,  dass  die 
Potenzreihe  SQ+S^x-hS^x^-i-  . . .  auch  für  x  =1  1  noch  convergirt 
und  die  Summe  der  Coefficienten  gleich  1  ist;  offenbar  gilt  das- 
selbe auch  von  allen  ganzen  positiven  Potenzen  der  Reihe. 
Setzt  man 

1- (80  +  81+.  •.  +8,-0  =  ^M 
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Nun  ist  aber,  da  14«— 15.21  <0  ist,  15— 28x»+21x« 
beständig  positiv,  somit  auch  E^  negativ. 

Die  Anwendbarkeit  dieses  Verfahrens  beruht  wesentlich 
auf  dem  Umstände,  dass  ^i{\)  von  Null  verschieden  ist.  Um 
das  Vorzeichen  von  E^  zu  beurtheilen,  wird  der  Ausdruck  dafür 
auf  die  Form  gebracht: 

£,=i2i«(l-x)V{2.32[3-(28-3x)5]-x«52(3»-22.55)-x853(2»-3x5)|, 

aus  der  man  sofort  ersieht:  wenn  3 — (2^— 3x)5  im  Intervalle 
0<:x<l  negativ  ist,  so  gilt  dies  auch  von  E^. 
Nun  ist  aber,  da  2*— 3x  >0  ist, 

3_(2«-3x)5  <  3-(23-3x)  [ A  +  ^  ^  +  ML  x«]  = 

=  -Ax-^2^x«+^ll|Lx»  =  --|^x[12 

Der  Ausdruck  128-h  104x— 1 1 1  x*  ist  im  betrachteten  Inter- 
valle, wie  unmittelbar  evident  ist,  positiv,  also  ist  in  der  That 
auch  E^  negativ. 

Es  ist  also  jetzt  nachgewiesen,  dass  die  Functionen  E^,  JS^ 
und  E^  im  Intervalle  0<x<l  beständig  negativ  sind. 

Wäre  auch  E^  negativ,  so  wäre  damit  nach  53)  die  Frage 

nach  dem  Vorzeichen  von  -r— /(x,  5;  S,  P)  schon  erledigt;  das 

ist  aber  eben  nicht  der  Fall. 

Der  erste  Factor  von  E^  3(2-x)-l-4(2-2x-hx2)5-l-x2(2-x)52 
ist  ersichtlich  durchaus  positiv;  der  zweite  Factor 

—2.32(8,  —10,  5)+3(2S,  0,  _2, 53,  53)5+  . . . 

verschwindet  für  x  =  0  und  x  z=  1,  seine  Entwicklung  in  der 
Umgebung  von  x  =  0  beginnt  mit  22.3*x,  er  ist  daher  für  hin- 
reichend kleine  Werthe  von  x  positiv.  Für  x  =  0*6,  0*7,  0-8, 
0-9  ergibt  die  Rechnung  die  Werthe  7  •  1 ... , — 0-3...,- 9'6..., 
— 6-8...,  die  Function  £3  verschwindet  daher  für  x  =:  0  und 
X  zi:  1,  nimmt  aber  im  Inneren  des  Intervalles  0>x>l  sowohl 
positive  als  negative  Functionswerthe  an. 
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An  Stelle  von  s  wird  eine  von  %  unabhängige  Veränderliche 
z  eingeführt,  x  und  z  werden  als  rechtwinkelige  Punktcoordi- 
naten  in  einer  Constructionsebene  aufgefasst. 

Wenn  es  nun  gelingt  in  dieser  Ebene  ein  Flächenstück  ® 
so  zu  begrenzen,  dass  die  Curve  z  =  s{%)  (0  <:x  <  1)  ganz  im 
Inneren  von  ®  liegt  und  dass  überall  im  Inneren  von  @  G{%,z) 
negativ  ist,  dann  ist  damit  gewiss  auch  gezeigt,  dass  G(%,  s)  im 
Intervalle  0  <  x  <  1  durchaus  negativ  ist. 

Nach  57)  ist 

G(x,  z)  =  ^o+^i2^+Ä^'+Ä^'+Ä^*-»-^5-'+^fl2;«-h^,c',     59) 

wobei  zur  Vereinfachung  das  Argument  x  bei  den  Functionen 
?,  wie  in  58)  weggelassen  wird. 

Über  die  Vorzeichen  dieser  ganzen  Functionen  ^  jm  Inter- 
valle 0  <  X  <  1  ist  Folgendes  zu  bemerken. 

^0  ist  ersichtlich  durchaus  negativ,  ebenso  g^,  weil 

28.32_24.5.31  <0 

ist;  ebenso  g^y  denn  es  ist 

2*.5— 2^5x4-3. 37x2— 52x3  >  2*.5— 2^5x+(3.37-5«)x2  = 

=:2[23. 5— 2*. 5x4-43x2]; 

dieser  Ausdruck  ist  aber  positiv,  weil  2^.5^ — 2^.5.43  <  0  ist. 
g^  ist  durchaus  positiv,  denn 

^-^3'  =  — 2». 5— 2^51x4-2^3.85x2— 22.307x3 

<  — 2*(2&. 54-2. 51— 3. 85)x2— 22.307x3 

ist  ersichtlich  negativ  und  der  kleinste  Werth  von  ^3,  nämlich 
^3(1)  =  3^79  ist  positiv. 

g^  ist  durchaus  positiv,  denn 

-;r^  g'^  =  -2ö.32.54-28.77x-2^3.53x2  4-2^  193x3— 3.5. 19x* 

i=:—2«.32.54-28.77x— 2*. 557x2-2*.  193x2(1— x)  — 3.5. 19x^ 
ist  beständig  negativ,  da  2^*.772—2i2  32.5,557  zz:— 2^2  1349 
negativ  ist.  Der  kleinste  Werth  von ^^  ist  somit ^^(1)  zz  2.3^.19, 
und  da  dieser  positiv  ist,  so  ist  g^  durchaus  positiv. 
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g^  ist  durchaus  positiv,  denn  es  ist 

-gJ^^f  =  ~2.3[736-35U]<0, 

——^^5^1)  =  5921,  also  ist  ^^5^  durchaus  positiv;   ferner  ist 

——g^'^{\)  =  — 2^.5.433,  also  ist/j['  durchaus  negativ;  ferner 

ist       ^g  &'lO)  =  3.5.511,  also  ist^J'  durchaus  positiv;  ferner 

ist— ^^(1)  =  —2.3.5.109,  also  ist^^  durchaus  negativ;  endlich 

ist -^^5(1)  =  3^.55,  also  g^  durchaus  positiv. 
g^  ist  durchaus  positiv,  denn  es  ist 

-^S'I'W  =  -2.3^203,  -^/f(l)  =  4061, 
^i^^^'(l)  =  -2M155,  -1-^;'(1)  =  3«.485, 

-i^^,'(l)  =  -2.3Ml,  ^^«(1)  =  3^ 

g^  ist  durchaus  positiv,  denn  setzt  man  für  den  Augenblick 
gj  =  3x«g,  so  ist 

-1  g(S)  =  _  3''[2«-6x]  <  0,  ^  g  W  (1)  =  3^  109, 

^9"'(1)  =  -2«.5.7.11,  i-g"(l)  =  3M09, 

g'(l)=-2.3».5,  g(l)  =  3». 

Hieraus  folgt  unmittelbar,  dass  für  positive  Werthe  von  z  die 
dritte  partielle  Ableitung  von  G  nach  z,  welche  durch  G^j^i^yZ) 
bezeichnet  wird,  für  alle  betrachteten  Werthe  von  x  positiv  ist. 
Die  Function  Go»2(^>^)  wächst  daher  mit  z  zugleich. 

23* 
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Wenn  sich  also  zeigen  lässt,  dass  Gq,^  (^,  -q)  für  jeden  der 

betrachteten  Werthe  von  x  positiv  ist,  so  ist  G^,  2  (^,  ^)  sicher 

3 
positiv  für  0<:x  <  1,  s^-^-  • 

o 

Es  ist 

/    ^\  3^         ^  3». 5  3^5 

Q6    7  Q2 

wobei 

<I>(x)  = 

2i'.33.5-2^'.32.35x+2i2.3^41x2— 212. 5843  x»+ 

4-28.35719X*— 2^3  265x^-h2*.33.683x8— 2^3M43x'-h3^7x« 

ist. 

Der  Beweis,  dass  4>(x)  im  Intervalle  O^x^l  positiv 
ist,  lässt  sich  ganz  analog  wie  für  die  Functionen  g^,  g^^  g^ 
erbringen;  es  ist  nämlich 

|,  *(7)(^)---_23.32|-286— 63x]<0,  -|y-4>(ö)(l)  z=  22.32.4633, 

J-4>(5)(1)  =  — 2M(X)153,   ^4>(^)(1)  =  2.3.339079, 

1.  <&///(!)  ~  —23.3. 160555,  ^^\\)  =  2M543633, 

4>'(1)  =  —23.3. 171541,  4>(1)  =:  530775. 

Somit  ist  in  der  That  Go, 2(^^)  positiv,  wenn  O^x^l, 
3 
c^—  ist.  Hieraus  folgt  aber,  dass  die  Function  G(x,2;),  für 

o 

jeden  Werth  von  x  des  Intervalles  0  ^  x  ^  1,  in  einem  Inter- 

3 
valle  ^^s^C  ihre  obere  Grenze  nur  in  einem  der  Be- 
grenzungspunkte des  Intervalles  erreicht;  wenn  also  Cfx,  — ) 
für  0  ^  X  ^  1   durchaus   negativ   ist,   und   wenn   sich   eine 
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Function  C  von  x  angeben  lässt,  so  beschaffen,  dass  für  jeden 
der  betrachteten  Werthe  von  x 

3 

—  <  5  <  C  ist  und  G(x,  C) 

o 

negativ  ist,   so  folgt  daraus  sicher,   dass  auch  G(x,  s)  für 
0<x<l  durchaus  negativ  ist,  also  nach  56)  und  55),  dass 

— /(x,  5;  S,  P).  für  jedes   eigentliche  Dreieck   im   Intervalle 

0<x<:l  durchaus  negativ  ist. 
Es  ist 

« (4) =i:i^*-=i^  *■<•"• 


v  =  0 


wobei 


7 

W(7C)  =  y  23(7-v)3>'-ö^,= 

v  =  0 

-2l^38-h2l^3»x-2".3M9x2— 218.109x8+ 

+2».  1057x^— 212.3.5x5+2^439x0— 2*.52x'+3V  ist. 

Von  dieser  ganzen  Function  ist  aber  sofort  zu  ersehen, 
dass  sie  fürO^x^l  beständig  negativ  ist,  wenn  man  sie 
auf  die  Form  bringt: 

_2i7.3»(l— X)— 2i2.3M9x2— 28(2M09  — 1057x)xV 

—2^(28.3.5— 439x)x5— (2^.52— 32x)x'. 


3^ 

8  ' 
,111  mit  den  Buchstaben  L,  Af,  N,  so  ist  demnach  die 


Bezeichnet  man  die  Punkte  mit  den  Coordinaten  0 

3^ 

8 

Function  G{x,z)  auf  den  geraden  Strecken  LAf  und  MN,  mit 
Ausnahme  des  Punktes  A^,  wo  sie  verschwindet,  überall  nega- 
tiv. Wenn  es  also  noch  gelingt,  eine  von  L  nach  N  führende 
Begrenzung  LTN  so  zu  bestimmen,  dass  G(x,  z)  im  Inneren 
des  Flächenstückes  LMNTL  überall  negativ  ist  und  die  Curve 
2  =  5(x)  für  0<x<l  im  Inneren  verläuft,  so  ist  damit  ein 
Flächenstück  ®  gefunden,  wie  es  oben  beschrieben  wurde. 
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Eine  solche  Begrenzung  LTN  liefert  aber  eben  die  jetzt 
zu  bestimmende  Function  C. 

Man  wird  sich  zunächst  an  die  für  das  Intervall  0  <  x  <  1 
geltende  Begrenzung  erinnern: 

|-<s<:8o4-8iX+...-4-8,_ix'->+^,x'     (8^+ ...-h8/_i-h^,  =  l) 

o 

und  nun  den  kleinsten  Werth  von  i  zu  ermitteln  suchen,  für 
welchen*G(x,  8^-i-8jX-h  . . .  +*/X»)  durchaus  negativ  ist. 

Dazu  betrachte  man  die  Lage  der  Tangente  %  an  die 
Curve  G(x,2;)  =1  0  und  der  Tangente  t,-  an  die  Curve  z  rz 
=  8o4-8jX-h . . .  -h^,x*  im  Punkte  JV. 

Die  Gleichung  der  Tangente  I  ist: 

0-l=i-(X-l) 

und  nun  zeigt  sich,  dass  für  i  =  3  es  zuerst  eintritt,  dass 
die  Tangente  t,-  innerhalb  des  Dreieckes  LMN  in  der  Nähe  des 
Punktes  N  auf  derjenigen  Seite  von  %  verläuft,  auf  welcher 
G(x,s)<:Oist. 

Um  aber  eine  recht  deutlich  negative  Function  zu  erhalten, 
wurde  i  =.  4,  also 

3         3         3.37   ,      3.47   ,       533    , 

gesetzt. 

Nun  ist  nachzusehen,  ob  in  der  That  G(x,  C)  im  Intervalle 
0  <  X  <  1  durchaus  negativ  ist;  diese  Function  ist  in  x  vom 
36.  Grade,  verschwindet  für  x  =  1  und  enthält  daher  den  Factor 
X— 1.  Setzt  man 

G(x,C):=(x-l)i/(x),  63) 

so  ist  i/(x)  eine  ganze  Function  35.  Grades  in  x,  welche  durch 

35 

VayXv  bezeichnet  wird,   wobei  die  a^  rationale  Zahlen  sind, 

v=0 

deren  Nenner  nur  Potenzen  von  2  sind.  Die  in  der  folgenden 
Tabelle  angegebenen  Zahlen  Qv  stehen  mit  den  a^  in  dem 
Zusammenhange,  dass  für  ein  positives  a^  a„<ca^  dadurch 
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gemacht  wurde,  dass  die  auf  die  letzte  beibehaltene  Stelle  von 
av  folgenden  Decimalen  weggelassen  wurden,  für  ein  negatives 
Ov  aber  — Qv  >  — ^  dadurch  gemacht  wurde,  dass  die  letzte 
beibehaltene  Stelle  von  a^  um  eine  Einheit  erhöht  wurde. 

35 

Bezeichnet  man  also  die  ganze  Function  V  OvX^  mit  $(%), 
so  ist  für  positive  Werthe  von  x 


//(x)>^(x). 
Tabelle  der  Coefficienten  o,. 


64) 


V 

av 

V 

av 

V 

Ov 

V 

av 

0 

33215 

9 

5978 

18 

—2796 

27 

36 

1 

0 

10 

-  307 

19 

1027 

28 

-20 

2 

3805 

11 

-   198 

20 

-  330 

29 

4 

3 

4757 

12 

-  9276 

21 

525 

30 

-  0-7 

4 

5008 

13 

10907 

22 

—  569 

31 

0-7 

5 

-13881 

14 

-  4594 

23 

,     340 

32 

-  0-9 

6 

788 

15 

757 

24 

-  110 

33 

0-4 

7 

448 

16 

-  1949 

25 

36 

34 

-  0-09 

8 

-17555 

17 

3794 

26 

-  41 

35 

0*006 

Nun  ist  aber  sehr  leicht  zu  sehen,  dass  die  Function  $(x) 
im  betrachteten  Intervalle  O^cx  <  1  beständig  positiv  ist. 
Es  ist  nämlich: 

5 

V  avX^  >  (46785— 13881)x*  =  32904x^ 

VaO 

8 

yavX^>(32904-h  7884-448— 17555)x»=  16585x8, 

v=0 
9 

y  avX^  >  (16585-h5978)xö  =  22563x«. 


v=0 


Ferner  bemerke   man,    dass   die  Summe   der   negativen 
Coefficienten,  welche  auf  a^  folgen,  nämlich 
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17 

flio+flii+Oi2+  y  Ö2X  =  —20191-69 

X=7 

dem  absoluten  Betrage  nach  kleiner  ist  als  22563,  also  ist 
$(x)  >  (22563— 20192)x»  =  237 Ix». 

Daraus  folgt  nach  64)  und  63),  dass  G  (x,  C)  für  alle 
betrachteten  Werthe  von  x  durchaus  negativ  ist  und  weiter 
nach  den  früheren  Ausführungen,  dass  auch  die  Function 
GiiijS)  beständig  negativ  ist. 

Damit  ist  nun  vollständig  bewiesen,  —  wie  schon  oben 

hervorgehoben  wurde  —  dass  die  Ableitung  -j  fis  ^J  'S,  F)  für 

jedes  eigentliche  Dreieck  ABC  \m  Intervalle  0  <  x  <  1  be- 
ständig negativ  ist,  also  auch  der  im  zweiten  Abschnitte  S.  43 
vorausgesetzte  Satz:  Die  Gleichung  5(it,'5;  a^  ß^,  y*)  =  0, 
oder  /(x,5;  S,  P)  =  0  hat  für  jedes  eigentliche  Dreieck 
ABC\m  Intervalle  O^x  <:!  eineundnureine  Wurzel  x. 
Der  Fall  des  glei^chseitigen  Dreieckes  erledigt  sich  auch 
leicht  direct:  einerseits  folgt  aus 

/(O,  |-;S,P)^2.3^S^(1-3S), 

dass  die  Wurzel  x  zz  0  nur  dem  Werthe  S  =:  —   entspricht, 
anderseits  zeigt  die  Zerlegung 

^l"'^'  i"'  ^7)  =  -  |-6**[3+(4-x)5p[3+(4-3x)5]», 

dass  dem  gleichseitigen  Dreiecke  im  Intervalle  0^x<l  nur 
die  eine,  doppelt  zu  zählende,  Wurzel  x  =  0  entspricht. 
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Die  Verhältnisse  der  Luftfeuchtig*keit  auf  dem 
Sonnblickgipfel 

von 

J.  Hann, 

w.  M.  k.  Akad. 

(Mit  3  Textfiguren.) 

Seit  dem  September  1893  functionirt  auf  dem  Sonnblick- 
gipfel ein  Richard'sches  registrirendes  Hygrometer  neuerer 
Construction  (hygroskopische  Substanz  ein  Bündel  Haare  statt 
einer  Membrane  wie  früher)  in  vollkommen  zufriedenstellender 
Weise.  Das  Instrument  ist  vor  der  Absendung  am  meteoro- 
logischen Institute  in  Wien  justirt  und  geprüft  worden. 

Ein  gleiches  Instrument,  das  an  der  k.  k.  Centralanstalt  in 
Verwendung  steht,  zeigt  eine  stetige  sehr  gute  Übereinstimmung 
mit  einem  Koppe'schen  Haarhygrometer  und  mit  dem  Psychro- 
meter; in  Fällen  der  Nichtübereinstimmung  mit  letzteren  bei 
Frost  darf  man  wohl  dem  Haarhygrometer  die  grössere  Verläss- 
lichkeit  zuschreiben.  Auf  dem  Sonnblickgipfel  ist  leider  die  Con- 
trole  des  registrirenden  Hygrometers  durch  das  Psychrometer 
nur  in  den  seltensten  Fällen  möglich,  weil  bei  den  fast  stets 
unter  dem  Gefrierpunkte  bleibenden  Lufttemperaturen  das 
Psychrometer  zu  unverlässlich  ist.  Im  Sommer  bei  Temperaturen 
über  dem  Gefrierpunkte  ist  auch  die  Luftfeuchtigkeit  fast  con- 
stant  so  hoch  und  der  Sättigung  nahe,  dass  aus  diesem  Grunde 
die  Vergleichungen  des  Hygrometers  mit  dem  Psychrometer 
von  geringer  Bedeutung  sind.  Nur  im  Juli  und  August  1894 
gab  es  an  einigen  Tagen  bei  relativ  hoher  Temperatur  grössere 
Lufttrockenheit,  welche  einigermassen  eine  Vergleichung 
zwischen  Psychrometer  und  Hygrometer  gestatten.  Leider  war 
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damals  die  Bedienung  des  Psychrometers,  von  welcher  ja  so 
viel  abhängt,  durch  den  neuen,  noch  recht  ungeübten  Beob- 
achter keine  zuverlässige,  so  dass  die  Fälle  der  Nichtüberein- 
stimmung zwischen  Hygrometer  und  Psychrometer  auch  nicht 
ersterem  zur  Last  geschrieben  werden  können.  Ich  will  diese 
Fälle  und  die  daran  angeschlossene  Vergleichung  hier  folgen 
lassen. 

Psychrometer  Hygrometer 


/ 

/' 

e 

e\E 

Richard 

Koppe 

25.  Juli  7^ 

.   9-6 

5-6 

5-1 

57«/o 

50V« 

62Vo 

2  . 

.11-2 

7-4 

6-1 

62 

66 

64 

9  . 

.10-2 

8-2 

7-3 

78 

54 

72 

26.Aug.7\ 

.   7-8 

4-4 

4-8 

61 

45 

55 

2  . 

.   9-6 

5-6 

51 

57 

45 

54 

9  . 

.   8-6 

5-4 

5-4 

64 

52 

55 

Da  an  beiden  Tagen  fast  Windstille  herrschte,  so  wird  das 
Psychrometer  schon  desshalb  eine  etwas  zu  grosse  Feuchtig- 
keit angegeben  haben.   Die  mittleren  Differenzen  sind: 

Richard  — Koppe  rr  —  87^ 

Richard  —  Psychrometer  zu  — 11 
Koppe  — Psychrometer     -=. —  3 

hiernach  muss  es  scheinen,  dass  das  Hygrometer  Richard 
eine  zu  kleine  Luftfeuchtigkeit  angegeben  habe. 

Während  der  im  Winter  öfter  eintretenden  grossen  Trocken- 
heit der  Luft  war  aber  die  Übereinstimmung  zwischen  dem 
Hygrographen  und  dem  Koppe'schen  Haarhygrometer  zu- 
meist eine  vollständig  befriedigende.^  Allerdings  aber  nicht 
immer.  Zu  Beginn  der  Trockenheit,  wie  derselbe  durch  den 
Hygrographen  angegeben  wird,  bleibt  das  Koppe'sche  Haar- 
hygrometer anfänglich  zurück  und  holt  erst  nach  einiger  Zeit 
den  Hygrographen  ein.  Die  Ursache  ist  leicht  einzusehen.  Der 
Mechanismus  des  Koppe'schen  Haarhygrometers,  das  sonst 


1  Auch  die  Gegenüberstellung  der  ersten  eingesendeten  Registrirungen 
von  August  1893  mit  den  Angaben  des  justirten  Haarhygrometers  ergaben 
schon  dieses  Resultat. 
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als  ein  ganz  vortreffliches  Instrument  bezeichnet  werden  muss, 
ist  ziemlich  delicater  Natur.  Durch  gepngen  Ansatz  von  Eis, 
Eisnadeln  und  Rauhfrost  kann  derselbe  lahmgelegt  werden, 
das  Instrument  kann  den  Feuchtigkeitsänderungen  dann  nicht 
mehr  folgen.  Herr  Ekholm  hat  desshalb  mit  demselben 
während  des  Winters  auf  Spitzbergen  keine  Vergleichungen 
ausführen  können.  Wenn  also  das  Koppe 'sehe  Haarhygro- 
meter hinter  dem  Hygrographen  zurückbleibt,  so  spricht  dies 
durchaus  noch  nicht  gegen  den  letzteren,  der  in  der  jetzigen 
Form  einen  viel  kräftigeren  Mechanismus  hat;  in  Fällen,  wo 
die  beiden  Instrumente  bei  grösserer  Lufttrockenheit  überein- 
stimmen, also  wohl  das  Koppe 'sehe  Instrument  freie  Bewegung 
hatte,  spricht  dies  aber  ganz  entschieden  auch  für  die  Richtig- 
keit der  Angaben  des  Hygrographen.  Die  Graduirung  ist  ja  bei 
beiden  ganz  unabhängig  erfolgt,  und  sie  ist  bei  den  Koppe'- 
schen  Hygrometern  mit  grosser  Sorgfalt  ausgeführt,  wofür 
schon  vielfache  Erfahrungen  vorliegen.  Diese  Erfahrungen 
kommen  also  dann  auch  den  Richard 'sehen  Hygrographen 
zu  Gute,  welche,  wenigstens  bei  uns,  noch  weniger  erprobt 
sind.  Übrigens  weiss  ich  aus  mündlichen  Mittheilungen  von 
Herrn  k.  u.  k.  Oberstlieutenant  Hartl,  der  einen  Hygrographen 
zu  Argos  in  Griechenland  durch  häufige  tägliche  Ablesungen 
des  Psychrometers  bei  den  grossen  Lufttrockenheiten  des 
Sommers  dort  einige  Monate  hindurch  einer  sorgfaltigen  Con- 
trole  unterzogen  hat,  dass  der  Hygrograph  Richard  dort  tadel- 
los functionirt  hat,  die  Scalen  desselben  also  richtig  angefertigt 
sind. 

So  dürfen  wir  wohl  auch  dem  gleichen  Instrumente,  das 
auf  dem  Sonnblickgipfel  functionirt,  das  vollste  Vertrauen  ent- 
gegenbringen, wenngleich  es  leider  bisher  unmöglich  gewesen 
ist,  genügende  directe  Vergleichungen  desselben  ausführen  zu 
können,  und  die  wenigen,  die  oben  mitgetheilt  worden  sind, 
gegen  die  Richtigkeit  der  Angaben  desselben  zu  sprechen 
scheinen.  Um  den  Zweifel  zu  beheben,  ob  nicht  doch  gerade 
das  auf  dem  Sonnblick  functionirende  Instrument  bei  grösseren 
Trockenheitsgraden  der  Luft  einer  gewissen  erheblichen  posi- 
tiven Correction  bedarf,  habe  ich  in  der  nachfolgenden  kleinen 
Tabelle   die   correspondirenden   Angaben   des   Hygrographen 
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Richard  und  eines  Koppe'schen  Haarhygrometers  während 
einiger  Fälle  sehr  grosser  Trockenheit  der  Luft  im  Winter 
1893/94  zusammengestellt.  Es  ist  vielleicht  nicht  übel  ange- 
bracht, auch  eine  kleine  Probe  der  Leistungsfähigkeit  eines 
anderen  derartigen  Instrumentes,  das  am  meteorologischen 
Institute  in  Wien  in  Verwendung  steht,  daran  anzuschliessen 
und  die  Angaben  desselben  jenen  eines  Psychrometers  gegen- 
überzustellen. R  bedeutet  in  der  Tabelle  Hygrograph  Richard, 
-K'Koppe'sches  Haarhygrometer,  Pschr.  bedeutet  Psychrometer. 

Vergleichung  des  Hygrographen  Richard  (i?)  mit  dem 
Koppe'schen  Haarhygrometer  (K)   und  dem  Psychro- 
meter. 

7K  2"  O" 

"^^         A'                    R              K  R  K 
December  1893  Sonnblick 

7 14    69      45    65  29  45 

8 35    34      65    67  58  61 

17 32  70  27  48  39  53 

18 33  36  50  47  45  44 

19 38  38  43  44  58  60 

20 95  96  93  100  92  100 

Jänner  1894  Sonnblick 

13 71     75      60    62  47  50 

14 38    39      39    42  42  46 

15 46    48      56    54  50  52 

16 32    35      43    43  36  36 

17 50    52      52    58  78  84 

Juli  1894  Wien 

R           Pschr.                R           Pschr.  R  Pschr. 

22 81           83               46          39  53  56 

23 75           75               37           34  62  60 

24 76          77               40          37  70  68 

25 74           73               35           27  56  50 

Man  sieht,  dass  beim  Einsetzen  grösserer  Lufttrockenheit 
das  Koppe'sche  Haarhygrometer  noch  grössere  Luftfeuchtig- 
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keit  angibt,  dann  aber  mit  dem  Hygrographen  sich  in  Überein- 
stimmung setzt.  Lässt  man  desshalb  die  ersten  beiden  Tage, 
den  7.  und  17.  December  weg,  so  erhält  man  folgende  Mittel- 
werthe: 

7"  2"  9^  Mittel 

R  K  R  K  R  K  R  K 

Sonnblick.   December  1893,   4  Tage 
50         51  63         64  63         66  59         60 

Sonnblick.   Jänner  1894,   5  Tage 
47         50  50         52  51         53  49         52 

Die  Übereinstimmung  ist  also  eine  fast  vollständige,  im 
Mittel  ist  der  Unterschied  beider  Instrumente  bloss  27o-  Wir 
dürfen  desshalb  den  Angaben  des  Hygrographen  Richard  auf 
dem  Sonnblickgipfel  das  vollste  Zutrauen  schenken. 

Für  das  Wiener  Instrument  erhalten  wir  folgende  cor- 
respondirende  Angaben  mit  jenen  eines  Psychrometers  im 
Mittel  von  4  Julitagen: 

7^  2"  Nachm.  9^  Abends 

R  Pschr.  R  Pschr.  R  Pschr. 

760/,     770/^  390/^     340/^  6O0/0     597o 

der  mittlere  Unterschied  ist  2%. 

Nach  diesen  Erörterungen  über  die  Zuverlässigkeit  der 
Angaben  des  Hygrographen  Richard  können  v^ir  nun  zu  den 
aus  den  Registrirungen  desselben  sich  ergebenden  Resultaten 
übergehen,  die  umsomehr  Interesse  beanspruchen  dürfen,  als, 
soviel  ich  weiss,  noch  keine  derartigen  Daten  von  einem  Berg- 
gipfel vorliegen,  die  sich  über  ein  ganzes  Jahr  erstrecken. 

I.  Der  jährliche  Gang  der  Luftfeuchtigkeit  auf  dem  Sonnblick- 
gipfel. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  die  aus  den  stündlichen  Auf- 
zeichnungen der  relativen  Feuchtigkeit  und  der  Temperatur 
sich  ergebenden  Monatsmittel  der  Luftfeuchtigkeit  auf  dem 
Sonnblickgipfel,  wohl  die  ersten  verlässlichen  derartigen  Daten, 
die  von  einem  hohen  Berggipfel  überhaupt  vorliegen. 
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Absolute   und   relative  Feuchtigkeit   auf  dem   Sonn- 
blickgipfel. 

(Hygrograph  Richard). 


Jahr 
1893/94 

c 

Mittlere  täg- 
liche 
Extreme 

Tägliche 
Schwankung 

IJ 

Tem-   Dampf- 
peratur,  druck 

24-stündiges 
Mittel 

aperi- 
odisch 

period. 

September  . . 

87-2 

93-5 

77-5 

16-0 

4-4 

33 

-    191 

3-64 

October 

78-7 

88-3 

67-5 

20-8 

6-2 

25 

—  3-5 

2-81 

November  . . 

79-3 

90-9 

63-5 

27-4 

7-1 

27 

-  8-1 

2-01 

December  . . 

67-0 

80-9 

50-5 

30-4 

3-8 

11 

-10-9 

1-37 

Jänner  

74-4 

83-5 

61-8 

21-7 

4-0 

30 

-12-2 

1-37 

Februar  

72-5 

86-0 

59-8 

26-2 

5-8 

27 

-13-5 

1  '22 

März 

77-5 

90-2 

63-6 

26-6 

7-2 

35 

-11-7 

1-50 

April 

83-6 

94-5 

72-5 

22-0 

9-0 

33 

-  6-4 

2-39 

Mai 

86-8 

930 

79-1 

13-9 

6-0 

38 

-   3  5 

3-08 

Juni 

89-0 

92-5 

84-5 

8-0 

2-0 

56 

-  3-0 

3-31 

Juli 

85-9 

92-3 

76-8 

15-5 

7-2 

45 

2-7 

4-79 

August   .... 

82-6 

90-3 

72-7 

17-6 

8-5 

36 

1-0 

4-10 

(September  . 

83-7 

92-2 

74-1 

I8M 

4-9 

25 

-    1-6 

3-44) 

Herbst 

81-7 

90-9 

69-5 

21-4 

5-9 

25 

—  4-3 

2-82 

Winter 

71-3 

83-5 

57-4 

26-1 

4-5 

11 

-12-2 

1-32 

Frühling 

82-6 

92-6 

71-7 

20-8 

7-4 

33 

—  7-2 

2-32 

Sommer .... 

85-8 

91-7 

780 

13-7 

5-9 

36 

0-2 

4-07 

Jahr 

80-3 

89-7 

69-1 

20-5 

5-9 

11 

-  5-9 

2-63 

Der  jährliche  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  auf  den 
höheren  Berggipfeln  ist  in  unseren  Gegenden  der  entgegen- 
gesetzte von  jenem  in  der  Niederung,  das  Minimum,  die 
grösste  Trockenheit,  tritt  im  Winter  ein,  das  Maximum 
im  Frühling  und  Sommer.  Das  wusste  man  schon  aus 
früheren  Feuchtigkeitsmessungen  an  Hochstationen  der  Alpen, 
welche  aber  alle  an  der  Unsicherheit  des  Psychrometers  bei 
tiefen  Temperaturen  leiden  und  desshalb  ziemlich  unverlässlich 
sind.  Die  Unsicherheit  der  Psychrometerangaben  liegt  zum 
grösseren   Theile   in   der   Schwierigkeit   der    zweckmässigen 
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Bedienung  desselben,  wenn  die  nasse  Thermometerkugel  mit  Eis 
überzogen  ist.  Die  Aufmerksamkeit,  welche  das  Psychrometer 
unter  diesen  Verhältnissen  erfordert,  ist  von  den  Beobachtern 
auf  hohen  Berggipfeln  bei  den  dort  herrschenden  Witterungs- 
verhältnissen nicht  immer  zu  erwarten.  Die  beiden  Thermometer 
zeigen  meist  die  gleiche  Temperatur  oder  es  steht  sogar  das 
mit  Eis  überzogene  Thermometer  höher.  Es  nützt  da  auch 
nicht  die  von  Herrn  Ekholm  empfohlene  Anbringung  einer 
Constanten  Correction  von  — 0*45,  weil  oft  die  Eishülle  zu 
dick,  mit  Rauhfrost  überzogen  etc.  Man  kommt  trotzdem 
immer  auf  eine  zu  grosse  Feuchtigkeit,  wie  ich  mich  selbst  an 
den  Psychrometer-Beobachtungen  auf  dem  Sonnblickgipfel  über- 
zeugt habe.  Das  Psychrometer  müsste  unter  so  schwierigen 
Verhältnissen  fast  möchte  man  sagen  unter  der  Obsorge  eines 
Physikers  stehen,  um  wenigstens  richtige  Mittelwerthe  der  Luft- 
feuchtigkeit zu  liefern.  Mit  Hinblick  auf  diese  Verhältnisse  tritt 
der  Vortheil  der  Ric bardischen  selbstregistrirenden  Hygro- 
meter erst  recht  deutlich  zu  Tage. 

Ein  anderer  Übelstand  der  aus  den  Psychrometer-Angaben 
auf  grossen  Höhen  abgeleiteten  Mitteln  der  Feuchtigkeit  liegt 
auch  darin,  dass  man  meist  übersehen  hat,  dass  die  gewöhn- 
lichen Psychrometertafeln  zur  genaueren  Auswerthung  der 
ersteren  nicht  ausreichen,  sondern  mit  der  Höhe  wachsender, 
nicht  unerheblicher  Correctionen  bedürfen.  Die  Hygrometer- 
Angaben  sind  natürlich  von  diesem  Übelstande  frei. 

Die  einjährigen  Feuchtigkeitsbeobachtungen  auf  dem 
Theodulpass  in  3330  m  sind  durch  die  Angaben  eines  Haar- 
hygrometers controlirt  worden  und  daher  vielleicht  einiger- 
massen  vergleichbar.    Die  Mittel  der  Jahreszeiten  sind: 


Relative 


Absolute 


Feuchtigkeit 


c 


E 

o 

C/3 


E 
E 
o 

C/5 


Sonnblick  3100m 


71 


83 


86 


82 


80% 


1-3    I    2-3    I    4-1 


2-8 


2-63 


Theodulpass  3330  w 


79     I     89 


80 


83     I  83%||    1-7    I    2-1    I    3-9    I    2-9    |  2-65 
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Die  grösste  Lufttrockenheit  haben  beide  Stationen  im 
Winter,  der  December  1865  hatte  auf  dem  Theodulpass  697o 
relative  Feuchtigkeit,  der  December  1893  auf  dem  Sonnblick- 
gipfel 677o. 

Während  in  der  Niederung  bloss  der  Dampfdruck  mit  der 
Temperatur  im  jährlichen  Gange  ziemlich  parallel  geht,  die 
relative  Feuchtigkeit  aber  den  entgegengesetzten  Gang  zeigt, 
gehen  auf  unseren  Berggipfeln  die  relative  wie  die  absolute 
Feuchtigkeit  mit  der  Temperatur  im  Laufe  des  Jahres  nahezu 
parallel,  wie  folgende  Gleichungen  des  jährlichen  Ganges  zeigen 
(hier  ist  der  September  1894  mit  benützt  worden). 

Temperatur: 
— 5-88  +  7-22  sin (255 -O+jr) +0-08  sin (270-0+ 2 ;»r) 

Pampfdruck  : 
2-63+1 -55  Sin (259-6-4-;tr)+0- 17  sm(66H+2x) 

Relative  Feuchtigkeit: 
80-23+8-04sin(282-6+;i:)+l-92  sin  (252-4+2:»;) 

Temperatur  und  Dampfdruck  gehen  auf  dem  Sonnblick- 
gipfel fast  genau  parallel;  jedem  Grad  Celsius  Temperatur- 
Änderung  im  jährlichen  Gange  entspricht  eine  Änderung  des 
Dampfdruckes  um  0*214  ww  im  gleichen  Sinne.  Bei  der 
relativen  Feuchtigkeit  tritt  das  Maximum  früher  ein,  als  bei  der 
Temperatur  und  beim  Dampfdruck.  Der  berechnete  jährliche 
Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  ist  folgender: 


Jährlicher  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  auf  dem 
Sonnblickgipfel. 


B 


c 
e 


2 


> 

O 


Procente 


72-1 


70-6'' 


72-9 


78-2 


83-8 


87-1 


87-6 


86-3!84-7|83-0 


80-3 


76-2 


Abweichungen  vom  Mittel 
-8-1    —9-7    -7-3    —2-0      3-6    6*8     7-3|  6-o|  4-5    2-8|  O'l— 4*0 


Luftfeuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel.  359 

Der  trockene  Winter  hat  zwar  die  kleinste  tägliche 
Schwankung  der  Luftfeuchtigkeit  nach  den  Stundenmitteln 
(periodische  tägliche  Amplitude),  4*57o  bloss,  dagegen  die 
grösste  aperiodische  tägliche  Amplitude  (Mittel  der  täglichen 
Extreme,  diese  den  Stundenwerthen  entnommen),  d.  i.  267o  in^ 
Mittel  und  307o  ^^  December.  Die  aperiodischen,  unregel- 
mässigen  Schwankungen  der  relativen  Feuchtigkeit  sind  im 
Winter  sehr  gross,  im  Sommer  am  kleinsten,  bloss  14Vo  ™ 
Mittel.  Das  Verhältniss  der  aperiodischen  zur  periodischen  täg- 
lichen Amplitude  der  relativen  Feuchtigkeit  ist  im  Winter  5-8, 
im  Sommer  dagegen  bloss  2-3.  Im  Winter  sinken  die  Minima 
der  relativen  Feuchtigkeit  häufig  unter  30Vo  hinab,  im  Sommer 
kaum  unter  407o^  ^^  -^^"^  l^^"^  ^^^  ^^^  absolute  Minimum 
bloss  567o>  ™  December  dagegen  11 7o  und  diese  letztere 
grosse  Trockenheit  der  Luft  hielt  längere  Zeit  an. 

II.  Der  tägliche  Gang  der  relativen  und  der  absoluten  Feuchtig- 
keit auf  dem  Sonnblickgipfel. 

Die  folgenden  zwei  Tabellen  enthalten  die  Stundenmittel 
der  relativen  Feuchtigkeit  von  September  1893  bis  September 
1894  inclusive,  und  zwar  die  erste  die  Werthe  der  relativen 
Feuchtigkeit  selbst  in  Procenten  der  Sättigung,  die  zweite  die 
Abweichungen  der  Stundenmittel  vom  Monatsmittel.  Jene  des 
September  sind  die  Mittel  der  zwei  Septembermonate  1893 
und  1894. 

Die  Tabelle  II  lässt  die  wesentlichen  Charakterzüge  des 
täglichen  Ganges  der  relativen  Feuchtigkeit  in  den  einzelnen 
Monaten  deutlich  überblicken.  Von  den  drei  Wintermonaten 
abgesehen  finden  wir  sonst  in  allen  Monaten  eine  geringe 
Feuchtigkeit  in  den  Vormittagsstunden  und  eine  grosse 
Feuchtigkeit  in  den  Abend-  und  Nachtstunden.  Das  Minimum 
der  relativen  Feuchtigkeit  tritt  zwischen  7^  und  10**  Vormittags 
ein,  das  Maximum  weniger  regelmässig  in  den  ersten  oder 
späteren  Abend-  und  Nachtstunden.  Die  tägliche  Amplitude 
war  am  grössten  in  den  Frühlings-  und  Herbstmonaten,  April 
und  Mai  mittlere  Ordinate  2-67o>  October,  November  2  •  27o,  am 
kleinsten  im  Winter  1*1  und  im  Sommer  1*4,  der  feuchteste 
Monat  Juni  (897o)  hatte  die  kleinste  tägliche  Schwankung. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  24 
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Da  die  Zahlenwerthe  der  Tabelle  II  bloss  auf  einjährigen 
Beobachtungen  beruhen,  so  sind  sie  natürlich  noch  weit  davon 
entfernt,  die  mittleren  oder  normalen  Verhältnisse  zur  Dar- 
stellung zu  bringen.  Um  zu  wahrscheinlicheren  und  präciseren 
Werthen  des  täglichen  Ganges  zu  gelangen,  empfiehlt  es  sich 
desshalb,  Mittel  für  die  Jahreszeiten  zu  bilden.  Dies  ist  in  der 
Tabelle  III  geschehen.  Da  bei  den  Registrirungen  des  Februar 
die  letzten  Tage  fehlen  (der  Apparat  war  vom  24. — 28.  einge- 
froren), so  wurde  das  Mittel  des  Winters  in  der  Art  gebildet, 
dass  dem  Mittel  December  und  Jänner  (61  Tage)  das  Gewicht  3, 
jenem  des  Februar  das  Gewicht  1  gegeben  wurde,  was  hin- 
reichend genau  der  Anzahl  der  Tage,  von  denen  in  jedem 
Monate  Registrirungen  vorliegen,  entspricht. 

Der  tägliche  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  im  Winter 
ist  sehr  verschieden  von  jenem  in  den  übrigen  Jahreszeiten. 
Von  6^  Abends  bis  7'*  Morgens  bleibt  die  relative  Feuchtigkeit 
unter  dem  Mittel,  von  9*"  Morgens  bis  5^  Nachmittags  ist  sie 
über  dem  Mittel.  Die  grösste  relative  Feuchtigkeit  tritt  um  Mit- 
tag und  in  den  ersten  Nachmittagsstunden  ein,  die  kleinste  in 
den  ersten  Nachtstunden.  Die  Amplitude  der  täglichen  Variation 
ist  aber  im  Winter  so  klein,  dass  mehrjährige  Beobachtungen 
nöthig  sein  werden,  um  diese  Verhältnisse  festzustellen.  Doch 
wird  sich  aus  später  Folgendem  ergeben,  dass  die  grössere  Luft- 
trockenheit der  Nachtstunden  im  Winter  nicht  bloss  ein  zu- 
falliges Ergebniss  der  kurzen  Beobachtungsreihe  ist.  Sie  ist 
sehr  wahrscheinlich  physikalisch  begründet  in  dem  Umstände, 
dass  die  herabsinkende  Bewegung  der  Luft,  welche  den  Berg- 
gipfeln Trockenheit  bringt,  in  den  Nachtstunden  am  wirk- 
samsten ist,  weil  die  nächtliche  Wärmeausstrahlung  ein  Abwärts- 
fliessen  der  Luft  von  den  erkalteten  Bergabhängen  in  die  Thäler 
hinab  erzeugt,  was  den  herabsinkenden  Luftstrom  im  Gebiete 
eines  Barometermaximums  beschleunigt.  In  den  Nachmittags- 
stunden dagegen  kann  sich  doch  auch  im  Winter  die  Er- 
wärmung der  Thäler  fühlbar  machen  durch  einen  Stillstand 
oder  sogar  eine  Umkehrung  dieser  Luftcirculation,  daher  die 
relativ  beträchtliche  Steigerung  der  Luftfeuchtigkeit  in  den 
ersten  Nachmittagsstunden. 
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Die  niedrige  relative  Luftfeuchtigkeit  des  Winters  ist  ja 
auch  sicherlich  in  der  um  diese  Zeit  vorherrschenden  Tendenz 
zu  herabsinkender  Luftbewegung  begründet.  Anders  ist  es  aber 
in  den  Jahreszeiten,  wo  die  Sonne  kräftiger  die  Thäler  erwärmt, 
aus  denen  der  Sonnblick  sich  erhebt. 

Im  Frühlinge,  Sommer  und  Herbst  tritt  das  Minimum  der 
relativen  Feuchtigkeit  am  Vormittage  ein:  im  Frühlinge  um  1 1^ 
im  Sommer  schon  zwischen  8*"  und  9^  und  im  Herbst  um  10*". 
Das  Maximum  fällt  in  die  späteren  Nachtstunden  (10^  ll^  9**). 
Die  täglichen  Amplituden  sind  im  Frühlinge  und  Herbst  etwa 
viermal  grösser  als  im  Winter,  im  Sommer  mehr  als  dreimal. 
Nimmt  man  den  Unterschied  zwischen  Maximum  und  Minimum 
als  tägliche  Amplitude,  so  erhält  man  als  Maass  der  Grösse 
der  täglichen  Variation  der  relativen  Feuchtigkeit 

Winter \'by^ 

Frühling 5*6 

Sommer 4*5 

Herbst 5*2 

Die  tägliche  Variation  der  relativen  Feuchtigkeit  auf  dem 
Sonnblickgipfel  ist  demnach  das  ganze  Jahr  hindurch  sehr 
gering. 

Im  Jahresmittel  fällt  das  Minimum  auf  972*"  Vormittags 
(etwa  —  l-97oX   das   Maximum   auf    10^  Abends   (-4-1 -öVo). 

Bevor  ich  auf  eine  Erörterung  über  die  wahrscheinliche 
Ursache  des  täglichen  Ganges  der  relativen  Feuchtigkeit 
in  der  wärmeren  Jahreszeit  eintrete,  will  ich  noch  vorerst 
einige  andere  Rechnungsergebnisse  zur  Vergleichung  hieher 
stellen. 

Um  die  jährliche  Änderung  im  täglichen  Gange  der 
relativen  Feuchtigkeit  etwas  präciser  beurtheilen  zu  können, 
als  dies  die  Tabelle  II  gestattet,  habe  ich  die  Constanten  der 
Bess ersehen  Formel  für  die  einzelnen  Monate  berechnet 
und  diese  wieder  zur  schärferen  barstellung  ihrer  jährlichen 
Periode  gleichfalls  derselben  Berechnung  unterzogen.  Auf 
diese  Weise  wurde  erhalten: 
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IV.   Jährlicher   Gang   der   relativen   Feuchtigkeit    auf 
dem  Sonnblickgipfel. 


Die  Constanten  der  Bessel'schen  Formel 

P\          ^1 

Vi 

,. 

P\ 

^1 

P^ 

^i 

roh 

ausgeglichen 

Jänner  . . . 

—  1-33 

-0-54 

0-20 

—0-54 

-0-70 

—0-19 

0-29 

0-21 

Februar  . . 

1-25 

1-21 

0-50 

1-32 

0-13 

-0-84 

0-21 

0-46 

März 

1-41 

—  1-53 

-1-60 

0-03 

1-92 

-1-45 

0-08 

0-42 

April 

3-60 

—  reo 

0-68 

—0-04 

3-25* 

-1-49* 

0-10 

0-17 

Mai 

2-83 

0-41 

—0-02 

0-38 

3   19 

-1-07 

0-27 

0-01 

Juni 

0-41 

— 0  64 

0-28 

-0-22 

2-15 

-0-82 

0-40 

0-13 

Juli 

2-43 

—0-98 

1-02 

0-80 

1-34 

—  1-17 

0-29 

0-41 

August   . . 

1  -22 

—2-74 

—0-25 

0-30 

1  -55 

—  1-90 

-0-05 

0-56 

September 

0-52 

—  1-61 

—0-30 

0-22 

2  34 

—2-31* 

—0-38 

0-38 

October  . . 

2-11 

—2-37 

—0-47 

0-47 

2-55* 

—  1-91 

—0-44 

o-oi 

November 

3-26 

—  1-00 

-0-17 

—0-55 

1-57 

—0-95 

—0-19 

—0-23 

December 

—  1-04 

—0-17 

0-15 

0-27 

0-03 

—0-18 

0-15 

—0-13 

Jahr 

1-39 

—0-96 

0-00 

0-20 

1-61 

—  1    19 

0-06 

0-20 

Aus  den  ausgeglichenen  p  und  q  ergibt  sich: 


A, 

^2 

^1 

<H 

1  Jänner  

254?8* 

54-1 

0-72 

0-36 

1  Februar 

171-2 

24-5 

0-85 

0-50 

'  März 

127-1 

10-8 

2-41 

0-43 

April 

114-6 

30-5 

3-57* 

0-20 

Mai 

108-5* 
110-9 
131-1 
140-8 

87-9 

72-0 

35-3 

354-9 

3-36 
2-30 
1-78 
2-45 

0-27 
0-42 
0  35 
0-56 

'  Juni  

1  Juli 

August 

September 

134-6 

315-0 

3-29* 

0-54 

October 

126-8 

271-3 

3-16 

0-44 

1  November 

121-2 

219-6 

1-84 

0-30 

December 

170-5 

130  9 

0-18 

0-20 
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In  der  Reihe  der  p^  wurde  nach  der  Bes  sei 'sehen  Formel 
mit  zwei  Gliedern  für  Juni  erhalten  +  1*72,  für  September -h  1-88. 
Mit  diesen  Werthen  und  den  übrigen  10  ungeänderten  wurde 
die  Rechnung  wiederholt  und  gefunden: 

p^  =  l-61-4-l-08sin(288-9-4-Ar)-4-l-30sin(263-4-4-2Ar). 

Auf  gleiche  Weise  wurde  in  der  Reihe  der  q^  für  Februar 
erhalten  — 0*28,  für  Mai  — 0*86,  und  mit  diesen  Werthen  die 
Rechnung  wiederholt.  Sie  ergab 

q^  =  —1- 19-4-0-53  sin(66-8-4-;»r)  +  0-71  sin (134- 4+2 ;»r). 

In  der  Reihe  der  p^  ergab  sich  für  März  — 0*44  und  für 
Juli  -hO-57;  mit  diesen  Werthen  wurde  erhalten: 

p^  =  -I-0-06+0-27  sin(0+;»r)-4-0-26  sin(l  15-6-4-2;r): 

endlich  für  q^  ohne  Interpolation  anderer  Werthe: 

q^  =  +0-20+0-13sin(308-7+;»r)-4-0-31  sin(20-8-4-2;»r). 

Diese  vier  Gleichungen  ergaben  die  ausgeglichenen  p  und  q 
der  Tabelle,  und  diese  die  Winkelconstanten  und  Coefficienten. 
Man  sieht,  dass  die  p  und  q,  sowie  die  Winkelconstanten  und 
numerischen  Coefficienten  eine  sehr  ausgesprochene  jährliche 
Periode  haben. 

Die  Phasenzeiten  des  ersten,  weitaus  überwiegenden 
Gliedes  schreiten  vom  Jänner  zum  Mai  regelmässig  zurück 
und  dann  wieder  vor.  Um  die  Wintermitte  fällt  der  Eintritt  des 
Minimums  der  relativen  Feuchtigkeit  etwa  auf  5**  a.  (etwas  aus- 
geglichen der  Jänner),  im  Mai  und  Juni  auf  10**  a.,  die  Maxima 
auf  5*"  und  10^  Abends.  Die  Amplituden  sind  am  grössten  im 
April  und  September,  am  kleinsten  im  December  und  Juli,  haben 
also  eine  sehr  ausgesprochene  doppelte  jährliche  Periode.  Auch 
die  Amplituden  der  doppelten  täglichen  Periode  zeigen  Maxima 
im  Februar  und  März,  und  im  August  und  September. 

Bildet  man  aus  den  p^  und  q^  und  p^  und  q^  Mittel  für  die 
vier  Jahreszeiten,  so  erhält  man  folgende  Gleichungen  für  den 
täglichen  Gang  während  derselben: 


Winter  . 
Frühling 
Sommer 
Herbst  . 


Jahr. 
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0-44sin(204-2-4-;r)+0-28sin(  50-7+2;»r) 
3-10sin(115-6+Ar)+0-25  sin(  36-9-4-2;ir) 
2-13sin(127-7+;r)-4-0-43sin(  29-6-4-2^;) 
2-75  sin(128-7+;ir)+0-34  sin (278-4+2;r) 

2-00sin(126-5+;r)+0-21  sin(   16-7-4-2;»r) 


Mittelst  dieser  Gleichungen  ist  die  folgende  kleine  Tabelle 
berechnet  worden,  welche  den  täglichen  Gang  darstellt,  wie  er 
durch  die  Ausgleichung  der  Monatsmittel  erhalten  wird. 

V.    Täglicher  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  nach 
den    einem  jährlichen  Gang  unterworfenen  Stunden- 
mitteln berechnet. 


Winter 

Frühling 

Sommer 

Herbst 

Jahr 

Mitternacht 

•04 

294 

1^89 

1-81 

1-67 

1 

•00 

2^58 

1^66 

P36 

1-40 

2 

—   -08 

2-00 

1-24 

0-83 

1-00 

3 

—     23 

1-22 

0  64 

0-35 

•49 

4 

—    -42 

0^34 

-0^07 

—0-21 

—   -09 

5 

-   -53 

—0-60 

—0-82 

—0-79 

—   ^67 

6 

—   -62* 

—  1-49 

—  P51 

—  1-38 

—  P25 

7 

—    -62* 

—2^24 

—2-06 

-1-95 

-1-72 

8 

—   -53 

-2-80 

-2^40 

—2-40 

—2-03 

9 

—   -34 

-3-12 

—2-48* 

-2-79 

--2^18* 

10 

—   -06 

-3^19* 

—2-31 

— 293* 

—  2-12 

U 

•17 

—3-01 

-1-96 

—2^84 

—  1-91 

Mittag 

•40 

—2^64 

—  P47 

-2^49 

—  1-55 

1 

•56 

—2-12 

—0-92 

—  1-90 

-MO 

2 

•62* 

— 1^50 

-r-0^38 

—  1-17 

-    -61 

3 

•59 

-0^82 

0-10 

—0-25 

—   -09 

4 

•46 

-0-14 

0-49 

0^63 

•36 

5 

•33 

0-54 

0-82 

1^43 

•78 

6 

•18 

1-19 

1-09 

2-06 

M3 

7 

•06 

1-78 

1-32 

2^49 

1^41 

8 

-    •Ol 

2-30 

1-54 

2  •74* 

1^64 

9 

—   -02 

2^72 

1-74 

2-69 

1-78 

10 

•02 

2-99 

P89 

2^51 

r85* 

U 

•03 

3-07* 

1-96* 

2^20 

1-81 

Mittel 

•29 

1-97 

r37 

1-76 

1-28 
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Im  Frühling,  Sommer  und  Herbst  stimmt  der  auf  diese  Art 
berechnete  tägliche  Gang  so  gut  wie  vollkommen  überein  mit 
jenem  in  Tabelle  III,  im  Winter  ist  der  Unterschied  allerdings 
beträchtlich,  aber  nur  in  Bezug  auf  den  Eintritt  des  Minimums. 
Länger  fortgesetzte  Beobachtungen  erst  werden  ergeben, 
welche  der  beiden  Tabellen  den  normalen  Gang  der  täglichen 
Feuchtigkeit  im  Winter  richtiger  darstellt. 

Um  auch  den  täglichen  Gang  des  Dampfdruckes  ableiten 
zu  können,  wurden  die  correspondirenden  Stundenmittel  der 
Temperatur  und  der  relativen  Feuchtigkeit  gebildet  und  aus 
diesen  dann  der  Dampfdruck  berechnet.  Es  mag  hiezu  bemerkt 
werden,  dass  sich  Thermograph  und  Hygrograph  in  derselben 
Beschirmung  auf  der  Nordseite  des  Thurmes  des  Sonnblick- 
hauses befinden. 


\T.   Täglicher  Gang  der  Temperatur  und  der  relativen 

Feuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel. 

Jahr  1893/94. 


Temperatur 

Relative  F 

euchtigkeit 

1 
1 

Winter 

Früh- 

Som- 

Herbst 

Winter 

1  Früh- 

Som- 

Herbst 

ling 

mer 

1    ling 

mer 

1 

Mitternacht 

—12-2 

~7  9 

—0-3 

-4-7 

71-6 

84-9 

87-5 

82-8 

1 

-12-2 

-8-0 

-0-4 

—4-7 

71 

•3 

84-7 

87-1 

82-6 

2 

—  12-1 

—8-3 

-0-6 

—4-7 

71 

•1 

84-2 

86-5 

82-3  1 

3 

—  12-2 

—8-4 

-0-7 

—  4-7 

71 

2 

83-9 

86-3 

81-7 

4 

—  12-3 

-8-5 

-0-8 

-4-8 

71 

6 

83-1 

85-8 

82-0 

5 

—  12-3 

—8-6 

-0-9 

—4-8 

71 

5 

83-1 

85-3 

80-8 

6 

—  12-3 

—8-5 

—0-8 

-4-7 

71 

5 

82-6 

84-0 

80-6  , 

7 

—  12-3 

-8-2 

-0-7 

—4-6 

71 

•1 

81-5 

83-2 

80-1 

8 

—  12-2 

-7-6 

-0-3 

—4-5 

71 

3 

80-0 

82-6 

79-1 

9 

—  12-1 

—7-2 

0-0 

-4-3 

70 

9 

79-4 

83-2 

79-3  1 

10 

-11-9 

—6-8 

0-2 

—4-1 

70 

9 

79-6 

83-9 

79-3 

11 

—  11-9 

—6-6 

0-5 

-3-9 

71 

8 

80-4 

84-5 

79-5  ' 

Mittag 

—  11-7 

-6-3 

0-8 

—3-7 

72 

5 

80-2 

85-0 

79-8 

1 

—  11-5 

-5-9 

1-1 

—3-5 

72 

0 

80-2 

85-7 

80-3  ! 

2 

—  11-4 

-5-8 

1-2 

-3-3 

72 

2 

80-8 

85-5 

80-8  1 

3 

—  11-4 

—5-7 

1-5 

-3-4 

71 

9 

81-1 

85-7 

81-7 

4 

—  11-5 

—5-7 

1-5 

—3-5 

71 

1 

81-8 

86-1 

82-0 

5 

—  11-7 

-6-0 

1-4 

— 3-7 

70 

7 

82-2 

86-5 

82-9 

6 

—  12-0 

— 6-4 

1-2 

-4-0 

70 

9 

83-9 

87-1 

84- 1 

7 

—  12-1 

-6-8 

ro 

-4-2 

70 

9 

85-1 

87-6 

84-2  1 

8 

—12-2 

— 7-2 

0-7 

—4-3 

70 

8 

85-7 

87-8 

84-1    1 

9 

—  12-2 

—7-4 

0-3 

—4-4 

70 

8 

85-1 

87-7 

84-2 

10 

-12-1 

-7-6 

0-1 

-4-6 

70 

5 

84-7 

87-7 

83-6 

11 

-12-2 

-7-7 

-0-1 

-4-7 

70 

9 

84-9 

87-8 

83- 1 

Mittel 

-12-0 

-7-2 

0-2 

-4-2 

71 

3 

82-6 

85-8 

81-7 
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Der  tägliche  Gang  des  Dampfdruckes  ist  in  allen  Jahres- 
zeiten nahezu  der  gleiche.  Das  Minimum  fällt  auf  5''  oder 
6''  Morgens,  das  Maximum  auf  die  frühen  Nachmittagsstunden, 
Winter  1  Vg^  p.,  Frühling  SVg*'  p.,  Sommer  und  Herbst  4**  p.  Die 
Grösse  der  täglichen  Variation  ist  sehr  gering,  die  Amplitude 
beträgt  selbst  im  Sommer  kaum  0'8mm.  Von  11*"  Nachts  bis 
10''  Vormittags  bleibt  der  Dampfdruck  unter  dem  Mittel,  von 
11"  Vormittags  bis  nach  9*"  Abends  hält  er  sich  über  dem 
Mittel. 

Wir  wollen  nun  die  Gleichungen,  nach  denen  der  tägliche 
Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  auf  Tabelle  III,  sowie  jener  des 
Dampfdruckes  auf  Tabelle  VII  berechnet  worden  ist,  mit  jenen, 
welche  den  täglichen  Gang  der  Temperatur  darstellen,  ver- 
gleichend nebeneinandersetzen. 

Gleichungen  des  täglichen  Ganges  der  Temperatur, 

der   absoluten   und    relativen    Feuchtigkeit   auf  dem 

Sonnblickgipfel. 

I.  Winter. 

Temperatur -  1 2?0  -f-0?36  sin  (232  •  5-4-;<r)-4-0?20  sin  (32  •  9H-2  x) . 

Dampfdruck 1  •344-0-04  sin  (244-0-Ha:)-4-0-03  sin  (35*3-1-2  .r). 

Relative  Feuchtigkeit .  .      7 1   3  -4-0 •  58  sin  (27 1  •  5-+-Ar)4-0  •  34  sin  (47  •  44-2  x) . 

Die  Übereinstimmung  im  täglichen  Gange  aller  drei  Ele- 
mente ist  bemerkenswerth,  doch  sind  die  Phasenzeiten  des 
ersten  Gliedes  etwas  verschieden,  indem  die  Extreme  bei  der 
relativen  Feuchtigkeit  um  mehr  als  drei  Stunden,  beim  Dampf- 
drucke um  nicht  ganz  eine  volle  Stunde  früher  eintreten,  als 
bei  der  Temperatur.  Die  Amplituden  der  täglichen  Variation 
sind  aber  bei  allen  drei  Elementen  so  gering,  dass  der  tägliche 
Gang  keinerlei  Bedeutung  beanspruchen  kann. 

II.  Frühling. 

Temperatur —  7?2  4-l?43  sin  (223-8-hAr)-h0?23  sin  (  52-14-2;»:). 

Dampfdruck 2-254-0-20  sin  (205-24-Ar)4-0-03  sin  (  38*74-2  ;»:). 

Relative  Feuchtigkeit.     82-6  4-2-77  sin  (109-24-^)4-0-32  sin  (266-44-2  a). 

Hier  ist  die  Übereinstimmung  der  Phasenzeiten  weniger 
gross.   Das  Minimum  und  Maximum  des  Dampfdruckes  ver- 


Luftfeuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel.  37 1 

späten  sich,  so  weit  das  erste  Glied  allein  in  Betracht  kommt, 
um  mehr  als  eine  Stunde,  bei  der  relativen  Feuchtigkeit  nahezu 
um  8  Stunden  gegen  jene  der  Temperatur.  Das  zweite,  doppelt 
periodische  Glied  ist  bei  allen  drei  Elementen  von  ganz  unter- 
geordneter Bedeutung,  die  einmalige  tägliche  Periode  spielt 
weitaus  die  Hauptrolle. 

III.  Sommer. 

Temperatur 0?2  4-1^12  sin  (21 1  •OH-,r)-f-0- 11  sin  (11 -74-2  ^) . 

Dampfdruck 4  •  04-4-0  •  37  sin  (195- 84-;r)-h  0*05  sin  (15-84-2  a;). 

Relative  Feuchügkeit . .     85*8  4-2*11  sin  (134-64-a?)4-0-45  sin  (50-44-2  .r). 

Die  gegenseitigen  Verhältnisse  des  täglichen  Ganges  der 
drei  meteorologischen  Elemente  sind  nahe  die  gleichen  wie  im 
Frühlinge.  Die  täglichen  Extreme  treten  beim  Dampfdrucke  um 
eine  Stunde  später  ein  als  bei  der  Temperatur,  bei  der  relativen 
Feuchtigkeit  um  etwas  mehr  als  5  Stunden.  Die  einmalige  täg- 
liche Schwankung  ist  bei  allen  drei  Elementen  die  weitaus  vor- 
herrschende. 

IV.  Herbst. 

Temperatur -  4^2  4-0-66  sin  (232-44-^)4-0- 17  sin  (2-84-2  x). 

Dampfdruck 2-774-0-15  sin  (199 '94-^)4-0 "04  sin  (6-24-2  jr). 

Relative  Feuchtigkeit.  .  .      81?7  4-1*72  sin  (124-34-a:)4-0?16  sin  (2-54-2  ;»:). 

Zu  dieser  Jahreszeit  verspätet  sich  der  Eintritt  der  täg- 
lichen Extreme  beim  Dampfdruck  um  mehr  als  2  Stunden,  bei 
der  relativen  Feuchtigkeit  um  7  Stunden  gegen  jene  der  Tem- 
peratur. Bemerkenswerth  ist  die  Übereinstimmung  in  den 
Phasenzeiten  des  zweiten  Gliedes  trotz  der  Kleinheit  der  Co- 
efficienten.  Das  gilt  auch  für  den  Sommer. 

Wie  man  sieht,  folgt  der  tägliche  Gang  des  Dampfdruckes 
sehr  nahe  jenem  der  Temperatur  mit  einer  Verspätung  von 
etwas  mehr  als  einer  Stunde.  Einer  Zunahme  der  Temperatur 
entspricht  auch  eine  Zunahme  des  Dampfdruckes,  und  diese 
Zunahme  wächst  mit  der  Höhe  der  Temperatur.  Im  Winter  ent- 
spricht einer  Temperaturänderung  von  1  *"  im  täglichen  Gange 
eine  gleichsinnige  Änderung  des  Dampfdruckes  um  0*12  mm, 
im  Frühlinge  um  0*  14,  im  Sommer  um  0*33  und  im  Herbste 
um  0  •  23  mm. 
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Der  Gang  des  Dampfdruckes  auf  den  Berggipfeln  unter- 
scheidet sich  nicht  erheblich  von  jenem  in  der  Niederung,  er 
geht  im  Allgemeinen  hier  wie  dort  mit  dem  Gange  der  Tem- 
peratur ziemlich  parallel.  Anders  verhält  es  sich  beim  täglichen 
Gange  der  relativen  Feuchtigkeit.  Während  derselbe  auf  den 
Berggipfeln  auch  dem  Temperaturgange,  wenngleich  mit  einer 
erheblichen  Verspätung,  folgt,  ist  in  der  Niederung  das  Um- 
gekehrte der  Fall,  die  relative  Feuchtigkeit  sinkt,  wenn  die 
Temperatur  steigt. 

Vergleichen  wir  noch  den  täglichen  Gang  der  absoluten 
und  der  relativen  Feuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel  mit 
jenem  auf  anderen  Berggipfeln.  Ein  solcher  Vergleich  ist  aber 
nur  für  die  Sommermonate  möglich,  weil,  soviel  ich  weiss,  für 
die  kältere  Jahreszeit  kein  brauchbares  Beobachtungsmateriale 
vorliegt.  Vor  einiger  Zeit  habe  ich  die  circa  zweimonatlichen 
Beobachtungen  und  Registrirungen  der  Feuchtigkeit  an  zwei 
mit  dem  Sonnblick  nahe  gleich  hohen  Punkten  bearbeitet  und 
discutirt,  nämlich  jene  bei  den  Grands  Mulets,  3010  w,  von 
Vallot  und  jene  auf  dem  Gipfel  des  Ontake,  3055  m,  in  Japan. 
Beide  Beobachtungsreihen  beziehen  sich  auf  den  Hoch- 
sommer.^ 

Kämtz  hat  seinerzeit  auf  dem  Faulhorngipfel  während 
circa  2  Monaten  September  und  October  (wohl  nicht  während 
des  ganzen  Monates)  stündliche  Beobachtungen  angestellt 
(einige  Nachtstunden  aber  interpolirt).  Später  haben  Bravais 
und  Martins  eine  auch  alle  Nachtstunden  umfassende  Reihe 
stündlicher  Beobachtungen  des  Psychrometers  daselbst  gemacht 
(30  Tage).  Die  Ergebnisse  dieser  Aufzeichnungen  sind  in  sehr 
knapper  Form  in  Kämtz's  »Vorlesungen  über  Meteorologie« 
und  in  der  französischen  Übersetzung  dieses  Buches  von 
Martins 2  mitgetheilt  worden.  Ich  habe  dieselben  durch  die 
bekannten  periodischen  Reihen  ausgedrückt  und  in  *  einen 
Mittelwerth  zusammengefasst,  da  die  Übereinstimmung  des 
Ganges  hiezu  eine  vollkommen  genügendeist,  wie  die  folgenden 
Constanten  zeigen. 

1  Hann,  Beiträge  zum  täglichen  Gange  der  meteorologischen  Elemente 
in  den  höheren  Luftschichten.    Diese  Sitzungsber.,  H.  a.,  Bd.  103,  Jänner  1894. 

2  Cour  complet  de  Meteorologie.  Paris,  1843. 


Luftfeuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel.  373 

Constanten  des  täglichen  Ganges  des  Dampfdruckes 

und   der   relativen   Feuchtigkeit   auf  dem    Faulhorn- 

gipfel  (Spätsommer,  circa  3  Monate  im  Ganzen). 


^ 

Pi 

^1 

P2 

^3 

ämtz  .  . 

A'l2mm 

—0-57 

—0-49 

+0-19 

-hO' 20  mm 

ravais  . 

.5-00 

—0-64 

—0-66 

—0-02 

+0-23 

Mittel 4-56  —0-60     —0-58     +0*08     +0*22 

4-56+0-83  sin  (226-0-*-;i:)-hO-23  sin  (20-0+2;r). 

Kämtz  ...74-427o      —0-31     —4-20     —0-81      +r65Vo 
Bravais.. 79-92  -hO  40     —6-10     —3-50     +2*90 

Mittel 77-17  -4-0-05     —5-15     —2*  16     +2-28 

77-17-4-5-15  sin(179-5-4-;i:)4-3-15  sin  (316-7-4-2;i:). 

Die  Formeln  zeigen,  dass  sich  im  täglichen  Gange  bei  der 
relativen  Feuchtigkeit  die  Extreme  nach  dem  ersten  Gliede  um 
3  Stunden,  nach  dem  zweiten  um  2  Stunden  gegen  jene  des 
Dampfdruckes  verspäten. 

Mittelst  dieser  Formeln  und  jenen,  die  in  meiner  früher 
citirten  Abhandlung  mitgetheilt  worden  sind,  wurde  folgende  ver- 
gleichende Übersicht  über  den  täglichen  Gang  der  Luftfeuchtig- 
keit auf  grösseren  Höhen  im  Sommer  erhalten.^ 


1  Die  Constanten  der  Formeln,  nach   welchen  die  folgenden  Tabellen 
gerechnet  wurden,  sind : 

Dampfdruck  (mm) 

Sonnblick 195?8                15?8             0-37  0-05 

Grands  Mulets 201  5             344*  1              0*71  0*29 

Ontake 246*7               43-6              1-12  0-28 

Faulhom 226*0               20*0             0*83  0-23 

Relative  Feuchtigkeit  (%) 

Sonnblick 134^6               50^4             2-11  0*45 

Grands  Mulets 138*2             296*5             7*98  2*60 

Ontake 168*4             272*5             0*88  3*28 

Faulhom 179*5             316-7             5*15  3   15 
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VIII.    Täglicher  Gang  des  Dampfdruckes  im  Sommer. 

Millimeter. 


Sonnblick 

Grands 
Mulets 

Faulhom 

Ontake 

Mittel 

3106m 

3010m 

2673  m 

3055  m 

2960  m 

Mittemacht 

—0-09 

—0-34 

—0-52 

—0-84 

—0-45 

2 

—0-22 

—0-36 

—0-58 

—0-84* 

—0-50 

4 

—0-32 

—0-42 

—0-65 

—0-82 

—0-55 

6 

-0-37* 

—0-58 

—0-66* 

-0-63 

—0-56* 

8 

—0-30 

—0-64* 

—0-43 

—0-14 

—0-38 

10 

—0-12 

-0-39 

0-08 

0-59 

0-04 

Mittag 

OMl 

0-18 

0-68 

1-22 

0-55 

2 

0-31 

0-76 

1-04* 

1-38* 

0-87* 

4 

0-39* 

0-98* 

0-95 

0-98 

0-83 

6 

0-34 

0-74 

0-50 

0-25 

0-46 

8 

0-21 

0-24 

—0-03 

—0-40 

0  00 

10 

0-06 

—0-17' 

—0-38 

—0-75 

—0-31 

Mittel 

4-04 

4-36 

4-56 

6-78 

4-93 

Der  tägliche  Gang  des  Dampfdruckes  auf  den  Berggipfeln 
scheint  allerorten  sehr  übereinstimmend  zu  sein.  Das  Minimum 
tritt  in  den  frühen  Morgenstunden  ein,  im  Mittel  um  6^  ganz  so 
wie  in  der  Niederung;  das  Maximum. stellt  sich  zwischen  2** 
und  4^  Nachmittags  ein,  also  früher  als  in  der  Niederung,  wo 
es  auf  den  Abend  fällt,  und  um  diese  Zeit,  wenigstens  um  2^ 
herum,  häufig  ein  secundäres  Minimum  sich  bemerkbar  macht, 
nach  einem  Vormittagsmaximum  um  10^  herum.  Die  Amplitude 
der  täglichen  Variation  des  Dampfdruckes  auf  den  Bergen  ist 
relativ  gross,  der  Quotient  de :  e  ist  im  Mittel  unserer  Tabelle 
0*29;  die  tägliche  Variation  in  Zürich  war  nach  den  Beob- 
achtungen von  Horner  bloss  0*12,  in  den  correspondirenden 
4  Monaten  auf  dem  Rigi  und  Faulhorn  aber  nach  Kämtz  0*28, 
also  mehr  als  zweimal  so  gross.  Auf  den  Bergen  wirken  die 
zunehmende  Temperatur  und  die  aufsteigende  Bewegung  der 
Luft  zusammen,  um  eine  Steigerung  der  Wasserdampfmenge 
in  den  Nachmittagsstunden    zu   erzeugen,  in  der  Niederung 
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^tführt  die  aufsteigende  Luftbewegung  einen  Theil  des  Dampf- 
zuschusses, den  die  steigende  Tageswärme  erzeugt,  und  der 
Dampfdruck  kann  nicht  zunehmen  oder  zeigt  sogar  eine  kleine 
Abnahme  zur  Zeit  der  höchsten  Tageswärme.  Erst  gegen  den 
Abend  hin,  wo  der  Luftaustausch  zwischen  den  unteren  und 
oberen  Luftschichten  allmälig  aufhört,  nimmt  die  Dampfmenge 
der  untersten  Luftschichten  wieder  zu  und  erreicht  örtlich 
selbst  ein  absolutes  Maximum. 


IX.    Täglicher    Gang    der    relativen    Feuchtigkeit   im 
Sommer  (Procente). 


Sonnblick 

Grands 
Mulets 

Faulhorn 

Ontake 

Mittel 
Alpen  1 

3106  m 

3010W 

2673  m 

3055  m 

2930  m 

Mittemacht 

1-8 

3-0 

—2-1 

— 3-1 

0-4 

2 

1-0 

1-5 

—  1-6 

—  1-8 

0-1 

4 

-0-4 

-0-3 

—  1-4 

1-1 

—0-7 

6 

—  1-8 

—3-6 

— 3-0 

2-4 

— 2-2 

8 

—2-5 

—7-7 

—5-4 

0-7 

—3-9 

10 

— 2-1 

—9-7 

—5-7 

—2-4 

—4-2 

Mittag 

-1-2 

—7-7 

—2-2 

^3-5 

—2-5 

2 

—0-1 

—  1-8 

3-4 

—  1-2 

0-8 

4 

0-6 

4-7 

7-5 

2-4 

3-5 

6 

l-l 

8-3 

7-3 

4-2 

4-2 

8 

1-6 

7-9 

3-6 

2-4 

3-1 

10 

2-0 

5-4 

—0-4 

—  1-2 

1-4 

Mittel 

85-8 

68-3 

77-2 

79-0 

78-2 

Der  tägliche  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  auf  den  Berg- 
höhen ist,  wie  man  aus  der  Tabelle  ersieht,  überall  charakterisirt 
durch  ein  Vormittagsminimum,  das  zwischen  8**  und  10^  ein- 
tritt, nur  der  Gipfel  des  Ontake  in  Japan  macht  eine  kleine  Aus- 
nahme, indem  um  6^  Morgens  ein  secundäres  Maximum  sich 


^  Sonnblick,  Faulhorn,   Grands  Mulets,  letztere  nur  mit  halben  Ampli- 
tuden zur  Mittelbildung  beigezogen. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  25 
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zeigt.  Ob  dies  auf  Rechnung  der  bloss  einen  Monat  der  Regen- 
zeit umfassenden  Beobachtungen  geschrieben  werden  darf, 
muss  vorläufig  unentschieden  bleiben. 

Das  Maximum  der  relativen  Feuchtigkeit,  die  grösste  Sätti- 
gung der  Luft  mit  Wasserdampf  tritt  in  den  Abendstunden  ein 
im  Mittel  um  6'',  auf  dem  Sonnblickgipfel  erst  um  10^  wo  auf 
dem  Faulhorn  und  Ontake  die  Luft  schon  wieder  relativ  trocken 
wird.  Dieses  Maximum  der  relativen  Feuchtigkeit  in  den  Abend- 
stunden fällt  zusammen  mit  der  gesteigerten  Wolkenbildung 
auf  und  über  den  Berggipfeln,  ebenso  wie  das  Minimum  der- 
selben am  Vormittage  mit  der  heitersten  Tagesstunde  auf 
grossen  Höhen. 

In  den  Niederungen  tritt  bekanntlich  die  grösste  relative 
Feuchtigkeit  am  frühen  Morgen  ein,  die  kleinste  am  Nachmit- 
tage zur  heissesten  Tagesstunde.  Die  Ursachen,  welche  die 
Verschiedenheit  des  täglichen  Ganges  der  Feuchtigkeit  oben 
und  unten  bewirken,  liegen  zu  Tage.  Dass  die  aufsteigenden 
Thalwinde  den  Höhen  gegen  Abend  grosse  Feuchtigkeit  zu- 
führen, die  sich  bis  zur  Wolkenbildung  steigert,  ist  bekannt 
Hingegen  ist  das  Vormittagsminimum  der  relativen  Feuchtig- 
keit zwischen  8*"  und  lO*"  nicht  so  selbstverständlich.  Wenn  das 
Minimum  (im  Sommer)  sehr  früh  am  Morgen  eintreten  würde, 
so  könnte  man  annehmen,  dass  es  die  um  diese  Zeit  am 
kräftigsten  thalabwärts  wehenden  Nachtwinde  sind,  die  dem- 
selben zu  Grunde  liegen,  denn  sie  müssen  herabsinkende  Luft- 
bewegung  an  den  Berghängen  bewirken,  die  der  Natur  der 
Sache  nach  relativ  trocken  sind.  So  ist  es  ja  in  der  That  im 
Winter  der  Fall,  wo  das  Minimum  (auf  dem  Sonnblick)  in  der 
Nacht  und  am  frühen  Morgen  eintritt  und  deshalb  auch  dieser 
Ursache  zugeschrieben  werden  darf. 

Dass  das  Minimum  der  relativen  Feuchtigkeit  erst  gegen 
den  Mittag  hin  eintritt  und  nicht  am  frühesten  Morgen,  wird 
wohl  darin  seinen  Grund  haben,  dass  die  Oberfläche  der  Berge 
sich  um  diese  Zeit  rasch  erwärmt,  wodurch  die  aufruhende  und 
umgebende  Luft  relativ  trocken  wird,  da  die  vom  Thale  auf- 
steigende Luftbewegung  und  damit  die  Dampfzufuhr  noch  nicht 
die  grossen  Höhen  erreicht  hat.  Diese  Stunden  der  grössten 
relativen  Trockenheit  sind  ja  auch  die  Stunden  der  grössten 
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Frequenz  des  Sonnenscheins,  also  der  stärksten  Insolations- 
wirkung auf  die  Berghänge. 

Frequenz  des  Sonnenscheins  und  relative  Feuchtig- 
keit auf  dem  Sonnblickgipfel  im  Sommer. 

6^  7^         8^  9''  10^        11^     Mittag       1^  2^     3»'     4^     5^     6^ 

Sonnenschein  i 
4-5     11-2     14-3       14-7*     13-9     12-9     11-4       10-5       9*9  9-3  8*7  8-0  69 

Relative  Feuchtigkeit  (Abweichung  vom  Mittel) 
-1-8  —2-3  —2-5*  —2-4     —2-1   —1-7  —1-2     —0-6  — O'l  0-3  0-6  0*9  l'l 

Die  sonnigsten  Stunden  sind  auch  die  trockensten  Stunden, 
aber  gleicher  Dauer  des  Sonnenscheins  Vor-  und  Nachmittags 
entspricht  keineswegs  die  gleiche  relative  Feuchtigkeit,  denn 
am  Nachmittage  bringt  die  aufsteigende  Luftbewegung  so  viel 
Wasserdampf,  dass  die  Luft  der  Sättigung  bald  näher  kommt. 
Die  trockenste  Stunde  geht  der  heitersten  Stunde  voraus,  kann 
also  nicht  ganz  allein  von  dem  Gange  der  Erwärmung  der 
Bergoberfläche  abhängen.  Es  wirken  offenbar  drei  Ursachen 
zusammen:  absteigende  Luftbewegung,  steigende  Erwärmung 
der  Bergoberfläche,  noch  mangelnde  grössere  Dampfzufuhr. 
Da  in  der  Nacht  die  Oberfläche  des  Berges  durch  Wärmeaus- 
strahlung unter  die  Temperatur  der  umgebenden  freien  Atmo- 
sphäre sich  abkühlt,  so  muss  die  relative  Feuchtigkeit  steigen, 
wenn  nicht  durch  eine  sehr  lebhafte  niedersinkende  Luft- 
bewegung diese  natürliche  Tendenz  unterdrückt  wird.  Diese 
kann  dadurch  sogar  mehr  als  bloss  neutralisirt  werden  und 
einer  relativen  Trockenheit  Platz  machen,  wie  auf  dem  Faul- 
horn  und  Ontake,  wenn  die  absteigende  Luftbewegung  sehr 
kräftig  auftritt,  was  von  der  örtlichkeit  und  vom  durchschnitt- 
lichen Witterungszustande  abhängt.  Dass  die  Grands  Mulets 
auf  dem  Montblanc  auch  in  der  Nacht  eine  grosse  relative 
Feuchtigkeit  haben,  ist  durch  die  Lage  dieses  Schutzhauses  in 


1  Die  Zahlen  bedeuten  die  mittlere  Häufigkeit  des  Sonnenscheins  in  dem 
der  angeschriebenen  Stunde  vorausgegangenen  Stundenintervall.  Durch- 
schnittlich scheint  also  auf  dem  Sonnblick  die  Sonne  im  Sommer  während 
eines  Monates  4^l^-m&\  zwischen  5^  und  6''  Morgens  und  14* 7-mal  zwischen 
8*  und  9^  Morgens,  oder  es  gibt  zu  dieser  Stunde  4*5,  respective  14*7  Stunden 
Sonnenschein  im  Monat,  also  nahe  die  halbe  Zeit  im  letzteren  Falle. 
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mittlerer  Höhe  des  Berges  rings  von  Gletschern  umgeben,  wohl 
zu  erklären.  Doch  hat  auch  die  Sonnblickstation  trotz  ihrer 
Gipfellage  in  den  Nachtstunden  eine  grosse  relative  Feuchtig- 
keit (nicht  aber  im  Winter). 

Es  schien  mir  von  Interesse,  im  Anschlüsse  hieran  die 
Verhältnisse  der  absoluten  und  relativen  Feuchtigkeit  zusammen 
mit  jenen  der  Temperatur,  des  Luftdruckes  und  des  Sonnen- 
scheins in  einer  Periode  mit  ausgesprochenem  einheitlichen 
Witterungscharakter  zu  untersuchen. 

Der  Sommer  1894  hatte  zwei  mehrtägige  Perioden  der 
heitersten  und  wärmsten  Sommerwitterung.  Es  waren  dies  die 
10  Tage  vom  22.— 25.  Juli  und  vom  25.-29.  und  dem  31.  August. 
Es  wurden  eben  nur  ganz  heitere  Tage  gewählt,  um  den  Ein- 
fluss  der  Insolation  und  der  kräftigsten  Entwicklung  der  da- 
durch geförderten  aufsteigenden  Luftbewegung  untersuchen  zu 
können.  Um  constatiren  zu  können,  wie  sich  unter  den  ganz 
gleichen  Verhältnissen  der  Gang  der  meteorologischen  Elemente 
in  der  Niederung  gestaltet,  wurden  für  dieselben  10  Tage 
die  Stundenmittel  für  Luftdruck,  Temperatur,  absolute  und 
relative  Feuchtigkeit  und  Dauerdes  Sonnenscheins  auch  für  Wien 
gebildet,  der  einzigen  Station,  für  welche  alle  diese  Elemente 
zugleich  erhältlich  waren.  Derart  ist  die  nachfolgende  Tabelle 
entstanden,  welche  wohl  keiner  weiteren  Erläuterung  bedarf. 
Die  Zeit  des  Sonnenscheins  gilt  für  das  der  vorgeschriebenen 
Stunde  vorausgegangene  Stundenintervall.  Auf  dem 
Sonnblick  hat  z.  B.  von  5** — 6**  Morgens  die  Sonne  während 
dieser  lOTage  durchschnittlich  an  jedem  Tage  0*2  Stun- 
den, also  Vs  des  Intervalls  ausgeschienen,  in  Wien  0*4  Stunden, 
also  nahe  während  der  Hälfte  des  Intervalls.  Von  7^  a.  bis  Mit- 
tag war  alle  10  Tage  hindurch  auf  dem  Sonnblickgipfel  voller 
Sonnenschein,  zu  Wien  gilt  das  Gleiche  von  10*"  a.  bis  3^  Es 
hatte  demnach  wie  gewöhnlich  der  Berggipfel  Vormittags,  die 
Niederung  Nachmittags  mehr  Sonnenschein.  Die  fast  voll- 
kommene Übereinstimmung  in  der  Dauer  des  Sonnenscheins 
an  den  beiden  Stationen  ist  gewiss  bei  der  beträchtlichen  Ent- 
fernung derselben  sehr  bemerkenswerth  und  beweist  die  weite 
Verbreitung  der  schönen,  ruhigen  Witterung  während  der  in 
Vergleich  gezogenen  10  Tage. 
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X.    Täglicher  Gang   der   meteorologischen   Elemente 

an  zehn  heiteren  und  sehr  warmen  Sommertagen  auf 

dem  Sonnblickgipfel  und  in  Wien. 

(1894  Juli  22-25,  August  25—29  und  31). 


Sonnblickgipfel 


e22 

1^ 

•li 

KU, 

5-8 

5-18 

75-6 

5-3 

4-67 

70-3 

5-2 

4-51 

68-2 

5-2 

4-43 

67-1 

5-0 

4-21 

64-7 

4-9* 

4-08 

63-0 

5-3 

4-02 

60-7 

5-8 

4-02 

58-4 

6-3 

4-00* 

56-1* 

6-7 

4-28 

58-4 

7-1 

4-53 

60-2 

7-3 

4-71 

62-0 

7-3 

4-84 

63-5 

7-4 

5-06 

65-8 

7-7 

5-09 

64-8 

8  2 

5-32 

65-8 

8-5 

5-62 

68-0 

8-5 

5-82 

70-6 

8-1 

6  08 

74-6 

7-6 

5-97 

76-8 

7-2 

5-77 

76-3 

6-6 

5-46 

75-3 

6-2 

5-31 

75-2 

5-9 

5-27 

76-0 

6-6 

4-92 

67-4 

O    o 
CO    tf) 


Wien 


6    D 


Q  TD 


•5^ 


O    o 

C/5    w 


Sonn- 
blick 


Wien 


Luftdruck 


Mittem. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Mittag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

Mittel 


0-2 
0-8 
1-0 
1-0 
l-O 
1-0 
10 
0-9 
0-8 
0-8 
0-9 
0-8 
0-7 
0-4 


19' 

18« 

18 

18' 

17' 

16' 

16' 

18" 

19- 

22 

23' 

24' 

26' 

27' 

28- 

28' 

28- 

27- 

26 

25- 

23' 

22 

21 

20 


0-4 
0-8 
0-9 
0-9 
0-9 
1-0 
1-0 
.1-0 
1-0 
1-0 
0-9 
0-8 
0-6 
0-4 


11-3 


22-6 


12-9 


65-0 


11-6 


530 


02 

11 

21 

31 

39 

42' 

38 

31 

24 

10 

05 

17 

25 

30 

34 

31 

23 

09 

05' 

06 

06 

18 

18* 

14 

39 


•07 
•15 
•16 
•18 
•21 
•34 
•55 
•77 
•86 
•91 
•77 
•60 
•32 
•00 

—  -37 

—  -69 

—  ^93 

—  P15* 

—  1-03 

—  -87 

—  ^50 

—  ^26 

—  ^13 

—  ^02 

745^37 
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Die  Tabelle  X  zeigt  uns  folgende  Thatsachen.  Zunächst 
bemerken  wir,  dass  die  mittlere  Temperatur  der  10  Tage  sehr 
hoch  war  und  desgleichen  der  Luftdruck.  Auf  dem  Sonnblick 
stand  das  Barometer  5*3  ww  über  dem  Mittel,  zu  Wien  1*8  wm. 
Die  absolute  Feuchtigkeit  erhob  sich  auf  dem  Sonnblick  über 
den  Mittelwerth,  die  relative  Feuchtigkeit  lag  beträchtlich  unter 
demselben.  Die  Luft  war  relativ  trocken. 

Betrachten  wir  nun  den  täglichen  Gang  im  Vergleiche 
gegen  die  mittleren  Verhältnisse  bei  gemischtem  Wetter  zu- 
nächst auf  dem  Sonnblickgipfel.  Der  Gang  der  Tem- 
peratur ist  fast  ganz  mit  dem  Sommermittel  übereinstimmend 
(Tabelle  VI),  nur  der  Eintritt  des  Maximums  zeigt  eine  Ver- 
spätung von  kaum  einer  Stunde,  wie  dies  für  heiteres,  sonniges 
Wetter  charakteristisch  ist.  Der  Eintritt  der  Extreme  beim 
Dampfdruck  und  der  relativen  Feuchtigkeit  folgt  erst  nach 
circa  3  Stunden  jenem  der  Temperatur.  Minimum  wie  Maximum 
des  Dampfdruckes  traten  viel  später  ein  als  im  Mittel  (siehe 
Tabelle  VII),  und  zwar  um  etwa  2  Stunden  verzögert.  Dagegen 
ist  der  Eintritt  des  Minimums  der  relativen  Feuchtigkeit  nor- 
mal um  8**;  das  Maximum,  das  im  Sommermittel  erst  gegen  11  ** 
eintritt,  stellte  sich  an  diesen  heissen,  heiteren  Tagen  schon  um 
7^  Abends  ein,  allerdings  bleibt  dann  die  Feuchtigkeit  bis  gegen 
Mitternacht  ziemlich  gleich  hoch. 

Das  bemerkenswertheste  Moment  im  täglichen  Gange  der 
relativen  Feuchtigkeit  ist  aber  folgendes.  Schonvor  3^  Mor- 
gens, also  noch  in  der  Nacht,  lange  vor  jeder  Wirkung  der 
Sonne,  sinkt  die  relative  Feuchtigkeit  auf  dem  Sonn- 
blickgipfel unter  den  Mittelwerth  und  um  6*"  Morgens, 
wo  die  Sonne  kaum  den  Berg  oder  die  Thermometerbeschir- 
mung etwas  erwärmt  haben  kann,  ist  die  relative  Feuchtigkeit 
schon  fast  77o  unter  das  Tagesmittel  gesunken.  Wir  sehen  in 
dieser  wichtigen  Thatsache  einen  Beweis  dafür,  dass  die  rela- 
tive Lufttrockenheit  des  Vormittags  auf  den  Berggipfeln  nicht 
der  Hauptsache  nach  durch  eine  Erwärmung  der  Berges  erklärt 
werden  kann,  sondern  nur  durch  eine  herabsinkende  Bewegung 
der  Luft,  die  durch  die  thalabwärts  wehenden  nächtlichen  Berg- 
winde hervorgerufen  wird,  d.  h.  durch  die  nächtliche  Abkühlung 
der  Berghänge.  Von  5 — 6**  Morgens  schien  die  Sonne  während 
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der  10  Tage  auf  dem  Sonnblickgipfel  durchschnittlich  nur 
12  Minuten,  die  relative  Feuchtigkeit  war  aber  um  6*"  um  77o> 
um  8**  schon  um  9Vo  unter  dem  Mittel.  Dagegen  hebt  sich  um 
4**  Nachmittags  trotz  vollen  Sonnenscheins  die  relative  Feuchtig- 
keit schon  etwas  über  das  Tagesmittel.  Während  bei  durch- 
schnittlichem Sommerwetter  die  tägliche  Amplitude  der  relativen 
Feuchtigkeit  bloss  5  "270,  war  sie  während  der  10  heissen, 
trockenen  Tage  20- 77o-  Die  mittlere  Feuchtigkeit  war  dabei 
etwa  177o  unter  dem  Mittel.  Im  Ganzen  kann  man  sagen,  dass 
die  10  heiteren,  heissen  Sommertage  auf  dem  Sonnblickgipfel 
nur  durch  einen  excessiven  täglichen  Gang  des  Dampfdruckes 
und  der  relativen  Feuchtigkeit  sich  von  der  Durchschnitts- 
witterung unterschieden  haben. 

Betrachten  wir  nun  die  correspondirenden  Verhältnisse  in 
der  Niederung,  und  zwar  in  Wien.  Der  Gang  der  Temperatur 
stimmt  mit  jenem  auf  dem  Sonnblick  fast  ganz  überein,  das 
Maximum  tritt  um'  eine  Stunde  früher  ein.  Das  Minimum  des 
Dampfdruckes  fällt  in  Wien  zeitlich  mit  jenem  der  Temperatur 
zusammen,  während  es  sich  auf  dem  Sonnblick  fast  um 
3  Stunden  gegen  jenes  verspätet;  dagegen  tritt  das  Maximum 
des  Dampfdruckes  zu  Wien  erst  gegen  7*"  Abends  ein.  Der 
Dampfdruck  steigt  hier  langsam  mit  Rückfällen  innerhalb 
14  Stunden  um  2  •  6  ww,  auf  dem  Sonnblick  rasch  in  10  Stunden 
um  nahe  den  gleichen  Betrag.  Der  Quotient  de :  e  ist  auf  dem 
Sonnblick  0*41,  zu  Wien  dagegen  nur  0*20. 

Der  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  ist  in  Wien  nahezu 
der  umgekehrte  wie  auf  dem  Sonnblickgipfel.  Das  Maximum 
tritt  am  Morgen  ein,  um  6^  fast  zugleich  mit  dem  Minimum  der 
Temperatur  und  des  Dampfdruckes,  wie  dies  ja  in  den  Niede- 
rungen normal  ist;  das  Minimum  fallt  zusammen  mit  dem 
Maximum  der  Temperatur.  Die  Amplitude  der  täglichen  Varia- 
tion ist  sehr  gross:  38-57o- 

Auf  die  fast  völlige  Übereinstimmung  in  der  Frequenz  des 
Sonnenscheins  zu  Wien  und  auf  dem  Sonnblickgipfel  haben 
wir  bereits  hingewiesen.  Nach  den  Tageszeiten  zeigt  sich  jedoch 
selbst  bei  klarem  Wetter  der  bekannte  Unterschied  in  der  In- 
solation unten  und  oben.  Wien  hatte  bis  Mittag  5*9  Stunden, 
Nachmittags  5*7  Stunden  Sonnenschein;  Sonnblick  bis  Mittag 
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6-0,  nach  Mittag  5*3  Stunden,  also  Vormittags  einen  kleinen 
Überschuss  (namentlich  wenn  man  erst  von  6**  an  die  Dauer 
zählt,  5-8  gegen  5*5),  Nachmittags  bleibt  er  dagegen  fast  um 
eine  halbe  Stunde  zurück. 

Sehen  wir  uns  schliesslich  noch  den  täglichen  Gang  des 
Luftdruckes  an.  Die  Nebeneinanderstellung  der  Abweichungen 
der  Stundenmittel  vom  Tagesmittel  auf  dem  Sonnblick  und  zu 
Wien  zeigt  in  schlagender  Weise  die  Unterschiede  im  täglichen 
Gange  des  Barometers  auf  einem  hohen  Berggipfel  und  in  der 
Niederung  (im  Sommer). 

Auf  dem  Sonnblickgipfel  ist  der  tägliche  Gang  des  Baro- 
meters im  Mittel  der  10  Tage  nur  wenig  von  dem  normalen 
Gange  im  Sommer  verschieden,  es  fällt  nur  die  Kleinheit  des 
Abendmaximums  gegenüber  dem  starken  Hervortreten  des 
normal  verspäteten  Morgenmaximums  auf.  In  Wien  hatte 
während  dieser  heiteren,  heissen  Tage  der  tägliche  Gang  des 
Barometers  ganz  den  continentalen  Charakter  angenommen 
durch  die  ausserordentliche  Verstärkung  der  einmaligen  täg- 
lichen Barometerschwankung.  Das  Morgenminimum  ist  völlig 
unterdrückt,  der  Luftdruck  steigt  in  Einem  Zuge  von  dem  tiefen, 
fast  tropisch  verstärkten  Nachmittagsminimum  um  5*"  zu  dem 
Vormittagsmaximum  kurz  vor  9^  Vormittags;  die  Amplitude 
dieser  einmaligen  täglichen  Schwankung  ist  sehr  gross:  2-1  mm. 
Nur  um  Mitternacht  nähern  sich  die  Barometercurven  der 
beiden  Stationen,  sonst  gehen  sie  weit  auseinander. 

Berechnet  man  die  Constanten  der  harmonischen  Reihen, 
durch  welche  diese  Luftdruckcurven  ausgedrückt  werden 
können,  und  vergleicht  sie  mit  den  mittleren  Werthen  derselben, 
so  gelangt  man  zu  folgenden  Resultaten. 

Sonnblick  Ai  A^  a^  a^ 

I.  10  heisse  Sommertage.  .204-7       97-6  ,  0*290     0-  \bl mm 
IL  Normal  (Sommer) 181-7     110-3     0-318     0-179 

Die  Phasenzeiten  der  einmaligen  täglichen  Oscillation 
sind  in  den  10  heiteren,  heissen  Sommertagen  um  mehr  als 
1 72  Stunden  verspätet  aufgetreten,  bei  der  doppelten  täglichen 
Oscillation  beträgt  die  Verspätung  nicht  einmal  eine  halb« 
Stunde.  Die  Amplituden  der  beiden  Oscillationen  bleiben  merk- 
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würdigerweise  ein  wenig  unter  dem  normalen  Werth.  Das  ist 
vielleicht  nur  eine  in  der  Kürze  der  Beobachtungszeit  und  der 
daraus  folgenden  Unsicherheit  des  Mittels  begründete  Er- 
scheinung. Man  dürfte  wohl  mit  Recht  voraussetzen,  dass  an 
heiteren,  heissen  Tagen  das  von  dem  täglichen  Gange  der  Luft- 
temperatur abhängige  erste  Glied  verstärkt  wird.^ 


1  Das  im  Texte  constatirte  etwas  auffallende  Ergebniss  hat  mich  zu  der 
folgenden  vorläufigen  kleinen  Untersuchung  veranlasst,  welche  als  eine  Art 
Controle  betrachtet  werden  kann. 

Seit  August  1894  befindet  sich  auf  dem  Sonnblick  ein  Barograph  Richard 
grosses  Modell  (Umdrehung  der  Trommel  in  2  Tagen,  1  mm  Luftdruck  =  2  mm 
im  Barogramm),  welches  eine  viel  grössere  Genauigkeit  der  Reduction  der 
Registrirungen  ermöglicht.  Ich  habe  überdies  die  grossen  Barographen  (ein 
zweiter  befindet  sich  auf  dem  Obirgipfel)  mit  einem  Thermographen  in  der  Art 
verbinden  lassen,  dass  derselbe  continu|rlich  gleichzeitig  unter  dem  Barogramm 
die  Temperatur  innerhalb  des  gemeinsamen  die  Instrumente  umschliessenden 
Holzkastens  registrirt.  So  wird  es  möglich,  den  Einfluss  der  periodischen  Tem- 
peraturanderungen im  Barographenkasten  auf  das  den  Druck  registrircnde 
Dosensystem  gänzlich  zu  eliminiren.  Die  Temperaturcorrection  hat  sich  aller- 
dings als  sehr  klein  herausgestellt,  — 0*05/,  aber  sie  ist  doch  nicht  ganz  zu 
vernachlässigen,  selbst  im  Sommer,  wo  wenig  geheizt  wird. 

Es  wurden  die  Registrirungen  von  10  schönen,  sehr  warmen  Augusttagen 
vom  23. — 31.  sammt  dem  1.  September  1894  genommen.  Die  mittlere  Tem- 
peratur auf  dem  Sonnblick  während  dieser  10  Tage  war  497,  die  mittlere  Be- 
wölkung 4*3.  An  dessen  Fuss  in  Rauris,  1000 1«,  war  die  Temperatur  16'7, 
die  mittlere  Bewölkung  3 '2. 

Diese  10  täglichen  Registrirungen  bei  schönem,  heiterem  Wetter  gaben 
nun  folgende  Gleichungen  (^r  ===  0  für  Mittemacht) : 

Gang  des  Luftdruckes  (Millimeter) 
— 0  •  1 83  cos  x—0  •  295  sin  at-j-O  •  1 80  cos  2  x—0  •  007  sin  2  ;r .  (I) 

Gang  der  Temperatur  im  Barographenkasten  (Grade  Celsius) 
0915  cos  ;r— 1919  sin  ;v— 0^03  cos2^-hO-13  sin  2;»r. 

Multiplicirt  man  die  Coefficienten  der  letzteren  Gleichung  mit  0*05,  so 
erhält  man  den  täglichen  Gang  des  Luftdruckes,  den  die  Aneroiddosen  vermöge 
der  periodischen  Temperaturänderungen  im  Kasten  registriren  und  der  sich  auf 
den  wirklichen  Gang  des  Luftdruckes  supponirt. 

Die  Gleichung  der  Curve,  welche  bloss  in  Folge  des  Temperaturganges 
im  Kasten  von  den  registrirenden  Barometern  gezeichnet  wird,  ist  demnach : 

—0  •  008  cos  ;r-*-0  •  060  sin  x-i-O  •  002  cos  2  x^O '  007  sin  2  ;r .  (II) 
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Wien  A^  A^  a^  a^ 

I.  10  heisse  Sommertage.. 351 -4     14^6     0*770     0-361  mw 
II.  Sommermittel 354-6     136-5     0-357     0-294 

Hier  stimmen  die  Phasenzeiten  merkwürdig  gut  mitein- 
ander, sie  sind  auch  an  den  heissen,  heiteren  Tagen  ungeändert 
geblieben.  Die  Amplitude  der  einmaligen  täglichen  Oscillation 
ist  dagegen  mehr  als  doppelt  so  gross  wie  im  Mittel,  sie  hat 
eine  Grösse  erreicht,  wie  sie  sonst  im  Sommer  in  Gebirgs- 
thälern  wärmerer  Klimate  oder  in  den  Tropen  angetroffen  wird. 
Die  Amplitude  der  doppelten  täglichen  Oscillation  dagegen  ist 
fast  normal,  sie  hat  nur  eine  geringe  Verstärkung  erfahren. 

Als  Schlussergebniss  dieser  Untersuchung  über  den  täg- 
lichen Gang  der  meteorologischen  Elemente  während  heisser 
trockener  Sommerwitterung  muss  noch  einmal  hervorgehoben 
werden,  dass  die  Trockenheit  der  Morgenstunden  auf  dem 
Sonnblickgipfel  schon  vor  Sonnenaufgang  sich  bemerkbar 
macht,  also  wohl  nur  in  einer  absteigenden  Luftbewegung 
begründet  sein  kann.  Der  Gang  der  übrigen  meteorologischen 
Elemente  zeigt  keine  besonderen  Eigenthümlichkeiten. 


Man  sieht,  dass  die  einmalige  tägliche  Barometerschwankung  durch  den 
Temperaturgang  nicht  unwesentlich  gefälscht  wird,  auf  die  doppelte  tägliche 
Oscillation  hat  sie  nur  wenig  Einfluss. 

Zieht  man  diese  Gleichung  II  von  der  Gleichung  I  ab,  so  erhält  man  die 
Gleichung  der  wahren  täglichen  Barometerschwankung. 

Ich  stelle  hier  den  durch  die  Temperaturcoefficienten  der  registrirenden 
Aneroide  gestörten,  sowie  den  corrigirten  wahren  täglichen  Gang  des  Luft- 
druckes nebeneinander  : 

Gestörter  Luftdruckgang   (mit  Temperatureinfluss) 
0-347  sin(211-8-|-Ar)4-0-180sin(92-2-h2;r). 

Wahrer  corrigirter  Barometergang 
0-303  sin  (219-  l4-;t)4-0- 183  sin  (94-4-+-2Ar). 

Der  Temperatureinfluss  vergrössert  auf  dem  Sonnblickgipfel  die  Amplitude 
der  einmaligen  täglichen  Schwankung  und  lässt  die  Phasenzeiten  derselben  um 
circa  1/2  Stunde  verspätet  eintreten. 

Was  aber  endlich  das  Hauptergebniss  anbelangt,  so  gibt  auch  der  grosse 
Barograph  mit  Temperaturcorrection  keine  vergrösserte  Amplitude  der  ein- 
maligen täglichen  Barometerschwankung  während  der  10  heiteren,  heissen 
Sommertage. 
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Perioden  grosser  Trockenheit  auf  dem  Sonnblickgipfel. 

Eine  der  markantesten  Erscheinungen  im  Gange  der 
relativen  Feuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel  ist  das  oft  plötz- 
liche Eintreten  grosser  relativer  Trockenheit,  das  sich  nament- 
lich im  Winter  häufig  wiederholt.  Um  von  der  Art  des  Auf- 
tretens dieser  Erscheinungen  ein  deutlicheres  Bild  zu  geben, 


Fig.  1. 
sind   hier   drei  Fälle  nach  den  Aufzeichnungen  des  Hygro- 
graphen reproducirt  worden. 

Fig.  1  zeigt  den  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  vom 
23./24.  October  1893.  Um  Mitternacht  ist  die  relative  Feuchtig- 
keit noch  90Vo>  dann  sinkt  sie  plötzlich,  in  einer  Stunde  um 
mehr  als  407o,  ^^^  erreicht  bis  7^  Morgens  des  24.  257o- 

Am  22.  Abends  war  auf  dem  Sonnblick  ein  Barometer- 
maximum eingetreten  mit  528*5  mm,  dann  sinkt  der  Luftdruck 
bis  zum  24.  Morgens  auf  525- 1,  um  bis  zum  Abend  neuerdings 
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das  Maximum  von  528-5  zu  erreichen.  Die  Temperatur  war 
gesunken,  ist  aber  nach  Mitternacht  im  Steigen  begriffen  (von 
— 8' 7  bis  — 4*8).  Der  Himmel  heiter,  der  Wind  massiger  N 
und  NNE. 

Das  Koppe'sche  Haarhygrometer  zeigte  am  23.  Abends 
9^  967o,  am  24.  zu  den  drei  Terminbeobachtungen  (7,  2,  9) 
28,  40,  427o.  Das  24-stündige  Tagesmittel  der  Feuchtigkeit 
des  24.  October  war  377o. 


Fig.  2. 

Die  Wetterkarte  zeigt  ein  hohes  Barometermaximum  am 
22.  Morgens  über  Mitteleuropa  (770  mm),  am  23.  hat  der  Druck 
abgenommen,  es  zieht  aber  noch  ein  breites  Band  hohen  Luft- 
druckes von  NW  (wo  der  Druck  775  mm  ist)  über  Mitteleuropa 
nach  SE  hin.  Das  Minimum  liegt  im  Norden  (735).  Am  24. 
7*'a.  liegt  das  Maximum  schon  wieder  über  Mitteleuropa  mit 
770  mm,  und  zugleich  tritt  auf  dem  Sonnblick  die  extreme 
Trockenheit  und  steigende  Temperatur  ein. 
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Fig.  2  zeigt  den  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  am 
3./4.  November  1893.  Die  Luft  war  am  Vortage  mit  Feuchtig- 
keit nahezu  gesättigt.  Nach  1**  a.  tritt  plötzlich  grosse  Trocken- 
heit ein,  die  Luftfeuchtigkeit  sinkt  bis  8**  a.  unter  357o»  bleibt 
3  Stunden  bei  diesem  Trockenheitsgrad  und  steigt  dann  wieder 
etwas.  Der  Luftdruck  war  an  diesem  Tage  hoch,  es  tritt  ein 
Maximum  ein  (7^  a.  522  •  5),  die  Temperatur  steigt  rasch  von 
— 5-4  bis  aufO"*,  der  Him- 
mel ist  ganz  heiter,  mit 
etwas  Cirrus,  der  Wind 
massig  aus  NW. 

Die  Wetterkarte  des 
4.  Novembers  zeigt  ein 
Barometermaximum  in  SE 
Europa  (765  mm),  ein 
Minimum  über  Skandi- 
navien (745).  Die  Winde 
über  Mitteleuropa  sind 
stark  aus  SW,  die  Tem- 
peratur ist  namentlich  in 
Norddeutschland  für  die 
Jahreszeit  ungewöhnlich 
hoch.  —  Der  Säntis  hat 
WSW  9. 

Fig.  3  zeigt  den  Be- 
ginn einer  der  grössten 
Trockenperioden,  die  im 
Winter  1893/94  und  über- 
haupt   im    ganzen   Jahre 


Fig.  3. 


vorgekommen  sind.  Es  ging  derselben  auch  schon  am  4.  und  5. 
eine  Trockenzeit  voraus,  vom  Abend  des  5.  zum  Morgen  des  6. 
steigt  aber  die  Feuchtigkeit  wieder  bis  937o>  dann  sinkt  sie 
plötzlich  bis  10**  auf  247^  und  bis  Abends  6^  auf  IP/o,  das 
Jahresminimum.  Das  24-stündige  Tagesmittel  der  Feuchtigkeit 
von  10** a.  des  6.  bis  9^a.  des  7.  December  ist  lo^o- 

Am  3.  Abends  war  ein  Barometermaximum  auf  dem  Sonn- 
blick eingetreten  (518  •  5),  dann  fällt  das  Barometer  bis  5.  Morgens 
auf  514-4  und  steigt  dann  wieder  rasch,  um  am  6.  Mittags  aber- 
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mals  ein  Maximum  (518*5)  zu  erreichen.  Die  Temperatur,  die 
am  Vortage  bis  auf  — 16*"  gefallen  war,  steigt  am  6.  continuir- 
lich  und  erreicht  am  7.  Morgens  — 8-4;  der  Himmel  ist  vom  5. 
bis  8.  continuirlich  heiter,  der  Wind  schwach  aus  N  und  NE. 

Während  der  ganzen  Trockenperiode  liegt  hoher  Luftdruck 
über  Mitteleuropa,  speciell  am  6.  Morgens  befinden  sich  die 
Ostalpen  im  Centrum  eines  localen  Barometermaximums 
(770  mm),  auch  in  NE  und  W  liegen  Barometermaxima  bei  775, 
der  Luftdruck  ist  im  hohen  NW  und  im  S  tief.  Diese  Situation 
hält  auch  noch  mit  geringer  Variation  am  7.  December  an.  Am 
6.  Abends  und  am  7.  ist  es  zu  einer  Temperaturumkehrung 
gekommen,  der  Sonnblick  hat  — 8-4,  Salzburg  — 9*8,  Ischl 
—8  •  2,  Klagenfurt  —  1 0  •  2. 

Derart  zeigen  also  schon  diese  drei  Fälle,  dass  die  grossen 
Trockenheiten  auf  dem  Sonnblickgipfel  bei  hohem  Barometer- 
stand eintreten  und  mit  einem  Steigen  der  Temperatur  auf  dem- 
selben verbunden  sind,  während  die  Winde  eine  nördliche 
Richtung  haben  (vielleicht  eine  aus  dem  im  Norden  lagernden 
Barometerminimum  herabsinkende  Luftströmung  anzeigen). 

Um  der  Sache  noch  näher  zu  treten,  habe  ich  zunächst 
14  durch  ihr  rasches  Eintreten  besonders  stark  hervortretende 
Trockenperioden  auf  dem  Sonnblickgipfel  etwas  näher  in  Bezug 
auf  die  begleitenden  Umstände  untersucht.  Die  folgende  kleine 
Tabelle  enthält  die  Hauptergebnisse  dieser  Untersuchung  in 
knappster  Form. 

Man  ersieht  aus  dieser  kleinen  Zusammenstellung,  dass  die 
vorstehenden  14  Fälle  rasch  eintretender  grosser  Trockenheit 
fast  durchgängig  in  einem  Gebiete  hohen  Barometerstandes,  in 
der  Mitte  oder  am  Rande  eines  Barometermaximums  aufgetreten 
sind.  Bloss  2  Fälle  scheinen  eine  Ausnahme  zu  machen,  der 

26.  November  und  der  10.  December.  Am  26.  November  ist 
hoher  Druck  im  Süden  (765),  ein  tiefes  Minimum  über  Däne- 
mark (740  mm)  im  Norden.  Der  Wind  auf  dem  Sonnblick  ist 
schwacher  W,  der  Himmel  heiter,  die  Temperatur  steigend.  Am 

27.  rückt  von  W  her  rasch  ein  Maximum  gegen  den  Continent 
vor.  Vielleicht  stand  der  Sonnblick  schon  am  26.  unter  dem 
Einflüsse  desselben,  worauf  die  steigende  Temperatur  hinzu- 
deuten scheint.  Am  10.  December  hinwieder  liegen  die  Ostalpen 
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im  Gebiete  einer  nach  SW  hin  vorgestreckten  Zunge  hohen 
Barometerstandes,  der  in  NE  770  mm  erreicht.  Dieser  Fall 
bietet  also  jedenfalls  keine  Ausnahme;  der  Luftdruck  am 
Meeresniveau  ist  zwar  nicht  absolut,  aber  relativ  hoch.  So 
können  wir  also  wohl  allgemein  behaupten,  dass  die  Fälle 
grosser  Trockenheit  auf  dem  Sonnblick  inmitten  oder  am  Rande 
von  Barometermaximis  auftreten. 

XI.  Zusammenstellung  einiger  Fälle  rasch  eintreten- 
der   grosser    Trockenheit    auf    dem    Sonnblickgipfel 
nebst  den  begleitenden  Luftdruck-  und  Temperatur- 
verhältnissen. 


Datum 


Relative  i 
Feuchtigkeit 
Proc. 


Beginn     Min. 


Entsprechend 


Luftdruck 


Meeres- 
niveau 
700-h 


Sonnblick 
500-h 


Temperatur 


October 
28.  Mn.— 24.  S-a. 
28.  4^a.— l^p. 

November 
4.  l'-a.— lO^a. 
21.  9''p.-22.  a-'a. 
26.  4''a.— ICa. 
^8.  4^a.— 9^a. 

December 

6.  6^a.— 3^p. 
10.  S'-p.— U'-p. 
15.  8"  p.— IG.  l^a. 
IG.  8^  p.— 17.  2^  a. 
24.  8"  p.— 25.  8"  a. 
2G.  3^a.— y^a. 

Jänner  1894 
21.  5^  p.— 22.  2"  a. 

Februar  1894 

7.  2''a.— U^a. 

Mittel 


90 
88 


93 
90 
70 
90 


93 
95 
90 
99 
70 
90 


96 

89 
89 


26 
29 


35 
31 
35 
27 


11 
22 
27 
40 
30 
38 


41 

37 
31 


73 
68 


64 
70 
61 
77 


71 
62 
81 
78 
71 
72 


68 

73 
771 


25-4 
18-5 


22-2 
19-1 
14-3 
21-0 


16' 
15' 
27" 
29' 
22' 
20- 


18-9 

24-7 
21-1 


25-5 
21-6 


22-9 
20-0 
14-3 
23-2 


17-5 
17-0 
28-6 
29-6 
21-6 
19-2 


19-3 

25-1 
21-8 


-  8-1 
-12-5 


■  6-0 
-14-8 
-13-2 
-14-4 


-15-2 
-10-2 
-12-3 
-  6-6 
-10-8 
-15-3 


-12-2 

-  9-7 
-11-5 


6-8 
9-0 


-  0-8 
-10-7 

-  9-0 

-  9-7 


-10-9 

-  7-6 

-  9-0 

-  5-0 

-  9-0 
-15-4 


-  11-6 

-  6-6 

-  8-7 


1  Unter  Beginn  und  Minimum  stehen  die  den  linkerhand  angegebenen 
Stunden  entsprechenden  Grade  der  relativen  Feuchtigkeit. 
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Wie  man  aus  den  Columnen  5  und  6  der  Tabelle  XI 
sieht,  ist  der  Barometerstand  auf  dem  Sonnblick  während 
der  raschen  Abnahme  der  relativen  Feuchtigkeit  im  Steigen 
begriffen,  desgleichen  die  Temperatur.  Die  erste  der  Luft- 
druckangaben für  den  Sonnblick  bezieht  sich  auf  den  Beginn 
des  Sinkens  der  Feuchtigkeit,  die  zweite  entspricht  dem  Höhe- 
punkt der  Trockenheit,  correspondirend  mit  den  links  stehenden 
Angaben  der  relativen  Feuchtigkeit.  Dasselbe  gilt  von  den 
beiden  Columnen  der  Temperatur,  so  dass  man  also  im 
Mittel  hat: 

Beginn  der  Trockenperiode  897o  ^^*  ^^1  •  1mm  und  — 11°5  C. 
Höhepunkt  der         »  31        >    521-8  »     —8-7 

Der  mittlere  Luftdruck  im  Meeresniveau  für  die  Trocken- 
zeit ist  rund  771  mm. 

Die  Abweichung  des  Luftdruckes  von  den  normalen 
Werthen  auf  dem  Sonnblick  ist  circa  -f-4'5  mm,  jene  der  Tem- 
peratur -f-2^0.  Also  auch  auf  dem  Sonnblick  selbst  treten  die 
Trockenperioden  bei  hohem  Luftdruck  und  hoher  Temperatur 
ein.  Die  relative  Feuchtigkeit  sinkt  dabei  in  einigen  Stunden 
(7  im  Mittel)  um  587o. 

Die  anderen  begleitenden  Witterungserscheinungen  können 
so  charakterisirt  werden:  Die  Windrichtung  war  in  11  Fällen 
(von  14)  nördlich,  meist  stark,  1-mal  S  bis  SW,  1-mal  E, 
Imal  W,  der  Himmel  heiter  oder  in  Ausheiterung  begriffen.  Die 
Durchsicht  der  Windautogramme  ergab  nichts  Bemerkens- 
werthes;  es  ist  nur  zu  bemerken,  dass  der  Wind  um  die  Zeit 
des  Eintretens  der  Trockenheit  häufig  auffrischt  und  an  Stärke 
zunimmt;  jedoch  nicht  immer.  Eine  bestimmte  Drehung  der 
Windfahne,  wie  sie  unten  in  der  Niederung  uns  zumeist  eine 
Änderung  der  Feuchtigkeit  bringt,  konnte  ich  nicht  bemerken. 
Ich  möchte  annehmen,  dass  es  nicht  so  sehr  die  Änderung 
der  Windrichtung,  sondern  eine  nach  abwärts  gerichtete  Com- 
ponente  derselben  ist,  welche  den  Berggipfeln  Trockenheit 
bringt,  oder  das  Zuströmen  von  Luft,  die  aus  einem  Barometer- 
minimum stammt  und  in  den  Gebieten  hohen  Luftdruckes 
herabkommt.  Könnte  ein  Fachmann  selbst  die  Vorgänge  beob- 
achten, welche  den  Eintritt  grosser  Trockenheit  auf  dem  Sonn- 
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blickgipfel  begleiteten,  so  dürfte  es  demselben  wohl  leichter 
werden,  die  in  causaler  Beziehung  wichtigen  Erscheinungen 
herauszufinden  und  deren  Zusammenhang  zu  constatiren. 

Ich  habe  femer  für  die  angeführten  14  Fälle  die  Stunden- 
mittel der  relativen  Feuchtigkeit,  des  Luftdruckes  und  der 
Temperatur  ausgeschrieben,  und  zwar  für  die  Stunde  unmittel- 
bar vor  dem  Eintritt  der  Trockenheit  und  für  die  darauffolgenden 
7  Stunden.  Diese  14  Daten  für  jede  Stunde  und  jedes  Element 
wurden  dann  zu  einem  Mittel  vereinigt.  Man  erhält  auf  diese 
Weise  die  folgenden  Zahlenreihen. 

Gang    der    relativen   Feuchtigkeit,    der    Temperatur 
und  des   Luftdruckes   beim    Eintritt   einer  Trocken- 
periode. 

Stunde 
2  3  4  5  6  7 

50         43         38         36         36         38       % 
1-05     0-95     0-86     0-84     0-86     0'92mm 
-10-5  —9-9  —9-6  —9-2  —8*9  -8-8  *»C. 
21-2     21-3     21-4     21-6     21-7     21-8   mm 

Zur  Bildung  dieser  Mittel  sind  unbekümmert  um  die 
Tageszeit  die  dem  Eintritte  der  Trockenheit  unmittelbar  vor- 
ausgehende Registrirung  und  die  dann  darauffolgenden  Regi- 
strirungen  von  7  Stunden  nebeneinander  und  die  14  Fälle  unter- 
einander geschrieben  worden.  Da  diese  Fälle  einer  Jahreszeit 
entnommen  worden  sind,  wo  der  periodische  tägliche  Gang  der 
Temperatur  ganz  unbedeutend  ist,  so  kann  man  die  Folge  der 
obigen  Zahlen  als  vom  täglichen  Gange  unabhängig  ansehen. 
Es  fallt  auch  der  Beginn  der  Trockenheit  fast  auf  alle  Tages- 
zeiten.^ 

Die  relative  Feuchtigkeit  fällt  erst  in  raschem  Tempo,  dann 
langsamer,  in  5  Stunden  im  Mittel  um  477o-  Zugleich  steigt  die 
Temperatur  und  der  Luftdruck.  Die  relative  Feuchtigkeit  sinkt 
aber  nicht  etwa  bloss  in  Folge  der  zunehmenden  Temperatur 

»  Mittemacht,  l^a.,  2^a.,  3'a.,  4''a.  (3-mal),  6'a.,  3^p.,  5'p.,  8^p.  (3-mal), 
9^p.  Die  frühesten  Morgen-  und  späten  Abendstunden  sind  allerdings  am 
häufigsten  vertreten. 

Sitzb.  d.  mathero.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  26 


0             1 

Relative  Feuchtigkeit 

83           64 

Dampfdruck 

1-63       1-29 

Temperatur - 

-11-5  —11-1 

Luftdruck  500  ww-h 

21-1       21-1 
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bei  constant  bleibendem  Dampfdruck,  es  nimmt  gleichzeitig 
auch  die  absolute  Feuchtigkeit  ab,  d.  h.  es  ist  wasserdampf- 
ärmere  Luft  zugeführt  worden.  Es  bleibt  kaum  ein  Zweifel 
übrig,  dass  dieselbe  aus  grösserer  Höhe  herabgesunken  ist, 
denn  selbst  bei  horizontal  wehenden  Winden  steigt  die  Feuchtig- 
keit auf  den  Berggipfeln,  weil  dabei  immer  Luft  an  den  Berg- 
hängen aufsteigt,  welche  dampfreicher  ist.  Dagegen  hat  in 
unseren  Fällen  der  Dampfdruck  bis  auf  die  Hälfte  seines 
ursprünglichen  Werthes  abgenommen.  Luft  mit  einem  Dampf- 
druck von  0-84  mm  wäre  erst  bei  — 22**  C.  gesättigt,^  also  bei 
einer  um  circa  13°  niedrigeren  Temperatur  als  der  herrschenden. 
Wäre  die  schon  vor  dem  Eintritt  der  Trockenheit  vorhandene 
Luft  bloss  von  — 11-5  auf  — 8-9  erwärmt  worden,  so  hätte  die 
relative  Feuchtigkeit  bloss  auf  68  7o  herabsinken  können, 
während  sie  in  Wirklichkeit  bis  auf  367o  abgenommen  hat. 

Vom  6.  zum  7.  December  1893,  wo  das  Tagesmittel  der 
relativen  Feuchtigkeit  157o  war,  betrug  der  Dampfdruck  (Tages- 
mittel der  Temperatur  — 10-2)  bloss  0*32  mm.  Die  Luft  wäre 
erst  bei  einer  Temperatur  von  circa  — 33**  mit  Dampf  gesättigt 
gewesen,  kann  also  aus  einer  Höhe  von  mindestens  relativ 
2300  m,  absolut  5400  m  gekommen  sein. 

Da  der  tägliche  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  auf  dem 
Sonnblickgipfel  eigentlich  nur  von  jener  Minderzahl  von  Tagen 
bestimmt  wird,  an  denen  grössere  Trockenheit  eintritt,  während 
an  der  weitaus  überwiegenden  Mehrzahl  der  Tage  die  Luft  den 
ganzen  Tag  über  fast  gleichmässig  mit  Feuchtigkeit  gesättigt 
bleibt,  so  schien  es  mir  nöthig,  den  täglichen  Gang  der  Feuchtig- 
keit an  trockenen  Tagen  separat  zu  berechnen  und  damit  die 
eigentlich  dem  mittleren  täglichen  Gange  zu  Grunde  liegende 
Erscheinung  von  den  sie  abschwächenden  Einflüssen  befreit 
zu  Tage  treten  zu  lassen. 

Zu  diesem  Zwecke  wurden  aus  den  13-monatlichen  Regi- 
stririmgen  (September  1893  bis  inclusive  September  1894)  jene 
Tage  herausgesucht,  an  welchen  die  Feuchtigkeit  wenigstens 
einmal  auf  oder  unter  50Vo  herabgesunken  ist.   Solche  Tage 


1  Ich  habe  hier  überall  die  vonJuhlin  für  Wasserdampf  unter  dem 
Gefrierpunkt  angegebenen  Spannungen  eingesetzt. 
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gab  es  im  December  13,  im  Jänner  9,  im  Februar  10  (Winter- 
summe 32),  im  März  7,  im  April  2,  im  Mai  1,  im  Juni  keinen, 
im  Juli  1,  im  August  3,  im  September  1893  deren  3,  im  Sep- 
tember 1894  auch  3,^  im  October  7,  im  November  5.  Wir  haben 
somit  nach  Jahreszeiten  trockene  Tage:  Winter  32,  Frühling  10, 
Sommer  4,  Herbst  15.  Die  trockenen  Tage  gehören  also  der 
Mehrzahl  dem  Winter  an,  im  Sommer  sind  sie  äusserst  selten. 
Nimmt  man  auf  die  Zahl  der  Tage*  Rücksicht,  so  ist  die  Wahr- 
scheinlichkeit eines  trockenen  Tages  im  Winter  0*37,  im  Früh- 
linge 0-11,  im  Sommer  kaum  0*05,  im  Herbste  aber  wieder 
etwas  über  0-16. 

In  diesen  Zahlen  sprechen  sich  in  ganz  charakteristischer 
Weise  die  Feuchtigkeitsverhältnisse  hoher  Alpengipfel  aus. 

Um  gute  Mittel  bilden  zu  können,  mussten  diese  Tage 
anders  als  nach  den  vier  Jahreszeiten  gruppirt  werden.  Es 
wurden  December,  Jänner,  Februar  in  ein  Wintermittel  zu- 
sammengefasst,  October,  November,  März  und  April  in  ein 
Mittel  für  Herbst  und  Frühling,  dann  Mai,  Juni,  Juli,  August, 
September  in  ein  Mittel  für  die  sommerliche  Jahreszeit.  Dieses 
letztere  Mittel  besteht  allerdings  fast  nur  aus  September-  und 
Augusttagen. 

Es  wurden  ferner  auch  die  correspondirenden  Daten  für 
Temperatur  und  Luftdruck  ausgeschrieben  und  in  ganz  gleicher 
Weise  zu  Mittelwerthen  vereinigt.  Jedes  Stundenmittel  der 
Temperatur  und  des  Luftdruckes  entspricht  also  genau  dem 
gleichzeitigen  Feuchtigkeitsmittel.  Auf  diese  Weise  ist  die 
folgende  Tabelle  XII  entstanden. 

Der  tägliche  Gang  der  relativen  F'euchtigkeit  an  trockenen 
Tagen  unterscheidet  sich  fast  nur  durch  die  viel  grösseren 
Amplituden  von  jenem,  wie  er  im  Mittel  der  Jahreszeiten  auf 
Tabelle  III  zu  finden  ist  Im  Winter  ist  das  nächtliche  Minimum 
das  Hauptminimum,  das  Maximum  tritt  zwischen  2**  und  3** 
Nachmittags  ein.  Ein  zweites  secundäres  Minimum  tritt  um  10*" 
Vormittags  ein.   Im  Frühling  und  Sommer  fallt  das  Minimum 


>  Den  21.  September  nicht  mitgenommen,  weil  die  Trockenheit  bloss  zwei 
Stunden  anhielt. 

*  Von  denen  Registrirungen  vorliegen. 

26* 
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auf  8**  Vormittags,  das  Maximum  auf  8**  Abends.  Die  Amplitude 
der  täglichen  Variation  ist  dann  sehr  gross,  fast  17Vo>  während 
sie  im  allgemeinen  Mittel  auch  in  diesen  Jahreszeiten  wenig 
über  5Vo  beträgt.  Die  Eintrittszeiten  der  täglichen  Extreme 
sind  wenig  verschieden  von  jenen  im  Mittel  aller  Tage.  Das 
Maximum  tritt  allerdings  schon  um  S^'p.  ein,  während  dasselbe 
im  Mittel  aller  Tage  erst  zwischen  9**  und  ll**p.  sich  einstellt. 
Die  Nachtstunden  und  namentlich  die  Morgenstunden  sind 
trockener  als  im  allgemeinen  Mittel. 

Die  folgenden  Gleichungen  stellen  den  täglichen  Gang  der 
relativen  Feuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel  an  sehr  trockenen 
Tagen  dar. 

Winter  (32  Tage): 

49-28-4-1 -02  sin(242-7-4-;r)+l-46sin(323-9+2Ar). 

Frühling  und  Herbst  (21  Tage): 
54-96-f-6-92  sin  (152-3-4- ;r)-4-l -20  sin  (274-4+2Ar). 

Sommer  (11  Tage): 
55-89-4-6-93  sin  (139-9+;»r)-4-2-22  sin  (324-9-4-2;r). 

Im  Mittel  von  64  Tagen:^ 
52-29+3-77  sin  (158*  l-4-Ar)-4-l -27  sin  (305 -7  +  2 ;ir). 

Mittelst  dieser  Formeln  sind  die  Zahlenwerthe  der  Ta- 
belle XIII  berechnet  worden,  sowohl  in  Form  von  absoluten 
Werthen,  wie  auch  in  Form  der  Abweichungen  der  Stunden- 
mittel vom  Tagesmittel. 

Am  Rande  der  Tabelle  XIII,  letzte  Columne  rechts,  ist  der 
durchschnittliche  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  im  Jahres- 
mittel überhaupt  wiederholt  aus  Tabelle  III  zum  bequemen 
Vergleiche  mit  dem  mittleren  Gange  an  trockenen  Tagen. 


1  Das  Mittel  der  obigen  drei  Gleichungen  ohne  Rücksicht  auf  die  Ver- 
schiedenheit der  Anzahl  der  Tage,  aber  natürlich  aus  den  Pi,  qi  und  Pi.  q^ 
gerechnet,  ist  davon  wenig  verschieden: 

4-56  sin  (150-0-+-.t)4-r51  sin  (312-9-1-2;*). 
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Der  Eintritt  des  Minimums  ist  in  beiden  Zahlenreihen  der 
gleiche,  er  fällt  zwischen  9**  und  10**  Vormittags,  das  Maximum 
jedoch  tritt  an  trockenen  Tagen  schon  um  6**  Abends  ein,  im 
allgemeinen  Mittel  aber  erst  um  10**  Abends.  Nach  10**  wird 
die  Luft  an  trockenen  Tagen  auch  relativ  zum  Tagesmittel 
trockener,  als  im  allgemeinen  Mittel.  An  trockenen  Tagen  sinkt 
die  Feuchtigkeit  schon  um  l**a.  unter  das  Tagesmittel,  im  all- 
gemeinen Durchschnitt  erst  um  5**a.  Die  mittlere  Abweichung 
der  Nachtstunden  von  Mitternacht  bis  inclusive  6**a.  ist  an 
trockenen  Tagen  — 0*97o>  i"^  allgemeinen  Mittel  +0-47o-  Di^ 
trockenen  Tage  sind  aber  zugleich  die  heiteren  Tage  gegen- 
über dem  allgemeinen  Mittel.  An  heiteren  Tagen  sind  demnach 
die  Nachtstunden  auch  relativ  (gegenüber  dem  Tagesmittel) 
trockener  als  durchschnittlich.  Es  ist  dies  offenbar  eine  Wir- 
kung der  absteigenden  Bewegung  der  Luft,  welche  in  heiteren 
Nächten  in  Folge  der  Wärmeausstrahlung  am  meisten  gefördert 
wird.  Man  sieht,  dass  die  Wirkung  der  nächtlichen  Abkühlung 
des  Berggipfels,  welche  die  relative  Feuchtigkeit  der  Luft  auf 
demselben  vergrössern  muss,  zurücktritt  gegen  die  Wirkung 
der  durch  diese  Abkühlung  eingeleiteten  niedersinkenden  Luft- 
bewegung. 

Vergleichen  wir  noch  den  täglichen  Gang  der  relativen 
Feuchtigkeit  an  trockenen  Tagen  und  im  allgemeinen  Mittel 
mit  Hilfe  der  Constanten  der  harmonischen  Reihen. 

Trockene  Tage  Winter 242  •  7 

Allgemeines  Mittel  Winter  ...   271-5 

Hier  ist  der  Unterschied  beträchtlich,  abgesehen  von  den 
viel  grösseren  Amplituden  an  trockenen  Tagen.  Die  Differenz 
der  Winkelconstanten  A^  um  nahe  30*  bedeutet  eine  Ver- 
spätung des  Eintrittes  der  Extreme  an  trockenen  Tagen  um 
2  Stunden,  beim  zweiten  Gliede  beträgt  die  Verspätung  sogar 
nahe  3  Stunden. 

Ax 

Trockene  Tage  Sommer 139*9 

Allgemeines  Mittel  Sommer. .  .    134-6 


A^  , 

"1 

"» 

323-9 

102 

1-46 

47-4 

0-58 

0-34 

A^ 

"1 

"i 

324-9 

6-93 

2-22 

50  4 

2-11 

0-45 

305-7 

3-77 

1   27 

16-7 

2-00 

0-21 
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Hier  unterscheidet  sich  das  erste  Glied  nur  durch  die 
grössere  Amplitude,  die  mehr  als  dreimal  grösser  ist.  Das 
zweite  Glied  zeigt  für  trockene  Tage  die  gleiche  Verspätung 
des  Eintrittes  der  Extreme,  wie  im  Winter  (um  nahezu 
3  Stunden).  Die  Amplitude  dieses  Gliedes  ist  nahezu  fünfmal 
grösser  an  trockenen  Tagen  gegenüber  dem  allgemeinen 
Mittel. 

Trockene  Tage  Mittel '.    158-1 

Allgemeines  Mittel 126*5 

Hier  zeigt  das  erste  Glied  eine  Acceleration  der  Phasen- 
zeiten an  trockenen  Tagen  um  2  Stunden,  das  zweite  Glied  ein 
Zurückbleiben  um  mehr  als  2  Stunden,  aber  der  Einfluss 
dieses  Gliedes  ist  gering  im  allgemeinen  Mittel.  Die  Phasen- 
zeiten der  doppelten  täglichen  Oscillation  der  relativen  Feuchtig- 
keit bleiben,  wie  man  sieht,  in  allen  Jahreszeiten  gegen  jene 
im  allgemeinen  Mittel  zurück.  Besonders  bemerkenswerthe 
Ergebnisse  hat  aber  dieser  Vergleich  der  Gleichungen  nicht 
geliefert. 

In  einer  letzten  Tabelle  XIV  findet  man  den  correspon- 
direnden  täglichen  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit,  der  Tem- 
peratur und  des  Luftdruckes  im  Mittel  aller  64  trockenen  Tage 
zum  bequemen  Vergleich  nebeneinandergestellt,  und  zwar 
sowohl  die  Stundenwerthe  der  genannten  Elemente  selbst,  als 
auch  die  Abweichungen  derselben  vom  Tagesmittel. 

Auf  Grund  dieser  Tabelle  habe  ich  versucht,  den  täglichen 
Gang  der  relativen  Feuchtigkeit  mit  jenem  des  Luftdruckes  zu 
vergleichen,  da  man  doch  die  Ansicht  nicht  von  vorneherein 
gänzlich  abweisen  kann,  dass  eine  Beziehung  zwischen  den 
beiden  Elementen  im  täglichen  Gange  bestehen  könnte.  An 
trockenen  Tagen  mit  ihrer  stark  ausgeprägten  täglichen  Periode 
der  Feuchtigkeit  könnte  wohl  eine  derartige  Beziehung  am 
ersten  zu  Tage  treten.  Da  der  Gang  der  relativen  Feuchtigkeit 
von  aufsteigenden  und  niedersinkenden  Luftbewegungen  stark 
beeinflusst  wird,  so  könnte  auch  der  tägliche  Gang  des  Baro- 
meters zu  denselben  einige  Beziehungen  aufweisen.  Man 
könnte  vermuthen,  dass  bei  steigendem  Barometer  in  der  tag- 
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liehen  Periode  eine  Abnahme  der  relativen  Feuchtigkeit  sich 
bemerkbar  macht,  bei  sinkendem  Barometer  eine  Zunahme. 
Sehen  wir  zu,  ob  sich  etwas  Derartiges  zu  erkennen  gibt. 

XIV.    Sonnblickgipfel.    Täglicher  Gang   der  meteoro- 
logischen  Elemente   an    trockenen  Tagen    im  Mittel 
aller  Fälle  (64  Tage). 
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Während  der  13  Tagesstunden,  während  welcher  der  Luft- 
druck durchschnittlich  0*12  mm  über  dem  Mittel  sich  hält,  ist 
die  Feuchtigkeit  kaum  0*27o  über  dem  Mittel;  während  der 
11  Stunden,  während  welcher  der  Luftdruck  im  Mtttel  0'13  mm 
unter  dem  Mittel  ist,  sinkt  die  relative  Feuchtigkeit  circa 
0*37o  unter  das  Mittel.  Ein  Einfluss  der  täglichen  Periode  des 
Luftdruckes  auf  die  relative  Feuchtigkeit  ist  demnach  nicht 
wahrscheinlich,  da  die  kleinen  Änderungen  der  letzteren  im 
entgegengesetzten  Sinne  auftreten,  als  man  erwarten  müsste, 
wenn  ein  Einfluss  des  Luftdruckes  bestehen  würde. 

Der  Einfluss  der  täglichen  Periode  der  Temperatur  ist 
dagegen  deutlich  ausgesprochen.  Während  der  Zeit,  wo  die 
Temperatur  unter  dem  Tagesmittel  sich  hält,  von  9**  Abends 
bis  8^  Morgens  (mittlere  Abweichung  — 0*5),  bleibt  auch  die 
Feuchtigkeit  unter  dem  Tagesmittel  (im  Mittel  um  0-77o)-  Von 
9^a.  bis  8**p.  dagegen,  wo  die  Temperatur  im  Mittel  um  einen 
halben  Grad  über  dem  Tagesmittel  sich  hält,  ist  auch  die 
relative  Feuchtigkeit  über  dem  Mittel,  und  zwar  um  0-67o- 
Während  der  6  trockensten  Tagesstunden  von  ö^'a.  bis  11  ^a. 
(Abweichung  — 3-77o)  ist  die  Temperatur  0^2  unter  dem 
Mittel;  während  der  6  feuchtesten  Tagesstunden  von  4*"  bis  9*" 
Abends  (Abweichung  +3-970)  erhebt  sich  die  Temperatur  um 
0°4  über  das  Tagesmittel. 

Dem  mittleren  täglichen  Gange  der  relativen  Feuchtigkeit, 
der  Temperatur  und  des  Luftdruckes  an  trockenen  Tagen  auf 
dem  Sonnblickgipfel  entsprechen  folgende  Gleichungen : 

Relative  Feuchtigkeit 
52-3   +3-77    sin(158-l4-.r)+1-27    sin  (305 -7 4- 2a;). 

Temperatur 
-6-8   +0-78    sin(222-4+Ar)+0-14    sin  (  33-7+2^;). 

Luftdruck 
521  •96+0- 140  sin  (147-0+,v)+0- 169  sin  (107-94-2^;). 

X  -=0  für  Mitternacht,  wie  in  allen  Gleichungen  für  den 
täglichen  Gang  in  dieser  Abhandlung. 

Der  tägliche  Gang  der  Temperatur  bietet  nichts  Bemerkens- 
werthes.  Die  mittlere  Temperatur  selbst  hält  sich  an  trockenen 
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Tagen  über  dem  Mittel,  mittlere  Abweichung  circa  4-2*5, 
ebenso  der  Luftdruck,  mittlere  Abweichung  -{-4*0 mm.  Die 
trockenen  Tage  auf  dem  Sonnblickgipfel  treten  demnach  ein 
bei  hohem  Barometerstande  und  hoher  Temperatur,  sie  sind 
Begleiterscheinungen  der  Barometermaxima. 

Vergleichen  wir  schliesslich  noch  den  täglichen  Gang  des 
Luftdruckes  an  trockenen  Tagen  mit  dem  mittleren  Gange  des- 
selben überhaupt.  Dieser  in  Vergleich  gezogene  allgemeine 
mittlere  Gang  wurde  dadurch  erhalten,  dass  den  Constanten 
des  normalen  täglichen  Ganges  im  Winter  (mit  32  trockenen 
Tagen)  das  dreifache  Gewicht,  jener  des  Frühlings  und  Herbstes 
(mit  21  trockenen  Tagen)  das  doppelte  und  jener  des  Sommers 
(mit  bloss  1 1  trockenen  Tagen)  das  einfache  Gewicht  gegeben 
wurde.  Man  erhält  dann: 

Täglicher  Gang  des  Barometers  an  trockenen  Tagen 
0-140  sin  (147-0-i-;r)-h0- 169  sin  (107-9-h2;ir). 

Täglicher  Gang  im  allgemeinen  Mittel  (normaler  Gang) 
0-191  sin(169-2-f-;tr)-+-0-156  sin  (111  •4-h2;ir). 

Die  Phasenzeiten  der  einmaligen  täglichen  Oscillation  des 
Barometers  treten  an  trockenen  Tagen  um  circa  P/e  Stunden 
später  ein  und  die  Amplitude  ist  wesentlich  kleiner.  Das  zweite 
Glied,  die  doppelte  tägliche  Oscillation,  ist  an  trockenen  Tagen 
fast  ganz  normal,  nur  ist  die  Amplitude  etwas  (aber  innerhalb 
der  Fehlergrenzen)  grösser.  Bemerkenswerth  und  mit  dem  Er- 
gebniss  auf  S.  382  übereinstimmend  ist  es,  dass  auch  hier  die 
Amplitude  der  einmaligen  täglichen  Barometerschwankung 
kleiner  gefunden  wird,  obgleich  die  trockenen  Tage  sehr  warme 
Tage  sind.  Man  hätte,  wie  schon  bemerkt,  das  Umgekehrte 
erwarten  mögen.  Während  in  den  Thälern  und  Niederungen 
die  Amplitude  der  einmaligen  täglichen  Barometerschwankung 
an  warmen  Tagen  grösser  ist  als  im  Mittel,  scheint  hiernach  in 
Sonnblickhöhe  diese  Amplitude  eher  kleiner  zu  sein.  Dieses 
vielleicht  doch  zufällige  Ergebniss  wäre  aber  erst  zu  constatiren 
und  dann  näher  zu  untersuchen. 
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XL  SITZUNG  VOM  25.  APRIL  1895. 


Herr  Vicepräsident  der  Akademie,  Prof.  E.  Suess,  führt 
den  Vorsitz. 

Der  Vorsitzende  gibt  Nachricht  von  dem  Verluste  zweier 
correspondirender  Mitglieder  dieser  Classe  im  Auslande,  und 
zwar  des  Herrn  Prof.  J.  D.  Dana,  dessen  Ableben  am  14.  April  l.J. 
in  New  Haven,  und  des  Herrn  Geheimrathes  Prof.  Dr.  Carl 
Ludwig,  dessen  Ableben  am  24.  April  l.J.  zu  Leipzig  erfolgte. 

Die  anwesenden  Mitglieder  erheben  sich  zum  Zeichen  des 
Beileides  über  diese  Verluste  von  ihren  Sitzen. 

Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  I  und  II  (Jänner  und 
Februar  1895),  Abtheilung  II.  b.  des  104.  Bandes  der  Sitzungs- 
berichte, ferner  das  Heft  III  (März  1895)  des  16.  Bandes  der 
Monatshefte  für  Chemie  vor. 

Das  k.  u.  k.  Ministerium  des  Äussern  übermittelt  als 
Fortsetzung  des  Werkes:  »Voyage  of  H.  M.  S.  Challenger 
1873—1876«  die  eben  erschienenen  Schlussbände  I  und  II: 
»A  Summary  of  the  Scientific  Results«. 

Herr  Prof.  Dr.  R.  v.  Lendenfeld  in  Czernowitz  spricht 
den  Dank  aus  für  die  ihm  von  der  kaiserl.  Akademie  zum  Ab- 
schlüsse seiner  Arbeiten:  »Monographie  der  adriatischen 
Spongien«  gewährte  Subvention. 

Das  c.  M.  Herr  Regierungsrath  Prof.  C.  Freiherr  v.  Ettings- 
hausen  in  Graz  übersendet  eine  Abhandlung,  betitelt:  »Bei- 
träge zur  Morphologie  der  Eichenblätter  auf  phyto- 
paläontologischer  Grundlage«. 
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Der  Secretär  legt  folgende  eingesendete  Abhandlungen 
vor: 

1.  »Aktinische  Wärmetheorie  und  Elektrolyse«,  von 
Herrn  P.  C.  Puschl,  Stifts-Capitular  in  Seitenstetten. 

2.  »Zur  synthetischen  Theorie  der  Kreis-  und  Kugel- 
systeme*, von  Prof.  Otto  Rupp  an  der  k.  k.  technischen 
Hochschule  in  Brunn. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Director  A.  Kerner  Ritter  v.  Mari- 
laun  überreicht  eine  Abhandlung  von  Prof.  Dr.  J.  Steiner  in 
Wien,  betitelt:  »Ein  Beitrag  zur  Flechtenfauna  der 
Sahara*. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Lang  überreicht  eine 
Mittheilung  von  Dr.  Victor  Schumann  in  Leipzig:  »Zur  Photo- 
graphie der  Lichtstrahlen  kleinster  Wellenlängen. 
Vom  Luftspectrum  jenseits  185-2  |X|i.« 

Schliesslich  überreicht  der  Vorsitzende  eine  Abhandlung 
von  Prof.  Ch.  Deperet  in  Lyon:  »Über  die  Fauna  von  mio- 
cänen  Wirbelthieren  aus  der  ersten  Mediterranstufe 
von  Eggenburg*. 

Selbständige  Werke   oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Voyage  of  H.  M.  S.  Challenger  1873—1876.  A  Summary 
of  the  Scientific  Results.  Published  by  Order  of  Her 
Majesty's  Government.  Part  I  and  II  (with  Appendices). 
London,  1895;  4<». 


Die  Sitzungsbericlile  der  mathem.-naturw.  Classe 
erscheinen  vom  Jahre  1888  (Band  XCVII)  an  in  folgenden 
vier  gesonderten  Abtheilungen,  welche  auch  einzeln  bezogen 
werden  können: 

Abtheilung  L  Enthält  die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mineralogie,  Krystallographie,  Botanik,  Physio- 
logie der  Pflanzen,  Zoologie,  Paläontologie,  Geo- 
logie, Physischen  Geographie  und  Reisen. 

Abtheilung  IL  a.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mathematik,  Astronomie,  Physik,  Meteorologie 
und  Mechanik. 

Abt  heil  ung  IL  b.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Chemie. 

Abtheilung  IIL  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Anatomie  und  Physiologie  des  Menschen  und  der 
Thiere^  sowie  aus  jenem  der  theoretischen  Medicin. 

Dem  Berichte  über  jede  Sitzung  geht  eine  Übersicht  aller 
in  derselben  vorgelegten  Manuscripte  ^^omn. 

Von  jenen  in  den  Sitzungsberichten  enthaltenen  Abhand- 
lungen, zu  deren  Titel  im  inhaltsverzaichniss  ein  Preis  beigesetzt 
ist*  kommen  Separatabdrücke  in  den  Buchhandel  und  können 
durch  die  akademische  Buchhandlung  F.  Tempsky  (Wien, 
IX.,Wasagasse  12)  zu  dem  angegebenen  Preise  bezogen  werden. 

Die  dem  Gebiete  der  Chemie  und  verwandter  Theüe  anderer 
Wissenschaften  angehörigen  Abhandlungen  werden  auch  in  be- 
sonderen Heften  unter  dem  Titel:  »»Monatshefte  für  Chemie 
und  verwandte  Theile  anderer  Wissenschaften*  heraus- 
gegeben. Der  Pränumerationspreis  für  einen  Jahrgang  dieser 
Mofiaishefte  beträgt  5  fl.  oder  10  Mark, 

Der  akademische  Anzeiger,  welcher  nur  Original-Auszüge, 
oder,  wo  diese  fehlen,  die  Titel  der  vorgelegten  Abhandlungen 
enthält,  wird,  wie  bisher,  acht  Tage  nach  jeder  Sitzung  aus- 
gegeben. Der  Preis  des  Jahrganges  ist  l  fl.  50  kn  oder  3  Mark, 
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XII.  SITZUNG  VOM  9.  MAI  1895. 


Der  siebenbürgische  Verein  für  Naturwissen- 
schaften in  Hermannstadt  ladet  die  kaiserliche  Akademie  zur 
Theilnahme  an  der  am  12.  d.  M.  stattfindenden  Eröffnungsfeier 
seines  neuen  Museumgebäudes  ein. 

Herr  Prof.  Dr.  L.  Weinek,  Director  der  k.  k.  Sternwarte 
in  Prag,  übermittelt  weitere  Fortsetzungen  seiner  neuesten 
Mondarbeiten. 

Der  Secretär  legt  eine  Abhandlung  von  Prof  Karl 
Zulkowski  an  der  k.  k.  deutschen  technischen  Hochschule 
in  Prag  vor,  betitelt:  »Zur  Chemie  des  Corallins  und 
Fuchsins«. 

Femer  legt  der  Secretär  ein  versiegeltes  Schreiben  behufs 
Wahrung  der  Priorität  von  Herrn  Franz  Pabisch  in  Wien  vor, 
welches  die  Aufschrift  führt:  »Neuer  Flugapparat  mittelst 
Explosionsturbine«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
Abhandlung  von  Dr.  Victor  Kuli  seh  in  Wien:  »Zur  Kennt- 
niss  der  Condensationsvorgänge  zwischen  o-Toluidin 
und  a-Diketonen,  sowie  a-Ketonsäureestern«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  A.  Kerner  v.  Marilaun  über- 
reicht eine  Abhandlung  von  Dr.  Karl  Fritsch,  Privatdocent  an 
der  k.  k.  Universität  in  Wien:  »Über  einige  Orobus- Arien 
und  ihre  geographische  Verbreitung«. 

Herr  Dr.  Gustav  Jäger  überreicht  eine  Abhandlung: 
»Ober  die  elektrolytische  Leitfähigkeit  von  wässe- 
rigen Lösungen,  insbesondere  deren  Abhängigkeit 
von  der  Temperatur«. 
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Über  die  elektrolytisehe  Leitfähigkeit  von 

wässerigen  Lösungen,  insbesondere  deren 

Abhängigkeit  von  der  Temperatur 

von 

Dr.  Gustav  Jäger. 

Es  ist  eine  einfache  Erklärung  der  Erniedrigung  des 
Gefrierpunktes  von  Lösungen  anzunehmen,  dass  der  Zusatz 
von  sich  lösender  Substanz  eine  Energieerhöhung  des  Lösungs- 
mittels zur  Folge  hat.  Diese  Energieerhöhung  wird  sich  genau 
so  äussern,  als  würde  die  Temperatur  des  Lösungsmittels  ent- 
sprechend gesteigert.  Soll  daher  eine  Lösung  irgend  eine  charak- 
teristische Eigenschaft  des  Lösungsmittels  aufweisen,  so  wird 
dazu  eine  Temperaturerniedrigung  der  Lösung  nothwendig 
sein,  welche  genau  der  Energieerhöhung  der  Molekeln  des 
Lösungsmittels  durch  die  gelöste  Substanz  entspricht.  Es  wird 
also  z.  B.  das  Dichtemaximum  einer  wässerigen  Lösung  bei 
einer  entsprechend  tieferen  Temperatur  eintreten  als  im  reinen 
Wasser,  und  zwar  wird  die  Temperaturemiedrigung  parallel 
laufen  mit  der  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes,  natürlich 
immer  nur  verdünnte  Lösungen  vorausgesetzt,  bei  welchen  die 
Eigenthümlichkeiten  des  Lösungsmittels  allein  nicht  durch  ent- 
gegengesetzt wirkende  der  gelösten  Substanz  verdeckt  werden 
können.  Ich  habe  diese  Ansicht  bereits  zu  wiederholtenmalen 
ausgesprochen  und  bewiesen  und  sie  mit  verschiedenen  Er- 
scheinungen an  Lösungen  in  Zusammenhang  gebracht.^  Im 
Folgenden  will  ich  zeigen,  dass  auch  bei  der  elektrolytischen 
Leitfähigkeit,   insbesondere  bei  deren  Abhängigkeit  von  der 
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Temperatur  die  oben  geäusserte  Ansicht  der  Energieerhöhung 
der  Molekeln  des  Lösungsmittels  eine  augenfällige  Rolle  spielt. 

E^  ist  eine  Ansicht,  welche  wohl  kaum  mehr  bezweifelt 
werden  dürfte,  dass  die  Leitfähigkeit  einer  Lösung  in  erster 
Linie  von  zwei  Umständen  abhängt,  erstens  von  der  Zahl 
der  freien  Ionen  und  zweitens  vom  Widerstand,  welchen  die 
Lösung  den  Ionen  auf  ihrer  Wanderung  entgegensetzt.  Dieser 
zweite  Umstand  hängt  aber  innig  mit  der  inneren  Reibung  der 
Lösung  zusammen.  Je  grösser  dieselbe  ist,  desto  grösser  ist 
auch  der  Widerstand,  desto  kleiner  die  Leitfähigkeit.  In  der 
Abhandlung:  »Über  die  innere  Reibung  der  Lösungen«^  habe 
ich  nachgewiesen,  dass  bei  verdünnten  Lösungen  die  innere 
Reibung  wesentlich  von  den  Eigenschaften  des  Lösungsmittels 
abhängt.  Analoge  Abhängigkeit  werden  wir  auch  bei  der  elek- 
trolytischen Leitfähigkeit  der  Lösungen  finden. 

Nach  Poiseuille  können  wir  die  Beziehung  zwischen  der 
inneren  Reibung  t]  des  Wassers  und  der  Temperatur  t  durch 
die  Formel 

ri  = 5o 

darstel\en,  wenn  wir 

a  =:  0-03368,     b  —  0*000221 

setzen,  wobei  t)^  demnach  die  innere  Reibung  bei  der  Tem- 
peratur des  schmelzenden  Eises  ist.  Nun  können  wir  die 
Leitfähigkeit  einer  Lösung  verkehrt  proportional  der  inneren 
Reibung  setzen.  Mithin  wäre,  falls  sich  die  Reibung  einer  ver- 
dünnten Lösung  mit  der  Temperatur  in  derselben  Weise  wie 
die  des  reinen  Lösungsmittels  ändern  würde,  die  Leitfähigkeit 

zu  setzen,  unter  Iq  entsprechend  dem  Früheren  die  Leitfähig- 
keit bei  0**  verstanden.  Dass  dem  nicht  so  sein  kann,  geht 
unmittelbar  aus  der  Annahme  hervor,  dass  durch  den  Zusatz 
von  gelöster  Substanz  die  Energie  der  Molekeln  des  Lösungs- 


1  Diese  Sitzungsber.,  CHI.  (2),  251—265  (1894). 
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mittels  erhöht  wird,  und  zwar  entspricht  dies,  wie  wir  bereits 
erwähnt  haben,  einer  Temperaturerhöhung,  welche  gleich  ist 
der  Gefrierpunktserniedrigung  A  der  Lösung.  Daraus  folgt  für 
die  Leitfähigkeit 


wenn  wir 

a  +  2bti      __  b_ 

l+aA+M^  "~'^^'      l+aA+M^""    ^  ^^ 

setzen. 

Ändert  sich  die  Zahl  der  freien  Ionen  einer  Lösung  mit 
der  Temperatur  nicht  oder  nur  wenig,  so  werden  die  Tempe- 
raturcoefficienten  a^  und  b^  nahezu  den  wirklichen  Verhält- 
nissen entsprechen.  Aus  den  numerischen  Werthen  von  a 
und  b  ist  ohneweiters  ersichtlich,  dass  immer 

a^<a,     b^<b 

sein  muss.  Wir  haben  also  bereits  ein  Resultat,  welches  sich  an 
den  meisten,  insbesondere  an  verdünnten  Lösungen  bestätigt: 
Die  Temperaturcoefficienten  a^  und  b^  einer  ver- 
dünnten Lösung  nehmen  mit  wachsender  Concentra- 
tion  ab,  da  ja  die  Gefrierpunktserniedrigung  A  mit  der  Con- 
centration  zunimmt.  Allerdings  setzen  wir  da  voraus,  dass  die 
Energieerhöhung  A  des  Lösungsmittels  von  der  Temperatur 
unabhängig  ist.  Das  wird  nicht  der  Fall  sein,  jedoch  wird  diese 
Abhängigkeit  von  der  Art  sein,  wie  die  Änderung  des  osmo- 
tischen Druckes  oder  des  Gasdruckes  mit  der  Temperatur,  da  ja 
die  Gefrierpunktserniedrigung  in  innigem  Zusammenhang  mit 
dem  osmotischen  Druck  steht.  Es  wird  also  die  Grösse  A  einen 
Temperaturcoefficienten  von  der  Grössenordnung  des  Ausdeh- 
nungscoefficienten  der  Gase  haben.  Eine  derartige  Änderung 
mit  der  Temperatur  kann  aber  bei  unseren  Untersuchungen 
vernachlässigt  werden. 
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Von  der  Richtigkeit  unserer  Folgerung  überzeugen  wir 
uns  am  besten  durch  folgende,  den  Beobachtungen  F.  Kohl- 
rausch's^  entnommene  Tabelle. 


Lösung 

"1 

*i 

NaCl 

24 -9270 

0-0304 

0-000133 

NaCl 

25-90 

307 

142- 

LiCl 

30-0 

254 

216 

NH^NOg 

49-3 

233 

24 

BaNjOg 

4-18 

317 

121 

NäOH 

2-61 

295 

16 

KHSO4 

50 

181 

149 

Also  selbst  an  Lösungen  von  mitunter  beträchtlicher  Con- 
centration  können  wir  noch  deutlich  den  Einfluss  der  Energie- 
erhöhung sehen,  welche  das  Lösungsmittel  durch  die  gelöste 
Substanz  erfährt.  Selbstverständlich  stimmen  die  Werthe  von 
a^  und  *!  nur  für  wenig  Lösungen  mit  jenen  überein,  welche 
man  aus  den  Gleichungen  (1)  erhält,  da  sich  auch  bei  ver- 
dünnten Lösungen  zeigt,  dass  die  innere  Reibung  nicht  nur 
dadurch  eine  Änderung  erleidet,  dass  die  Energie  des  Lösungs- 
mittels eine  andere  wird,  sondern  dass  auch  das  Vorhanden- 
sein der  gelösten  Substanz  selbst  in  dem  Sinne  wirkt,  dass 
eine  Erhöhung  der  inneren  Reibung  eintritt* 

Sind  für  zwei  verschiedene  Lösungen  ein  und  desselben 
Elektrolyten  die  Leitungsfähigkeiten  durch  die  Gleichungen 

gegeben,  so  folgt  für  den  Fall,  als  /^  die  Leitfähigkeit  der 
Lösung  kleinerer  Concentration  und  /  positiv  ist,  dass 

l-hÖ2/-4-V'  ^  ' 

und  zwar  gilt  dies  umso  mehr,  je  grösser  /  ist,  d-.  h.  mit 
wachsender  Temperatur  wird  auch  das  Verhältniss  der  Leit- 
fähigkeiten y-  wachsen.  Es  ist  hier  ganz  gleichgiltig,  ob  wir 

1  Wied.  Ann.,  VI,  23  (1879). 

2  Siehe  diese  Sitzungsber.,  CHI,  256. 
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unter  /j  und'/g  die  wirklichen  oder  die  sogenannten  speci- 
fischen  Leitfähigkeiten  verstehen,  da  ja  für  alle  die  Änderung 
mit  der  Temperatur  in  derselben  Art  und  Weise  vor  sich  geht 
Auch  diese  Folgerung  bestätigt  sich  bei  den  meisten  Lösungen, 
so  dass  wir  daraus  ersehen  können,  dass  der  Einfluss  der 
Temperatur  auf  die  Dissociation*des  Elektrolyten  nicht  sehr 
erheblich  ist 

Zur  Bestätigung  unseres  Resultates  sei  in  den  folgenden 
Tabellen  für  mehrere  Salze  die  specifische  Leitfähigkeit  für 
Lösungen  von  1  und  0*5  bezüglich  0-5  und  0*25  Gramm- 
molekeln Gehalt  auf  den  Liter  nebst  deren  Quotienten  -j-  bei 

verschiedenen  Temperaturen  zusammengestellt,  wie  sie  von 
Krannhals^  beobachtet  wurden.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass 
/j  die  Leitfähigkeit  der  Lösung  kleinerer  Concentration  ist 

m  18-0**         50-3**         82-p^         994** 

1      916     1505     2101     2400 

KCl  <  0-5     949     1602     2250     2606 

^    =    1-036         1-064         1-071         1-086 

m  18-0**         50-3**         82-0**         99-4* 

1      694     1210     1745     2044 

NaCl  <  0-5     752     1322     1908     2252 

^  —    1-084    1-093    1-093    1-102 

m  18-0**    50-3**    99-4** 

0-5     626     1130     1900 

V2Ba(N03)2  ^0-25         704  1271  2155 

-(^    z=    1-125         1-125         1-134 

*2 

m  18-0**         50-8'*         82-0**         99-4** 

0-5  857  1464  2070  2395 

KCIO,  <  0-25         910  1559  2214  2614 

-^    =    1-050         1065         1-070         1-091 

*2 
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m  180°         50-3"         82-0'         99-4* 

]      751     1263     1753     2058 

KNO,  <(  0-5     .831      1413     1971     2322 

ii-  =  1-107    1-119    1-124    1-128 

(     m  18-0°         50-8''         82-0°         99-4'' 

^1  611  1056  1524  1737 

NaNOg  <   0-5  698  1199  1724  1995 

f    -^    =    1-142         1-135         1-131  1-149 

/    m  18-0'         50-3°         82-0°         99  4' 

\      1  474  857  1260  1432 

VjNaSO^  <  0-5  553  1008  1480  1707 

(    -^    =    1-167         1-176         1-175         1-192 

nt  IS-O"         50-3*         82-0* 

1  655  1110  1540 

VjBaClg  ^0-5  720  1230  1730 

-^    =    1-099         1-108         1-123 

nt  18-0'         50-3"         82-0°         99-4' 

1      961     1556     2080     2467 

KBr  <  0-5     982     1639     2218    2631 

-^  =  1022    1053    1-066    1-066 

Diese  Tabellen,  welche  noch  bedeutend  weiter  geführt 
werden  könnten,  zeigen  zur  Genüge  die  Berechtigung  unserer 

Ansicht.  Immer  ist  der  Quotient  -r->l,  immer  ist  er  für  18-0° 

kleiner  als  für  99-4*,  und  er  zeigt  in  den  meisten  Fällen  für 
die  Zwischentemperatur  ein  regelmässiges  Anwachsen.  Krann- 
hals  pflegt  dies  so  auszudrücken:  »Je  höher  die  Temperatur 
ist,  umso  rascher  wächst  die  moleculare  Leitfähigkeit  mit 
der  Verdünnung.  Bei  den  meisten  der  untersuchten  Lösungen 
nimmt  das  moleculare  Leitvermögen  fast  geradlinig  mit  zu- 
nehmendem Gehalt  ab«.  ■ 
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Ziehen  wir  ein  nicht  allzu  grosses  Temperaturintervall  in 
Betracht,  so  lässt  sich  die  Gleichung  für  die  innere  Reibung 
einer  Flüssigkeit  mit  genügender  Annäherung  durch 


''-  l  +  a/' 

mithin  die  elektrolytische  Leitfähigkeit  analog  dem  Früheren 

durch 

/  =  /Jl+a(A+/)]  (2) 

darstellen.  Wir  wollen  diese  Gleichung  noch  dahin  abändern, 
dass  wir  auch  die  Zahl  der  freien  Ionen,  also  den  Dissocia- 
tionsgrad  in  Betracht  ziehen.  Dividiren  wir  die  Leitfähigkeit 
einer  Lösung  durch  die  Zahl  m  der  im  Liter  gelösten  Gramm- 
molekeln, so  erhalten  wir  die  sogenannte  specifische  Leitfähig- 
keit [JL.  Diese  strebt  bei  zunehmender  Verdünnung  einem  Grenz- 
werth  zu,  der  sogenannten  molecularen  Leitfähigkeit  (jlqo.  Es 
ist  demnach 

^  m        m^  ^ 

da  für  eine  unendlich  verdünnte  Lösung  die  Gefrierpunkts- 
erniedrigung 

A  =  0 

wird.  In  diesem  Falle  nehmen  wir  auch  an,  dass  sämmtliche 
Molekeln  dissociirt  seien.  Es  ist  dann  auch 

die  moleculare  Leitfähigkeit  bei  0**. 

Ist  die  Dissociation  des  Elektrolyten,  wie  es  gewöhnlich 
der  Fall  ist,  nur  eine  theilweise,  und  sei  die  Zahl  der  im  Liter 
enthaltenen  dissociirten  Grammmolekeln  Wj,  so  nehmen  natür- 
lich nur  diese  an  der  elektrolytischen  Leitung  theil.  Es  ist 
demnach 

m       ^°^  m 
oder 
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ZU  setzen.  Darnach  erhalten  wir  für  die  Leitfähigkeit 

l  =  |x'oo»Mi[l  +a(A+0]  =  V-'oom^il  +  aA) (l  +  j-^  tj  = 

Dabei  ist  also  |jl'  nichts  Anderes  als  die  specifische  Leit- 
fähigkeit der  Lösung  bei  0**,  folglich 

und  analog 

(iw  =  (XooWi(l+aA),  (4) 

indem  jetzt  \i  und  (jLoo  die  entsprechenden  Leitfähigkeiten  bei 
der  Temperatur  /  bedeuten. 

Nehmen  wir  an,  es  zerlege  sich  bei  der  Dissociation  eine 
jede  Molekel  in  n  neue,  so  ist  die  Zahl  der  im  Liter  enthaltenen 
freien  Grammmolekeln  m-\'{n  —  \)m^^  und  da  die  Gefrierpunkts- 
erniedrigung A  proportional  der  Zahl  der  freien  Molekeln  ist, 
so  muss  sie  auch  proportional  m-\-{n  —  \)m^  sein,  also 

A  ==  8[fw-4-(w  —  l)wj, 

wenn  wir  unter  8  jene  Gefrierpunktserniedrigung  verstehen, 
welche  eine  Grammmolekel  einer  nichtdissociirten  Substanz 
hervorbringt.  Nach  van*t  Hoff  können  wir  auch  so  schreiben: 

A  z=i  Zmi, 

wobei  i  den  sogenannten  Dissociationscoefficienten  darstellt. 
Es  ist  also 

i  = ^ — ^  =  l-4-(w  — 1) — ^-  (5) 

tn  m 

Aus  Gleichung  (4)  finden  wir  nun,  dass 

W  |JLoo(l-4-^A)' 

folglich 

/  =  l-f-(«  — 1) -^ — ^~l-f-(«  — 1)- 


JAoo(l  +  ^A)  (Jloo(l +^W8/) 
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ist.  Wir  erhalten  demnach  für  i  eine  quadratische  Gleichung, 
in  welcher  alle  Grössen  der  Messung  zugänglich  sind,  so  dass 
man  i  daraus  berechnen  kann. 

Da  diese  Gleichung  natürlich  nur  auf  verdünnte  Lösungen 
mit  Berechtigung  angewendet  werden  kann,  so  ist  m  eine 
kleine  Zahl.  Dasselbe  wissen  wir  auch  von  a,  so  dass  das 
ganze  Glied  amhi  vernachlässigt  werden  kann,  ohne  dass 
wir  durch  die  neue  Gleichung  die  Beobachtungsfehler  über- 
schreiten. Wir  erhalten  dann 

eine  Formel,  die  schon  Arrhenius^  zur  Berechnung  des  /  mit 
Erfolg  benützt  hat.  Bekanntlich  ergibt  sich  ja  diese  Gleichung 
ohneweiters,  wenn  man  von  vornherein  die  Erhöhung  der 
Energie  des  Lösungsmittels  durch  die  gelöste  Substanz  nicht 
in  Betracht  zieht. 

Nehmen  wir  an,  unsere  Lösung  sei  so  verdünnt,  dass 
bereits  sämmtliche  Molekeln  dissociirt  sind,  so  würde  aus 
Gleichung  (3)  für  die  Leitfähigkeit  folgen 

/  =  a'c»w(l-+-^8/wi)(  1  -h z-T-  /)• 

^        ^  ^V        l  +  aStm  J 

Daraus  würde  sich  ergeben,  dass  die  Leitfähigkeit  bei 
sehr  grosser  Verdünnung  nicht  linear  mit  m  zunimmt,  sondern 
etwas  rascher,  da  ja  noch  ein  positives  Glied  mit  fw*  hinzu- 
kommt. Dies  zeigt  sich  bei  vielen  sehr  stark  verdünnten 
Lösungen  in  der  That.*  Doch  wird  diese  Erscheinung  durch 
unsere  Gleichung  durchaus  nicht  erklärt,  da  für  derartige  Ver- 
dünnungen das  Glied  mit  m^  so  klein  ausfallen  würde,  dass 
es  sich  der  Beobachtung  vollständig  entzieht,  so  dass  die  hier 
erwähnte  Erscheinung,  wie  es  auch  F.  Kohlrausch  gethan 
hat,  auf  andere  Ursachen  zurückzuführen  ist. 

Es  zeigt  sich  also,  dass  die  Dissociation  des  Elektrolyten 
sehr  von  der  Concentration  abhängig  ist,    so  dass  dadurch 


1  Zeitschr.  für  physik.  Chemie,  I,  633  (1887). 

2  Siehe  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.,  XXVI,  195  —  197  (1885). 
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die  Wirkung,  welche  durch  die  Erhöhung  der  Energie  des 
Lösungsmittels  hervorgebracht  wird,  vollständig  verdeckt  wird. 
Weniger  abhängig  ist,  wie  wir  bereits  an  einem  Beispiel 
gesehen  haben,  die  Dissociation  von  der  Temperatur.  Schreiben 
wir  demnach  Gleichung  (2) 

/  = /JH-a(A+/)]  = /,' (l  +  ^-j^ /)  = /„'(l  +  a,/). 

Diese  Formel  ist  natürlich  nur  insofern  giltig,  als  wir  es 
mit  einem  constanten  Dissociationsgrad  zu  thun  haben  und 
die  innere  Reibung  von  der  Anwesenheit  der  gelösten  Sub- 
stanz unabhängig  erklären  können.  Beides  ist  nicht  der  Fall, 
doch  vernachlässigen  wir  vorläufig  diesen  Umstand,  so  ergibt 
sich  auch  aus  folgender  Gleichung 

a  a 

a,  = 


dass  der  Temperaturcoefficient  der  elektrolytischen  Leitfähig- 
keit einer  Lösung  mit  wachsender  Concentration  abnehmen 
muss,  wobei  natürlich  unsere  jetzigen  Formeln  nur  für  kleinere 
Temperaturintervalle  anzuwenden  sind.  Dieses  Resultat  wird 
durch  die  Beobachtung  sehr  gut  bestätigt.  So  folgert  F.  Kohl- 
rausch aus  seinen  zahlreichen  Messungen:^  »Mit  steigendem 
Salzgehalt  nehmen  anfangs  die  Temperaturcoefficienten  aller 
Salze  mit  einbasischen  Säuren  ab.«  »Es  bleiben  die  Tempera- 
turcoefficienten abnehmend  bis  zu  den  stärksten  untersuchten 
Lösungen  bei  sämmtlichen  Kali-  und  Ammoniaksalzen.«  Diese 
Sätze  werden  schliesslich^  dahin  erweitert,  »dass  der  Tem- 
peraturcoefficient von  äusserster  Verdünnung  an  bei  allen 
Elektrolyten  zunächst  abnimmt«.  ^ 

Aus   bereits   angeführten  Gründen    ist   der   Temperatur- 

a 
coefficient   in  den  wenigsten  Fällen  genau   :; r? — ,  doch 

genügt  in  der  Regel  eine  geringe  Änderung  der  Werthe^  von  a 


J  Wied.  Ann.,  VI,  194,  195  (1879). 
2  Wied.  Ann..  XXVI,  223  (1885). 
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und  a/8,  um  Übereinstimmung  zwischen  Theorie  und  Beob- 
achtung herzustellen.  Wir  wollen  desshalb 


a,  = 


setzen,  wobei  a'  und  b  Constanten  sind,  die  wenig  von  a 
bezüglich  a/8  abweichen.  Nach  dieser  Formel  sind  die  Werthe 
von  a^  für  verschiedene  Substanzen  und  Concentrationen 
berechnet  und  in  den  folgenden  Tabellen  zusammengestellt 
Diejenigen  Concentrationen,  aus  welchen  a'  und  b  bestimmt 
wurden,  sind  immer  in  Klammern  bei  der  betreffenden  Sub- 
stanz angegeben.  Die  beobachteten  Werthe  entstammen  den 
Tabellen  von  F.  Kohlrausch.^ 


m 

<?,  beob 

ai  ber. 

1  0-5 

0-0206 

0  0206 

KCl 

(0-5,  3-5) 

a[  =  00215 

ft  =  0-0892 

199 
188 
182 
176 
170 

197 
189 
182 
176 
170 

^  3-5 

164 

164 

0-5 

0  0204 

0-0205 

1 

198 

197 

1-5 

192 

192 

NH^Cl 

2 

186 

185 

(0-5,  5) 

)  2-5 

179 

179 

a'=  0-02114 

V 

172 

173 

*  =  0-0728 

3-5 

166 

168 

r 

162 

164 

f   4-5 

158 

159 

^5 

155 

155 

NaCl 

(  0-5 

0-0220 

0-0220 

(0-5,  2) 

J  1 

218 

218 

a'  =  0-02221 

)   1-5 

216 

216 

*  =  00189 

^  2 

214 

214 

Wied.  Ann.,  VI,  148  —  150  (1879). 
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m.  Oj  beob.  <ij  ber. 

LiCl           Y  0-5  0-0229  0-0229 

(0-5,  3)         \  l  225  226 

ö'  =  0-02313    )  2  220  222 

b  =  0-0204     ^  3  218  218 

f  0-5  0-0214  0-0214 

VjBaClj        l    1  207  209 

(0-5,  2)        V  1-5  202  204 

a'=  0-02195   )  2  199  199 

*  =  00515     /  2-5  196  195 

V  3  193  190 

VjSrClj     •  /  0-5  00217  0-0217 

(0-5,  2)         J  1  212  212 

«'  =  0-02216   1  1-5  208  208 

i=  0-0434     '  2  204  204 

VjCaClg       /  0-5  00218  0-0218 

(0-5,  2)    j  1  213  214 

a'=  0-02219  )  2  207  207 

b=  0-0361   ^  3  203  200 

/  0  5  0-0205  0-0205 

KBr     l  1  193  195 

(0-5,  2-5)   )  1-5  184  186 

a'=  0-02160  \   2  177  178 

d=  0-107   /  2-5  171  171 

V  3  166  164 


KJ 


0-5    0-0203    0-0203 

,1        194       192 

^   ?'l{.,   <  2        172       173 


a'=  0-02155 
b=  0-123 


3  156      157 

4  147       144 


NH^J     /  0-5  0-0205  0-0205 

(0-5,  3)    j  1  199  199 

a'=  0-02120  )  2  188  187 

J  =  0-0672  ^  3  176  176 
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m  a,  beob.  a,  ber. 


NaJ 

(0-5,  2) 

=  0  022; 

J=  00615 

LiJ 

(0-5,  2) 

a'=  0-02227 

b=  0-0432 


0-5 

00219 

1 

212 

2 

201 

0-5 

00218 

1 

214 

1-5 

209 

2 

205 

2-5 

202 

NH4N03 

(0-5,  3) 

a'=  002127 

b—  0-0650 


0-5 

00221 

1 

212 

2 

201 

0-0219 
213 
201 

0-0218 
214 
209 
205 
201 


KNOg  (  0-5  0-0209  0-0209 

(0-5,  2)  I  1  206  206 

a'—  0-02118  )  1-5  204  204 

b=z  0-0269  ^  2  201  201 


0-5  00206  0-0206 

1  199  200 

2  187  188 

3  178  178 

4  170  169 


VaMgNgOe  (05  00218  0-0218 

(0-5,  3)  J  1  215  216 

a'=  0-02203  J  2  211  211 

b=  0-0215  ^  3  207  207 

AgNOg  /  0-5  00218  0-0218 

(0-5,  3)  J  1  216  216 

a'=  002203  )  2  211  211 

b  =  00215  ^  3  207  207 


V.  ^H,)  SO,  (  ^.^    ^.^221    0 

(O-o,  2) 

a'=  0-02286 

b=  0-0686 


0221 
214 
201 


Wir   sehen    in   dem   Vorhergehenden    also   thatsächlich 
unsere  Aussage  bestätigt,  ja  es  zeigt  sich,  dass  in  den  meisten 
Fällen  unsere  Formel  für  a^  sogar  bis  zu  ziemlich  beträcht-, 
liehen  Concentrationen  giltig  ist. 
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Für  manche  Lösungen  genügt  nun  schon  eine  geringe 
Änderung  des  a  allein,  um  Beobachtung  und  Theorie  zur  Über- 
einstimmung zu  bringen.  Natürlich  muss  für  diese  Lösungen 
der  jeweilige  Dissociationscoefficient  /  bekannt  sein.  Wir 
werden  also  dann  , 


ö. 

'~  \  +  a'ih 

m 

setzen. 

Nach  Ai 

rhenius^  ist  z.  B. 

m 

(S 

CaClg 

1  0199 
1  0-331 

5 
5 

•Ol 
■16 

SrCL 

0-356 

5 

•03 

Wir  sehen,  dass  sich  die  Dissociationsconstante  mit  der 
Concentration  bei  CaClg  nicht  erheblich  ändert.  Wir  wollen 
sie  daher  für  die  Concentrationen  0*25,  0*5  und  1  des  CaClg 
gleich  5*  16,  ferner  für  die  Concentrationen  0*25  —  1  des  SrClg 
gleich  5*03  setzen.  Es  ergeben  sich  dann  für  a^  die  Werthe 
der  folgenden  Tabellen.  Dazu  wollen  wir  noch  die  Ergebnisse 
für  KCl  und  BaClg  fügen,  wobei  zur  Berechnung  von  ^'8  voll- 
ständige Dissociation  angenommen  wurde. 


m 

a,  beob. 

a^  ber. 

CaClg 
a'=  0-02243 

(  0-25 

0-5 
(   1 

0-0218 
213 
207 

0-0218 
212 
201 

f  0-25 

0-0217 

0-0217 

SrClg 

j  0-5 

212 

211 

a'=  0-02231 

j  0-75 

208 

206 

'    1 

204 

201 

f  0-5 

0-0206 

0-0204 

i   1 

199 

196 

KCl           ^ 
a'=  0-0213 

1-5 

188 

189 

2 
2-5 

182 
176 

182 
176 

3 

170 

170 

\  3-5 

164 

164 

1  Zeitschr.  für  physik.  Chemie,  II,  496  (1888). 
Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  GL;  CIV.  Bd.,  Abth.  II. a. 
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m 

«1  b«ob. 

«,  ber. 

r  0-26 

00214 

00216 

BaClg 

J  0-5 

207 

209 

a'  =  0  0223 

)  0-75 

202 

203 

'    1 

199 

197 

Wie  die  Tabellen  zeigen,  ist  die  Übereinstimmung  zwischen 
Theorie  und  Beobachtung  nicht  schlecht. 

Damit  ist  erwiesen,  dass  die  Abhängigkeit  des  Temperatur- 
coefficienten  der  elektrolytischen  Leitfähigkeit  einer  Lösung  von 
der  Concentration  in  erster  Linie  durch  die  Energieerhöhung  des 
Lösungsmittels  sich  erklärt.  Damit  ist  aber  auch  ein  directer 
Zusammenhang  zwischen  dieser  Änderung  des  Temperatur- 
coefficienten  und  der  Gefrierpunktsemiedrigung  der  Lösung, 
somit  auch  mit  dem  osmotischen  Druck,  der  Dampfspannungs- 
erniedrigung, Siedepunktserhöhung,  Änderung  der  Capillaritäts- 
constanten  und  anderer  Eigenschaften  der  Lösungen  gegeben. 

Wir  wollen  jetzt  noch  einen  Blick  auf  den  Zusammen- 
hang zwischen  der  Leitfähigkeit  und  deren  Temperaturcoeffi- 
cienten  werfen.  Wiederum  sollen  uns  nur  verdünnte  Lösungen 
beschäftigen.  Dann  können  wir,  um  den  Gang  der  Leitfähigkeit 
mit  der  Concentration  m  zu  constatiren,  in  erster  Annäherung 
aA  gegen  Eins  vernachlässigen,  wodurch  wir 

1=  (x'ooW/i(H-a/) 

erhalten.  Brachten  wir  ferner,  dass  wir  nach  Gleichung  (5) 

i—l 


^       n  —  1 


setzen  können,  so  wird 


j 


l  =  -^^{i^\)m{\-^at)^C{i-\)m, 
n  —  1 

wenn  wir 

d.  i.  einer  neuen  Constanten  setzen,  was  erlaubt  ist,  wenn  wir 
den  Gang  der  Leitungsfähigkeit  mit  der  Concentration  bei  con- 
stanter  Temperatur  in  Betracht  ziehen.  Darnach  wird 
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^  =  c(,--l  +  «£).  (6) 

indem  wir  den  DissociatlonscoSfftcienten  /  als  eine  Function 
der  Concentration  m  annehmen  müssen. 

Als  Temperaturcoöfficient  der  Leitungsföhigkeit  ergibt  sich 
aus  Gleichung  (3) 

mithin 

Auch  hier  können  wir  nämlich  wie  früher  für  verdünnte 
Lösungen  alim  gegen  Eins  vernachlässigen  und 

an  =  a 

di 

einer  neuen  Constanten  setzen.  Durch  Elimination  von  m  -j — 

aus  den  Gleichungen  (6)  und  (7)  erhält  man  leicht  die  neue 
Beziehung 

wenn  wir 

setzen.  Aus  dieser  Gleichung  ergibt  sich  unmittelbar,  dass  die 
Änderung  der  Leitfähigkeit  mit  der  Concentration  eine  ganz 
bestimmte  Änderung  des  Temperaturcoöfficienten  zur  Folge 
hat.  Da  sowohl  C,  als  k  wesentlich  positive  Grössen  sind,  da 
ferner  von  der  Concentration  Null  angefangen  die  Leitfähig- 
keit ebenfalls  von  Null  ausgehend  für  verdünnte  Lösungen 

du^ 
beständig  zunimmt,  so  folgt  aus  Gleichung  (8),  dass  --—  nega- 
tiv sein  muss,  oder,  was  wir  ja  bereits  auch  auf  andere  Weise 
festgestellt  haben,  dass  von  der  Concentration  Null  ausgehend 
der  Temperaturcoefficient  für  alle  Lösungen  zunächst  mit 
wachsender  Temperatur  abnehmen  muss.  Für  jene  Lösungen, 
welche  ein  Maximum  der  Leitfähigkeit  haben,  wird  ein  Mini- 

28* 
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mum  des  Temperaturcoefficienten  eintreten  können.  Thatsäch- 
lich  erreichen,  wie  aus  F.  Kohlrausch's  Beobachtungen^  her- 
vorgeht, für  sämmtliche  Elektrolyte,  deren  Leitfähigkeit  bei 
wachsender  Concentration  ein  Maximum  erreicht,  die  Tem- 
peraturcoefficienten einen  kleinsten  Werth,  um  sodann  wieder 
zu  wachsen.  Dass  eine  zahlenmässige  Übereinstimmung  hier 
zwischen  unserer  Theorie  und  der  Beobachtung  nicht  erwartet 
werden  kann,  wird  durch  die  von  uns  gemachten  Einschrän- 
kungen hinlänglich  gerechtfertigt.  Beachten  wir,  dass  C  für 
alle  Elektrolyte  dieselbe  Grösse  ist,  ferner,  dass  auch  C  für 
die  meisten  nicht  erheblich  von  einander  abweichende  Werthe 

äl 
annimmt,  so  ergibt  sich,  dass  bei  grossen  Werthen  von  -j— 

_  a/w 

da, 
auch  der  absolute  Betrag  von  -r-^  gross  ausfallen  muss  und 

umgekehrt.  Tragen  wir  also  in  ein  rechtwinkeliges  Coordi- 
natensystem  die  Concentrationen  m  als  Abscissen,  die  Leit- 
fähigkeit als  Ordinaten,  in  ein  zweites  entsprechend  die  Tem- 
peraturcoefficienten als  Ordinaten  auf,  so  müssen  die  beiden 
Curvensysteme  entgegengesetzt  gerichtet  sein.  Wir  lassen  zur 
Bestätigung  dessen  am  besten  F.  Kohlrausch^  selbst  reden: 
»Bei  der  Betrachtung  von  irgend  einer  der  Zeichnungen«  — 
nämlich  der  Leitungscurven  und  der  darunter  befindlichen 
Temperaturcurven  —  »wird  man  leicht  bemerken,  dass  die 
Reihenfolge  der  Elektrolyte,  wenn  auch  nicht  ausnahmslos, 
aber  doch  fast  durchgängig  oben  und  unten  vertauscht  ist.  Die 
Temperaturcurven  bilden  sozusagen  eine  Art  von  verzerrtem 
Spiegelbild  der  Leitungscurven«.  »Also  je  besser  ein  Körper 
leitet,  desto  langsamer  wächst  im  Allgemeinen  sein  Leitungs- 
vermögen mit  der  Temperatur;  mit  anderen  Worten:  die  Unter- 
schiede des  Leitungsvermögens  verschiedener  Körper  vermin- 
dern sich  im  Allgemeinen  in  höherer  Temperatur«. 

Differenziren  wir  die  Gleichung  (8)  noch  einmal  nach  m, 
so  ergibt  sich 


VI, 

195. 

""• 

—k 

d^a^ 
dm^ 

1  Wied.  Ann., 
3  Ebenda  196. 
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Daraus  erhellt  ohneweiters,  dass  die  Leitungscurven  immer 
die  entgegengesetzte  Krümmung  der  Temperaturcurven  haben 
müssen.  In  der  That  erfahren  wir  darüber  aus  F.  Kohl- 
rausch's  Messungen  Folgendes:^  »Sämmtliche  (Leitungs-) 
Curven  krümmen  sich,  vom  Nullpunkt  des  reinen  Wassers 
anfangend,  zunächst  der  Abscisse  zu.«  »So  gut  wie  alle  Tem- 
peraturcurven sind  nach  oben  gekrümmt.« 

Mannigfache  Schlüsse  lassen  sich  also  aus  unserer  ein- 
fachen Erklärung  für  die  Gefrierpunktserniedrigung  einer 
Lösung  auf  das  Verhalten  der  elektrolytischen  Leitfähigkeit 
derselben  ziehen,  und  in  allen  Fällen  steht  Theorie  und  Beob- 
achtung in  guter  Übereinstimmung. 


J  Ebenda  184,  195. 
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XIIL  SITZUNG  VOM  16.  MAI  1895. 


Der  Secretär  legt  das  erschienene  Heft  I — II  (Jänner- 
Februar  1895),  Abtheilung  I,  des  104.  Bandes  der  Sitzungs- 
berichte vor. 

Se.  Excellenz  der  Herr  Curator-Stellvertreter  setzt 
die  kaiserliche  Akademie  in  Kenntniss,  dass  Se.  k.  und  k.  Hoheit 
der  durchlauchtigste  Herr  Erzherzog  Rainer  in  der  dies- 
jährigen feierlichen  Sitzung  am  30.  Mai  zu  erscheinen  und 
dieselbe  als  Curator  der  Akademie  mit  einer  Ansprache  zu 
eröffnen  geruhen  werde. 

Der  Secretär  überreicht  eine  Abhandlung  von  Prof.  Dr. 
J.  M.  Pernter  in  Innsbruck:  »Über  die  Häufigkeit,  Dauer 
und  die  meteorologischen  Eigenschaften  des  Föhn 
in  Innsbruck«. 
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Über  die  Häufigkeit,  die  Dauer  und  die 

meteorolog'isehen  Eigenschaften  des  Föhns 

in  Innsbruck 

von 

J.  M.  Pemter. 

Nachdem  hauptsächlich  durch  die  Untersuchungen  von 
Hann  der  Föhn  als  Fallwind  endgiltig  erkannt  und  die  physi- 
kalische Ursache  für  seine  auffallende  Wärme  und  Trocken- 
heit festgestellt  worden,  hat  das  wissenschaftliche  Interesse  für 
diesen  Wind  sich  bedeutend  verringert.  Und  doch  ist  diese 
merkwürdige  Erscheinung  noch  lange  nicht  vollständig  unter- 
sucht, ja  es  erübrigt  vielleicht  noch  der  grössere  Theil  der 
Arbeit,  um  einen  erschöpfenden  Einblick  in  die  Natur  und 
Ursache  des  Föhns  zu  erlangen.  Da  steht  in  erster  Linie  die 
Frage  nach  den  dynamischen  Vorgängen  beim  Herabstürzen 
der  Luft  und  dem  Abfliessen  derselben  in  den  Tiefen  der 
Thäler,  über  welche  wir  ziemlich  gar  keinen  Aufschluss  zu 
geben  vermögen  und  deren  Kenntniss  nicht  nur  für  die  volle 
Erklärung  des  Föhns  von  Wichtigkeit  ist,  sondern  eine  all- 
gemeine Bedeutung  für  die  Dynamik  der  Atmosphäre  bean- 
sprucht. Um  diese  wissenschaftlich  wichtigste  Frage  beant- 
worten zu  können,  werden  wir  aber  vorerst  genöthigt  sein, 
sowohl  die  Häufigkeit,  Dauer  und  Heftigkeit  des  Föhns,  das 
Verhalten  und  den  Gang  des  Barometers,  des  Thermometers 
und  des  Hygrometers  vor,  während  und  nach  demselben  in 
allen  Einzelheiten  kennen  zu  lernen,  als  auch  die  Luftdruck - 
vertheilung,  welche  die  unmittelbare  Ursache  desselben  ist,  ein- 
gehend zu  untersuchen. 
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Da  nun  das  meteorologische  Observatorium  der  Inns- 
brucker Universität  im  Föhngebiete  liegt,  so  ist  mir  vielfache 
Anregung  und  ausgedehntes  Beobachtungsmateriale  zu  diesen 
Untersuchungen  geboten,  und  ich  beginne  dieselben  mit  der 
vorliegenden  Arbeit,  in  welcher  ich  mich  auf  die  im  Titel 
gegebenen  Punkte  beschränke  und  auch  diese  nur  nach  den 
dreimal  täglichen  Beobachtungen  der  letzten  25  Jahre  zur  Dar- 
stellung bringe;  in  Kürze  wird  es  mir  möglich  sein,  weitere 
Beiträge  zur  Kenntniss  des  Föhns  zu  liefern. 

I.  Häufigkeit  und  Dauer  des  Föhns. 

Um  die  Häufigkeit  des  Föhns  in  Innsbruck  zu  erhalten, 
habe  ich  die  Tage,  an  welchen  Föhn  herrschte  —  hier  nennt 
man  ihn  den  »warmen  Wind«  —  aus  den  Beobachtungsbögen 
der  Jahre  1870  bis  1894  einschliesslich  ausgezogen.  Ich  habe 
dann  die  Tage  mit  Föhn  in  jedem  Monate  zusammengezählt 
und  in  eine  Tabelle  (siehe  Tabelle  I)  gebracht,  und  ich  ver- 
stehe daher  unter  Häufigkeit  des  Föhns  die  Zahl  der  Tage  mit 
Föhn.  Aus  der  so  erhaltenen  Tabelle  ergibt  sich  folgende  Ver- 
theilung  der  Föhntage  über  das  Jahr: 

Durchschnittliche  Anzahl  der  Föhntage 

Jan.    Febr.   März   April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sept.    Oct.    Nov.   Dec.    Jahr 
3- 12    3-40     5-98     5*88    5- 12    1-48    2-21    1-37     2-04    475    433    3-00  4268 

oder  in  Procenten  der  Gesammtzahl  derTage  im  Jahre 

Jan.    Febr.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sept.    Oct.    Nov.    Dec. 

7       8       14      14     12      4      5      3        5      11      10       7 

Die  eigentlichen  Föhnmonate  sind  daher  März,  April,  Mai 
und  October,  November,  also  Frühling  und  Herbst;  im  Winter 
sinkt  die  Häufigkeit  des  Föhns  fast  auf  die  Hälfte  derjenigen 
des  Frühlings  herab,  am  seltensten  ist  er  in  den  warmen 
Monaten  Juni,  Juli,  August  und  September.  Das  Maximum  der 
Häufigkeit  fällt  —  mit  Rücksicht  darauf,  dass  der  April  nur  30, 
der  März  aber  31  Tage  hat  —  auf  den  April  (20  Procent  der 
Tage),  mit  dem  allerdings  der  März  fast  gleiche  Häufigkeit  auf- 
weist (19  Procent  derTage);  das  Minimum  weist  der  August 
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auf.  Eigentlich  haben  wir  ein  durch  den  Juli  in  zwei  Hälften 
getheiltes  Minimum,  wovon  das  weniger  tiefe  auf  den  Juni,  das 
tiefere  auf  den  August  fällt.  Interessant  ist  die  Stellung  des 
Septembers,  der  die  herabgedrückte  Häufigkeit  der  warmen 
Monate  besitzt  und  sich  so  von  den  Herbstmonaten  abtrennt. 
In  den  einzelnen  Jahren  finden  wir  sehr  grosse  Unter- 
schiede der  Häufigkeit;  es  gibt  nicht  einen  einzigen  Monat,  der 
in  den  untersuchten  25  Jahren  nicht  wenigstens  in  einem  Jahre 
ganz  ohne  Föhn  blieb,  selbst  der  April  macht  hierin  keine  Aus- 
nahme, da  1893  während  des  ganzen  Monates  kein  Föhn  auf- 
trat. Anderseits  gab  es  Jahre,  in  welchen  die  Hälfte  der  Tage 
des  Monates  Föhntage  waren.  Folgende  Zusammenstellung 
der  Monate  ohne  Föhn  und  der  Maxima  der  Föhntage  für  die 
einzelnen  Monate  wird  die  grosse  Veränderlichkeit  der  Häufig- 
keit des  Föhns  von  Jahr  zu  Jahr  deutlich  zum  Ausdrucke 
bringen. 

Kein  Föhn  im  Monate 
Jan.     Febr.     März     April     Mai     Juni     Juli    Aug.     Sept.    Oct.    Nov.    Dec. 
43         3         146      10     10        721     6mal 

Maximum  der  Zahl  der  Föhntage  im  Monate 

Jan.    Febr.    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sept.    Oct.    Nov.        Dec. 
9       7        17       15      15      5       7       5        6       10      10    9  Tage 

Man  sieht  hieraus,  dass  man  für  März  eine  Föhnprognose 
auf  das  Intervall:  den  ganzen  Monat  kein  Föhn  bis  17  Tage 
des  Monates  Föhn,  zu  stellen  hätte;  auch  April  und  Mai  können 
im  einen  Jahre  ohne  Föhn  bleiben,  im  anderen  während  des 
halben  Monates  Föhn  haben.  In  der  That  war  der  Mai  1871 
föhnlos  und  gleich  im  folgenden  Jahre  1872  stellten  sich  im 
selben  Monate  15  Föhntage  ein. 

Bei  diesen  grossen  Schwankungen  ist  es  daher  nicht  zu 
verwundern,  wenn  auch  der  jährliche  Gang  der  Häufigkeit 
des  Föhns  in  einzelnen  Jahren  erheblich  von  dem  mittleren 
abweicht.  Dennoch  finden  sich  in  den  25  Jahren  nur  zwei, 
welche  die  Maxima  des  Frühlings  und  Herbstes  verschieben, 
nämlich  1886,  wo  der  December,  und  1893,  wo  der  Februar  der 
föhnreichste  Monat  war.  Fünf  von  den  untersuchten  25  Jahren 
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geben  eine  grössere  mittlere  Häufigkeit  für  October — November 
als  für  die  drei  Frühlingsmonate. 

Aber  nicht  nur  die  Vertheilung  der  Häufigkeit  des  Föhns 
über  die  Monate  des  Jahres  ist  veränderlich,  auch  die  absolute 
Anzahl  der  Föhntage  im  Jahre  unterliegt  bedeutenden  Schwan- 
kungen. So  hatte  das  ganze  Jahr  1875  nur  14  Föhntage, 
während  wir  1891  es  auf  63  brachten;  diese  zwei  Jahre  stellen 
die  beiden  Extreme  dar.  Im  Durchschnitte  der  untersuchten 
25  Jahre  fallen  auf  das  Jahr  42*7  Föhntage.  Man  kann  also 
sagen,  dass  von  den  zwölf  Monaten  des  Jahres  fast  anderthalb 
Monate  Föhn  herrscht. 

Die  auf  das  Jahr  treffende  Anzahl  der  Föhntage  ist  nun 
aber  nicht  in  einzelne  Tage  zerfällt  über  das  ganze  Jahr  zer- 
streut, sondern  in  bald  längere,  bald  kürzere  Föhnperioden  ver- 
eint. Bezeichnet  man  als  Dauer  des  Föhns  die  Anzahl  der  auf- 
einanderfolgenden Föhntage,  so  finden  wir  Föhn  von  der  Dauer 

1  Tages  bis  zur  Dauer  von  8  Tagen.  Tabelle  II  gibt  über  die 
Dauer  des  Föhns  in  den  einzelnen  Monaten  und  im  Jahre  Auf- 
schluss;  sie  gibt  an,  wie  oft  diese  Dauer  1,2,  3,  ...8  Tage 
betrug.  In  den  untersuchten  25  Jahren  kam  nie  eine  ununter- 
brochene Dauer  von  mehr  als  8  Tagen  vor.  Die  Jahressumme 
für  die  25  Jahre  ergibt  folgende  Vertheilung  der  Dauer: 

Dauer  von      1  2  3         4         5        6       7       8  Tagen 

214         170        61        29       22       5       4       2mal 

Es  ergibt  sich  hieraus,  dass  fast  ein  Drittel  (2x170)  der 
1046  Föhntage  der  25  untersuchten  Jahre  in  der  Dauer  von 

2  Tagen,  fast  ein  Fünftel  derselben  in  der  Dauer  von  1  Tag 
und  somit  etwas  mehr  als  die  Hälfte  in  der  Dauer  von  1  oder 
2  Tagen  auftrat,  die  kleinere  erübrigende  Hälfte  vertheilt  sich 
in  ziemlich  rasch  abnehmender  Zahl  über  die  Perioden  längerer 
Dauer,  wie  aus  folgender  Gruppirung  ersichtlich  ist: 

Auf  die  Dauer  von 

12         3         4         5        6       7       8    Tagen 

entfallen 

214     340     183     120     115     30     28     16  Föhntage. 
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Die  längste  Dauer  von  8  Tagen  kam  also  nur  2mal,  und 
zwar  im  Jänner  1877  und  im  Mai  1872  vor.  Beim  Hereinbruch 
des  Föhns  wird  man  also  mit  einer  Wahrscheinlichkeit  von 
0*75  auf  eine  Dauer  von  1  bis  3  Tagen  rechnen  können. 
Längere  Dauer  als  von  3  Tagen  kommt  nur  in  den  Frühlings- 
monaten häufiger  vor. 

Wenn  ich  so  die  Dauer  des  Föhns  behandle,  so  muss  ich 
vor  einer  falschen  Auffassung  warnen.  Es  ist  höchst  selten, 
dass  man  behaupten  kann,  ein  und  derselbe  Föhn  dauere 
3  Tage  an,  oft  ist  sogar  der  Föhn  des  zweiten  Tages  schon 
ein  zweiter,  neuer  Föhn.  Die  Dauer  eines  Föhns  zu  bestimmen, 
ist  recht  schwierig,  doch  werde  ich  bei  einer  kommenden 
Gelegenheit,  wo  von  der  erzeugenden  Ursache  des  Föhns  die 
Rede  sein  wird,  den  Versuch  machen,  die  Dauer  auch  in  diesem 
Sinne  zu  bestimmen. 

Aus  dieser  ganzen  Zusammenstellung  über  die  Häufig- 
keit und  Dauer  des  Föhns  ergibt  sich  auch,  dass,  obwohl 
durchschnittlich  ein  deutlich  ausgeprägter  jährlicher  Gang  der 
Häufigkeit  des  Föhns  vorhanden  ist,  das  Auftreten  des  Föhns 
dennoch  nicht  die  Regelmässigkeit  auch  nur  der  meteoro- 
logischen Jahreszeiten  erreicht,  obwohl  er  offenbar  sich  den- 
selben anschmiegt,  indem  er  den  Frühling  und  Herbst  besonders 
bevorzugt,  den  Sommer  auffallend  vernachlässigt. 

II.  Die  meteorologischen  Eigenschaften  des  Föhns. 

Die  meteorologischen  Eigenschaften  des  Föhns  ergeben 
sich  aus  dem  Verhalten  der  meteorologischen  Elemente  während 
des  Föhns.  Um  nun  den  Stand  und  Gang  dieser  Elemente  zur 
Föhnzeit  richtig  zu  erkennen  und  zu  beurtheilen,  war  es  noth- 
wendig,  vorerst  das  allgemeine  Mittel  des  Luftdruckes,  der 
Temperatur,  der  Feuchtigkeit  und  der  Bewölkung,  sowie  Wind 
und  Regen  für  die  25  Jahre,  welche  ich  der  Untersuchung 
unterzog,  zu  ermitteln,  um  den  Vergleichspunkt  für  dieselben 
Mittel  an  den  Föhntage  zu  erhalten.  Dieser  eine  Vergleichs- 
punkt schien  mir  aber  nicht  hinreichend,  ich  hielt  es  für  noth- 
wendig,  dieselben  Mittel  auch  für  die  dem  Föhn  vorhergehenden 
Tage  einerseits  und  für  die  dem  Föhn  nachfolgenden  Tage 
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anderseits  zu  bilden,  um  so  ein  volles  Bild  des  Standes  und 
Ganges  der  meteorologischen  Elemente  bei  Föhn  entwerfen  zu 
können.  Ich  schrieb  daher  1.  jeden  einem  Föhn  vorhergehenden 
Tag,  2.  alle  Föhntage  und  3.  jeden  einem  Föhn  oder  einer 
Föhnperiode  nachfolgenden  Tag  in  Tabellenform  und  nach 
Monaten  getrennt  heraus  und  erhielt  so  drei  Reihen  von 
Tabellen  für  jedes  meteorologische  Element,  die  ich  bezeichne 
als:  Vortage  des  Föhns,  Föhntage  und  Folgetage  des  Föhns.  Die 
Mittelwerthe  jedes  meteorologischen  Elementes  L  im  25jähri- 
gen  allgemeinen  Durchschnitt,  2.  für  die  Vortage  des  Föhns, 
3.  für  die  Föhntage,  4.  für  die  Folgetage  des  Föhns  finden  sich 
im  Anhange  unter  den  Tabellen.^  Die  Ergebnisse  meiner  Unter- 
suchung mögen  nun  kurz  hier  zur  Darstellung  kommen.  Es 
sei  mir  nur  noch  hier  gestattet  zu  bemerken,  dass  ich  selbst- 
verständlich alle  Mittelwerthe,  die  aus  Beobachtungen  von  einer 
verschiedenen  Zahl  von  Monaten  oder  Tagen  zu  ermitteln 
waren,  mit  richtiger  Einführung  des  Gewichtes  der  Daten 
berechnete.  Dies  gilt  ohne  Ausnahme  für  alle  folgenden  Mittel 
und  es  sei  dies  ein-  für  allemal  festgestellt. 

a)  Luftdruck. 

Die  Luftdruckbeobachtungen  während  der  untersuchten 
25  Jahre  sind  nicht  durchwegs  von  tadelloser  Beschaffenheit. 


1  Die  Tabellenköpfe  geben  die  drei  Beobachtungszeiten  folgendermassen 
an:  Morgens,  2^  p.,  Abends.  Es  wurde  nämlich  bis  1875  einschliesslich  und 
dann  wieder  von  1891  bis  1894  um  7"  a.,  2^  p.  und  9''  p.,  in  den  dazwischen 
liegenden  Jahren  aber  um  S**  a.,  2^  p.  und  8''  p.  beobachtet.  Ein  Reduciren  der 
8''-Werthe  auf  die  Stunden  7^  a.  und  9''  p.  wäre  nur  nach  den  Resultaten  der 
selbstregistrirenden  Apparate  und  auch  da  nur  für  die  allgemeinen  Mittel  aus 
den  25  Jahren  möglich  gewesen;  für  die  Mittelwerthe  der  Vortage,  Föhntage 
und  Folgetage  aber  wäre  dies  ganz  unthunlich,  da  die  4  Jahre,  seit  welchen 
selbstregistrirende  Apparate  hier  thätig  sind,  noch  keine  genügenden  Mittel  an 
die  Hand  geben,  um  eine  solche  Reduction  für  den  an  Föhntagen  gänzlich 
gestörten  täglichen  Gang  vorzunehmen.  Um  daher  wenigstens  relativ  ver- 
gleichbare Werthe  für  alle  Tabellen  zu  erhalten,  habe  ich  überall  die  7^  a.  und 
8"  a.,  8*'  p.  und  9''  p.  erhaltenen  Werthe  einfach  zu  einem  Mittel  vereinigt  und 
bezeichne  daher  die  einen  mit  »Morgenbeobachtung«,  die  anderen  mit  »Abend- 
beobachtung«. Für  den  Zweck  der  Vergleichung  ist  dies  gewiss  gestattet,  ohne 
fürchten  zu  müssen,  dass  bei  Vornahme  der  Reduction  auf  dieselbe  Stunde 
merklich  andere  Ergebnisse  erhalten  würden. 
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Ich  musste  daher  da,  wo  der  Fehler  nicht  auffindbar  war, 
Monate  ausscheiden.  Aber  auch  so  möchte  ich  nicht  für  die 
volle  Exactheit  der  absoluten  Höhe  der  Werthe  einstehen,  wohl 
aber  ist  es  zweifellos,  dass  der  Fehler  so  gering  ist,  dass  er 
beim  Vergleiche  der  in  den  Tabellen  gegebenen  Werthe  unter^ 
einander  von  keinem  störenden  Einflüsse  ist. 

Vergleichen  wir  nun  zuerst  die  Jahresmittel,  so  ergibt  sich 

25  Jahre         Vortage  Föhntage  Folgetage 

710-0         709-1         705-8         706^9  mm 

Der  Föhn  tritt  also  meist  bei  tiefem  Barometerstande  ein, 
und  zwar  ist  derselbe  im  Durchschnitte  um  4' 2  mm  niedriger 
als  das  25jährige  Mittel.  Schon  am  Vortage  steht  das  Baro- 
meter niedriger,  erreicht  den  tiefsten  Stand  an  den  Föhntagen, 
um  am  Folgetage  wieder  zu  steigen.  Dies  ergibt  sich  noch 
deutlicher,  wenn  wir  fortlaufend  den  Gang  des  Barometers  für 
Vortag,  Föhntag  und  Folgetag  betrachten: 

Vortag  Föhntag  Folgetag 

Mo.        2^         Ab.  Mo.        2"         Ab.  Mo.        2''         Ab. 

700-J-9-9     8-5     8-8         6-8     5-1     5-4         6-4     6*5     79 

Obwohl  noch  eine  Spur  des  täglichen  Ganges,  wie  er  im 
25jährigen  Mittel  zu  Tage  tritt  (10-5,  9*4,  10 -1),  am  Vortage 
und  wohl  auch  am  Föhntage,  ja  sogar  noch  am  Folgetage  zu 
erkennen  ist,  tritt  das  Fallen  des  Barometers  am  Vortage  und 
Föhntage  und  das  Steigen  desselben  am  Folgetage  sehr  deut- 
lich hervor. 

Die  Erniedrigung  des  Luftdruckes  an  Föhntagen  unter  das 
allgemeine  Mittel  des  betreffenden  Monates  ist  aber  in  den 
verschiedenen  Monaten  verschieden.  So  beträgt  der  Unter- 
schied im 

Jan.    Febr.    März    .\pril    Mai    Juni    Juli    Aug.    Sept.    Oct.    Nov.     Dec. 
6-1      51       4-0      2-9      2-8     2*8    24     1-8      2*2      3-5      5-4      3'9mm 

Wie  man  sieht,  ist  die  Erniedrigung  in  den  kalten  Monaten 
am  grössten,  in  den  warmen  Monaten  am  kleinsten.  Letzteres 
triffc  mit  der  geringsten  Häufigkeit  zusammen,  ersteres  aber 
nicht  mit  der  grössten  Häufigkeit.   Es  ist  zwar  nicht  selbst- 
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verständlich,  liegt  aber  nahe,  die  Grösse  des  Uoterschiedes  als 
direct  proportional  mit  der  Intensität  des  Föhns  anzunehmen. 
Dafür  spricht  die  Erfahrung  und  werden  wir  bei  dem  Verhalten 
der  Temperatur  während  des  Föhns  ein  weiteres  Motiv  für  diese 
Annahme  finden.  Allein  die  Entscheidung  können  wir  erst  bei 
der  Untersuchung  über  die  erzeugende  Ursache  des  Föhns 
treffen. 

Die  aus  den  Mittelwerthen  gezogenen  Schlüsse  bedürfen 
aber  einer  Ergänzung,  um  Missverständnisse  hintanzuhalten. 
Der  Föhn  weht  nicht  nur  während  des  fallenden  Luftdruckes. 
Im  Allgemeinen  beginnt  er  noch  bei  fallendem  Barometer, 
dauert  aber  beim  darauffolgenden  Steigen  desselben  noch  an, 
ja  manchmal  beginnt  er  sogar  erst  bei  steigendem  Barometer. 
Die  Ursache  des  Föhns  liegt  eben  nicht  in  der  Abnahme 
des  Luftdruckes,  sondern,  wie  wir  in  einer  folgenden  Arbeit 
beweisen  werden,  in  besonderen  Arten  der  Luftdruckverthei- 
lung,  deren  Wirkung  auf  die  Luftbewegung  auf  der  Nordseite 
der  Alpen  nicht  vom  Vorüberziehen  einer  Depression  an  sich, 
sondern  von  der  Gestaltung  und  der  Lage,  sowie  dem  Verlauf 
der  Isobaren  abhängt;  nur  bei  gewissen  Formen  und  Lagen 
der  in  gewissen  Richtungen  verlaufenden  Isobaren  tritt  Föhn 
auf.  Das  werden  wir,  wie  gesagt,  ein  anderesmal  eingehend 
darstellen. 

b)  Temperatur. 

Die  charakteristischeste  Eigenschaft  des  Föhns  ist  die 
bedeutende  Erwärmung  der  Luft  bei  demselben.  In  Innsbruck 
heisst  er  im  Allgemeinen  schlechtweg  der  »warme  Wind«.  Bei 
der  gegenwärtigen  Bearbeitung  der  25jährigen  Terminbeob- 
achtungen will  ich  vorerst  den  mittleren  Temperaturüberschuss 
der  Föhntage  zur  Darstellung  bringen,  um  dann  den  Wärme- 
einfluss  des  Föhns  auf  die  Temperatur  von  Innsbruck  zu 
berechnen.  Die  hiezu  nöthigen  Daten  finden  sich  in  Tabelle  IV 
zusammengestellt.  Ich  habe  neben  dem  25jährigen  Mittel,  das 
ich  auf  die  in  der  Anmerkung,  S.  432,  dargelegte  Weise  berech- 
nete, die  wahren  30jährigen  Mittel  nach  Hann  gesetzt,  um  zu 
zeigen,  dass  die  Abweichung,  trotz  der  Verschiedenheit  der 
Morgen-  und  Abendtermine  und  obwohl  keine  Correction  zur 


Der  Föhn  m  Innsbruck.  435 

Reducirung  auf  ivahre  Mittel  angebracht  wurde,  eine  geringe 
ist  Im  Jahresdurchschnitt  erhalten  wir  folgende  Temperaturen : 

Morgens  2*  p.  Abends  Mittel 

25  Jahre 5-2  11-8  7-5  8  2 

Vortage 3-5  10-5  6-1  6*7 

Föhntage 6*9  15-0  11-4  11-1 

Folgetage 6-7  10-9  6-9  8-2 

Man  sieht  hieraus,  dass  das  Tagesraittel  eines  Fdhntages 
im  Durchschnitte  2-9**  über  dem  allgemeinen  Mittel  liegt.  An 
den  drei  Terminen  erscheint  die  Temperatur  Morgens  am 
wenigsten  erhöht,  nämlich  um  1-7**,  Abends  am  meisten,  näm- 
lich 3*9**  und  Mittags  um  3*2**.  Die  geringe  Temperatur- 
erhöhung am  Morien  der  Föhntage  hat  aber  ihren  Grund 
darin,  dass  der  Föhn  sehr  häufig  nach  8  Uhr  Morgens  einfällt, 
so  dass  dann  am  ersten  Föhntage  die  Morgentemperatur  noch 
sehr  niedrig  steht.  Vergleicht  man  die  Mittel  der  Vortage  mit 
den  allgemeinen  Mitteln,  so  sieht  man  sofort,  dass  die  Tem- 
peratur der  Vortage  durchwegs  unter  dem  allgemeinen  Mittel 
liegt,  und  dass  gerade  die  Morgentemperatur  am  stärksten 
herabgedrückt  erscheint.  Wenn  nun  der  Föhn  erst  nach  8**  a. 
einfällt,  ist  die  an  diesem  Föhntage  beobachtete  Morgentempe- 
ratur sehr  niedrig.  Aus  dem  Gesagten  erklärt  sich  die  geringe 
Temperaturerhöhung,  welche  die  Morgenbeobachtung  der  Föhn- 
tage ausweist.  Anderseits  zeigt  ein  Vergleich  der  Mittel  der 
Folgetage  mit  den  übrigen,  dass  an  den  Folgetagen  des  Föhns 
zur  Zeit  der  Morgenbeobachtung  die  Temperatursteigerung 
häufig  noch  anhält,  so  dass  das  Temperaturmittel  der  Morgen- 
beobachtung an  den  Folgetagen  fast  ebenso  hoch  ist  wie  an 
den  Föhntagen,  während  die  Mittags-  und  Abendbeobachtung 
für  die  Folgetage  unter  die  allgemeinen  Mittel  bedeutend  herab- 
gedrückt erscheinen. 

Um  nun  die  durch  den  Föhn  verursachte  Temperatur- 
steigerung der  allgemeinen  Mittelwerthe  zu  erhalten,  habe  ich 
für  alle  Monate  die  folgende  Rechnung  gemacht.  Es  sei  y  der 
Werth  der  Temperatur,  welcher  Innsbruck  zukäme,  wenn  es 
keinen  Föhn  hätte.  S  die  Anzahl  aller  Tage  oder  aller  Beob- 
achtungen zu  der  bestimmten  Tagesstunde  der  ganzen  unter- 
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suchten  25jährigen  Periode,  W  die  entsprechende  Anzahl  der 
Föhntage  und  m  der  Werth  der  allgemeinen  Temperaturmittel, 
a  der  entsprechende  Werth  an  den  Föhntagen.  Dann  ist  offen- 
bar S.m:=(S — W).y-\'W.a.  Da  derEinfluss  des  Föhns  auch 
an  den  Folgetagen  bei  der  Morgenbeobachtung  deutlich  vor- 
handen ist,  so  musste  für  die  Morgenbeobachtung  noch  ein 
Glied  eingeführt  werden,  nämlich  das  Product  aus  der  Anzahl 
der  entsprechenden  Folgetage  und  dem  zugehörigen  Tempe- 
raturmittel, (d.  h.  Sw=:[S— (W^-4-/)]j|/-hW^a-h/^).  Das  auf 
diese  Weise  ermittelte  y  habe  ich  in  der  folgenden  Tabelle 
wiedergegeben  und  die  entsprechenden  Mittelwerthe  gleich- 
zeitig beigefügt. 

Normaltemperaturen  für  föhnlose  Jahre. 


Mo. 


Ab. 


Mittel 


Jänner  . . .  . 

Februar  . . . 

März  .  . . .  . 

April 

Mai 

Juni 

'  Juli 

August.  .  .  . 
'  September  . 

October  . . . 

November  . 

December  . 


Jahr  , 


—7-0 

—4-1 

—0-1 

5-5 

9-5 

13-6 

14-9 

13-8 

10-7 

4-9 

—0-1 

—5-3 

4-7 


—  1-1 

2-6 

7-3 

12-9 

17-1 

20-3 

22-0 

21-1 

17-2 

11-4 

4-9 

-11 

11-2 


—4-7 

-1-5 

2-6 

7-6 

11-7 

15-3 

17-6 

16-3 

13-1 

7-0 

1-6 

—3-8 

6-9 


—4-3 

—  1-0 

3-3 

8-7 

12-8 

16-4 

18-2 

17-1 

13-7 

7-8 

21 

—3  5 

7-6 


Ich  nenne  diese  so  erhaltenen  Temperaturen  normale. 
Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass,  wenn  der  Föhn  ausbliebe,  die 
Tage,  welche  bisher  Föhn  hatten,  auf  dieselbe  mitüere  Tem- 
peratur herabsinken  würden,  wie  die  föhnlosen  Tage  gegen- 
wärtig sie  haben,  welche  Voraussetzung  gewiss  vollauf  be- 
rechtigt ist. 
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Es  lässt  sich  nun  mit  Hilfe  dieser  Normaltemperaturen 
leicht  die  durchschnittliche  Temperaturerhöhung  angeben, 
welche  durch  den  Föhn,  zur  Zeit  während  er  weht,  bewirkt 
wird,  man  hat  nur  die  Angaben  dieser  Tabelle  der  Normal- 
temperaturen von  denen  der  Tabelle  für  die  Föhntage  abzu- 
ziehen. Man  gelangt  so  zu  den  folgenden  Werthen: 

Durchschnittliche    Temperaturerhöhung    durch    den 
Föhn  an  Föhntagen. 


Mo.     ' 

2'' 

Ab. 

Mittel 

Jänner  

6-3     , 

6-4 

8-5 

7-1 

Februar  

4-5 

5-9 

7-0    ■ 

5-8 

März 

3-6 

4-7 

5-4  ; 

4-5 

April 

2  3     ■ 

3-9 

50 

3-7 

Mai 

2-8 
2-1 
1-5 
1-2 

3-4 
4-1 
3-7 
4-0 

4-3     '• 
4-5 
3-6     1 
4-4    : 

3-5        ; 
3-6 
2-9 
3-2 

Juni 

Juli 

August   

September  .... 

1-0     ■ 

4-6 

4-7     : 

3-4 

October 

3-7 

5-6 

6-6 

5  3 

November 

4-0 

6-0 

6-8 

5-6 

December  .... 

5-8 

7-1 

7-5 

6-0 

Jahr 

2-2 

3-8 

4-5 

3-5 

Dass  sich  hienach  die  Temperatursteigerung  an  Föhn- 
tagen Morgens  bedeutend  geringer  ergibt  als  selbst  Mittags, 
erklärt  sich  daraus,  dass  wir  die  Differenz  der  Föhntage  und 
Normaltage  genommen  haben  und,  wie  wir  wissen,  an  den 
Föhntagen  Morgens  sehr  häufig  eben  noch  kein  Föhn  herrscht 
und  daher  das  Morgenmittel  an  Föhntagen  nicht  reine  Föhn- 
temperatur angibt.  Die  Grösse  des  Föhneinflusses  auf  die 
Morgentemperaturen  im  Vergleich  zu  denen  der  anderen  Tages- 
zeiten ersieht  man  besser,  wenn  man  untersucht,  um  wie  viel 
die  thatsächliche  Mitteltemperatur  von  Innsbruck  dadurch  er- 
höht erscheint,  dass  es  so  vielfach  vom  Föhn  heimgesucht 
wird.   Um  dies  zu  erfahren,  brauchen  wir  nur  die  Differenz 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  GL;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  29 
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der  Tabelle  der  25jährigen  Mittel  und  der  obigen  Tabelle  der 
Normaltemperaturen  zu  nehmen.  Wir  erhalten  dann: 

Temperaturerhöhung  der  Mittelwerthe  für  Innsbruck 
durch  den  Föhn. 


Mo. 

E»- 

Ab. 

Mittel 

Jänner  

0-9 

0-6 

0-9 

0-8 

Februar  

0-8 

0-7 

0-8 

0-8 

März 

0-9 

0-8 

1-0 

0-9 

April 

0-6 

0-8 

1-0 

0-8 

Mai 

0-6 
O-l 
0-1 
0-1 

0-6 
0-2 
0-3 
0-2 

0-7 
0-2 
0-3 
0-2 

0-6 
0-2 
0-2 
Ol 

Juni 

Juli 

August 

September  .... 

0-1 

0-3 

0-3 

0-2 

October 

0-8 

0-9 

1-0 

0-9 

November 

0-9 

0-8 

1-0 

0-9 

December  .... 

0-9 

0-7 

0-7 

0-8 

Jahr  .      

0  5 

0-6 

0-6 

0-6 

Man  würde  von  vorneherein  wohl  geneigt  sein,  dem  Föhn 
einen  grösseren  Einfluss  auf  die  Jahrestemperatur  von  Inns- 
bruck zuzuschreiben.  Wie  man  aus  vorstehender  Tabelle  sieht, 
beträgt  er  nur  O-ß"*  C,  was  etwa  einer  Erniedrigung  der  See- 
höhe von  Innsbruck  um  120  m  oder  einer  Verschiebung  der 
geographischen  Lage  um  0-83  Meridiangrade  oder  wenig  über 
100  km  nach  Süden  entspricht.  Es  wäre  aber  dennoch  unrichtig, 
wenn  man  hiemit  den  klimatischen  Einfluss  des  Föhns  erschöpft 
wähnen  würde.  Sein  Einfluss  auf  die  Vegetation  liegt  besonders 
in  der  Thatsache,  dass  er  in  den  Frühlingsmonaten  und  im 
October  sowohl  sehr  häufig  auftritt,  als  auch  gerade  in  diesen 
Monaten  eine  beträchlich  grosse  Temperaturzunahme  bewirkt. 

Dass  die  Temperaturerhöhung  in  den  warmen  Monaten 
am  geringsten  und  in  den  kältesten  am  grössten,  ist  eine 
unmittelbare  Folge  der  Temperaturunterschiede  der  Nord-  und 
Südseite  der  Alpen  zu  diesen  Jahreszeiten.   In  den  warmen 
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Monaten  ist  zur  föhnlosen  Zeit  die  Temperatur  der  (durch  den 
Föhn  nach  Innsbruck  gebrachten)  Luft  der  Südseite  nicht  so 
bedeutend  grösser  als  in  Innsbruck  selbst,  wie  dies  im  Winter 
der  Fall  ist. 

Die  wirkliche  Temperatur  des  Föhns  erfährt  man  aber  nur, 
wenn  man  die  Mitteltemperatur  aller  Beobachtungsstunden 
nimmt,  zu  welchen  der  Föhn  thatsächlich  ging.  Streng  ge- 
nommen müsste  man  dann  aber  während  des  Föhns  stündlich 
beobachten.  Ich  bearbeite  hier  von  den  ganzen  25  Jahren  nur 
die  Terminbeobachtungen  —  die  Aufzeichnungen  des  Thermo- 
graphen zählen  noch  nicht  5  Jahre  —  und  so  habe  ich  die 
Mitteltemperatur  des  Föhns  selbst  dadurch  bestimmt,  dass  ich 
das  Mittel  aller  Beobachtungsstunden  nahm,  an  welchen  Föhn 
herrschte.  Ich  setze  die  erhaltenen  Resultate  hieher,  gleich- 
zeitig gebe  ich  unter  A  die  Differenz:  Föhntemperatur— Normal- 
temperatur. 

Mittlere  Föhntemperatur. 

Jan.  Febr.   März  April    Mai    Juni    Juli    Aug.   Sept   Oct.    Nov.   Dec.   Jahr 

4-5   6-3   9-3   13-7  174  2M  222  223  189  145  9*3   50  12-6 

A  8-8   7-3   6-0   50   46  4-7  4-0  52   52   67  72   8-5   50 

Aber  auch  diese  Zahlen,  welche  ja  nur  die  durchschnitt- 
liche Wärme  des  Föhns  in  den  verschiedenen  Monaten  aus- 
drücken, geben  noch  keine  genügende  Vorstellung  von  den 
häufig  unheimlichen  Erwärmungen,  dip  bei  Föhn  auftreten; 
vielleicht  vervollständigt  sich  das  Bild  durch  die  folgende 
kleine  Tabelle,  in  welcher  das  höchste  Tagesmittel  —  an 
Tagen,  wo  der  Föhn  den  ganzen  Tag  wehte  —  und  das 
absolute  Maximum  bei  Föhn  aus  den  25  Jahren  zusammen- 
gestellt sind. 

Höchstes  Tagesmittel  bei  Föhn. 
Jan.    Febr.    März    April     Mai     Juni     Juli     Aug.    Sept.     Oct.     Nov.    Dec. 
121     120      150     17-3      22-9     257     272     240      220     21-7     159     130 

Temperaturmaximum  bei  Föhn. 

Jan.  Febr.  März  April  Mai  Juni  Juli  Aug.  Sept.  Oct.  Nov.  Dec. 
13-4     16-5      20-0      24-2      30*1     30-0     325     33*6     28*3     26-2     200     16-0 

29* 
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Man  sieht,  dass  die  mittlere  Temperatur  eines  Föhntages 
mitten  im  Winter  wahre  Frühlingstage  schafft.  Im  Sommer 
bemerkt  man  den  Föhn  besonders  lästig  durch  die  gleich- 
massig  anhaltende  hohe  Temperatur,  welche  auch  des  Nachts 
eine  nennenswerthe  Abkühlung  nicht  erfährt.  Die  absoluten 
Maxima  der  25  Jahre  fallen  übrigens  in  den  eigentlichen 
Sommermonaten  nicht  auf  Föhntage,  klares  schönes  Strah- 
lungswetter erzeugt  Mittags  im  Sommer  sehr  häufig  höhere 
Temperaturen  als  der  Föhn. 

Zur  vollen  Charakterisirung  der  Temperaturverhältnisse 
bei  Föhn  müssen  wir  noch  den  Gang  der  Temperatur  während 
des  Föhns  in  Betracht  ziehen.  Genauer  werden  wir  dies  erst 
ein  andermal  an  der  Hand  der  Aufzeichnungen  des  Thermo- 
graphen thun.  Aber  auch  auf  Grund  der  Terminbeobachtungen 
können  wir  die  Eigenart  des  Temperaturganges  bei  Föhn  in 
allem  Wesentlichen  zur  Darstellung  bringen. 

Zwei  Momente  sind  es,  die  da  eigenartig  hervortreten: 
erstens  eine  rasche  Temperatursteigerung  bei  Eintritt  des 
Föhns  und  zweitens  die  während  der  ganzen  Dauer  des  Föhns 
anhaltende  hohe  Temperatur,  derart,  dass  der  normale  tägliche 
Gang  der  Temperatur  vielfach  ganz  verschwindet,  häufig  auch 
umgekehrt,  immer  aber  sehr  verflacht  wird. 

Was  die  rasche  Temperatursteigerung  betrifft,  so  liegt  das 
Hauptgewicht  nicht  immer  in  der  Grösse  der  Wärmezunahme. 
Man  hat  allerdings  vom  Föhn  die  Vorstellung,  dass  die  Grösse 
des  fast  plötzlichen  Temperaturwechsels  das  charakteristische 
Moment  sei,  allein  die  genauere  Untersuchung  belehrt  uns 
eines  Anderen.  Die  Grösse  der  Temperatursteigerung  ist  viel 
häufiger  massig  zu  nennen  als  exorbitant.  Es  kommen  aller- 
dings zuweilen  Fälle  vor,  in  welchen  sich  die  Temperatur  von 
Morgens  bis  2  Uhr  Mittags,  also  in  6  oder  7  Stunden  um  20** 
und  mehr  steigert,  doch  diese  Fälle  sind  selten.  Öfter,  aber 
auch  nicht  allzuhäufig  kommen  Temperaturzunahmen  in  den 
6  oder  7  Stunden  von  Morgens  bis  2  Uhr  Nachmittags  von  15**, 
16°  und  17**  vor,  am  häufigsten  sind  die  Temperatursteige- 
rungen (immer  in  derselben  Zeit  oder  von  Morgens  bis  Abends) 
von  10—15°,  aber  auch  kleinere  Erhöhungen  kommen  äusserst 
häufig  vor,  so  dass  bei  Föhn  meist  massige,  wenn  auch  sonst 
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ungewöhnliche  Temperatursteigerungen  zu  verzeichnen  sind. 
Das  bei  weitem  Charakteristischere  der  Temperaturerhöhung 
bei  Föhn  liegt  in  der  Dauer  der  hohen  Temperatur,  was  haupt- 
sächlich in  hohen  Abend-  und  Morgentemperaturen  zum  Aus- 
drucke gelangt.  Dabei  kommt  es  nicht  selten  vor,  dass  das 
Maximum  der  Temperatur  auf  die  Abendstunde  fällt,  ja  wieder- 
holt tritt  dasselbe  am  Morgen  des  zweiten  Föhntages. ein.  Bei 
einer  längeren  Föhnperiode  stellt  sich  auch  meist  die  Erschei- 
nung ein,  dass  nicht  der  erste  Föhntag  die  höchsten  Tempera- 
turen bringt,  sondern  erst  der  zweite  oder  dritte  Tag,  bei  sehr 
langen  Perioden  sogar  auch  noch  spätere  Tage.  Ich  lasse  hier 
ein  paar  Beispiele  folgen,  die  als  Typen  gelten  können,  da  es 
ja  nicht  wohl  angeht,  die  riesigen  Ziffercolonnen  hier  zum 
Abdrucke  zu  bringen. 

Eintägiger  Föhn. 

Mo.  2"  p.  Ab. 

3.  Jänner  1882 —  2-3  7-0  7-0 

13.  Februar  1870 —  8"5  12-7  10-0 

8.  Februar  1894 —  2*4  6*0  7-3 

9.  März  1892 —  6-6  7-8  3*2 

17.  Juli  1884 18-0  28-4  27*3 

23.  November  1883 —  4-3  8-2  5-2 

12.  November  1894 —  0-5  8-4  10-7 

Zweitägiger  Föhn. 

Mo.  2"  p.  Ab. 

16.  Februar  1885 —  2-0         11 '0  6-0 

17.  >  » 10-0         12-0  7-0 

10.  März  1889 —   1-2  8*8  9-8 

11.  »         »    5-0         14-2         11-2 

3.  Juni  1882 15-1   .      24-0         22-0 

4.  »        »     20-0         25-0         19-0 

5.  October  1892 9-2         18*8         17-8 

6.  »  *     17-0         21-2         20-6 

9.  December  1884 —  l'O  4-8  7-5 

10.  *  »     3-8  4-0  4-5 
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Mo.                 2'  p.  Ab. 

10.  December  1881 —  4-0  5-3  6-0 

11.  »             »     9-0  9-0  2-0 

Dreitägiger  Föhn. 

Mo.  2'  p.  Ab. 

11.  Jänner  1883 —  1-1           7-2  80 

12.  .          »      2-2  10-0  2-4 

13.  »           »      0-4  10-2  9-0 

13.  April  1882 0-2  15-0  110 

14.  .         »     8-3  15-0  12-0 

15.  »         .     10-0  160  12-3 

21.  December  1888 —  1-4          4-6  7-0 

22.  »              »    7-8  11-4  8-4 

23.  »              12-0  13-2  5-8 

Mehrtägiger  Föhn. 

Mo.  2'  p.  Ab. 

19.  Februar  1892 1*4          6-1  6-7 

20.  .            »    9-4  12-0  12-2 

21.  .            »    3-3  13-8  11-8 

22.  »            »    10-4  13-7  11-4 

23.  »           »    10-4  13-8  11-8 

24.  »            .    5-4  14-2  8-8 

13.  April  1880 5-0  160  12-2 

14.  »         .     10-6  16-2  14-2 

15.  .         .     15-4  190  15-6 

16.  .         »     12-2  21-2  170 

17.  .         »     13-4  18-0  12-2 

5.  October  1880 8-2  200  18-4 

6.  »            »     15-6  21-0  20-4 

7.  .           »    22-0  22-0  21-0 

8.  »           »    13-4  21-0  11-0 

In  diesen  ausgewählten  Beispielen  sind  alle  Fälle  des  Tem- 
peraturganges während  der  Dauer  des  Föhns  zur  Darstellung 
gebracht.  Nur  eine  Eigenthüvnlichkeit,  welche  aus  den  Termin- 
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beobachtungen  nicht  ersehen  werden  kann,  kommt  dabei  nicht 
zur  Anschauung,  wir  werden  dieselbe  erst  mit  Hilfe  der  Auf- 
zeichnungen des  Thermographen  deutlich  erkennen  lernen;  es 
ist  die  häufige,  bedeutende  Schwankung  der  Temperatur  in 
grösseren  und  kleineren  Intervallen,  wie  ich  davon  ein  Beispiel 
gegeben  habe  in  einer  Notiz  über  die  Föhnperiode  vom  1 3.  bis 
16.  Jänner  1895  (Meteorolog.  Zeitschrift,  Bd.  XXX,  1895,  S.  72). 
Wir  müssen  nun  noch  auf  die  grossen  Unterschiede  der 
Erwärmung  hinweisen,  welche  der  Föhn  selbst  in  derselben 
Jahreszeit  und  in  denselben  Monaten  hervorbringt.  Es  stellt 
sich  hier  die  Frage  zur  Beantwortung,  warum  bringt  der  Föhn, 
scheinbar  unter  denselben  Verhältnissen,  bald  nur  eine  Erwär- 
mung von  wenigen  Graden,  bald  eine  ganz  ungewöhnliche 
Erhöhung  der  Temperatur?  Diese  Frage  ist  aus  den  Beobach- 
tungen der  Föhnstationen  allein  nicht  zu  beantworten.  Man 
muss  dabei  offenbar  die  Untersuchung  auf  jene  Stationen  aus- 
dehnen, von  welchen  bei  Föhn  die  Luft  zuerst  auf  die  Höhen 
des  Alpenkammes  aspirirt  wird,  um  von  da  zu  den  Föhn- 
stationen abzustürzen.  Es  wäre  wohl  denkbar,  dass  auch  die 
Stärke,  mit  welcher  der  Föhn  auftritt,  hierauf  einen  Einfluss 
hat.  Für  heute  bin  ich  nicht  in  der  Lage,  die  obige  Frage  aus 
den  Beobachtungen  zu  beantworten,  ich  werde  aber  später 
meine  Untersuchungen  über  den  Föhn  auch  darauf  ausdehnen. 

c)  Feuchtigkeit. 

Es  ist  ein  Postulat  der  Theorie  der  Fallwinde,  dass  die- 
selben eine  bedeutende  Trockenheit  besitzen  müssen,  wenn  sie 
in  der  Niederung  ankommen.  Die  Trockenheit  des  Föhns  ist  in 
den  Föhngebieten  von  jeher  aufgefallen  und  die  Beobachtungen 
bestätigen  dieselbe  vollauf.  Ich  verweise  zunächst  auf  Tabelle  V, 
welche  die  Mittel  der  Feuchtigkeit  im  vieljährigen  Durchschnitt, 
für  die  Föhntage,  sowie  für  die  Vortage  und  die  Folgetage  des 
Föhns  wiedergibt.  Leider  stehen  mir  da  keine  25jährigen  Mittel 
zur  Verfügung,  sondern  nur  18jährige,  weil  von  den  Jahren 
Jänner  1876  bis  August  1882  die  Psychrometerbeobachtungen 
fehlen.  Was  die  Güte  der  Psychrometerbeobachtungen  betrifft, 
so  dürfte  sie  wohl  manchmal  etwas  unsicherer  Natur  sein;  es 
ist  aber  das  Psychrometer  überhaupt  so  manchen  Unsicher- 
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heiten  unterlegen,  dass  man  für  die  Feuchtigkeit  gar  oft  bei 
den  besten  Beobachtungen  keine  tadellosen  Werthe  erhalten 
kann.  Jedenfalls  geben  unsere  Mittel  im  Wesentlichen  eine 
richtige  relative  Darstellung  der  Feuchtigkeitsverhältnisse  von 
Innsbruck  bei  den  verschiedenen  Witterungsverhältnissen. 

Wir  ersehen  aus  den  Jahresmitteln,  dass  die  Föhntage  zu 
allen  Tageszeiten  und  besonders  des  Abends  eine  bedeutend 
geringere  Feuchtigkeit  aufweisen  als  der  langjährige  Durch- 
schnitt. Es  sind  aber  nur  die  Föhntage  selbst,  welche  eine 
solche  Herabdrückung  der  Feuchtigkeit  bewirken,  denn  an 
den  Vortagen  haben  wir  vollständig  die  Feuchtigkeit  des  lang- 
jährigen Durchschnittes,  an  den  Folgetagen  aber  sogar  noch 
eine  grössere,  wie  die  folgenden  Zahlen  beweisen: 

Mo.  2^  p.  Ab.  Mittel 

ISjähriges  Mittel 86  67  82  78 

Vortage 86  66  82  78 

Föhntage 76  49  62  62 

Fölgetage 85  71  84  80 

Es  ist  somit  zweifellos  eine  specifische  Eigenschaft  des 
Föhns,  dass  er  eine  beträchtliche  Trockenheit  besitzt.  Der  Föhn 
ist  am  trockensten  in  den  Frühlingsmonaten,  am  wenigsten 
trocken  im  December,  wie  sich  aus  den  Monatsmitteln  an 
Föhntagen  ergibt: 

Jan.  Febr.  März  April  Mai  Juni  Juli  Aug.  Sept.  Oct.  Nov.  Dec. 
63      65       60       56      56     59     63     64      65      64      63      73 

Von  den  Tagesstunden  erscheint  die  Mittagsstunde  als  die 
trockenste,  geradeso  wie  im  langjährigen  Durchschnitt.  Die 
Herabdrückung  der  Feuchtigkeit  durch  den  Föhn  ist  aber  des 
Abends  am  grössten,  Morgens  am  geringsten.  Die  Morgen- 
mittel der  Föhntage  geben  nun  freilich  nicht  schlechterdings 
die  Trockenheit  des  Föhns  zur  Morgenstunde  wieder,  denn  es 
sind  darin  alle  Feuchtigkeiten  auch  enthalten,  welche  an  jenen 
Föhntagen  —  und  es  ist  dies  eine  grosse  Anzahl  —  gemessen 
wurden,  an  welchen  der  Föhn  erst  nach  der  Morgenbeobach- 
tungsstunde einfällt  Allein  selbst  in  mehrtägigen  Föhnperioden 
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zeigt  sich  die  auffallende  Erscheinung,  dass  die  Morgenstunde 
des  zweiten,  dritten  u.  s.  w.  Föhntages  sehr  häufig  bedeutende 
Feuchtigkeiten  aufweist.  Es  ist  dies  vielleicht  dadurch  zu 
erklären,  dass  der  Föhn  bei  längeren  Perioden  des  Morgens 
einlullt  und  dadurch  die  normalen  Abkühlungsursachen  mehr 
zur  Wirkung  gelangen,  wodurch  die  Temperatur  wieder  etwas 
herabgedrückt,  die  Feuchtigkeit  aber  erhöht  werden  muss.  In 
der  That  zeigt  auch  die  Morgentemperatur  bei  längeren  Föhn- 
perioden meist  eine  Herabdrückung  unter  die  Temperatur  der 
betreffenden  Föhnperiode. 

Dass  bei  Föhn  sehr  grosse,  ja  exorbitante  Trockenheit  vor- 
kommt, ist  wohl  allgemein  angenommen.  Wenn  ich  nun  auch 
nicht  behaupten  will,  dass  die  Feuchtigkeitsbeobachtungen,  wie 
sie  mir  vorliegen,  eine  volle  Gewähr  für  die  exacte  Grösse  der 
Feuchtigkeit  bieten,  so  ist  doch  jedenfalls  aus  denselben  zu 
ersehen,  dass  die  bei  Föhn  erreichten  Trockenheiten  in  den 
meisten  Fällen  zwischen  40  und  50  Procent  betragen,  und  dass 
die  Trockenheiten  von  30  bis  40  Procent  sehr  häufig  vor- 
kommen. Hingegen  sind  Trockenheiten  von  25  bis  30  Procent 
schon  seltener  und  solche  unter  25  Procent  sehr  selten.  Ich 
habe  die  letzteren  ausgezogen  und  lasse  die  Daten  hier  folgen: 

4.  Februar  1871 227^  16.  Mai  1873 237^ 

25.        y^        1873 20  20.     >     1886 24 

30.  März  1872 17  1.     »     1891 23 

13.      »      1873 16  14.  September  1884  ....21 

9.      »      1892 23  25.  October  1891   20 

Will  man  nicht  die  Werthe  unter  25  Procent  als  exorbitant 
trocken  ansehen,  so  ergeben  die  Beobachtungen  zu  Innsbruck 
keine  exorbitanten  Trockenheiten  bei  Föhn,  wohl  aber  sehr 
bedeutende  Herabdrückung  der  Feuchtigkeit  der  Luft  gegen- 
über anderen  Tagen.  Es  sei  aber  hier  bemerkt,  dass  besonders 
zur  Zeit,  da  das  Wintermaximum  des  Luftdruckes  über  den 
Alpen  lagert,  auch  ganz  bedeutende  Trockenheiten  zu  ver- 
zeichnen sind.  Jedenfalls  aber  ist  der  Föhn  ein  sehr  trockener 
Wind. 


446  J.  M.  Pernter, 

d)  Bewölkung. 

Die  Theorie  verlangt,  dass  bei  herabfallender  Luft  das  in 
ihr  suspendirte  Wasser  in  Folge  Erwärmung  verdampfe,  dass 
also  bei  Fallwinden  Ausheiterung  eintrete.  Die  Beobachtungen 
ergeben  nun,  dass  während  des  Föhns  zeitweise  ganz  heiterer 
Himmel  wohl  vorkommt,  dass  aber  fast  immer  eine  Bewölkung 
vorhanden  ist,  welche  einer  Bedeckung  fast  der  Hälfte  des 
Himmels  entspricht.  Diese  Bewölkung  ist  ziemlich  eigenartig; 
von  der  bekannten  Föhnmauer  —  dem  dichten  schweren 
Gewölke,  das  auf  der  Südseite  über  dem  Centralalpenkamm 
bei  Föhn  meist  sich  aufthürmt  —  ziehen  vielfach  leichte,  cirrus- 
ähnliche  Wolken  an  dem  Himmel  empor,  oft  durchbrochen  von 
blauen  Flecken  und  Streifen.  In  grösserer  Höhe  ist  häufig  voll- 
kommen blauer  Himmel,  während  auf  der  Nordseite  häufig 
wieder  dichteres  Gewölk  auftritt.  Die  Wolkenformen  sind  übri- 
gens bei  Föhn  auch  sehr  veränderlich,  wie  auch  die  Grösse  der 
Himmelsbedeckung  bedeutenden  und  vielen  fast  fortwährenden 
Schwankungen  unterliegt. 

Über  den  Gang  der  Bewölkung  vor,  während  und  nach 
Föhn  geben  uns  die  Zahlen  der  Tabelle  VI  Aufschluss.  Ich 
setze  die  Jahresmittel  hieher;  als  Vergleichsnorm  folgt  auch 
das  25jährige  Mittel. 

Gang  der  Bewölkung  bei  Föhn. 

Mo.  2^  p.  Ab.  Mittel 

Vortage  T 5-9  4-8  4-0  4*9 

Föhntage 4*8  5-0  4-9  4-9 

Folgetage   7-3  7*1  6*6  7-0 

25jähriges  Mittel   ...5-9  5-3  51  5*4 

Im  Allgemeinen  nimmt  also  die  Bewölkung  von  Morgens, 
wo  sie  am  grössten  ist,  ab  bis  Abends.  Diesen  Charakter 
behalten  auch  die  Vortage  und  die  Folgetage  des  Föhns  bei, 
nur  an  den  Föhntagen  geht  er  gänzlich  verloren.  An  Föhn- 
tagen findet  eher  eine  kleine  Zunahme  der  Bewölkung  um  die 
Mittagszeit  statt  und  auch  Abends  ist  dieselbe  noch  immer 
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ein  wenig  grösser  als  Morgens.  Der  Unterschied  zu  den  ver- 
schiedenen Tageszeiten  ist  aber  so  gering,  dass  man  eher 
sagen  kann,  während  des  Föhns  bleibt  die  Bewölkung  ziem- 
lich constant  und  nur  wenig  unter  dem  langjährigen  Mittel. 
Der  Gang  der  Bewölkung  vor,  während  und  nach  dem  Föhn 
verläuft,  wie  man  sieht,  derart,  dass  am  Vortage  eine  ziem- 
lich beträchtliche  Abnahme  erfolgt,  worauf  dann  während  des 
Föhns  eine  ziemliche  Constanz  der  Bewölkung  platzgreift  — 
nur  in  den  Sommermonaten  finden  wir  eine  ausgesprochene 
Zunahme  der  Bewölkung  tagsüber  —  worauf  dann  am  Folge- 
tage eine  hohe  Bewölkung  sich  einstellt.  Thatsächlich  kann 
man  meistens  bei  Abflauen  des  Föhns  eine  rasche  Zunahme  der 
Himmelsbedeckung  mit  folgenden  Niederschlägen  beobachten. 
Die  Beziehung  der  letzteren  zum  Föhn  möge  noch  kurz  dar- 
gestellt werden. 

e)  Niederschläge. 

Man  weiss,  dass  gerade  die  häufigen  und  starken  Nieder- 
schläge, die  in  Folge  des  Föhns  auftreten,  von  Dove  gegenüber 
den  Schweizer  Naturforschern  seinerzeit  benützt  wurden,  um 
die  von  letzteren  erkannte  und  behauptete  Trockenheit  des 
Föhns  zu  bekämpfen  und  lächerlich  zu  machen.  Die  Beobach- 
tungen ergeben  nun  Folgendes:  Im  Allgemeinen  folgen  dem 
Föhn  Niederschläge,  oftmals  recht  reichliche  Niederschläge. 
Während  einer  längeren  Föhnperiode  kommt  es  wohl  auch 
vor,  dass  es  ein-  oder  das  anderemal  regnet,  dann  lässt  sich 
aber  leicht  nachweisen,  dass  der  betreffende  Regen  das  Ende 
eines  Föhns  markirt,  dem  allerdings  bald  ein  neuer  Föhn 
folgt.  Diese  so  eingestreuten  Regen  sind  fast  durchwegs  nur 
schwach.  Wir  können  also  im  Allgemeinen  den  Satz  auf- 
stellen: Niederschläge  treten  immer  nur  nach  dem  Föhn,  nie 
während  des  Föhns  auf.  Obgleich  nun  diese  Niederschläge  nach 
Föhn  sehr  häufig  sind,  so  sind  sie  doch  keine  nothwendige 
Folge  des  Föhns.  Von  den  491  Föhnperioden  der  untersuchten 
25  Jahre  blieben  120,  also  24*4  Procent  ohne  folgende  Nieder- 
schläge. In  den  Monaten  des  Jahres  ergibt  sich  folgende  Anzahl 
von  Föhnperioden  ohne  folgenden  Niederschlag  während  der 
25  Jahre: 
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Jan.    Febr.    März   April    Mai   Juni   Juli   Aug.    Sept.   Oct.    Nov.    Dec. 
21        14        13         14        8        4       0         3  4       10       16       13 

in  Proc.   62       33        24        24       16      14       0        13        15       18       28       34 

Am  häufigsten  sind  also  Föhne  ohne  folgenden  Nieder- 
schlag im  Jänner  und  in  den  kalten  Monaten,  am  seltensten  in 
den  warmen  Monaten.  Nach  den  Beobachtungen  der  letzten 
25  Jahre  kommt  ein  Föhn  ohne  folgenden  Niederschlag  im  Juli 
überhaupt  nicht  vor;  es  scheint  daher  im  Juli  der  Föhn  stets 
den  bekannten  Juliregen  voranzugehen.  Um  einen  Überblick 
über  die  Grössenverhältnisse  der  Niederschläge  und  ihre  Ver- 
theilung  nach  Föhn  zu  bieten,  gebe  ich  die  nachfolgende  kleine 
Tabelle,  welche  die  in  den  25  Jahren  gefallenen  Niederschläge 
in  ihrer  Gesammtheit,  sowie  die  an  den  Vortagen  des  Föhns 
vorgekommenen  in  Vergleich  setzt  mit  den  unmittelbar  nach 
dem  Föhn,  sei  es  noch  an  Föhntagen  selbst,  sei  es  am  ersten 
Folgetag  gemessenen.  Es  kam  freilich  wiederholt  vor,  dass  es 
zwei  und  mehr  Tage  nach  Föhn  regnete;  die  auf  Föhn  folgenden 
Niederschläge  sind  daher  eigentlich  beträchtlich  höher  als  die 
Tabelle  ausweist. 

Niederschlagsummen. 


Jan. 

Febr. 

März 

April 

Mai 

Juni 

25  Jahre 

,   785-9 

892-4 

1045-4 

1379-7 

1793  4 

2386-9 

an  Vortagen  . . . , 

3-6 

42-6 

34-1 

65-4 

73-0 

43-7 

nach  Föhntagen . 

100-4 

143-9 

212-6 

378-9 

347-8 

285-6 

Juli 

August 

Sept. 

October 

Nov. 

Dec. 

Jahr 

25  Jahre 

3276-8 

2703-0 

2029-5 

1518-0 

1053-0 

1184-5 

20048-5 

an  Vortagen  . . . . 

,     48-1 

31-2 

6-4 

105-7 

69-5 

60 

529-3 

nach  Föhntagen 

448-5 

193-8 

216-3 

487-3 

320-2 

152-1 

32877 

Man  ersieht  hieraus,  dass  in  den  letzten  25  Jahren  16  Pro- 
cent aller  Niederschläge  unmittelbar  nach  Föhn  fielen.  Die 
Niederschläge  an  Vortagen  erfolgen  stets  so,  dass  ihnen  Aus- 
heiterung,  wenigstens  theilweise,  folgt,  ehe  der  Föhn  einsetzt; 
sie  betragen  übrigens  nicht  ganz  3  Procent  der  Gesammtsumme 
und  nur  16  Procent  von  den  unmittelbar  nach  Föhn  folgenden. 

Hiemit  ist  die  Untersuchung  des  Verhaltens  der' meteoro- 
logischen Elemente  bei  Föhn,  soweit  sie  aus  den  Beobach- 
tungen  der  letzten   25   Jahre   geführt  werden   konnte,    zum 
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Abschlüsse  gelangt.  Man  wird  sich  wundern,  dass  wir  über 
das,  wie  es  scheinen  muss,  wichtigste  Element,  den  Wind 
selbst,  seine  Richtung  und  Stärke,  seine  Schwankungen  u.  s.  w. 
keine  Angaben  machen.  Es  geschieht  dies  desshalb,  weil  die 
Innsbrucker  Beobachtungen  hiezu  fast  ganz  untauglich  sind. 
Die  Schätzungen  der  Windstärke  sind  von  Beobachter  zu 
Beobachter  derart  verschieden,  dass  es  ganz  unmöglich  ist, 
aus  ihren  Angaben  eine  Untersuchung  über  die  Windstärke 
des  Föhns-  durchzuführen.  Ja  nicht  einmal  die  Aufzeichnungen 
bezüglich  der  Windrichtung  bieten  ein  sicheres  Material.  Ich 
muss  daher  eine  längere  Periode  der  Thätigkeit  des  erst  heuer 
aufgestellten  Anemometers  abwarten,  um  die  Untersuchung 
auf  den  Wind  selbst  ausdehnen,  zu  können.  Nur  das  Eine  ist 
schon  aus  den  bisherigen  Beobachtungen  zu  erkennen,  dass 
der  Föhn  offenbar  sowohl  als  SW,  als  S,  wie  auch  als  SE  auf- 
tritt, und  dass  es  ein  grosser  Irrthum  wäre  zu  meinen,  dass  der 
Föhn  immer  nur  als  Sturm  oder  nur  als  heftiger  Wind  auf- 
tritt. Zwar  weht  er  stets  mit  Unterbrechungen  und  stossweise, 
»herrisch«,  wie  das  Volk  sagt,  aber  er  ist  oft  nur  ein  massiger 
oder  gar  nur  schwacher  Wind,  wenngleich  er  wieder  andere 
Male  zur  Gewalt  eines  starken  Sturmes  sich  erhebt. 

Zusammenfassung. 

Die  wichtigsten  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  lassen 
sich  folgendermassen  zusammenfassen: 

Die  Häufigkeit  des  Föhns,  ausgedrückt  in  der  Anzahl  von 
Tagen,  an  welchen  der  Föhn  wehte,  beträgt  im  Durchschnitte 
der  25  untersuchten  Jahre  43  Tage  im  Jahre.  Diese  Anzahl  ist 
über  das  Jahr  derart  vertheilt,  dass  die  grösste  Häufigkeit  auf 
die  drei  Frühlingsmonate  fällt,  von  denen  jeder  durchschnitt- 
lich 5 — 6  Föhntage  hat;  die  nächstgrösste  Häufigkeit  besitzt 
Qctober  und  November  mit  4 — 5  Föhntagen  jeder;  diesen 
folgen  die  Wintermonate  December,  Jänner,  Februar,  mit  durch- 
schnittlich 3  Föhntagen  in  jedem  Monate;  am  seltensten  ist  der 
Föhn  in  den  Sommermonaten  und  im  September,  wo  monatlich 
nur  1—2  Föhntage  durchschnittlich  auftreten. 

Die  Dauer  des  Föhns  vertheilt  sich  auf  Perioden  von  1  bis 
8  Tagen.  Am  häufigsten  sind  die  kürzesten  Perioden  von  1  und 
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2  Tagen;  je  länger  die  Periode  ist,  desto  seltener  kommt  sie 
vor.  Von  den  längeren  Perioden  werden  fast  nur  die  Frühlings- 
monate bevorzugt. 

Das  Verhalten  des  Luftdruckes  bei  Föhn  zeigt  durch- 
schnittlich ein  Fallen  des  Barometers  an  den  Vortagen,  den 
niedrigsten  Stand  an  den  Föhntagen  und  ein  entschiedenes 
Steigen  an  den  Folgetagen. 

Die  Temperatur  wird  bei  Föhn  durchwegs  und  meist  sehr 
beträchtlich  erhöht.  Gegenüber  dem  25jährigen  Mittel  ergibt 
sich  das  Mittel  der  Föhntage  um  2*9**  C.  zu  hoch.  Die  Tem- 
peraturerhöhung durch  Föhn  gegenüber  der  normalen  Tem- 
peratur, welche  Innsbruck  ohne  Föhn  haben  müsste,  beträgt 
aber  im  Jahresmittel  5*0*  C.  Es  erhellt  daraus  weiter,  dass 
Innsbruck  dem  Föhn  eine  Erhöhung  seiner  Jahrestemperatur 
um  0*6**  C.  verdankt,  was  einer  Erniedrigung  der  Seehöhe  von 
Innsbruck  um  120  w  oder  einer  Verschiebung  nach  Süden  um 
100  km  entspricht.  Für  die  Herbst-,  Winter-  und  Frühlings- 
monate ist  diese  Temperaturerhöhung  sogar  O'S*  C.  Es  ist 
für  Föhn  charakteristisch,  dass  er  die  Temperatur  bei  seinem 
Einsetzen  rasch  und  beträchtlich  erhöht  und  dann  dieselbe, 
mitunter  mit  vollkommener  Zerstörung  des  normalen  täg- 
lichen Ganges,  hoch  über  der  der  Jahreszeit  entsprechenden 
während  seiner  ganzen  Dauer  erhält,  so  dass  bei  Föhn  selbst 
im  December  oder  Jänner  Tagesmittel  von  12  und  13*  C.  vor- 
kommen. Diese  Temperaturerhöhung  ist  in  den  Wintermonaten 
am  grössten,  in  den  Sommermonaten  am  kleinsten. 

Die  Feuchtigkeit  wird  bei  Föhn  sehr  stark  herabgedrückt, 
im  Jahresdurchschnitt  um  18  Procent.  Die  grössten  bei  Föhn 
vorkommenden  Trockenheiten  waren  16,  17  und  20  Procent. 
Der  Föhn  erweist  sich  als  ein  sehr  trockener  Wind. 

Die  Bewölkung  ist  bei  Föhn  im  Durchschnitte  4  9  der 
lOtheiligen  Bewölkungsscala  und  daher  etwa  0-5  unter  dem 
allgemeinen  Durchschnitt  Während  des  Föhns  ist  sie  ziemlich 
constant.  Der  normale  tägliche  Gang  der  Bewölkung  ist  bei 
Föhn  vollkommen  verwischt.  Vor  Föhn  nimmt  sie  beträchtlich 
und  rasch  ab,  nach  dem  Föhn  nimmt  sie  aber  sehr  rasch  zu, 
und  sehr  häufig  folgen  dann  —  oft  sehr  ergiebige  —  Nieder- 
schläge. 
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Die  Niederschläge  bei  Föhn  folgen  stets  dem  Föhn  nach, 
niemals  fallen  sie  während  der  Dauer  des  Föhns.  Sie  sind  aber 
keine  nothwendige  Folge  des  Föhns,  da  in  24-4  Procent  aller 
Fälle  keine  Niederschläge  nach  Föhn  eintraten.  Am  häufigsten 
bleiben  dieselben  im  Jänner  und  in  den  Wintermonaten  aus, 
im  Juli  gab  es  in  den  letzten  25  Jahren  keinen  Fall,  wo  es 
nach  Föhn  nicht  geregnet  hatte. 

Der  Föhn  tritt  in  Innsbruck  sowohl  als  SW,  als  S,  wie 
auch  als  SE  auf.  Er  weht  immer  mit  kürzeren  oder  längeren 
Unterbrechungen  und  stossweise,  »herrisch«.  Seine  Stärke  ist 
sehr  verschieden;  er  tritt  ebensowohl  als  starker  Sturm,  wie 
als  schwacher  Wind  auf. 
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Tabelle  II.  Dauer  des  Föhns  wUirend  der  25  Jahre, 


T 


Tage; 


Jänner  . . . . 
Februar  . . . 

März 

April 

Mai 

Juni 

JuH 

August . . . . 
September . 
October  . . . 
November  , 
December. . 


Jahr  . 


1 


17 
23 
20 
16 
18 
15 
11 
12 
13 
29 
24 
16 

214 


13 
13 
15 
21 
17 

8 
10 

9 
12 
17 
20 
15 

170 


3 
6 
7 
U 
8 
Z 
3 
l 
1 
9 
7 
3 

61 


1 
0 
6 
7 
6 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
3 

30 


1 
l 
8 
3 
4 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 

23 


6 


8 


1-mal 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2-ma! 


Tabelle  III.  Luftdruckmittel. 

1.  25jähriges  Mittel. 


Mo. 

2h 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Monate 

700-1-                                                           j 

Jänner  

12-1 

11-2 

8-7 

7-6 

9-7 

11-0 

11-4 

11-2 

12-1 

10-5 

10-5 

10-9 

10-5 

11-3 
9-6 
7-7 
6-6 
8-4 
9-8 

10-1 
9-7 

10-7 
9-2 
9-4 

10-4 

9-4 

11-9 

10-8 

8-2 

7-2 

9-1 

10-6 

10-8 

10-5 

11-4 

9-8 

10-2 

110 

10-1 

11-8 

10-5 

8-2 

7-1 

91 

10-5 

10-8 

10-5 

11-4 

9-8 

10-0 

10-8 

10-0 

22 
23 
23 
23 
23 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
23 
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März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

October 

November 

December 

Jahr 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 
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J.  M.  Pernter, 
2.  Föhntage. 


Mo. 

2h 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Tage 

700h- 

Jänner 

6-4 

6-3 

5-4 

5-3 

7-2 

9-1 

10-0 

10-1 

10-6 

7-2 

5-5 

7-3 

6-8 

5-2 
5-0 
3-5 
3-6 
5-5 
6-4 
7-5 
7-7 
8-3 
5-6 
4-1 
6-5 

5-1 

5-5 
5-0 

3  7 
3-7 
6-1 
6-4 
7-8 
8-4 
8-6 
6-0 

4  1 
6-8 

5-4 

5-7 
5-4 
4-2 
4-2 
6-3 
7-7 
8-4 
8-7 
9-2 
6-3 
4-6 
6-9 

5-8 

75 

85 

149 

142 

128 

37 

53 

33 

49 

114 

104 

67 

1036 

Februar  

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August   

September 

October 

November  ....... 

December 

Jahr 

3.  Vort 

age  des 

Föhns. 

Mo. 

2h 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Tage 

700H- 

Jänner 

11-8 

8-9 

8-1 

9-3 

7-4 

11-5 

12-3 

12-0 

11-7 

10-0 

9-2 

10-7 

9-9 

10-5 

7-5 

6-8 

7-8 

6-4 

9-0 

10-5 

10-4 

10-1 

8-7 

8-2 

9-4 

8-5 

10-5 

8-0 

7-3 

8-2 

6-9 

8-9 

10-8 

10-5 

10-7 

9-0 

8-2 

9-1 

8-8 

10-9 

8-1 

7-4 

8-4 

6-9 

10-1 

11-2 

ll-O 

10-8 

9-2 

8-5 

9-7 

9-1 

39 
46 
60 
56 
45 
27 
24 
21 
31 
57 
55 
33 
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Februar  

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August   

September 

October 

November 

December 

Jahr 

Der  Föhn  in  Innsbruck. 
4.  Folgetage  des  Föhns. 
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Mo. 


2»^ 


Ab. 


Mittel 


Zahl  der 
Tage 


Jänner  . . . 
Februar  . . 
März  . . . . 
.\pril  . . . . 

Mai 

Juni 

Juli 

August  . . 
September 
October  . . 
November 
December 

Jahr 


5- 
6- 
3- 
4- 
6- 
8- 
8 

10-0 
9-7 
6-7 
5  1 
7-4 

6-4 


700-h 


6-5 
7-0 
4-6 
4-1 
6-8 
8-3 
8-5 
9-5 
9-4 
6-2 
5-7 
7-8 

6-5 


8-4 
8-2 
5-9 
5-3 
8-7 
91 
9-6 
10-8 
10-7 
7-1 
7-1 
9-8 

7-9 


6-9 
7-2 
4-8 
4-6 
7-4 
8-6 
8-8 
10-1 
9-9 
6-7 
6-0 
8-0 

6-9 


34 
43 
54 
57 
51 
28 
24 
23 
27 
56 
55 
37 

489 


Tabelle  IV.  Temperaturmittel. 

1.  25jähriges  Mittel. 


Mo. 


2h 


Ab. 


Mittel 


Zahl 

der 

Monate 


30  jähriges 

Mittel  nach 

Hanni 


Celsius 


Jänner  . . . 
Februar  . . 
März  . . . . 
April  . . . . 

Mai 

Juni 

Juli 

August  . . 
September 
October  . . 
November 
December 

Jahr 


-61 

-0  5 

—3-8 

-3  5 

24 

-3-3 

3-3 

—0-7 

-0-2 

25 

0-8 

8-1 

3-6 

4-2 

25 

6-1 

13-7 

8-6 

9-5 

25 

10-1 

17-7 

12-4 

13-4 

25 

13-7 

20-5 

15-5 

16-6 

25 

15-0 

22-3 

17-9 

18-4 

24 

13  9 

21-3 

16-5 

17-2 

24 

10-8 

17-5 

13-4 

13-9 

24 

5-7 

12-3 

8-0 

8-7 

24 

0-8 

5-7 

2  6 

30 

24 

-4-4 

-0-4 

-3-1 

-2-6 

24 

5-2 

11-8 

7-5 

8-2 

293 

-3-4 

-0-5 

3-5 

91 

13-0 

16-4 

17-9 

17-2 

14-2 

9-3 

2-4 

-2-6 


8-0 


1  Die  Temperaturverhältnisse  der  österreichischen  Alpenländer.  111.  Theil, 
S.  101.  (Diese  Sitzungsberichte;  Bd.  92,  II.  Abth.) 
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J.  M.  Pernter, 
2.  Föhn  tage. 


Mo. 


2»» 


Ab. 


Mittel 


Zahl  der 
Tage 


Celsius 


Jänner .  . 
Februar . . 
März  .... 
April  . . .  . 
Mai  . . . . ! 

Juni 

Juli 

August. . . 
September 
October  . . 
November 
December 

Jahr 


—0-7 

0-4 

3-5 

7-8 

12-3 

15-7 

16-4 

15  0 

11-7 

8-6 

3-9 

0-5 

6-9 


5-3 
8-5 
12-0 
16-8 
20-5 
24-4 
25-7 
25-1 
21-8 
17-0 
10-9 
6-0 

15-0 


3-8 

5-5 

8-0 

12-6 

16-0 

19-8 

21-2 

20-7 

17-8 

13-6 

8-4 

3  7 

11-4 


2-8 

4-8 

7-8 

12-4 

16-3 

20-0 

21-1 

20-3 

17-1 

13-1 

7-7 

3-4 

11-1 


3.  Vortage  des  Föhns. 


75 

85 

149 

147 

128 

37 

53 

33 

49 

114 

104 

72 

1046 


Mo. 

2'» 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Tage 

Celsius 

Jänner  

-7-4 

-3-8 

—0-6 

5-4 

10-2 

14-0 

13-6 

12-9 

10-1 

5-4 

0-0 

-4-2 

3-5 

—  1-4 

3-8 

7-1 

13-4 

16-2 

22-7 

21-9 

22-2 

19-1 

11-8 

5-3 

1-1 

10-5 

-5-1 

-0-5 

2-5 

8-2 

11-9 

17-1 

16-7 

13-8 

13-6 

7-3 

1-6 

— 1-8 

6-1 

— 4-3 

—0-2 

3-0 

9-0 

12-8 

17-9 

17-4 

16-3 

14-3 

8-2 

2-3 

-1-6 

6-7 

39 
46 
60 
57 
45 
27 
24 
21 
31 
57 
55 
34 

496 

Februar  

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

October 

November 

December 

Jahr 

Der  Föhn  in  Innsbruck. 
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Mo. 

2h 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Tage 

Celsius 

Jänner  

—0-9 

—0-2 

2-8 

7  5 

11-7 

14-6 

15-5 

15-2 

12-1 

8-2 

3-4 

1-2 

6-7 

2-9 

4-9 

7-8 

12-4 

16-2 

18-4 

18-5 

20-4 

17-7 

12-1 

6-3 

3-9 

10-9 

—0-7 

1  0 

3-0 

7-9 

U-5 

15-1 

15   1 

16-2 

12-4 

8-3 

30 

0-7 

6-9 

0-4 

1-9 

4-6 

9-3 

13-1 

16-0 

16-4 

17-3 

14-1 

9-5 

4-2 

1-9 

8-2 

34 
43 
54 
58 
51 
28 
24 
23 
27 
56 
55 
38 

491 

Februar  , 

März 

April 

Mai 

Juni • . . . . 

Juli 

August 

September 

October 

November 

December 

Jahr 

Tabelle  V.  Feuchtigkeit. 
1.  ISjähriges  Mittel. 


! 

Mo. 

2h  p. 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Monate 

Janner 

88 
86 
86 
83 
80 
84 
86 
89 
89 
89 
87 
86 

86 

76 
75 
67 
^6 
55 
60 
60 
64 
67 
68 
73 
81 

67 

86 
84 
79 
73 
74 
80 
81 
84 
85 
84 
85 
87 

82 

83 
82 
77 
71 
70 
75 
76 
79 
80 
80 
82 
83 

78 

17 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
18 

214 

Februar  

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August  

September 

October 

November  ....... 

December 

Jahr 
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J.  M.  Pernter, 


2.  Föhntage. 


Mo. 

2''p. 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Tage 

Jänner  

74 
77 
75 
71 
68 
73 
82 
81 
82 
80 
79 
78 

76 

57 
54 
47 
41 
42 
45 
47 
44 
45 
51 
55 
65 

49 

67 
63 
59 
55 
57 
58 
63 
68 
67 
62 
64 
75 

62 

63 
65 
60 
56 
56 
59 
63 
64 
65 
64 
63 
73 

62 

51 

52 

108 

93 

Februar  

März 

April 

Mai 

1 
98     1 

Juni 

26     ! 

Juli 

31 
23 
41 
85 

77 
50 

735 

August 

September 

October 

November 

December 

Jahr 

3.  Vortage  des  Föhns. 


Mo. 

2h  p. 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Tage 

Jänner  

85 
86 
85 
84 
80 
80 
87 
89 
92 
92 
88 
88 

86 

80 
71 
61 
51 
56 
51 
58 
55 
62 
72 
76 
75 

66 

83 
84 
77 
74 
79 
77 
81 
82 
84 
89 
88 
85 

82 

83 
80 
78 
70 
72 
69 
75 
75 
79 
84 
84 
83 

78 

31 

Februar  

26  ; 

März 

1 
39     i 

April 

1 
35     1 

Mai 

32     ' 

Juni 

Juli 

,8     1 
15 

August 

14     1 

September 

October 

25 
42 

November 

December 

Jahr 

40     1 
24     i 

341 
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Mo. 


2h  p. 


Ab. 


Mittel 


Zahl  der 
Tage 


Jänner . . . 
Februar . . 
März  . . . . 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August. . . 
September 
October . . 
November 
December 

Jahr 


89 
86 
86 
82 
74 
84 
87 
87 
87 
84 
88 
88 

85 


80 
72 
64 
•64 
60 
69 
75 
63 
70 
75 
81 
79 

71 


86 
82 
83 
80 
79 
84 
85 
86 
88 
87 
89 
83 

84 


83 
80 
78 
75 
71 
79 
82 
79 
82 
82 
86 
83 

80 


Tabelle  VI.  Bewölkung. 

1.  25jähriges  Mittel. 


25 
25 

36 

32 
36 
19 
15 
15 
22 
40 
41 
28 

334 


Mo. 

2h  p. 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Monate 

Jänner  

5-8 
5-2 
5-7 
5-9 
6-6 
59 
5-7 
5-4 
5-9 
6-4 
6-6 
6-3 

5-9 

4-5 
4-1 
5-0 
5-6 
6-1 
6-1 
5-7 
5-4 
5-1 
5-3 
5-6 
5-1 

5-3 

4-2 
4-2 
4-6 
51 
5-8 
6-2 
61 
5-4 
5-0 
4-9 
5-3 
4-9 

5-1 

4-8 
4-5 
5-1 
5-5 
5-8 
6-1 
5-8 
5-4 
5-3 
5-5 
5-8 
5-4 

5-4 

24 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

293 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juh 

August 

September 

October 

November 

December 

Jahr 

1 
1 
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J.  M.  Pernter, 


2.  Föhntage. 


Mo. 

2h  p. 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Tage 

Jänner 

5-2 
4-9 
40 
4-7 
4-4 
3-7 
3-7 
3-6 
3-3 
5-3 
5-9 
6-2 

4-8 

5-3 
4-3 
5-1 
4-8 
5-2 
4-3 
4-9 
4-0 
3-1 
51 
6-1 
6-0 

5-0 

4-7 

3-8     . 

4-6 

4-4 

5-1 

5-5 

5-6 

5-1 

3-0 

5-2 

5-5 

5-6 

40 

5-1 
4-3 
4-9 
4-6 
4-9 
4-3 
4-7 
4-2 
3-4 
5-2 
5-8 
5-9 

4-9 

75 

85 

149 

147 

128 

87 

53 

33 

49 

114 

104 

72 

1046 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli .. 

August 

September 

October 

November 

December 

Jahr 

3.  Vortage  des  Föhns. 


Jänner . . . 
Februar  . . 

MArz 

April  .... 

Mai 

Juni 

Juli 

August. . . 
September 
October . . 
November 
December 

Jahr 


Mo. 

2h  p. 

Ab. 

Mittel 

Zahl  der 
Monate 

4-6 

3-6 

2-9 

3-4 

39 

60 

4-9 

4-3 

4-7 

46 

5-6 

4-1 

3-2 

4-3 

60 

6-2 

5-1 

8-8 

5-0 

57 

6-4 

5-8 

6-4 

5-9 

45 

3-8 

4-6 

4-0 

4-0 

27 

6  2 

4-2 

4-8 

5-1 

24 

5-6 

8-9 

3-3 

4-3 

21 

5-6 

4-2 

2-6 

4-1 

31 

6-9 

6-2 

4*9 

5-7 

57 

6-7 

5-2 

4-0 

5-3 

55 

61 

5  4 

4-0 

5-2 

34 

5-9 

48 

4-0 

4-9 

496 
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Mo. 


2h  p. 


Ab. 


Mittel 


461 


Zahl  der 
Tage 


Jänner 6-2  6-6  64  6-4  34 

Februar 6-2  5-6  5-7  5-8  43 

März 8-3  7-1  5'2  6-9  54 

April 7-4  7-8  7-3  7*5  58 

Mai 7-0  7-8  7*2  7-3  51 

Juni 6-3  7-1  7*0  6-8  28 

Juli 7-5  8-0  7-1  7-6  24 

August 6-1  6-7  71  6-6  23 

September 7*3  6-5  5*9  6-6  27 

October 8*2  7«4  6-6  74  56 

November 7-9  7'1  70  7-3  55 

December 8*2  7*2  ö'l  7*2  38 

Jahr 7-3  7-1  6*6  7*0  491 
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XIV.  SITZUNG  VOM  24.  MAI  1895. 


Erschienen  sind  Heft  I — II  (Jänner— Februar  1895),  Ab- 
theiiung  IL  a  des  104.  Bandes  der  Sitzungsberichte,  ferner 
das  Heft  IV  (April  1895)  des  16.  Bandes  der  Monatshefte 
für  Chemie. 

Der  Secretär  legt  die  im  Auftrage  Sr.  k.  u.  k.  Hoheit 
des  durchlauchtigsten  Herrn  Erzherzog  Ludwig  Salvator, 
Ehrenmitgliedes  der  kaiserlichen  Akademie,  durch  die  Buch- 
druckerei Heinrich  Mercy  in  Prag  eingesendete  Fortsetzung 
des  Druckwerkes  »Die  Liparischen  Inseln«  Theil  IV:  »Pa- 
naria«  vor. 

Der  Verwaltungsrath  des  Museums  Francisco-Caro- 
linum  in  Linz  ladet  die  kaiserliche  Akademie  zur  Theilnahme 
an  der  feierlichen  Eröffnung  des  neuen  Musealgebäudes  ein, 
welche  am  29.  d.  M.  von  Sr.  k.  und  k.  Apostolischen  Majestät 
Kaiser  Franz  Josef  I.  allergnädigst  vorgenommen  werden  wird. 

Herr  Jos.  Richard  Harkup,  Realitätenbesitzer  in  St.  Polten, 
übersendet  ein  versiegeltes  Schreiben  behufs  Wahrung  der 
Priorität,  welches  angeblich  die  Beschreibung  eines  von  ihm 
erfundenen  Zeltsystems  enthält. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  Friedr.  Brauer  überreicht  eine 
Abhandlung  des  k.  u.  k.  Regimentsarztes  Dr.  Anton  Wagner 
in  Wiener-Neustadt,  betitelt:  »Eine  kritische  Studie  über 
die  Arten  des  Genus  Daudebardia  Hartmann  in  Europa 
und  Westasien«. 


463 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  L.  Boltzmann  überreicht 
eine  Abhandlung  von  Herrn  J.  C.  Beattie  in  Wien:  »Über  die 
Beziehung  zwischen  der  Veränderung  des  Wider- 
standes von  Wismuthplatten  im  Magnetfelde  und 
dem  Hall-Effecte«. 

Herr  Dr.  Gustav  Jäger  in  Wien  überreicht  eine  Abhand- 
lung, betitelt:  »Zur  Theorie  der  Dissociation  der  Gase« 
(iL  Mittheilung). 

Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Erzherzog  Ludwig  Salvator,  Die  Liparischen  Inseln.  IV.: 
»Panaria«.  Prag,  1895;  Folio. 


SITZUNGSBERICHTE 


DER 


KAISERLICHEN  AKADEM  DER  WISSENSCHAFIEN. 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE  CLASSE. 


CIV.  BAND.  VI.  HEFT. 


ABTHEILUNG  II.  a. 

ENTHALT  DIE  ABHANDLUNGEN  AUS  DEM  GEBIETE  DER  MATHEMATIK,  ASTRONOMIE, 
PHYSIK,  METEOROLOGIE  UND  DER  MECHANIK. 
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XV.  SITZUNG  VOM  14.  JUNI  1895. 


Erschienen  ist  das  Heft  III  — IV  (März— April  1895),  Ab- 
theilung II.  b.  des  104.  Bandes  der  Sitzungsberichte. 

Der  Vorsitzende,  Herr  Vicepräsident  Prof.  E.  Suess, 
gedenkt  des  Verlustes,  welchen  die  kaiserliche  Akademie  und 
speciell  diese  Classe  durch  das  am  23.  Mai  1.  J.  erfolgte  Ableben 
des  ausländischen  Ehrenmitgliedes  Herrn  w.  Geheimen  Rathes 
Professor  Dr.  Franz  Ernst  Neumann  zu  Königsberg  in  Pr. 
erlitten  hat. 

Die  anwesenden  Mitglieder  geben  ihrem  Beileide  durch 
Erheben  von  den  Sitzen  Ausdruck. 

Im  Auftrage  des  k.  k.  Ministeriums  für  Cultus  und  Unter- 
richt übersendet  der  Vorstand  des  Geographischen  Institutes 
der  k.  k.  Universität  in  Wien,  Herr  Prof.  Dr.  Albrecht  Penck, 
die  I.  Lieferung  des  mit  Unterstützung  dieses  Ministeriums  von 
ihm  und  Prof.  Dr.  Eduard  Richter  in  Graz  herausgegebenen 
»Atlas  der  österreichischen  Alpenseen«. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Franz  Exner  in  Wien  dankt  für  die 
ihm  zum  Zwecke  der  Vorarbeiten  für  seine  Untersuchung  über 
die  Spectra  der  Meteoriten  gewährte  Subvention. 

Die  Herren  Regierungsrath  Director  Dr.  J.  M.  Eder  und 
Ed.  Valenta  in  Wien  danken  für  die  Zuerkennung  des 
Ig.  L.  Li  eben 'sehen  Preises. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Lang  überreicht  eine 
Abhandlung  von  Dr.  Josef  Tuma,  Assistent  an  der  physi- 
kalischen Lehrkanzel  der  k.  k.  Universität  in  Wien,  betitelt: 
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»Messungen    mit    Wechselströmen    von    hoher    Fre- 
quenz«. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  O.  Stolz  in  Innsbruck  übersendet 
eine  Abhandlung:  »Über  den  Convergenzkreis  der  um- 
gekehrten Reihe«. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Zd.  H.  Skraup  übersendet  eine  im 
chemischen  Institute  der  k.  k.  Universität  Graz  von  Prof.  Dr. 
H.  Schrott  er  ausgeführte  Untersuchung,  betitelt:  »Beiträge 
zur  Kenntniss  der  Albumosen.«  IL 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Franz  Exner  in  Wien  übersendet 
eine  Abhandlung  von  Dr.  Anton  Lampa:  »Zur  Theorie  der 
Dielektrica«. 

Der  Secretär  legt  folgende  eingesendete  Abhandlungen 
vor: 

1.  »Die  Clavulina  der  Adria«,  von  Prof.  Dr.  R.  v.  Lenden- 
feld in  Czernowitz. 

2.  »Ein  Beitrag  zur  Kinematik  der  Ebene«,  von  Prof. 
Friedrich  Prochäska  in  Prag. 

3.  »Aus  der  Kreislehre«,  von  Herrn  Theobald  Wortitsch 
in  Wien. 

Herr  Hugo  Zukal  in  Wien  übersendet  eine  Abhandlung, 
betitelt:  »Morphologische  und  biologische  Unter- 
suchungen über  die  Flechten«  (I.Abhandlung). 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  H.  Weidel  überreicht  eine  im 
I.  chemischen  Universitäts- Laboratorium  in  Wien  von  den 
Herren  J.  Herzig  und  H.  Mayer  durchgeführte  Untersuchung: 
»Weitere  Bestimmungen   des  Alkyls   am  Stickstoff« 


Selbständige  Weiiie  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

K.  u.  k.  Reichs-Kriegs-Ministerium,  Relative  Schwere- 
messungen durch  Pendelbeobachtungen.  Aus- 
geführt durch  die  k.  u.  k.  Kriegs-Marine  in  den  Jahren 
1892  —  1894.  Wien,  1895;  8». 
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K.  k.  Ministerium  des  Innern,  Instructionen  und  Vor- 
schriften für  den  hydrographischen  Dienst  in  Österreich. 
Herausgegeben  vom  k.  k.  hydrographischen  Centralbureau. 
Fünf  Hefte.  Wien,  1895;  8«. 

Penck  A.  und  Richter  Ed.,  Atlas  der  österreichischen 
Alpenseen.  Herausgegeben  mit  Unterstützung  des  k.  k. 
Ministeriums  für  Cultus  und  Unterricht.  I.  Lieferung:  Die 
Seen  des  Salzkammergutes.  (Mit  18  Karten  und 
100  Profilen  auf  12  Tafeln.)  Hauptsächlich  nach  den 
Lothungen  von  Hofrath  Friedrich  Simony  entworfen 
und  gezeichnet  von  Prof.  Joh.  Müllner.  Wien,  1895;  Folio. 


SItzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  3 1 
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Messungen  mit  Wechselströmen  von  hoher 

Frequenz 

von 
Dr.  Josef  Tuma, 

Assistent  am  physikalischen  Cabinet  der  k.  k.  Universität  in  Wien. 
■  Mit  3  Textfiguren.) 

Maxwell,  Lord  Rayleigh  und  Stefan  haben  bekannt- 
lich die  Gleichungen  für  den  veränderlichen  Strom  in  linearen 
Leitern  aufgestellt,  wobei  "sich  als  sehr  interessante  Thatsache 
ergab,  dass  ein  solcher  Strom  nicht  den  ganzen  Querschnitt 
mit  gleicher  Dichte  ausfüllt,  sondern  vorzugsweise  in  den  peri- 
pherischen Theilen  des  Leiters  strömt.  Daraus  folgt,  dass  der 
Widerstand  des  letzteren  für  Wechselströme  ein  andefer  ist 
als  für  Gleichstrom. 

Schon  Hertz  hat  den  Nachweis  dieser  Widerstandsände- 
rung geliefert.  Hernach  hat  Bjerknes^  nach  einer  sehr  schönen 
Methode  die  Tiefe  des  Eindringens  der  Wechselströme  von 
hoher  Frequenz  gemessen.  Eine  thatsächliche  experimentelle 
Bestimmung  des  Widerstandes  linearer  Leiter  für  oscillirende 
Ströme  ist  aber  bisher  noch  nicht  geliefert  worden.  Da  nun  die 
von  den  erwähnten  Forschern  aufgestellten  Formeln  der  Veri- 
fication  bedürfen,  um  zu  entscheiden,  von  welcher  Tragweite 
die  bei  ihrer  Ableitung  gemachten  Vernachlässigungen  sind, 
will  ich  im  Folgenden  eine  Methode  angeben,  nach  welcher 
Widerstandsmessungen  mit  oscillirenden  Strömen  leicht  aus- 
geführt werden  können.  Umfangreichere  Messungen  dieser  Art 
beabsichtige  ich  erst  im  kommenden  Winter  auszuführen,  da 


1  Wied.  Ann.,  Bd.  48,  1893. 
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bei  denselben  Eiscalorimeter  zur  Anwendung  kommen  und  der- 
artige Untersuchungen  während  der  warmen  Jahreszeit  durch 
den  grossen  Eisconsum  theuer  sind. 

Schickt  man  durch  einen  Leiter  von  sehr  kleinem  Quer- 
schnitte einen  rasch  wechselnden  Strom,  so  kann  man  annehmen, 
dass  der  ganze  Querschnitt  gleichförmig  vom  Strome  durch- 
flössen wird.  Diese  Thatsache  hat  vor  mir  schon  Czermak 
zur  Messung  des  Widerstandes  von  Funkenentladungen  ver- 
wendet. Misst  man  nämlich  die  Wärmeentwicklung,  welche 
durch  den  oscillirenden  Strom  stattfindet  und  jene,  die  ein  durch 
denselben  Leiter  hindurchgeschickter  Gleichstrom  erzeugt,  so 
verhalten  sich  die  in  der  Zeiteinheit  gelieferten  Wärmemengen 
wie  die  mittleren  Quadrate  der  Stromstärken.  Es  kann  also 
ein  Leiter  von  der  erwähnten  Beschaffenheit  zur  Messung  der 
Intensität  sehr  rasch  verlaufender  Wechselströme,  z.  B.  oscilla- 
torischer  Entladungen,  verwendet  werden. 

Schalten  wir  nun  hinter  diesen  Vergleichswiderstand  einen 
dicken  Draht,  der  ebenfalls  von  den  Strömen  durchflössen  wird, 
so  wird  das  Verhältniss  der  Erwärmungen  dieses  Drahtes  und 
des  Vergleichswiderstandes  bei  Anwendung  von  Gleichströmen 
verschiedener  Intensität  constant  sein;  dagegen  wird  es  im  All- 
gemeinen ein  anderes  werden,  wenn  wir  oscillirende  Ströme 
hindurchschicken.  Bezeichnen  wir  mit  W  die  in  dem  Drahte, 
mit  W^  die  im  Vergleichswiderstande  entwickelte  Joule*sche 
Wärme,  wenn  beide  hintereinander  geschaltet  gleichzeitig  vom 
Gleichstrome  von  der  Intensität  /  während  der  Zeit  /  durch- 
flössen werden,  und  mit  W  und  Wl  die  bezüglichen  Wärme- 
mengen bei  Anwendung  eines  Wechselstromes  von  der  Intensität 
r  während  der  Zeit  /'.  Ferner  sollen  iv^  den  Vergleichswider- 
stand, fv  den  Widerstand  des  Drahtes  für  Gleichstrom  und  w' 
jenen  für  den  Wechselstrom  bedeuten. 

Wir  erhalten  dann  folgende  Gleichungen  : 

kW=fi;Pt  kW  =  wT^t' 

k,W,  =  fv,Pt        k^W[  =  wJ'H' 

Woraus  folgt: 


fv        Wl    W 


31* 
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Werden  die  Messungen  mit  einem  Bunsen'schen  Eiscalori- 
meter  gemacht  und  bedeuten  /,  /j,  V  und  /(  die  bezüglichen 
Längen,  um  welche  sich  der  Flüssigkeitsmeniscus  in  der  Capil- 
laren  des  Calorimeters  verschiebt,  so  erhalten  wir  das  Verhält- 
niss  der  Widerstände  des  Drahtes  für  Wechselstrom  und 
Gleichstrom  nach  der  Formel 


und  die  Intensität  des  Wechselstromes 


"=Vf^ 


Versuchsanordnung. 

Zur  Erzeugung  der  Wechselströme  von  hoher  Frequenz 
wurde  die  bei  Anstellung  Tesla*scher  Versuche  angewandte 


^  Fig.  1. 

Schaltungsweise  benützt.  Ein  Wechselstrom  von  100  V.  Span- 
nung, der  durch  die  Leitungen  A  (Fig.  1)  zugeleitet  wurde, 
wurde  im  Transformator  Tauf  circa  10.000  V  transformirt  und 
dann  mittelst  der  Leitungen  B  zu  den  Verzweigungspunkten  a 
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und  b  geführt.  Die  weiteren  Leitungen  waren  durchaus  aus 
2  •  35  mm  dickem  Kupferdrahte  hergestellt. 

Es  führten  von  den  Punkten  a  und  b  zwei  Leitungen  zu 
der  in  einem  magnetischen  Felde  E  befindlichen  Funken- 
strecke /  Anderseits  war  a  mit  einer  Capacität  C  in  Ver- 
bindung, von  deren  anderem  Pole  eine  Leitung  zu  den  zwei 
die  Wärmeentwicklung  messenden  Eiscalorimetern  M  und  N 
führte.  Schliesslich  war  N  durch  eine  lange  Leitung  NLb  mit  b 
verbunden.  Die  Gesammtlänge  aller  dieser  Leitungen  betrug 
26-5  w. 

Die  Capacität  C  bestand  aus  sechs  Fran  klinischen  Tafeln, 
die  übereinander  geschichtet  und  in  einem  Holzkasten  ein- 
geschlossen waren.  Das  Zwischenmedium  der  Condensatoren 
war  Glas.  Es  wurden  verwendet  entweder  eine  der  Tafeln  mit 
einer  Capacität  von  0*0095  M.  F.  oder  drei  derselben  mit  einer 
Capacität  von  0*033  M.  F.  oder  alle  sechs  mit  einer  Capacität 
von  0*072  M.  F.  Bei  derartigen  Messungen,  wie  sie  von  mir 
angestellt  wurden,  sind  solche  Condensatoren  der  Anwendung 
von  Leydnerflaschen  vorzuziehen,  da  sie  ohne  Einführung 
nennenswerther  uncontrolirbarer  Selbstinductionen  miteinander 
verbunden  werden  können.  Die  lange  Leitung  bLN  hatte  den 
Zweck,  eine  grosse  Selbstinduction  zu  erzeugen,  so  dass  die- 
selbe durch  Einschaltung  des  Vergleichswiderstandes  und  der 
zu  untersuchenden  Drahtproben  in  den  Calorimetern  M  und  N 
nicht  mehr  wesentlich  verändert  wurde.  Je  nach  der  Wahl  der 
Capacitäten  erhielt  ich  demnach  drei  verschiedene  Schwin- 
gungszahlen, die  im  Folgenden  mit  «^  Wg  und  n^  bezeichnet 
werden  mögen,  und  zwar  ergibt  die  Rechnung  für  «j  =  232.900, 
für  «3  =  124.800  und  für  n^  =2  84.400  Schwingungen  pro 
Secunde.  Wie  man  sieht,  sind  diese  Schwingungszahlen  ver- 
hältnissmässig  klein  und  war  daher  leider  nicht  zu  erwarten, 
dass  die  von  Stefan  aufgestellten  Formeln  mit  den  Messungen 
vollkommen  übereinstimmende  Resultate  liefern  würden. 

Stefan  hat  zweierlei  Formeln  für  die  Berechnung  von 
Widerständen  entwickelt.  Die  eine,  für  langsame  Schwin- 
gungen,^   enthält  Reihen,   die  für  obige  Schwingungszahlen 


1  Diese  Sitzungsber.,  1887,  S.  917. 
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ZU  wenig  convergiren,  während  die  andere^  nur  für  sehr  hohe 
Schwingungszahlen  giltig  ist  Hätte  ich  aber  die  grosse  Selbst- 
induction  bLN  weggelassen,  so  wäre  die  Zahl  der  Schwin- 
gungen überhaupt  nicht  mit  einiger  Sicherheit  zu  bestimmen 
gewesen.  Leider  verfügt  kein  Institut  in  Wien  über  einen  rasch 
rotirenden  Spiegel,  mit  dem  die  Schwingungszahlen  experi- 
mentell hätten  gefunden  werden  können. 

Als  Leiter  von  sehr  kleinem  Querschnitte,  welche  ich  in 
der  oben  angedeuteten  Weise  als  Vergleichswiderstände  ver- 
wendete, wählte  ich  sehr  dünne  Kupferröhren,  welche  auf 
folgende  Weise  erhalten  wurden.  Ein  möglichst  dünnwandiges 
Glasrohr  von  lOmm  Durchmesser  und  200 mm  Länge  wurde 
beiderseits  zugeschmolzen  und  mit  Platinösen  versehen.  Hier- 
auf wurde  es  in  eine  Versilberungsflüssigkeit  getaucht  und  ein 
Silberüberzug  hergestellt,  der  dann  durch  Verkupferung  ver- 
stärkt wurde.  Letztere  wurde  an  den  Enden  noch  besonders 
verstärkt.  Um  die  Zuleitungen  zu  befestigen,  wurden  die  Enden 
mit  einem  0'2mm  dicken  Kupferdrahte  umwickelt  und  diese 
Windungen  unter  sich  und  mit  der  starken  Zuleitung  mittelst 
Rose'schen  Metalls  verlöthet. 

Es  kamen  bei  den  Messungen  drei  Röhren  von  ver- 
schiedener Metallstärke  zur  Verwendung,  und  zwar: 

Rohr  Dicke  des  Ag  Dicke  des  Cu  Gesammtdicke 

Nr.  1         0-00013  ww         0-0009    mm        0  00103  ww 
Nr.  2         0  •  000 1 9  0  •  00366  0  •  00385 

Nr.  3         000022  0-00978  O'OIOOO 

Die  Dicken  der  Silberschichten  wurden  durch  Wägung, 
jene  des  Kupfers  durch  Messung  der  Intensität  und  der  Dauer 
des  Verkupferungsstromes  bestimmt. 

Fig.  2  zeigt  die  Einrichtung  der  Eiscalorimeter  mit  einem 
Vergleichswiderstande.  Das  Bunsen'sche  Eiscalorimeter  wurde 
insoferne  abgeändert,  dass  die  Eprouvette  durch  ein  das  Calori- 
meter  ganz  durchdringendes,  sehr  dünnwandiges  Rohr  ersetzt 
wurde.  Die  wichtigsten  Dimensionen  des  Apparates  sind  in 
der  Zeichnung  angegeben.  Der  Vergleichswiderstand  wurde  in 


'  Ibid.  1890,  S.  534. 
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folgender  Weise  eingefügt.  An  das  obere  Ende  war  mit  Rose'- 
schem  Metall  der  Kopf  einer  den  Kautscnukpfropfen  5  durch- 
setzenden messingenen  Schraube  r  angelöthet  Mit  Hilfe  der 
Schraubenmutter  m  wurde  ein  untergelegtes  dünnes  Kupfer- 
blech b  festgehalten  und  zugleich  durch  Pressung  des  Pfropfens 


Fig.  2. 

eine  sichere  Befestigung  des  Vergleichswiderstandes  erzielt. 
Das  andere  Ende  des  Kupferstreifens  b  war  mit  der  Zuleitung  a 
verlöthet.  b  hatte  den  Zweck,  Wärme,  welche  aus  der  Leitung 
zugeführt  wurde,  noch  vor  dem  Eintritte  in  das  Galorimeter 
an  das  umgebende  Eis  abzuleiten.  An  das  untere  Ende  des 
Vergleichswiderstandes  war  ein  circa  3  mm  starker  Kupfer- 
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draht  c  angelöthet,  der  lose  durch  den  Pfropfen  /  hindurch- 
geführt wurde.  Ausserhalb  des  Calorimeters  wurde  dieser 
Draht  von  einer  Klemmschraube  k  gefasst,  welche  letztere 
wieder  an  einem  Kupferbleche  d  befestigt  war,  das  demselben 
Zwecke  diente  wie  das  Blech  h.  Der  ganze  Apparat  befand  sich 
in  einer  umgestürzten  Flasche,  deren  Boden  weggesprengt  war, 
und  stützte  sich  mit  dem  Drahte  e  auf  den  Kork  «,  welcher  den 
Hals  der  Flasche  verschloss. 

Das  Quecksilber  q  vermittelte  den  Contact  mit  der  Zu- 
leitung /  welche  durch  eine  Bohrung  des  Korkes  u  eingeführt 
war.  Im  Übrigen  war  die  Flasche  mit  Eis  und  Wasser  gefüllt. 
Behufs  der  Messung  wurde  der  Stand  des  Wassers  in  der 
Capillaren  H  beobachtet,  und  wurde  desshalb  über  die  letztere 
noch  ein  getheiltes  Rohr  geschoben.  Die 
Ablesungen  erfolgten  mit  Hilfe  eines  Fern- 
rohres. 

Das  Calorimeter,  in  welches  die  zu 
messenden  Drähte  gebracht  wurden,  war 
ganz   ebenso   eingerichtet,    nur  war   an 
dem  Kopfe  der  Schraube  r  eine  Klemm- 
Pig,  3,  schraube  angebracht,  um  die  Drähte  fest- 

zuhalten. Die  Drähte  w  (Fig.  3)  wurden 
derart  gebogen,  dass  sie  sich  möglichst  nahe  an  der  Wand  des 
Rohres  g  befanden.  Der  übrige  Raum  wurde  durch  ein  dünn- 
wandiges, beiderseits  verschlossenes  Rohr  h  eingenommen,  das 
ich  auf  der  dem  Drahte  w  zugewendeten  Seite  der  ganzen 
Länge  nach  einfallen  Hess,  um  für  den  Draht  Platz  zu  schaffen. 
Der  Draht  wurde  an  das  Glasrohr  festgebunden. 

Um  den  Eismantel  k  im  Calorimeter  zu  bilden,  wurde 
das  Rohr  g  an  dem  unteren  Ende  mit  einem  undurchbohrten 
Kautschukpfropfen  verschlossen.  In  das  obere  Ende  wurde  ein 
Pfropf  mit  zwei  Bohrungen  und  einem  langen  und  einem 
kurzen  Glasrohre  gebracht.  Von  dem  kurzen  führte  eine  Ver- 
bindung zu  einer  Vorlage  und  von  da  zu  einer  Wasserstrahl- 
pumpe. 

Mit  Hilfe  eines  an  dem  längeren,  in  das  Calorimeter 
führenden  Rohre  angeschlossenen  Schlauches  wurde  Luft, 
respective  zur  Nachfüllung  Äther,  in  das  Calorimeter  gesaugt. 
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Eine  Unterkühlung  wurde  durch  Rühren  mit  einem  durch  M 
eingeführten  dünnen  Pt-Drahte  vermieden. 

Nachdem  die  Bildung  des  Eismantels  vollendet  war,  wurde 
das  Calorimeter  mit  dem  Vergleichswiderstande  oder  dem  zu 
untersuchenden  Drahte  versehen  und  Alles  in  der  in  Fig.  2 
angedeuteten  Weise  zusammengestellt.  Nun  wurde  zunächst 
der  Propf  5  nur  lose  eingeführt  und  die  Schraubenmutter  m 
nicht  angezogen.  Sobald  das  Calorimeter  in  das  mit  Eis  und 
Wasser  gefüllte  Gefäss  gebracht  wurde,  stieg  von  unten  null- 
grädiges  Wasser  im  Rohre  g  auf,  und  erst,  wenn  dieses  ganz 
gefüllt  war,  wurde  der  Pfropf  5  in  die  Mündung  des  Rohres  g 
eingedrückt  und  m  festgezogen.  Das  Wasser  im  Rohre  g  hatte 
den  Zweck,  die  sich  im  metallenen  Leiter  entwickelnde  Wärme 
rasch  aufzunehmen,  um  Verluste  durch  Ableitung  derselben 
nach  aussen  zu  vermeiden.  Durch  Umwicklung  der  Vergleichs- 
widerstände, respective  der  Drähte  und  der  beigelegten  Glas- 
röhren an  den  Stellen  i  wurden  schädliche  Strömungen  des 
Wassers  verhindert. 

Vorversuche. 

Bevor  ich  an  die  eigentlichen  Messungen  gehen  konnte, 
musste  ich  mich  überzeugen: 

1.  ob  die  Verschiebungen  des  Meniscus  in  der  Capillaren 
des  Eiscalorimeters  proportional  dem  Quadrate  der  Stromstärke 
sind; 

2.  ob  die  oscillirenden  Ströme  den  ganzen  Querschnitt  der 
Vergleichswiderstände  gleichförmig  einnehmen. 

Es  wurden  daher  Vergleichswiderstände  und  Drähte  hinter- 
einander in  einen  Gleichstrom  geschaltet  und  bei  verschiedenen 
Stromstärken  /  während  der  Zeit  /  die  erfolgenden  Verschie- 
bungen des  Meniscus  /  am  Calorimeter  mit  dem  Drathe  und 
jenes  /j  am  Calorimeter  mit  dem  Vergleichswiderstande 
beobachtet. 

Die  Stromstärke  wurde  mit  einem  Siemens*schen  Tor- 
sionsgalvanometer (100  Q)  gemessen  und  aus  den  Werthen 
von  /  und  /^  berechnet,  wobei  die  Reductionsfactoren  der 
Calorimeter  der  ersten  Messung  entnommen  wurden. 
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Beispiele  dieser  oft  wiederholten  Beobachtungen  finden 
sich  in  nachfolgender  Tabelle. 

Die  Vergleichswiderstände  wurden  mit  Nr.  bezeichnet  und 
bedeutet  in  dieser,  sowie  in  den  folgenden  Tabellen: 

Nr.  1  den  Widerstand  von  0\00103  mm  Metallstärke, 
Nr.  2  den  Widerstand  von  0-00385  mm  Metallstärke, 
Nr.  3  den  Widerstand  von  0*01  mm  Metallstärke. 
Ebenso   bedeuten   allgemein   /   die   Verschiebungen   des 
Meniscus  am  Calorimeter  mit  dem  Drahte,  l^  jene  am  Calori- 
meter  mit  dem  Vergleichswiderstande,  wobei  Centimeter  als 
Einheit  gelten.  Bei  den  Ablesungen  wurden  0'  1  mm  geschätzt. 
Die  Einheiten  der  Gleichstromstärken  /  sind  Ampere. 


Material 

Drahtstärke 
äm/m 

Vergleichs- 
widerstand 

/ 

h 

is 

/  aus  /  /  aus  /j 
ber.       ber. 

/  beob. 

Cu 

0-31 

Nr.  3 

17-80 

6-00 

90 





8-22 

» 

16-10 

5-00 

300 

4-27 

4-11 

4-3 

» 

19-18 

6-00 

60 

10-44 

9-86 

10-5 

Cu 

3-00 

Nr.  3 

3-25 

11-85 

180 

— 

— 

8-10 

» 

» 

2-65 

9-60 

600 

3-88 

3-96 

4-00 

» 

3-30 

12-00 

75 

12-64 

12-64 

12  65 

Fe 

3-10 

Nr.  2 

2-75 

16-50 

120 

— 

— 

11-30 

» 

3-39 

20-26 

600 

5-65 

5-59 

5-60 

» 

2-43 

14-54 

60 

15-03 

1503 

15  00 

Die  hier  angegebenen  Werthe  sind  nur  einige  der  vielen 
Ablesungen,  und  zwar  habe  ich  die  ungünstigsten  Fälle  ge- 
wählt, damit  sich  der  Leser  ein  Urtheil  über  den  Maximal- 
werth  der  vorkommenden  Beobachtungsfehler  bilden  könne. 
Unter  den  angeführten  Messungen  beträgt  die  grösste  Ab- 
weichung, die  betreffende  Stromstärke  ist  unterstrichen,  6  •  4Voi 
während  die  gewöhnlichen  Differenzen  37o  nicht  übersteigen» 
Somit  ist  Punkt  1  im  günstigen  Sinne  zu  beantworten. 

Um  mich  bezüglich  des  Punktes  2  zu  orientiren,  benützte 
ich  den  Widerstand  Nr.  1  als  Vergleichswiderstand,  um  das 
Verhältniss  der  Widerstände  für  oscillirende  Ströme  zu  jenen 
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fV' 


für  Gleichstrom  (in  den  folgenden  Tabellen  mit  —  bezeichnet) 

bei  Widerstand  Nr.  3  zu  messen.  Die  Messung  wurde  mit  der 
kleinsten  und  grössten  Schwingungszahl,  nämlich  mit  n^  = 
84.400  und  n^  =  232.900  durchgeführt.  Ferner  bedeuten  /,  /^  / 
die  Verschiebungen  der  Miniscusse  an  den  Calorimelem  und 
die  Intensität  des  Gleichstromes.  Die  bezüglichen  Grössen  für 
Wechselstrom  werden  mit  '  bezeichnet.  E^  ergaben  sich  als 
Mittelwerthe,  die  aus  je  drei  Serien  von  Ablesungen  gewonnen 
wurden: 


n 

/ 

^1 

/' 

n 

IS 

/ 

l 

„^ 

1-37 

9-41 

__ 



50 

6-00 

6-87 





«1 

— 

— 

0-73 

5-03 

120 

— 

— 

0-14 

0-996 

«6 

— 

— 

2-27 

15-35 

30 

— 

— 

0-148 

1-016 

Wie  man  sieht,  ist  —  gleich  1  anzunehmen,  woraus  folgt, 
w 

dass  der  Widerstand  der  0-01  ww  dicken  Kupferschichte  für 
die  in  Anwendung  gebrachten  Wechselströme  und  für  Gleich- 
strom derselbe  ist. 


Messungen. 

Nach  diesen  Vorbereitungen  konnte  ich  die  eigentlichen 
Messungen  beginnen,  deren  Ergebnisse  ich  in  folgenden  Tafeln 
darstellen  will.  Die  angegebenen  Werthe  sind  das  Mittel  aus 
durchschnittlich  vier  Bestimmungen. 

Die  Intensitäten  der  Wechselströme  I'  wurden  aus  den 
jeweiligen  Mittelwerthen  der  übrigen  Grössen  berechnet  Ob- 
wohl, wie  schon  erwähnt,  die  Formel,  welche  Stefan  für  den 
Widerstand  gerader  Leiter  aufgestellt  hat,  für  die  angewandten 
kleinen  Schwingungszahlen  noch  kaum  als  giltig  angenommen 
werden  kann,  habe  ich  doch  in  der  letzten  Rubrik  die  nach  ihr 


berechneten  Werthe  von 


w 


angeführt,   um   eine   beiläufige 


Vorstellung  von  der  Grösse  und  dem  Sinne  der  Abweichungen 
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ZU  erhalten.  Indem  sich  die  Permeabilitäten  von  Eisen  und 
Nickel  mit  der  Intensität  der  Magnetisirung  ändern,  können 
derartige  Rechnungen  überhaupt  keine  grosse  Genauigkeit 
liefern,  wesshalb  ich  sie  nur  für  Eisen  ausführte,  da  Stefan 
einige  Beispiele  für  von  oscillirenden  Strömen  durchflossene 
Eisendrähte  gerechnet  hat.  Auch  habe  ich  mich  dabei  des  von 
Stefan  angenommenen  Werthes  der  Permeabilität  |i  =  150 
bedient.  Als  specifische  Widerstände  wurde  angenommen : 

für  Kupfer  (3  =  1650, 

für  Neusilber  a  =  26700, 

für  Nickel  ri  zu  15000, 

für  Eisen  a  =  9900. 

Die  Drahtstärken  wurden  durch  Längenmessung  und 
Wägung  bestimmt. 

Kupfer. 
Vergleichswiderstand  Nr.  3. 


l 

^1 

w' 

w' 

dmm 

n 

/ 

h 

/' 

n 

ts 

/ 

/' 

fV 

w 

beob. 

ber. 



17-94 

6-07 





90 

8-27 

__ 

0-339 



__ 



0-31 

»1 

»3 

— 

— 

5-24 
17-90 

1-80 
6-09 

300 
180 

— 

2-45 
5-79 

— 

2-91 
2-94 

0-986 
0-996 

0-83 
0-67 

»6 

— 

- 

16-37 

5-45 

60 

— 

9-59 

— 

3-00 

1-017 

0-35 

— 

6-04 

7-88 

— 

— 

100 

8-18 

— 

1-30 

— 

— 

— 

1-055 

«1 
«3 

— 

— 

1-86 
6-45 

l-ll 
4-89 

180 
120 

— 

2-29 
5-89 

— 

1-68 
1-31 

2-18 
1-70 

2-23 
1-69 

«6 

— 

— 

9-46 

8-18 

75 

- 

9-57 

- 

1-15 

1-50 

1-43 

— 

3-25 

13-68 

— 

— 

600 

8-49 

— 

4-21 

— 

— 

— 

1-955 

«1 
«3 

— 

: 

0-56 
2-10 

0-45 
3-14 

240 
300 

— 

2-37 
5-68 

— 

1-24 
0-67 

5-22 
2-82 

3-90 
2-92 

«6 

- 

- 

2-77 

5-05 

180 

— 

9-34 

— 

0-55 

2-31 

2-44 

— 

1-14 

5-00 

— 

— 

210 

8-40 

— 

4-40 

— 

— 

— 

3-00 

«1 
«3 

— 

— 

1-03 
2-17 

0-70 
2-93 

310 
240 

— 

2-60 
5-97 

— 

1-47 
0-74 

6-47 
3  26 

5-85 
4-35 

«6 

— 

— 

3-38 

5-87 

180 

- 

9-83 

— 

0-57 

2-51 

3-62 
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Neusilber. 

Vergleichswiderstand  Nr.  2. 


l 

n 

w' 

w' 

4mm 

n 

/ 

h 

/' 

'i' 

is 

/ 

/' 

w 
beob. 

ber. 

__ 

11-37 

1-36 





20 

8-55 



0-12 

__ 



__ 

0-93 

«1 

— 

— 

12-60 
15-00 

1-43 
1-80 

180 
40 

— 

2-91 
6-84 

— 

8-81 
8-33 

1-06 
1-00 

0-68 
0-57 

*»6 

— 

— 

12-80 

1-57 

14 

- 

11-12 

— 

8-15 

0-98 

0-51 

— 

7-52 

4-41 

— 

— 

60 

8-57 

— 

0-58 

.-— 

— 

— 

2-04 

«1 
*»3 

— 

— 

5-60 
8-55 

2-55 
4-59 

360 
120 

— 

2-66 
6-17 

— 

2-19 
1-86 

1-27 
1-08 

1*20 
0-94 

«6 

— 

— 

11-53 

6-45 

60 

— 

10-28 

— 

1-78 

1-03 

0  82 

Nickel. 
Vergleichswiderstand  Nr.  2. 


d 

n 

/ 

h 

/' 

n 

is 

/ 

/' 

/ 

n 

fV' 
fV 

beob. 



4-32 

17-36 





60 

11-65 



4-01 





1-00 

«8 

— 

— 

5-52 
9-10 

3-51 
8-99 

240 
120 

: 

2-56 
5-83 

: 

1-57 
1-01 

6-30 
4-05 

*6 

— 

- 

8-78 

11-58 

60 

- 

9-55 

— 

0-76 

3-05 

— 

2-46 

7-58 

— 

— 

150 

8-33 

— 

3-08 

— 

— 

2-00 

«1 
*3 

— 

— 

5-70 
9-43 

1-10 
2-67 

150 
75 

— 

3-16 
7-00 

— 

5-18 
3-53 

15-95 
10-87 

«6 

- 

- 

13-21 

511 

60 

— 

10-75 

— 

2-58 

7-95 

— 

1-67 

13-80 

— 

— 

120 

9-85 

— 

8-27 

— 

3-00 

«1 

6-74 
8-78 

1-64 
2-28 

180 
90 

— 

2-76 
4-63 

— 

4-11 
3-85 

33-99 
31-84 

*»6 

— 

— 

14-53 

7-30 

90 

— 

8-27 

— 

1-99 

16-46 
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Eisen. 

Vergleichswiderstand  Nr.  2. 


d 

H 

0-6 

**l 
«3 

"6 

1-25 

«1 

/' 


n 


is 


l 


V_ 

n 


fV 

beob. 


ber. 


-     9-08 


2-12 


-     7-03 


2-35 


n 


2-00 


3-10 


"3 


2-07 


15-66 


300 


17-10 


19  95 
13-50 
15-20 

16-83 

23-41 

7-98 

12-70 
13-63 
20-33 
20-28 
16  04 
12-98 

17-58 
19-70 
24-55 
23-10 
18-35 
20-80 


30 
85 
20 
15 

180 

150 

60 

30 

90 
600 
300 
300 
180 
180 

60 

135 
600 
300 
150 
120 
180 
60 


8-53 


0  23 


6-20 


11-45 


11-58 


3-28 

7-01 

10-77 

2-79 
719 
7-32 

2-40 
3-96 
5-61 
7-54 
7-55 
12-13 

1  69 
2-67 
5-27 
6-14 
5-32 
10-07 


0-33 


7-57 


5-70 


22-4 
14-0 
8-94 

41-00 
22-73 
14-50 

2-73 

2-19 

1-631 

1-497 

1-178 

1-099 

10-65 
9-20 
6-28 
5-41 
3-76 
3-63 


5-85 
4-35 
3-62 

11-92 
8-79 
7-27 


18-91 
13-91 
11-49 

29  18 
21-43 
17  67 


Zunächst  sehen  wir  aus  sämmtlichen  Messungen,  dass 
wirklich  das  Verhältniss mit  wachsender  Dicke  des  Leiters 

fU 

und  Schwingungszahl  des  Stromes  zunimmt.  Um  ein  bestimmtes 

Gesetz  abzuleiten,  stehen  mir  bis  jetzt  zu  wenig  Beobachtungen 

zur  Verfügung.  Aus  den  Messungen  an  Neusilberdrähten  sieht 

w' 
man  weiters,  dass  in  der  That  sich  das  Verhältniss  —  desto 

w 
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mehr  der  Einheit  nähert,  je  grösser  der  specifische  Widerstand 
ist.  Dies  scheint  mir  bezüglich  der  Beantwortung  der  Frage 
betreffs  der  Unschädlichkeit  rasch  wechselnder  Ströme  von 
bedeutender  Intensität  für  den  thierischen  Organismus  von 
Belang  zu  sein.  Ich  habe  im  vorigen  Jahre  gelegentlich  der 
Versammlung  Deutscher  Naturforscher  und  Ärzte  in  Wien  mit 
Strömen,  deren  Schwingungszahl  kaum  höher  als  der  hier  ver- 
wendeten gewesen  sein  dürfte,  gezeigt,  dass  dieselben  mit  einer 
Intensität,  welche  eine  lOO-voltige  Glühlampe  zum  Leuchten 
brachte,  durch  den  Körper  geleitet,  sehr  wenig  fühlbar  waren. 
Dieses  zuerst  von  d'Arsonval  angestellte  Experiment  wurde 
bekanntlich  immer  so  gedeutet,  dass  man  die  Unfühlbarkeit  der 
Ströme  auf  deren  oberflächliches  Fliessen  zurückführte.  Indem 
wir  nun  sahen,  dass  ein  Strom  von  232.900  Schwingungen 
einen  2-04  mm  dicken  Neusilberdraht  fast  im  ganzen  Quer- 
schnitte gleichförmig  durchströmt,  scheint  mir  die  Behauptung 
gerechtfertigt,  dass  selbst  viel  frequentere  Ströme  in  Substanzen 
von  so  hohem  specifischen  Widerstände,  wie  es  die  Gewebe 
des  thierischen  Körpers  sind,  noch  ziemlich  tief  eindringen  und 
daher  die  erwähnte  Erklärung  des  Phänomens  unzulässig  ist. 
Die  von  Stefan  entwickelte  Formel  hat  ausserdem,  dass 
sie  nur  für  sehr  hohe  Schwingungen  gilt,  noch  die  Voraus- 
setzung, dass   der  Draht  verhältrtissmässig  dick   sei.   Daher 

stammen  die  berechneten  Werthe  von  — ,  welche  kleiner  als 

fV 

1  sind.  Dies  gilt  wohl  vorzugsweise  für  den  0*31  mm  starken 
Cu-Draht.  Die  Formel  gilt  aber  ausserdem  nur  für  Leiter  von 
kleinem  specifischen  Widerstände,  was  bei  der  Betrachtung  der 
für  einen  2-04  mm  dicken  Neusilberdraht  berechneten  Werthe 
ersichtlich  ist.  Immerhin  aber  sieht  man,  dass  für  nicht 
magnetische  Leiter  die  Formel  von  Stefan  bei  genügend  hohen 
Schwingungszahlen  wohl  den  wahren  Werth  des  Widerstandes 
angeben  dürfte. 

Wesentlich  schwieriger  gestaltet  sich  die  Berechnung  des 
Widerstandes  magnetisirbarer  Leiter,  indem  sich  die  Permeabili- 
tät mit  der  Grösse  der  magnetischen  Induction  ändert. 

Es  muss  daher  der  Widerstand  von  der  Stromstärke  ab- 
hängig sein.  Bei  Nickel  konnte  ich  dies  noch  nicht  mit  Sicher- 
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heit  constatiren.  Dagegen  war  diese  Erscheinung  bei  dem 
2 '00  mm  und  dem  ^ -10  mm  dicken  Eisendrahte  sehr  auf- 
fallend. Wie  man  sieht,  waren  bei  diesen  Drahtstärken  fast  alle 

fv' 

beobachteten wesentlich  höher  als  die  berechneten.  Weiters 

w 

zeigt  sich  die  auffallende  Erscheinung,  dass  der  höheren  Strom- 
stärke ein  kleinerer  Widerstand  entspricht.  Beachtet  man,  dass 
dies  nach  der  Stefan'schen  Formel  durch  eine  Verkleinerung 
der  Permeabilität  zu  erklären  ist,  so  würde  sich  ergeben,  dass  in 
diesen  Fällen  das  Eisen  schon  seiner  magnetischen  Sättigung 
nahe  war. 

Die  vorliegenden  wenigen  Bestimmungen  zeigen  somit, 
dass  es,  um  ein  klares  Bild  von  der  Grösse  der  Widerstände 
linearer  Leiter  für  oscillirende  Ströme  zu  erhalten,  nöthig  ist, 
eine  systematische  Reihe  von  Messungen  mit  gleichzeitiger 
genauer  Bestimmung  der  Schwingungszahl  durchzuführen. 
Daher  beabsichtige  ich,  wie  schon  erwähnt,  im  kommenden 
Winter  ausgebreitete  Untersuchungen  nach  dieser  Methode 
anzustellen.  Es  bleibt  mir  somit  noch  die  angenehme  Pflicht, 
zwei  hiesigen  Firmen,  nämlich  der  Firma  Kremenezky, 
Mayer  &  Co.  und  der  Firma  Feiten  &  Guilleaume  für  leih- 
weise Überlassung  von  Apparaten  meinen  besten  Dank  aus- 
zudrücken. 
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Über  dön  Convergenzkreis  der  umgekehrten 

Reihe 


O.  Stolz  in  Innsbruck, 
c.  M.  k.  Akad. 

(Mit  1  Textfigur.) 

1.  Bezeichnet  f^iy)  eine  endliche  oder  unendliche,  im 
letzteren  Falle  convergente  Reihe  nach  ganzen  positiven 
Potenzen  von  _y,  deren  Summe  für  j'  =  0  nicht  verschwindet, 
so  wird  die  Gleichung 

yMy)=x        |/o(0)|>0  (1) 

nach  y  durch  eine  und  nur  eine  convergente  Reihe  nach 
ganzen  positiven  Potenzen  von  x  ohne  constantes  Glied 
aufgelöst.  Diese  Reihe,  welche  die  umgekehrte  heisst,  lässt 
sich  bekanntlich  auf  die  Form  bringen; 

2 

Hier  mögen  bezüglich  der  Natur  der  Function /o(>')  nur 
zwei  Fälle  in  Betracht  gezogen  werden: 

1)  /o(^)  ist  eine  ganze  Function  oder  eine  beständig  con- 
vergente Potenzreihe  (ganze  transscendente  f'unction)  von  y\ 

2)  f^iy)  ist  der  Quotient  zweier  ganzen  rationalen  oder 
transscendenten  Functionen  von  y:  g^iy),  gi(y),  welche  nicht 
für  den  nämlichen  Werth  von  y  verschwinden  und  beide  für 
y  =  0  nicht  Null  sind,  d.  i.  f^iy)  ^^g^iy) :  g^(y).  Dieser  Quotient 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  U.  a.  32 
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lässt  sich  in  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven  Potenzen  von  y 
verwandeln,  deren  Convergenzkreis  sich  bis  zu  dem  oder  den 
dem  Punkte  ^  =  0  nächsten  Punkten  erstreckt,  wo  g^iy)  ver- 
schwindet. Im  letzteren  Falle  ersetzen  wir  die  Gleichung  (1) 
durch  die  folgende 

ygoiy)-^giiy)  =  o-  (3) 

Aus  einem  bekannten  Satze  der  Reihentheorie  ergibt  sich, 
dass  unter  den  soeben  erwähnten  Umständen  die  Summe  der 
Reihe  (2)  zu  jedem  Werthe  von  x  innerhalb  ihres  Convergenz- 
kreises,  für^  in  die  Gleichung  (1),  beziehungsweise  (3)  gesetzt, 
dieselbe  erfüllt  —  mit  anderen  Worten  eine  Wurzel  dieser 
Gleichung  bildet. 

Um  den  Convergenzkreis  der  Reihe  (2)  zu  bestimmen, 
kann  man  sich  des  Satzes  von  Weierstrass  bedienen,  dass 
derselbe  mindestens  durch  einen  Punkt  x  =z  r  gehen  muss, 
worin  die  Summe  der  Reihe  den  Charakter  einer  ganzen 
Function  verliert,  d.  h.  einen  wie  kleinen  Kreis  man  auch  um 
den  Punkt  r  schlagen  mag,  sich  die  zu  den  Punkten  x,  welche 
innerhalb  dieses  und  des  genannten  Convergenzkreises  liegen, 
gehörigen  Werthe  der  Summe  der  Reihe  (2)  nicht  durch  eine 
convergente  Reihe  nach  ganzen  positiven  Potenzen  von  ^—r 
darstellen  lassen.  Unmittelbar  lässt  sich  freilich  dieser  Satz  nur 
dann  verwenden,  wenn  man,  wie  in  dem  unten  besprochenen 
Beispiele,  die  Summe  der  Reihe  (2)  ermitteln  kann.  Manchmal 
lässt  er  sich  jedoch  mittelbar  benutzen.  Jedenfalls  aber  kann 
man  mit  seiner  Hilfe  eine  untere  Grenze  für  den  Convergenz- 
radius  der  umgekehrten  Reihe  finden.  Denn  der  Werth  x  =:  r 
muss  sich  nothwendig  unter  den  von  Null  verschiedenen,  end- 
lichen singulären  Werthen  x  =i  x^  der  umgekehrten,  viel- 
deutigen Function  y  befinden.  Ein  solcher  Punkt  Xq  ist 
nämlich  dadurch  charakterisirt,  dass,  einen  wie  kleinen  Kreis 
man  auch  um  ihn  beschreibt,  zu  den  innerhalb  desselben 
befindlichen  x  (ausser  x  =:  x^)  Werthe  von  y  gehören,  welche 
sich  durch  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven  Potenzen  von 
x—Xq  nicht  darstellen  lassen.  Demnach  muss  sich  der  Con- 
vergenzkreis der  Reihe  (2)  mindestens  bis  zu  dem  oder  den 
dem  Nullpunkte  nächsten  unter  den  Punkten  Xq  erstrecken. 
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Ist  f^iy)  eine  ganze  rationale  Function  von  y^  so  sind  die 
singulären  Werthe  von  x  blos  diejenigen,  wofür  die  Gleichung  (1) 
mindestens  eine  wiederholte  Wurzel  hat;  es  ist  also,  wenn  wir 

yMy)=fiy)  (4) 

setzen,  x^  =  f{y^y  unter  y^  eine  Wurzel  der  Gleichung 

f\y)  =  0  (5) 

verstanden.  Entwickeln  wir  nämlich  die  linke  Seite  von  (1) 
nach  Potenzen  von  y—yQ,  so  erhalten  wir  die  Gleichung 

^-^{y-yX-^   (tn^-i)!   <<y-y.r'-''^'"  =  ^-^o^  (6) 

(w  ^  2) 

woraus  sich  für  y — y^  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven 
Potenzen  von  \/x — Xq  ohne  constantes  Glied  ergibt.  Ähnlich 
verhält  sich  die  Sache,  wenn  f^^y)  eine  ganze  transscendente 
Function  von  y  ist;  nur  tritt  dann,  wenn  es  einen  Werth  von  x 
gibt,  wofür  die  Gleichung  (1)  entweder  gar  keine  oder  nur  eine 
endliche  Anzahl  von  Wurzeln  nach  y  hat,  derselbe  zu  den 
soeben  erwähnten  Werthen  von  x  als  singulärer  hinzu. 
Falls 

f{y)  =  ygo(y)  •  gi(y) 

ist,  so  gehören  zu  den  singulären  Werthen  von  x  wieder  alle 
Xq  =  /(^oX  worin  yQ  eine  Wurzel  der  Gleichung  (5)  bedeutet. 
(Dabei  ist  ^i(^o)  nicht  Null.)  Sind  gQ(y),  gi(y)  ganze  rationale 
Functionen  von  y,  so  gibt  es,  den  hier  nicht  in  Betracht 
kommenden  Werth  x=iO  allenfalls  abgerechnet,  keine  anderen. 
Ist  wenigstens  eine  von  diesen  Functionen  eine  ganze  trans- 
scendente, so  gelten  als  singulare  Werthe  von  x  auch  jene, 
wofür  die  Gleichung  (3)  keine  oder  nur  eine  endliche  Anzahl 
von  Wurzeln  hat.  Wenn  solche  Werthe  überhaupt  vorhanden 
sind,  so  können  es  nach  einem  Satze  von  Picard  (Compt.  rend., 
88.  Bd.,  S.  745)  höchstens  zwei  sein. 

2.  Mittelbar  aus  dem  oben  erwähnten  Satze  von  Wei er- 
st ras  s  fliesst  der  nachstehende  Satz  über  den  Convergenz- 
kreis der  umgekehrten  Reihe,  den  ich  im  95.  Bande   dieser 

32* 


488  O.  Stolz, 

Sitzungsberichte,  II.  Abth^  S.  674  bewiesen  habe.  »Lässt  sich 
eine  positive  Zahl  x  auf  die  folgende  Art  bestimmen, 
so  ist  sie  gleich  dem  Convergenzradius  der  umge- 
kehrten Reihe.  Construirt  man  in  der  ^- Ebene,  ^  i=  £-h7)t 
setzend,  die  Curven 

1/(6+7)01^  =  a2         (0<a<x),  (7) 

so  soll  erstens  jede  von  ihnen  einen  einfachen  geschlossenen 
Theil  (Oval)  besitzen^  welcher  den  Punkt  ^  =  0  und  das  einem 
jeden  kleineren  Werthe  von  a  entsprechende  Oval  umschliesst. 
Zweitens  auf  dem  alle  diese  Ovale  einschliessenden  Theile  f 
der  Curve 

\Ai+rii)\'  =  -^'  (8) 

befindet  sich  mindestens  ein  Punkt  y'y  wofür  f\y')  =:  0  ist.« 
Der  Satz  ist  a.  a.  O.  gezeigt  unter  der  Voraussetzung,  dass 
f{y)  eine  ganze  rationale  oder  transscendente  Function  von  y 
ist.  Der  Beweis  gilt  jedoch,  wenn  nur  /(>')  in  jedem  Punkte 
innerhalb  und  auf  !  holomorph  ist.  Dies  trifft  in  der 
That  auch  zu  in  dem  zweiten  der  in  Nr.  1  angegebenen  Falle, 
weil  die  Function  g^iy):  gi(y)  nur  in  jenen  Punkten,  wo  g^iy) 
verschwindet^  den  Charakter  einer  ganzen  verliert  Nähert 
sich  y  einem  solchen  Werthe,  so  hat  gQ(y) :  gi(y)  den  Grenz- 
werth  oo,  somit  kann  keiner  von  ihnen  innerhalb  oder  auch 
nur  auf  f  liegen. 

3.  Bei  Anwendung  des  vorstehenden  Satzes  auf  die  Glei- 
chung 

^ :  (1  + 18^—3^+2^3)  =  X,  (9) 

zu  der  ich  nun  übergehe,  gelangte  ich  zu  einem  anderen  Ergeb- 
nisse als  Herr  Nekrassoff,  der  dieses  Beispiel  im  31.  Banöe 
der  mathem.  Annalen  (S.  356)  vorgelegt  hat  Setzen  wir 

1  +  i8^_3y-h2y  =  g,(yl  (10) 

so  haben  wir,  um  die  singulären  Werthe  von  x  zu  ermitteln, 
die  Gleichung 

Dy{y:g^(y)}  =  0    oder   ygi(y)-g,(y)  =  0,      (10*) 

d.  i. 

4y— 3v2_i  -0. 
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aufzulösen.  Ihre  Wurzeln  sind 

-l=fcf\/5". 

i 

Ihnen  entsprechen  zufolge  der  Formel   • 

die  Werthe  ;r  =  1 :  18  =  0-05  und 

x  = ^^—7—  Ol) 

3193q=5iVl5} 

Der  Betrag  der  letzteren  ist 

1^1  = /      ^^  •=  ^n  q!ö =  0-05614...      (IP) 

3v/93«-h25xl5        17.812... 

(nicht  0*56 14,  wie  a.  a.  O.  aus  Versehen  angegeben  ist). 
Setzen  wir  in  (7)  f{y)  =  y :  g^l^y)  und 

Ä(«+>lO  =  ?(£,^)-H/*(«,l), 
so  lässt  sich  diese  Gleichung  auf  die  Form  bringen: 

£2+T)2  =  a«{(p(£,Ti)«+^(£,Yi)|«.  (12) 

Hier  hat  man  sich  also 

9(4,  >l)  =  1  +  18S'-'34«+3ti24-25»-6Sij« 
<KS,  T))  =  2t){9— 36H^3e«— t]«} 

zu  denken,  so  dass  die  Curve  (12)  von  der  6.  Ordnung  ist.  Sie 
hat,  da  die  Glieder  6.  Ordnung  in  Itj  eine  definite  Form  bilden 
nur  complexe  uneigentliche  Punkte,  liegt  also  ganz  im  End- 
lichen, und  zwar  liegt  sie  sjrmmetrisch  gegenüber  der  reellen 
Axe  Y)  =  0. 

Nimmt  man  in  (12)  azzltlS,  so  geht  die  Curve  (12) 
natürlich  durch  den  Punkt  S  =  1,  tj  ==  0  (d.  i.  ^^  =  1),  und  zwar 
ist  er  für  sie  ein  Doppelpunkt,  in  welchem  sich  zwei  reelle 
Zweige  schneiden.  Setzt  man  nämlich  in  (12)  4  zu  l+^i  und 
ordnet  nach  Potenzen  von  5^  und  \  so  erhält  man  die  Gleichung 

108(6J— Yi2)-f-Gl.  höh.  als  2.  Ord.  =  0. 
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Die  Tangenten  der  beiden  Zweige  im  Punkte  S  ==  1,  tj  =  0 
haben  mithin  die  Gleichungen 

TT)  — 6  +  1  =  0        Yj+S— 1  =  0; 

sie  halbiren  also  die  von  den  Geraden  6  =  1  und  7)  =:  0 
gebildeten  Winkel. 

Um  die  Gestalt  der  Curven  (12)  kennen  zu  lernen,  genügt 
nunmehr  die  Ermittelung  ihrer  Schnittpunkte  mit  den  Coordi- 
natenaxen.  Die  mit  der  Axe  tj  =  0  ergeben  sich  aus  der 
Gleichung 

welche  in  die  beiden 

^,(0=^1  =  0  (13) 

zerfallt.  Die  Gleichung 

^i(€)-|  =  0  (14) 

hat  eine  wiederholte  Wurzel,  falls  neben  ihr  die  Gleichung 

^((€)-|  =  0 
besteht,  also 

ist.  Diese  Gleichung  fällt  mit  (10*)  zusammen.  Daher  hat  die 
Gleichung  (14)  eine  wiederholte  Wurzel  nur,  wenn  a  =  1 :  18 
oder  einem  der  Brüche  (11)  ist. 

Setzt  man  in  (14)  a  i=  1 :  18,  so  hat  die  Gleichung  die 
doppelte  Wurzel  6  =  1  und  die  einfache  6  =  — Vs*  Um  die 
Wurzeln  von  (13)  in  anderen  Fällen  zu  ermitteln,  schaffe  man 
durch  die  Substitution  6  =  6^+72  ^^^  quadratische  Glied  weg» 
Die  reducirte  Gleichung  lautet: 


e/3. 


±(33:^|)S'+I(,9:pl)  =  0.  (15) 


Ist  a  >  0,  so  sind  im  Falle  des  unteren  Zeichens  der 
Coefficient  von  6'  und  das  constante  Glied  positiv,  die  Gleichung 
hat  also  nur  eine  reelle  Wurzel.   Für  den  Fall  des  oberen 
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Zeichens  bilde  man  die  Discriminante,  wofür  man  mit  Rück- 
sicht auf  die  obige  Bemerkung  leicht  den  Ausdruck 

--=Ä(--I)V(.«-|)= 

findet.  Sonach  ist,  falls  0<  a<  1 :  18,  D  negativ;  es  hat  also 

die  Gleichung 

^,(£)-5:a  =  0 

unter  dieser  Voraussetzung  drei  reelle  Wurzeln.  Demnach 
schneidet  die  Curve  (12),  wenn  a<  1 :  18  ist,  die  £-Axe  in  vier 
Punkten,  und  wenn  a  =  1 :  18  ist,  in  drei. 

Die  Schnittpunkte  der  Curve  (12)  mit  der  Axe  S  =  0 
ergeben  sich  aus  der  Gleichung 

0  =  1  +  (330  -  -^)  H— 63H2H-4H8,  (16) 

worin  /f  =  yj^  ist.  Die  Dtscriminante  der  mittelst  der  Substitu- 
tion H:=z  H''\-2\jA  reducirten  Gleichung  erweist  sich,  falls 
0<a^l:18  ist,  als  negativ,  daher  hat  die  Gleichung  (16) 
drei  reelle  Wurzeln.  Von  ihnen  sind  nach  der  Regel  des 
Cartesius  zwei  positiv,  eine  negativ.  Unsere  Curve  schneidet 
mithin  die  positive  und  die  negative  7]-Axe  je  in  zwei  Punkten. 
Aus  dem  Vorstehenden  erschliesst  man  für  die  Curve 

18«(S«+Y]«)  =  <p(S,Yi)2+^(S,Tri)«  (17) 

die  in  der  Figur  Seite  492  angedeutete  Gestalt.  \y'*gi{y)\  ist 
ausserhalb  der  von  der  Curve  (17)  gebildeten  ringförmigen  Zelle 
durchaus  kleiner  als  1:18.  Ertheilt  man  der  Zahl  a  in  (12)  einen 
Werth  kleiner  1 :  18,  so  zerfallt  die  bezügliche  Curve  in  zwei  den 
Punkt  0  umschliessende  Ovale,  von  denen  eines  innerhalb  des 
zu  (17)  gehörigen  Ovales  k,  das  andere  ausserhalb  des  äusseren 
Theiles  i'  dieser  Curve  liegt. 

Hieraus  erschliessen  wir  auf  Grund  des  in  Nr.  2  mit- 
getheilten  Satzes,  dass  die  zur  Gleichung  (9)  gehörige 
umgekehrte  Reihe  —  man  setze  in  (2)  f^iy)  =  1  -giiy)  — 
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OQ 


v^x^^iD;-'g,(:yr),x^' 


(18) 


genau  den  Convergenzradius  1:18  hat. 

4.  Herr  Nekrassoff  behauptet  a.  a.  O.,  dass  der  Con- 
vergenzradius der  Potenzreihe  (18)  grösser  al5  1:18,  nämlich 
gleich  der  Zahl  (11*),  d.  i.  0-05614. .  sei.  Mittelst  der  Coeffi- 
cienten  dieser  Reihe  ist  es  wohl  nicht  möglich  zu  entscheiden, 
ob  seine  oder  meine  Angabe  richtig   sei.  Ich  werde  jedoch 


zeigen,  dass  die  Summe  der  Reihe  (18)  im  Punkte  ;t:zz  1 :  18 
den  Charakter  einer  ganzen  Function  verliert,  woraus  erhellt, 
dass  ihr  Convergenzkreis  keinen  grösseren  Radius  als  1:18 
haben  kann. 

Zu  dieser  Einsicht  gelangt  man  durch  Auflösung  der 
Gleichung  (9),  welche  wir  durch  die  Substitution  ^  =:  ^'+72 
auf  die  bereits  erwähnte  Form 


jfs. 


l(33-i)y.l(,.-±)  =  0 


(19) 


bringen,  mittelst  der  Cardanischen  Formel. 
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HiMichtlich  der  hiebei  auftretenden  Wurzeln  sei  bemerkt, 
dass  eine  jede  von  ihnen  einen  bestimmten  Sinn  haben,  und 
zwar  den  Cauchy'schen  Hauptwerth  bedeuten  soll.  Ist  a 
eine  beliebige  complexe  2^hi  ausser  0,  und  zwar  in  trigono- 
metrischer Form 

a  =  4(cos  a+i  sina)         4=|ö|     ( — ic<:a^7c), 
so  ist  der  Hauptwerth 

<yj  =  a^  =  <yj\oos^+isin^\=^Je^,    (20) 

worin  ^^-4  den  po$itiven  Werth   oder  den  Hauptwerth  der 
fwten  Wurzel  aus  A  bedeutet.  Hienach  ist  s/ — A  {A  >  0)  nicht 

— >y3,  sondern  N^Zl  cos -|-  +/ ^^" "|"  1  =  y  ^M^^i  V'3). 
Setzt  man 

±(33-l)  =  »         l(,.-±)  =  ^ 

$0  hat  man  nach  der  genannten  Formel 

wobei  jedoch  pq  so  zu  wählen  sind,  dass  pq  =z  — a  :  3  ist.  Wie 
schon  bemerkt,  findet  man 


D=  ' 


Setzt  man  »■=.fi  und 


0_,8.)(i-^.*i|»4      <2„ 


vT3:T8?yi-i2./.+ifi«'  =  »,       (22) 

»O  ist 
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d.  h.  gleich  einem  gewissen  Werthe  der  Quadratwurzel  aus  D. 
Damit  ergibt  sich 


-V.&±v/Z>=^i/-19/»+|^|-«;,j. 


(24) 


Von  den  drei  Wurzeln  der  Gleichung  (19),  welche  zu 
einem  dem  Betrage  nach  hinlänglich  kleinen  Werth  von  x 
gehören,  wird  die  eine  durch  eine  Reihe  nach  ganzen  posi- 
tiven Potenzen  von  Xj  die  beiden  anderen  durch  eine  Reihe 
nach  ganzen  Potenzen  von  \/;r,  welche  mit  1 :  \/x  beginnt, 
dargestellt  (siehe  Nr.  7).  Wir  wollen  zunächst  die  erstere, 
welche  gleich  ist  der  Summe  der  Reihe  (18)  minus  Vj»  durch 
die  Cardanische  Formel  ausdrücken.  Nach  (24)  ist 

*  /»6  \/6  V         2  V  2         w        y ' 

also  ein  gewisser  Werth  der  dritten  Wurzel  aus  diesem  Aus- 
drucke 

worin 

■~    f— 19/» 


3      /3    t- 

=  Y\/Y- 


w 
zu  denken  ist.  Das  zugehörige  q  ist 


(26) 


'  =  7W^'^''^'"-  '''^ 


In  der  That  haben  wir 
P9 


=  -h=-l2{''-T}  <28) 


Bei  positivem  x,  kleiner  als  1:18,  ist  das  unmittelbar  klar, 
da  pq  conjugirte  Zahlen  sind,  also  ihr  Product  wirklich  positiv 
ist.  Daraus  folgt  aber,  dass  die  Gleichung  (28)  für  alle  jene 
Werthe  von  /,  wofür  sich  pq  in  Potenzreihen  von  /  entwickeln 
lassen,  eine  identische  sein  muss. 
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p+q  ist  demnach  eine  Wurzel  der  Gleichung  (19),  und 
zwar  diejenige,  welche  sich  in  eine  Reihe  nach  ganzen  posi- 
tiven Potenzen  von  x  entwickeln  lässt.  Da 

±  =  (.-,8^,-v..(,-i|t<.  +  ifi<.)-' 

sich  für  Werthe  von  t,  deren  Betrag  klein  genug  ist,  mittelst 
des  binomischen  Satzes  in  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven 
Potenzen  von  fi  verwandeln  lässt,  so  liefert  z  eine  Potenzreihe, 
in  der  nur  die  ungeraden  Potenzen  von  /  vorkommen.  Da  diese 
Reihe  mit  /  beginnt,  so  kann  man  bei  Werthen  von  /,  welche 
dem  Betrage  nach  klein  genug  sind,  (1  =F«/)Vi  in  eine  Potenz- 
reihe von  /  entwickeln,  indem  man  zuerst  (1  =^  ziyi*  nach  dem 
binomischen  Satze  in  eine  Potenzreihe  von  z  verwandelt,  hinter- 
her für  z  die  soeben  gefundene  Reihe  untersetzt  und  dann  nach 
Potenzen  von  /  ordnet.  In  der  Differenz 

o 

verschwinden  die  Glieder  mit  den  geraden  Potenzen  von  z. 
Die  ungeraden  Potenzen  von  z  enthalten  den  Factor  /  und 
daneben  je  eine  Potenzreihe  von  fi  z=z  x.  Daiv  eine  Reihe  nach 
ganzen  positiven  Potenzen  von  x  liefert,  deren  erstes  Glied  1 
ist,  so  darf  man 

.V-       vVl — Tö^    ^l\        249    ,^   1269     . 
>7«;  =  \7l  — 18;r.y  1 —x^^—^x^ 

setzen,  erhält  also  dafür  auch  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven 
Potenzen  von  x  mit  dem  constanten  Gliede  :  1.  Wir  erhalten 
demnach  für  die  Werthe  von  x  von  hinlänglich  kleinem  Betrage 

y  =  p^q  =—  —  -^-x^ix), 

worin  ^{x)  das  Zeichen  für  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven 
Potenzen  von  x  ist  Somit  ist  die  Summe  der  umgekehrten 
Reihe  (18)  bei  gehöriger  Kleinheit  von  \x\  y  =p+^-f  V2»  unter 
pq  die  Ausdrücke  (25)  und  (27)  verstanden. 
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5.  Die  Formen  (25)  und  (27)  für  die  Zahlen  pq  lassen 
sich  in  der  weiteren  Untersuchung  nicht  verwenden,  weil  sie 
voraussetzen,  dass  w  nicht  verschwindet,  was  aber  schon  für 
;r  =  1 :  18  eintritt.  Wir  dürfen  jedoch  für  die  Werthe  /  von  hin- 
länglich kleinem  Beti'age 


_^|.,|^|(,_,9.),|'" 


setzen,  wenn  wir  die  dritten  Einheitswurzeln  jf  so  bestimmen, 
dass  p-^q  bei  Entwickelung  nach  steigenden  ganzen  Potenzen 
von  /  keine  negativen  Potenzen  von  /  liefert  und  f ür  /  =  0 
gleich  — Ve  ist.  Es  ist  aber 

/n/6  (  2v/2 

^"^  /n/ö  (    "^  2v/2    "^'"i 

wir  haben  also  j  =  j'  und  y  ^=  1  zu  nehmen. 
Setzen  wir  der  Kürze  wegen 

(«'+i-\yi-(^-i9<»)»)'=ö, 


(29) 


$o  ist  (demnach  für  die  Werthe  von  x,  deren  Betrag  klein 
genug  ist,  die  Summe  der  Reihe  (18) 

^  =  T  +  7W'^-^'-  <'°> 

Daraus  folgt  aber  mit  nichten,  dass  diese  Gleichung  für 
alle  Werthe  von  x  gilt,  wofür  die  Reihe  (18)  convergirt.  Um 
über  den   Giltigkeitsbereich   der  Formel   (30)    ins   Klare    zu 
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kommen,  müsste  man  die  sehr  verwickelten  Unstetigkeits- 
linien  der  Hauptwerthe  PQ  in  der  ;r-Ebene,  welche  durch  die 
Punkte  ;r  =  l:18  und  (11)  gehen,  construiren.  Für  unseren 
Zweck  ist  das  aber  nicbt  nöthig,  da  wir  blos  zu  zeigen 
brauchen,  dass  die  Summe  der  Reihe  (18)  in  jedem  Punkte 
X  =z  i  der  reellen  Axe   zwischen   0   und   1/18   den  Werth 

VqH 7=-  (Q — P)  hat.  In  der  That  folgt  dies  sofort  aus  dem 

bekannten  Satze:  »Es  seien  jedem  Punkte  x  einer  Linie  l  =  ab 
(die  Endpunkte  eingeschlossen)  ein  oder  mehrere,  und  zwar 
höchstens  m  Werthe  y  zugeordnet,  welche  eine  mehrdeutige 
Function  y  =  f(x)  bilden.  Nehmen  wir  an,  f(x)  sei  bei  jedem 
solchen  Werthsysteme  ;ry  stetig  und  es  gebe  eine  positive 
Zahl  %,  welche  kleiner  ist  als  der  absolute  Betrag 
des  Unterschiedes  irgend  zweier  zu  einem  beliebig 
auf  t  gewählten  Punkte  x  gehörigen  Functionswerthe 
f(x\  f^(x)  und  ordnen  einem  festen  Punkte  x^  auf  I  einen 
bestimmten  Wcrth  f{^^  zu,  so  lässt  sich  aus  den  Werthen 
von  f(x)  eine  und  nur  eine  eindeutige  und  stetige 
Function  bilden,  welche  in  x^  den  Werth  f(^^  hat«. 
—  Werden  nun  zwei  positive  Zahlen  xX  so  gewählt,  dass 
x<4<X<l/18  und  dabei  x  gehörig  klein  ist,  so  bildet  die 
Summe  der  Reihe  (18)  auf  der  reellen  Strecke  (x,X)  Jen  ein- 
deutigen und  stetigen  Zweig  der  durch  die  Gleichung  (9) 
definirten  Function  y^  dessen  Werth  für  x'n%  aus  dem  Aus- 
drucke 

n  =  Vs+yA|-(Ö-^)  =  Ä(^)  (31) 

durch  die  Annahme  /  =:  \/%  hervorgeht.  Der  nämliche  Zweig 
von  y  wird  aber  durch  den  Ausdruck  (31)  selbst  dargestellt, 
denn  auch  er  ist  für  die  positiven  x\%<x  <\  stetig.  Die 
Hauptwerthe  PQ  sind  ja  nur  für  jene  x  unstetig,  wofür  das 
Argument  einer  in  ihnen  vorkommenden  Wurzel  Null  oder 
negativ  wird,  ä;^  ist  aber  für  jedes  solche  x  positiv  (vergl. 
(15*)),  /— 19/3  ist  reell,  somit  weder  P»  noch  Q^  Null  bder 
negativ. 
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Für  /  =  v/l:18  ist  fv  =  0,  somit 


^,  =  V2+'V3| 


t 


2\/3  2n/3    )' 


also,  da  ±  ^*  =  ^ 


8/ r  7C  .     .       7t  3/—  Ä  .      .        jT 

V — ^  ^=  cos-^  — ^  sin  -;-  v^  =  cos-^  +/  sin  -r- 

D  b  DD 

ist,  ^'i  =  72-*" sin  7ü/6  =  V2  + V2  ==  ^»  ^-  i-  ^1  ist  die  zu  ;r  =:  1 :  18 
gehörige  wiederholte  Wurzel  der  Gleichung  (9).  Ob  die  Reihe 
(18),  deren  Summe  wir  mit  S(x)  bezeichnen  wollen,  für  ;r  =  1:18 
convergirt,  ist  unbekannt;  jedenfalls  aber  thut  sie  das,  wenn 
|;r|<l/18  ist.  Wir  haben  also  für  die  reellen  ;r  zwischen  0 
und  1/18  S(x)  =  h(x),  somit 

lim     S(x)  =      lim     A(;ir)  =  1.  (32) 

X  =  1/18—0  X  =  1/18—0 

Schon  daraus  ergibt  sich,  dass  S(x)  unmöglich  für  ;rz=  1/18 
holomorph  sein  kann,  denn  wäre  das  der  Fall,  so  müsste  der 
Grenzwerth  (32)  gleich  der  zu  ;r  ==  1/18  gehörigen  einfachen 
Wurzel  —  Vs  ^^^  Gleichung  (9)  sein. 

6.  Um  jeden  Zweifel  zu  beseitigen,  wollen  wir  noch  zeigen, 
dass  y^  z=  S(x)  in  der  Umgebung  des  Punktes  ;r  =  1/18  durch 
eine  Reihe  nach  ganzen  positiven  Potenzen  von  \^x — 1/18 
dargestellt  wird.  Wir  haben,  falls  /=  s/x  und  \x\  zwischen 
1/19  und  1/18  gelegen  vorausgesetzt  wird,  nach  (29) 

denn  diese  Formel  ist  für  /  =  \/l :  18  richtig,  da  beide  Seiten 
s/i :  2  \/3  geben  und  für  die  übrigen  unter  den  genannten 
Werthen  von  /  alle  Wurzeln  stetig  sind.  Ebenso  ist 

Setzen  wir  nun 

(/2=)a:  =  l/18— «, 
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SO  ist 


l:t  =  x-'lt  =  \/l8.(l-18w)-V« 
1111  18 


(35) 


19/8—/        /      19^—1        /      1— 18xl9w' 


diese  Ausdrücke  liefern  somit  bei  hinlänglich  kleinem  \u\ 
Reihen  nach  ganzen  positiven  Potenzen  von  w.  Für  fv  erhalten 
wir  nach  (22),  indem  wir  u  =  v^  (und  zwar  s/u  =  i;)  setzen, 
das  Product  von  v  in  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven 
Potenzen  von  u.   Also  wird 

2  v/2        fvi 

3  v/3     19^'-'  ^     ^ 

ebenfalls  das  Product  von  v  in  eine  Reihe  nach  ganzen  posi- 
tiven Potenzen  von  u.  Um  den  letzten  Factor  in  (33)  und  (34) 
zu  entwickeln,  bildet  man  zunächst 

^r^C7  =  \±%U+  ('/»)  C/«  d= . . . ,  (38) 

setzt  dann  für  U  den  soeben  erhaltenen  Ausdruck  unter  und 
ordnet  nach  Potenzen  von  v.  Führt  man  die  soeben  für 
\/\9t^—t :  t  und  \/l^C7  gewonnenen  Entwickelungen  in  (31) 
ein,  so  erhellt  unmittelbar,  dass  die  ungeraden  Potenzen  von  v 
daraus  nicht  verschwinden.  Man  findet  nämlich 


Vi 


=  1  — 6i;\/3-4-...         (1;=  v/l:18— ;r) 


Es  ist  auch  leicht  einzusehen,  dass  die  Coefficienten  dieser 
Reihe  sämmtlich  reell  sind. 

7.  Es  ist  noch  von  Interesse,  die  beiden  anderen  Wurzeln 
der  Gleichung  (9)  ins  Auge  zu  fassen.  Wir  haben  dafür 
bekanntlich 


1 


2i:i  2rJ 


2iti_  _  2iii^ 
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Hieraus  ergibt  sich  für  /  =z  y^l :  18 

J^2  =  1  ^3  =  — V2- 
Die  Wurzelig  muss  also  bei  ;ri:rl:18  holomorph 
sein.  Entwickeln  wir  in  der  That  den  Ausdruck  (40)  mit  Hilfe 
der  in  der  letzten  Nummer  vorgeführten  Formeln  in  eine  Reihe 
nach  ganzen  Potenzen  von  i;,  so  erscheinen  in  ihr  nur  die 
Potenzen  von  v^  oder  1 :  18 — x.  Denn  es  verschwinden  im  Aus- 
drucke 

die  ungeraden  Potenzen  von  f/. 

Um  y^  und  y^  in  der  Umgebung  von  ;r  =:  0  in  Reihen  zu 
entwickeln,  setze  man  in  (9)  x  :=^fi,  y  inX:  t^  wodurch  diese 
Gleichung  übergeht  in 

z^  :  (2— 32;4-18;s2^_2;3)  ~  /2,  (41) 

Es  entspricht  also  ;r  =  0  der  Werth  2;  —  0.  Zieht  man  aus 
(41)  die  Quadratwurzel,  so  ergibt  sich 

/         Zz  z^\-'l^  /- 

^(^1 _-4-9^2^_j       =/>/2.  (42) 

Entwickelt  man  den  zweiten  Factor  links  nach  dem  poly- 
nomischen Satze  in  eine  Potenzreibe  von  z^  so  dass  man  die 
Gleichung 

2:^1  +  — 2  +  .. .j=  t\/2 

erhält,  so  lässt  sich  dieselbe  nach  z  durch  die  umgekehrte 
Reihe 

2:=/\/2--|-/2+._ 

auflösen.   Somit  finden  wir  für  y  die  Reihe  nach  steigenden 
Potenzen  von  /: 

J^'  =  l=— i— H-|-+/O(0        (/=±v'^)-    (43) 


/  \/2 
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-^2^3  werden  durch  dieselbe  wenigstens  unter  ähnlichen 
Beschränkungen  wie  y^  durch  die  Reihe  (18)  dargestellt.  Der 
Convergenzradius  der  Potenzreihe  (43)  ist  genau  1:  \/l8.  Con- 
struirt  man  nämlich  in  der  /-Ebene  vom  Punkte  /  =:  0  aus  den 
Kreis  mit  diesem  Radius,  so  muss  die  Summe  von  (43)  bei 
der  Annäherung  von  /  entweder  an  den  Punkt  1:  y^lS  oder 
—  1  :  \/l8  zum  Grenzwerthe  4-1,  welchen  Werth  y^  ^^r 
t-^i  \:\/l8  annimmt,  convergiren,  d.  h.  sie  verliert  in  dem 
betreffenden  Punkte  den  Charakter  einer  ganzen  Function 
von  /. 

8.  Aus  der  Gleichung  (9)  lässt  sich  leicht  eine  andere 
ableiten,  durch  deren  Auflösung  sich  eine  gewöhnliche  Potenz- 
reihe ergibt,  deren  Convergenzkreis  über  den  nächsten  singu- 
lären  Werth  des  Argumentes  hinausreicht.  Bezeichnet  nämlich 
c  einen  Punkt  der  ;r-Ebene  in  der  Nähe  von  x  :=  1/18  und  d 
den  zugehörigen  Werth  von  ^3,  d.  i.  (40),  so  braucht  man  nur 
in  (9)  X  =  c^u,  y  =  d-hv  zu  setzen.  Da  cg^{d)  zr  d  ist,  so 
geht  die  Gleichung 

{c-^u)g^{d'^v)—{d'\-v)  =  0 

dadurch,  dass  man 

g,(d-^v)=g,(d)^gi(d)v^y,gi^(d)v^+2v^ 

setzt,  über  in  die  folgende:  • 

w^iW— ^{1  — ^^iW}  +  Glieder  höh.  Ordnung  =:  0. 

Da  1 — cg[{d)  nicht  verschwindet,  so  gewinnt  man  hieraus 
für  V  eine  Reihe  nach  ganzen  positiven  Potenzen  von  u  ohne 
constantes  Glied.  Wenn  nun  c  näher  an  1:18  liegt  als  an 
jedem  der  Punkte  (11),  so  geht  ihr  Convergenzkreis  über  den 
Punkt  u-=z\:  18 — c  hinaus,  weil  ihre  Summe  y^ — d  daselbst 
holomorph  ist. 


Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CrV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  33 
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XVI.  SITZUNG  VOM  20.  JUNI   1895. 


Das  c.  M.  Herr  Prof.  F.  Exner  übersendet  eine  Arbeit 
aus  dem  physikalisch-chemischen  Institute  der  k.  k.  Universität 
in  Wien  von  Herrn  Ernst  Simon:  »Über  den  Einfluss  der 
Strahlen  grosser  Brechbarkeit  auf  das  elektrische 
Leitungsvermögen  verdünnter  Gase«. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  H.  Molisch  übersendet  eine  Ab- 
handlung von  Dr.  Julius  Stoklasa  in  Prag,  betitelt:  »Die 
Assimilation  des  Lecithins  durch  die  Pflanze«. 

Der  Secretär  legt  eine  eingesandte  Abhandlung  von  Prof 
Dr.  O.  Tumlirz  in  Czemowitz:  »Über  die  Verdampfungs- 
wärme von  Lösungen«  vor. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Ebner  überreicht  eine 
Abhandlung:  »Über  den  feineren  Bau  der  Chorda  dor- 
salis  von  Myxine  nebst  weiteren  Bemerkungen  über 
die  Chorda  von  Ammocoetes«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
Arbeit  aus  dem  chemischen  Universitätslaboratorium  des  Prof. 
R.  Pfibram  in  Czemowitz  von  G.  Gregor:  »Zur  Constitu- 
tion des  Resacetophenons«. 

Herr  Prof.  Dr.  Ed.  Lippmann  überreicht  eine  von  ihm 
und  Herrn  F.  Fleissner  ausgeführte  Arbeit:  »Über  die 
Hydrirung  des  Chinins«. 

Der  Secretär  Hofrath  J.  Hann  überreicht  eine  Abhand- 
lung  unter   dem  Titel:    »Der    tägliche   Gang    des   Baro- 

33* 
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meters    an    heiteren    und   trüben  Tagen,   namentlich 
auf  Berggipfeln«. 


Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Die  Resultate  der  Untersuchung  des  Bergbauterrains 
in  den  Hohen  Tauern.  (Mit  1  Karte  und  Textfiguren.) 
Herausgegeben  vom  k.  k.  Ackerbauministerium.  Wien, 
1895;  8^ 
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Der  tägliche  Gang  des  Barometers  an  heiteren 
und  trüben  Tagen,  namentlich  auf  Berggipfeln 

von 

J.  Hann, 
w.  M.  k.  Akad. 

(Mit  4  Textfiguren.) 

Bei  Gelegenheit  meiner  jüngsten  Untersuchung  über  den 
täglichen  Gang  der  Luftfeuchtigkeit  auf  dem  Sonnblickgipfel 
bin  ich  auf  den  Umstand  aufmerksam  geworden,  dass  an 
heiteren  und  heissen  Tagen  die  Amplitude  der  einmaligen  täg- 
lichen Barometeroscillation  auf  dem  Sonnblickgipfel  nicht 
merklich  grösser  war  als  im  Mittel,  während  ich  erwartet  hatte, 
dass  in  Folge  der  verstärkten  »thermischen«  Druckschwankung 
dies  der  Fall  sein  werde.  Kurz  darauf  kam  mir  der  »Report«  der 
»British  Association«,  Oxford  1894,  zur  Hand,  in  welchem  Herr 
A.  Buchan  in  dem  Bericht  über  das  Observatorium  auf  dem  Ben 
Nevis  anhangsweise  eine  Tabelle  mittheilt  über  den  täglichen 
Gang  des  Barometers  an  heiteren  und  trüben  Tagen  auf  dem  Ben 
Nevis,  an  dessen  Fuss  zu  Ft.  William  und  in  Triest.  Ich  fing 
an,  diese  Daten  der  harmonischen  Analyse  zu  unterwerfen  und 
die  Ergebnisse  reizten  mich  noch  mehr  an,  den  Gegenstand 
weiter  zu  verfolgen.  Da  Herr  A.  Buchan,  in  dieser  vorläufigen 
Mittheilung  wenigstens,  nicht  angibt,  ob  die  heiteren  und  trüben 
Tage  auf  dem  Ben  Nevis  die  gleichen  sind,  die  auch  der  Be- 
rechnung des  täglichen  Barometerganges  zu  Ft.  William  zu 
Grunde  liegen,  die  Stundenmittel  überdies,  um  einen  glatteren 
täglichen  Gang  zu  erhalten,  in  einer  etwas  rohen  Weise  nach 
dem  Schema  (a+2&+^):4  ausgeglichen  mitgetheilt  werden, 
wodurch   die   so   regelmässige   doppelte   tägliche  Oscillation 
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schon  einigermassen  entstellt  werden  kann,  so  entschlosjs 
ich  mich,  mir  ein  ganz  einwurfsfreies  Materiale  zu  einer  ein- 
gehenderen Untersuchung  des  täglichen  Barometerganges  an 
heiteren  und  trüben  Tagen  auf  Berggipfeln  zu  verschaffen.  Für 
Stationen  der  Niederung  ist  ja  die  Erscheinung  im  Allgemeinen 
durch  die  Rechnungen  von  Lamont  für  München  und  von 
Nakamurafür  Hamburg  schon  untersucht  worden,  wozu  jetzt 
die  Tabellen  von  Buch  an  für  Ft.  William  und  Triest  hinzu- 
kommen. 

Es  handelte  sich  aber  für  mich  noch  wesentlich  darum,  den 
täglichen  Gang  des  Barometers  auf  Berggipfeln  und  an  deren 
Fuss  an  heiteren  und  trüben  Tagen  aus  correspondirenden 
Aufzeichnungen  festzustellen,  um  dann  auch  den  Versuch 
machen  zu  können,  den  täglichen  Gang  der  wahren  Luft- 
temperatur an  heiteren  und  trüben  Tagen  auf  Grund  derselben 
zu  berechnen. 

Um  ein  möglichst  einwurfsfreies  Materiale  meinen  Rech- 
nungen zu  Grunde  legen  zu  können,  wählte  ich  zunächst  die 
Stationen  Säntis  und  Zürich,  an  welchen  beiden  der  vorzüg- 
liche Barograph  von  Sprung  in  Thätigkeit  sich  befindet.  Die 
stündlichen  Beobachtungen  auf  dem  Säntis  sind  aber  bisher 
noch  nicht  in  extenso  publicirt  worden;  dies  wird  erst  für  das 
Jahr  1894  geschehen. 

Herr  Director  Billwiller  hatte  die  ausserordentliche  Ge- 
fälligkeit, mir  die  stündlichen  Aufzeichnungen  des  Luftdruckes 
auf  dem  Säntis  im  Jahre  1893  im  Manuscript  zur  Verfügung 
zu  stellen,  ja  für  das  Jahr  1894  sogar  das  Ausschreiben  der 
stündlichen  Luftdruckwerthe  an  36  correspondirenden  heiteren 
und  trüben  Tagen  zu  Zürich  und  auf  dem  Säntis  selbst  zu 
besorgen.  Ich  fühle  mich  verpflichtet,  Herrn  Director  Bill- 
willer auch  an  dieser  Stelle  für  die  wesentliche  Unter- 
stützung der  vorliegenden  Arbeit  meinen  herzlichsten  Dank 
auszusprechen. 

Die  Ergebnisse  meiner  auf  den  Säntis-Beobachtungen 
basirenden  Rechnungen  machten  es  mir  dann  auch  sehr 
vvünschenswerth,  nachzusehen,  wie  die  einmalige  tägliche 
Luftdruckwelle  auf  niedrigeren  Berggipfeln  sich  gestaltet. 
Hiezu  bietet  nun  das  bayrische  Beobachtungsnetz  ein  aus- 


Täglicher  Gang  des  Barometers.  507 

gezeichnetes  Materiale.  Die  Registrirungen  des  Luftdruckes  zu 
München  auf  der  freien,  flachen,  bayrischen  Hochebene,  dann 
an  den  Thalstationen  am  Fusse  und  mitten  im  Gebirge  zu  Feld 
bei  Miesbach  und  zu  Bayrisch-Zell,  endlich  auf  den  Gipfel- 
stationen Peissenberg  und  Wendelstein  gestatten  den  Einfluss 
der  topographischen  Verhältnisse  auf  den  täglichen  Gang  des 
Barometers  im  Detail  zu  studiren.  Herr  Director  Dr.  Fr.  Erk  in 
München  hatte  die  Güte,  mir  die  zweistündlichen  Aufzeich- 
nungen des  Luftdruckes  an  den  genannten  Stationen  im  Manu- 
scripte  zur  Verfügung  zu  stellen,  wofür  ich  ihm  hier  meinen 
lebhaften  Dank  ausspreche.  Von  den  Stationen  des  öster- 
reichischen Netzes  benützte  ich  nur  Klagenfurt  und  Obir, 
wegen  der  ganz  ausserordentlich  grossen  Amplitude  der  täg- 
lichen Barometeroscillation  an  erstgenannter  Station. 

Auf  dem  Obir  befindet  sich  seit  Winter  1894/95  ein  grosser 
Barograph  Richard  mit  gleichzeitiger  Temperaturregistrirung, 
dessen  Aufzeichnungen  auch  noch  herbeigezogen  wurden.  Ich 
beschränkte  aber  meine  Rechnungen  sonst  ganz  auf  die 
Sommerperiode  Juni  bis  erste  Hälfte  September  (auch  Mai — Sep- 
tember), da  ja  in  dieser  der  Unterschied  im  täglichen  Gange  des 
Luftdruckes  an  heiteren  und  trüben  Tagen  am  schärfsten  zum 
Ausdrucke  gelangen  muss.  Das  Sommerhalbjahr  bietet  zudem 
den  grossen  Vortheil  kleinerer  unregelmässiger  Barometer- 
schwankungen, so  dass  man  schon  aus  einer  geringeren  An- 
zahl von  Tagen  zu  einem  befriedigenden  Resultate  gelangen 
kann.  Es  zeigte  sich  in  der  That,  dass  man  schon  aus  20  bis 
40  Tagen  ganz  regelmässige  tägliche  Barometercurven  erhält, 
wenn  man  nur  eine  25.  Tagesstunde  auch  in  Rechnung  zieht 
und  damit  die  progressiven  Änderungen  des  Druckes  nach  der 
Lamon tischen  Methode  eliminirt.  Es  erweist  sich  dann  gänz- 
lich unnöthig,  eine  rohe  Ausgleichungsrechnung  in  Anwendung 
zu  bringen,  wie  dies  für  die  stündlichen  Luftdruckwerthe  von 
Ft.  William,  Ben  Nevis  und  Triest  geschehen  ist.  Selbst  Mittel- 
werthe  aus  20  Tagen  bloss  liefern  schon  ganz  glatte,  regel- 
mässige Tagescurven.  Da  wir  in  unserem  Klima  wenig  ganz 
heitere  Tage  haben,  so  kommt  dieser  Umstand  der  Unter- 
suchung sehr  zu  statten.  Im  Winter  ist  allerdings  eine  so 
geringe  Zahl   von  Tagen   nicht   mehr   ausreichend,   um  den 
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normalen  täglichen  Gang  des  Barometers  daraus  ableiten  zu 
können. 

Als  heitere  Tage  wurden  jene  genommen,  an  welchen  so- 
wohl unten  als  oben  auf  dem  Berge  der  Sonnenscheinautograph 
mindestens  10  Stunden  Sonnenschein  registrirt  hatte;  als  trübe 
solche  mit  weniger  als  2^/^  Stunden  Sonnenschein.  Dies  gilt 
für  Zürich  und  Säntis,  ferner  für  Klagenfurt  und  Obir.  Für  die 
bayrischen  Stationen  musste  die  Schätzung  der  Bewölkung  in 
den  3  Stunden  8^  2^  8*^  zu  Grunde  gelegt  werden.  Heitere 
Tage  sind  jene  mit  einer  Bewölkung  von  ^1,  trübe  solche  mit 
einer  Bewölkung  von  ^  8  (oben  wie  unten).  Über  weitere  etwa 
wünschenswerthe  Details  der  Berechnung  des  täglichen  Baro- 
meterganges an  heiteren  und  trüben  Tagen  findet  man  bei  den 
einzelnen  Tabellen  nähere  Auskünfte. 


I.  Der  tägliche  Gang  des  Barometers  auf  dem  Säntis  und  zu 
Zürich  an  heiteren  und  trüben  Tagen. 

Es  wurden  aus  jedem  der  Jahre  1893  und  1894  je  36  heitere 
und  trübe  Tage  genommen,  und  zwar  die  gleichen  für  Zürich, 
wie  für  den  Säntis.  Die  Luftdruckmittel  beziehen  sich  desshalb 
für  beide  Stationen  auf  die  gleichen  heiteren  und  trüben  Tage. 
Ferner  wurde  für  diese  Tage  die  Dauer  des  Sonnenscheins 
zu  Zürich  und  auf  dem  Säntis,  sowie  die  Tagesmittel  der  Tem- 
peratur und  der  Temperaturunterschied  zwischen  7^  Morgens 
und  1^  Nachmittags  ausgeschrieben  und  deren  Mittel  gebildet. 
Diese  Mittel  aus  72  Tagen  der  Jahre  1893  und  1894  (Sommer- 
zeit, Juni — September)  sind: 


Heitere  Tage 

Trübe  Tage 

Sc 

C/5    w 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Sc 

o   o 
t/5    So 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Mitten 

Ampi. 
1^— 7" 

Mittel 

Ampi. 

Zürich 

Säntis 

Mittel 

12-4 
11-2 

11-8 

721-0 
568-4 

18?9 
6-4 

12-6 

8?8 
3-2 

6-0 

2-0 
0-8 

1-4 

1 

718-5 
563-7 

14?4 
1-5 

8-0 

2?0 
1-1 

1-6 

1  Angenähert  reducirt  auf  wahre  Mittel  aus  (7-1-2-1-9) :  3,  wie  sie  in  den 
Schweiz.  Annalen  mitgetheilt  werden. 
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Der  Temperaturunterschied  zwischen  7**  und  2^  war  also 
an  den  heiteren  Tagen  fast  viermal  grösser  als  an  den  trüben 
Tagen,  die  mittlere  Temperatur  um  4V2**  höher,  die  Einwirkung 


Säntis. 


Iriih    \ 


fuitei 


Zürich. 


irüb 


hdtcr 


Attui.      ?       1 


'0       /ftt/v 


Fig.  1  und  2. 

der  Sonne  auf  den  Boden  war  um  IOV2  Stunden  länger.  Den 
Einfluss  dieser  verschiedenen  meteorologischen  Verhältnisse 
auf  den  täglichen  Gang  des  Barometers  zu  Zürich  und  auf  dem 
Säntis  ersieht  man  aus  den  folgenden  kleinen  Tabellen  und  den 
obenstehenden  beiden  Figuren.  Die  auffallendsten  Unterschiede 
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Täglicher  Gang  des  Barometers  (Sommer). 


Stunde 

Säntis 

Zürich 

Vormittag 

Nachmittag 

Vormittag 

Nachmittag 

Abweichungen  vom  Tagesmittel 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

heiter  1   trüb 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

—  •19 

—  •33 

—  •45 
-•52* 
-•49 
-•39 
-  ^24 
-•11 

•03 
•20 
•29 
•33 

- 

16 

03 

19 

33 

36* 

32 

27 

21 

12 

Ol 

02 

08 

1 

•84 

•32 
•28 
•21 
•12 
•07* 
•09 
•15 
17 
•12 
•05 
—  •05 

— 

02- 

04 

04 

05* 

05 

Ol 

14 

29 

38 

40 

35 

28 

•10 

•06 

•05* 

•08 

•23 

•40 

•54 

•61 

•60 

•54 

•36 

•15 

•24 
•07 

—  •12 

—  •22 
-•23* 
-•15 

—  •07 
•05 
•12 
•15* 
•03 
•08 

—  •11 

—  •32 

—  •50 

—  •62 

—  •73* 

—  •71 

—  •58 
-33 
-•07 

•02 
•11 
•12 

-•21 

—  •27 
-•30* 

—  •29 

—  •29 
-    22 
-Ol 

•25 
•39 
•42 
•40 
•34 

im  Barometergange  bei  heiterem  und  trübem  Wetter  sind 
folgende. 

Bei  heiterem  Wetter  ist  das  Vormittags-Maximum  auf- 
fallend verstärkt,  das  Abend-Maximum  dagegen  sehr  abge- 
schwächt, und  zwar  bemerkenswerther  Weise  oben  wie  unten. 

Bei  trübem  Wetter  ist  umgekehrt  das  Abend-Maximum 
sehr  verstärkt,  das  Vormittags-Maximum  aber  sehr  abge- 
schwächt und  gleichfalls  oben  wie  unten. 

Die  charakteristische  Modification  des  täglichen  Ganges 
durch  den  Witterungscharakter  (heiter  oder  trüb)  ist  demnach 
der  Hauptsache  nach  die  gleiche  in  der  Niederung  wie  auf 
hohen  Berggipfeln. 

Was  die  beiden  täglichen  Luftdruck-Minima  anbelangt,  so 
wird  durch  trübes  Wetter  in  der  Niederung  das  Morgen-Mini- 
mum vertieft,  das  Nachmittags-Minimum  abgeschwächt,  auf 
dem  Säntis  tritt  wohl  das  letztere,  aber  nicht  mehr  das  erstere 
ein.  Bei  heiterem  Wetter  wird  in  der  Niederung  das  Morgen- 
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Minimum  mehr  oder  weniger  unterdrückt,  in  manchen  Alpen- 
thälern  fehlt  es,  wie  wir  sehen  werden,  sogar  ganz.  Das  Nach- 
mittags-Minimum erscheint  sehr  verstärkt  und  die  tägliche 
Barometeroscillation  nähert  sich  dadurch  mehr  oder  weniger 
einer  einfachen  einmaligen  täglichen  Schwankung.  Die  tägliche 
Barometerschwankung  erhält  bei  heiterem  Wetter  den  Cha- 
rakter, den  sie  in  continentalen  Klimaten  im  Mittel  hat,  während 
sie  sich  bei  trübem  Wetter  dem  Typus  der  täglichen  Barometer- 
oscillation an  den  Küstenstationen  nähert.  Die  Schönwetter- 
Barometercurve  hat  also  continentalen  Charakter,  die  Trüb- 
wettercurve  mehr  oceanischen  Charakter.  Die  Ursachen,  welche 
diesen  Modificationen  des  täglichen  Barometerganges  zu  Grunde 
liegen,  dürften  auch,  wie  wir  sehen  werden,  die  gleichen  sein. 

Auf  den  Berggipfeln  ist  der  Einfluss  der  heiteren  und  der 
trüben  Witterung  auf  den  täglichen  Barometergang  von  der 
Höhe  derselben  abhängig  und  es  kommen  nur  die  zuerst  er- 
wähnten beiden  Haupterscheinungen  ziemlich  allgemein  zur 
Geltung.  Dies  zeigen  sehr  schön  die  beiden  bayrischen  Gipfel- 
stationen Peissenberg  und  Wendelstein,  sowie  der  Obir. 

Bevor  wir  zu  diesen  niedrigeren  Gipfelstationön  übergehen, 
wollen  wir  noch  die  beiden  Tabellen  mit  dem  täglichen  Gange 
des  Barometers  zu  Zürich  und  auf  dem  Säntis  in  jedem  der 
beiden  Jahre  1893  und  1894  hier  einschalten.  Es  ist  sehr  lehr- 
reich zu  sehen,  wie  übereinstimmend  die  Mittelwerthe  aus  den 
beiden  Gruppen  von  nur  36  Tagen  schon  sind.  Man  erkenrrt 
daraus,  dass  man  aus  Mitteln  von  je  30  Tagen  circa  (sogar  ein- 
zelnen, zerstreuten  Tagen,  nicht  einer  zusammenhängenden 
Periode)  den  Charakter  der  täglichen  Barometercurve  schon  mit 
hinreichender  Genauigkeit  erhalten  kann,  und  dass  eine  künst- 
liche Ausgleichungsrechnung  gar  nicht  nothwendig  erscheint,  ja 
nur  schädlich  auf  die  Genauigkeit  der  Resultate  einwirken  kann. 
Den  Mitteln  für  die  heiteren  und  trüben  Tage  habe  ich  zum 
Vergleich  den  mittleren  Gang  aus  den  Aufzeichnungen  von  je 
8  Sommermonaten  beigefügt.  Derselbe  wird  natürlich  bestimmt 
von  dem  Verhältniss  der  Anzahl  der  heiteren  zu  den  trüben 
Tagen  innerhalb  dieser  Zeit,  die  letzteren  sind  in  unserem 
Klima  stets  in  der  Mehrzahl  und  bestimmen  deshalb  haupt- 
sächlich den  mittleren  Charakter  der  Erscheinung. 
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Säntis.   Täglicher  Gang  des  Luftdruckes. 

Abweichungen  vom  Mittel.  Juni— September. 


Je  36  heitere  Tage 

Je  36  trübe  Tage 

Gesammt- 
mittel 

1893 

1894 

SS 

1893 

1894 

;5  cQ 
2  t^ 

Juni— Sept. 
inclusive 

1893 

1894 

Mittemacht 

•00 

-•10 

—  •05 

•27 

•30 

•28 

•10 

11 

1 

—  •17 

—  •22 

—  •19 

•14 

•18 

•16 

-•04 

—  • 

Ol 

2 

—  •32 

—  •35 

—  •33 

—  •08 

•Ol 

-•03 

—  •22 

-• 

20 

3 

—  •45 

—•45 

—  •45 

—  •22 

—  •16 

—  •19 

-•35 

—  • 

36 

4 

-•54 

—  •50 

—  •52 

-•35 

—  •30 

—  •33 

—  •46 

—  • 

43 

5 

—  •50 

-•48 

-•49 

-•36 

—  •35 

—  •36 

-•44 

-• 

45 

6 

—  •39 

-•39 

—•39 

-•34 

-•29 

-•32 

—  •36 

—  • 

38 

7 

—  •24 

-•25 

—  •24 

-•29 

—  •25 

—  •27 

-•25 

—  • 

28 

8 

-•u 

-•11 

—  •11 

—  •22 

-•21 

-•21 

—  •15 

—  • 

18 

9 

•02 

•05 

•03 

—  •11 

—  •12 

-•12 

—  •03 

-• 

05 

10 

•18 

•23 

•20 

—  •04 

•Ol 

-•Ol 

•09 

10 

U 

•25 

•33 

•29 

•03 

•Ol 

•02 

•15 

15 

Mittag 

•29 

•37 

•33 

•04 

—  •02 

•03 

•18 

17 

1 

•30 

•37 

•34 

•00 

-•04 

-•02 

•17 

19 

2 

•29 

•35 

•32 

-•02 

-•07 

—  •04 

•14 

17 

3 

•26 

•31 

•28 

-•02 

-•07 

—  •04 

•13 

14 

* 

4 

•20 

•23 

•21 

-•03 

-•07 

-•05 

•09 

11 

5 

•13 

•11 

•12 

-•03 

—  •08 

—  •05 

•05 

04 

6 

•08 

•07 

•07 

-•Ol 

-•Ol 

-•Ol 

•06 

05 

7 

•12 

•06 

•09 

•12 

•17 

•14 

•15 

11 

8 

•16 

•14 

•15 

•27 

•31 

•29 

•23 

22 

9 

•17 

•17 

•17 

•39 

•38 

•38 

•28 

29 

10 

•13 

•11 

•12 

•42 

•38 

•40 

•26 

25 

11 

•08 

•03 

•05 

•35 

•35 

•35 

•20 

•23 

Mittel 

•22 

•24 

•23 

•17 

•17 

•17 

•19 

•19 

Amplitude 

•84 

•87 

•86 

•78 

1 

j 

•73 

•76 

•74 

i 

•74 
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Zürich.   Täglicher  Gang  des  Luftdruckes. 

Abweichungen  vom  Mittel.  Juni — September. 


Je  36  heitere 

Tage 

Je  36  trübe  Tage 

Gesammt- 
mittel 

1893 

1894 

1893 

1894 

Juni  — Sept. 
inclusive 

1893 

1894 

Mittemacht 

•14 

•11 

•12 

•30 

•38 

•34 

•20 

•24 

1 

•15 

•06 

•10 

•20 

•27 

•24 

•16 

•14 

2 

•12 

•Ol 

•06 

•Ol 

•12 

•07 

•06 

•05 

3 

•08 

•02 

•05 

-•18 

—  •06 

—  •12 

—  •03 

—  03 

4 

•10 

•07 

•08 

—  •20 

-•24 

—  •22 

—  •02 

—  •04 

5 

•27 

•20 

•23 

—  •18 

-•28 

—  •23 

•07 

-•03 

6 

•42 

•38 

•40 

—  •09 

-•22 

—  •15 

•20 

•06 

7 

•56 

•53 

•54 

•02 

-•16 

-•07 

•34 

•20 

8 

•60 

•62 

•61 

•18 

—  •09 

•05 

•45 

•29 

9 

•61 

•60 

•60 

•24 

•00 

•12 

•48 

•33 

10 

•54 

•55 

•54 

•25 

•05 

•15 

•43 

•35 

11 

•38 

•35 

•36 

•12 

—  •07 

•03 

•27 

•18 

Mittag 

•18 

•13 

•15 

•Ol 

-•18 

-•08 

•09 

•Ol 

1 

-•07 

-•15 

—  •11 

—  •20 

—  •22 

—  •21 

-•16 

—  •17 

2 

-•29 

-•35 

—  •32 

-•34 

—  •21 

—  •27 

—  •35 

—  •29 

3 

—  •49 

—  •51 

-•50 

-•39 

—  •21 

—  •30 

—  •49 

—  •40 

4 

-•63 

-•61 

—  •62 

-•36 

-•22 

-•29 

—  •55 

-•44 

5 

—  •76 

—  •70 

—  •73 

—  •36 

-•23 

—  •29 

—  •61 

—  •48 

6 

—  •73 

—  •69 

—  •71 

—  •28 

—  •16 

—  •22 

-•53 

—  •44 

7 

-•63 

-•53 

—  •58 

—  •08 

•06 

—  Ol 

-•35 

-•24 

8 

—  •40 

—  •26 

—  •33 

•18 

•31 

•25 

—  •11 

•00 

9 

—  •14 

—  •Ol 

-•07 

•37 

•41 

•39 

•11 

•18 

10 

—  •05 

•09 

•02 

•41 

•43 

•42 

•17 

•25 

11 

•07 

•15 

•11 

•37 

•42 

•40 

•21 

•28 

Mittel 

•35 

•32 

•33 

•22 

•21 

•20 

•27 

•21 

Amplitude 

1^37 

1-32 

1-34 

•80 

1 

I 

•71 

•72 

1-09 

•83 
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II.  Der  tagliche  Gang  des  Barometers  auf  dem  Obir  und  in 
Klagenfurt  an  heiteren  und  trüben  Tagen  im  Sommer  und  im 

Winter. 

Die  folgende  kleine  Tabelle  zeigt  in  übersichtlicher  Weise 
den  täglichen  Gang  des  Barometers  auf  dem  Obir  (2042  ni)  und 
zu  Klagenfurt  (450  m)  an  40  heiteren  und  30  trüben  Tagen  im 
Sommerhalbjahr  (Mai — September  inclusive)  1893.  Die  mittleren 
meteorologischen  Verhältnisse  dieser  Tage,  soweit  sie  hier  in 
Betracht  kommen,  waren  folgende: 


Heitere  Tage 

Trübe  Tage 

O    o 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Sonnen- 
schein 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Mittel 

Ampi. 

2"— 7'' 

Mittel 

Ampi. 
2««-7'' 

Klagenfurt . , 
Obir 

Mittel 

12-2 
11-6 

723-6 
599-4 

18?5 
8-8 

13-6 

9?4 
6-2 

6-8 

1-2 
0-7 

1-0 

720-7 
594-2 

13?7 
2-5 

8-1 

5?5 
1*9 

3-7 

Tägl 

icher 

Gang  des 

Barometers  (Sommer) 

Stunde 

Obir 

Klagenfurt 

Vormittag 

Nachmittag 

Vormittag 

Nachmittag 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

1 

—  •07 

•34 

•20 

-•05 

•26 

•69 

—  •35 

— -51 

2 

-•19 

•19 

•21 

—  •12 

•36 

•49 

—  •-61 

—  •72 

3 

—  •34 

—  •02 

•19 

-•19 

•45 

•38 

—  •82 

—  •76* 

4 

—  •42 

—  •18 

-16 

-•19* 

•54 

•29 

—  •93 

—  •73 

5 

--42* 

-•28 

1     -09 

—   13 

•67 

•21 

-POl* 

—  -68 

6 

-•38 

-•30 

•03 

-•05 

•83 

•20 

-roo 

—  •48 

7 

--24 

-•33* 

•02* 

•09 

•99 

•22 

—  •82 

-•24 

8 

—  -11 

-•31 

•08 

•20 

•90 

•20 

—  •61 

-Ol 

9 

—  •02 

—  •26 

-22 

-45 

•70 

•13 

—  •36 

•26 

10 

•11 

—  •18 

24 

•61 

•51 

•05 

-15 

•42  ! 

11 

•20 

-•07 

1     '^^ 

•49 

•26 

—  •13 

•04 

•52 

12 

•22 

—  •06 

•08 

•43 

—  •04 

-•31 

•2. 

•58 
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Der  tägliche  Gang  des  Barometers  an  der  Station  Obir, 
fast  500  m  niedriger  als  jene  auf  dem  Säntis,  ist  schon  einiger- 
massen  verschieden  von  jenem  an  der  letztgenannten  Station. 
Das  Hauptmaximum  fällt  an  heiteren  wie  an  trüben  Tagen  auf 
10*"  Abends,  aber  das  Vormittags-Maximum  ist,  wie  auf  dem 
Säntis,  an  heiteren  Tagen  viel  stärker  entwickelt  als  an  trüben 
Tagen,  an  welchen  sich  der  Luftdruck  beim  vormittägigen 
Maximum  nicht  einmal  mehr  über  das  Tagesmittel  erhebt, 
während  das  Abend-Maximum  sehr  stark  hervortritt.  An  heiteren 
Tagen  übertrifft  dagegen  das  Abend-Maximum  nur  wenig  das 
Vormittags-Maximum.  Bemerkenswerth  ist  noch,  dass  an  trüben 
Tagen  das  Barometer  auf  dem  Obir  von  3**  Morgens  bis  6^ 
Abends  constant  unter  dem  Tagesmittel  bleibt  und  nur  Abends 
über  dasselbe,  dann  aber  erheblich,  hinausgeht.  An  heiteren 
Tagen  ist  hingegen  der  Luftdruck  bei  Tage,  namentlich  um  die 
Mittagszeit  hoch. 

Zu  Klagenfurt  trägt  an  heiteren  Tagen  der  tägliche  Gang 
des  Barometers  ganz  den  sogenannten  continentalen  Typus; 
von  einem  sehr  tiefen  Nachmittags-Minimum  (um  572*")  steigt 
der  Luftdruck  in  Einem  Zuge  zu  einem  ebenso  grossen  Vor- 
mittags-Maximum (um  7**)  an,  die  Amplitude  beträgt  2-0 mm, 
nähert  sich  also  tropischen  Verhältnissen.  Aber  auch  an  trüben 
Tagen  ist  fast  nur  Ein  Maximum  und  Ein  Minimum  vorhanden, 
jenes  fällt  auf  1**  Nachts,  dieses  auf  3**  Nachmittags,  Amplitude 
fast  l*4ww,  ein  Morgen-Minimum  und  ein  Vormittags-Maximum 
ist  kaum  vorhanden.  Es  wären  aber  wohl  Mittel  aus  einer 
längeren  Periode  nöthig,  um  diese  Verhältnisse  festzustellen. 

Der  Umstand,  dass  seit  November  1894  auf  dem  Obir  ein 
Barograph  Richard,  grosses  Modell  mit  gleichzeitiger  Re- 
gistrirung  der  Lufttemperatur  im  Barographenkasten,  functionirt, 
hat  mir  Veranlassung  gegeben,  den  täglichen  Gang  des  Baro- 
meters an  heiteren  und  trüben  Tagen  auf  dem  Obir  auch  für 
den  Winter  (December  1894  bis  inclusive  Februar  und  erste 
Woche  März  1895)  zu  berechnen.  Es  ergaben  sich  für  diese 
Zeit  40  trübe  und  30  heitere  Tage  (Sonnenscheindauer  min- 
clestens  507o  ^^^  möglichen  Dauer  oben  wie  unten).  Die 
mittleren  meteorologischen  Verhältnisse  derselben  waren: 
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30  heitere  Tage 

40  trübe  Tage 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Sc 

II 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Mittel 

Ampi. 
2^-7»' 

Mittel 

Ampi. 
2^—7" 

Klagenfurt . . 
Obir 

Mittel 

6-8 
5-7 

6-3 

722-8 
588-9 

-10?0 
—  11-3 

-10-7 

7?0 
3-3 

5-2 

0-1 
0-2 

0-2 

716-5 
584-3 

— 4?8 
-9-5 

—7-2 

495 

0-8 

2-6 

Der  Boden  war  während  dieser  ganzen  Zeit  mit  Schnee 
bedeckt,  die  Sonne  konnte  also  die  Luft  nur  direct  und  durch 
die  von  der  Schneeoberfläche  reflectirte  Strahlung  erwärmen, 
allerdings  war  dafür  die  nächtliche  Wärmeausstrahlung  sehr 
gross  und  die  tägliche  Temperaturschwankung  zu  Klagenfurt 
an  heiteren  Tagen  desshalb  sehr  beträchtlich.  Die  mittlere 
Temperatur  der  rund  1600  m  höher  liegenden  Station  Obir  war 
an  den  heiteren  Tagen  nur  um  1  °  3  niedriger  als  zu  Klagenfurt 
unten,  an  den  trüben  Tagen  dagegen  um  4° 7.  Es  ist  nun  sehr 
interessant  zu  sehen,  welchen  Einfluss  die  geringe  winterliche 
Sonnenstrahlung  auf  den  Gang  des  Luftdruckes  auf  dem  Obir 
und  zu  Klagenfurt  hat.  Die  folgende  kleine  Tabelle  gibt  darüber 
Aufschluss. 


Täglicher  Gang  des  Barometers  im  Winter  auf  dem 
Obir  und  zu  Klagenfurt  an  heiteren  und  trüben  Tagen. 


stunde 

Obir 

Klagenfurt 

Vormittag 

Nachmittag 

Vormittag 

Nachmittag 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

1 

—  •23 

•10 

•17 

—  •14 

-•20 

•20 

•24 

—•07 

2 

—  •26 

•05 

•04 

—  •27 

—  •16 

•20 

-•02 

—  •17 

3 

-•28 

•02 

•Ol 

—  •25* 

-•05 

•19 

-•21 

—  •24 

4 

—  •32 

-•07 

-•Ol* 

—  •20 

•06 

•15 

—  •35 

—  28 

5 

-•36 

-•19 

•03 

—  •15 

•16 

•13 

—  •43 

—  •30 

6 

—  •38* 

—  •22* 

•11 

—  •04 

•27 

•09 

—  •54* 

-•34* 

7 

—  •25 

—  19 

•18 

•13 

•38 

•08* 

-•52 

—  •28 

8 

-•04 

-•07 

•16 

•16 

•50 

•13 

—  •47 

—  •21 

9 

•13 

•02 

•15 

•22 

•61 

•16 

—  •36 

—  •12 

10 

•28 

•10 

•09 

•28 

•68 

17 

-•28 

—•03 

11 

89 

•19 

•05 

•28 

•63 

•15 

-•22 

•07 

12 

•31 

•06 

-•06 

•27 

•46 

•10 

—  •20 

•13 
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Der  tägliche  Gang  des  Barometers  auf  dem  Obir  ist  im 
Winter  jenem  auf  dem  Säntis  im  Sommer  ganz  ähnlich.  An 
heiteren  Tagen  fällt  das  Hauptmaximum  auf  den  Vormittag,  an 
trüben  Tagen  auf  den  Abend,  an  heiteren  Tagen  ist  das  Abend- 
Maximum  sehr  reducirt,  an  trüben  das  Vormittags-Maximum. 
Bei  dem  geringeren  täglichen  Wärmegange  des  Winters  ist  in 
circa  2000  m  Seehöhe  der  tägliche  Gang  des  Luftdruckes  ein 
ähnlicher,  wie  wir  ihn  im  Sommer  in  2500  w  Seehöhe  antreffen. 

Es  ist  doch  sehr  bemerkenswerth,  wie  bei  der  geringen 
Erwärmung  der  Atmosphäre  im  Winter  über  einer  ganz  schnee- 
bedeckten Erde  der  tägliche  Gang  des  Barometers  in  2000  m 
Seehöhe  immer  noch  sehr  erheblich  durch  heiteres  Wetter 
modificirt  wird. 

Zu  Klagenfurt  finden  wir  selbst  im  Winter  bei  heiterem 
Wetter  den  continentalen  Typus  der  täglichen  Barometer- 
schwankung. Das  Barometer  fällt  von  einem  beträchtlichen 
Morgen-Maximum  (um  10**  a.  statt  7^  sl,  wie  im  Sommer)  zu 
einem  tiefen  Minimum  um  5''  Abends  (Amplitude  1  ■  2  mm)  und 
steigt  dann  wieder  ohne  Unterbrechung  zum  Vormittags- 
Maximum.  An  trüben  Tagen  ist  das  nächtliche  Maximum  das 
Hauptmaximum,  ein  Morgen-Minimum  ist  vorhanden,  also 
die  doppelte  tägliche  Schwankung  scheinbar  ziemlich  gut 
markirt  —  allerdings  fallt  das  nächtliche  Maximum  fast  an 
die  Stelle  des  normalen  nächtljchen  Minimums.  Da  die  trüben 
Tage  zugleich  meist  Tage  mit  starken  Luftdruckänderungen 
sind,  so  sind  wohl  die  Mittel  von  40  Tagen  nicht  ausreichend, 
den  normalen  täglichen  Gang  des  Barometers  im  Winter  fest- 
zustellen, und  es  muss  vorläufig  unentschieden  bleiben,  inwie- 
weit in  den  obigen  Zahlen  noch  zufällige  Eigenthümlichkeiten 
sich  geltend  machen.  Der  tägliche  Gang  an  den  heiteren  Tagen 
dürfte  dagegen  ziemlich  normale  Verhältnisse  repräsentiren. 
Es  ist  gewiss  beachtenswerth,  dass  selbst  im  Winter  bei 
schneebedecktem  Erdboden  der  tägliche  Wärmegang  in  dem 
grossen  kärntnerischen  Gebirgsbecken  im  Stande  ist,  eine  bloss 
einmalige  tägliche  Luftdruckschwankung  in  Klagenfurt  hervor- 
zubringen. 

Schliesslich  wollen  wir  noch  den  täglichen  Gang  des  Luft- 
dmckes  auf  dem  Obir  an  heiteren  Tagen  im  Winter  mit  jenem 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  34 
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im  Sommer  vergleichen,  wozu  die  folgende  kleine  Tabelle  dien- 
lich sein  wird. 

Obir.    Täglicher   Gang    des   Barometers   an   heiteren 

Tagen. 


Stunde 

Vormittag 

Nachmittag 

Winter 

Sommer 

Winter 

Sommer 

1 

—   -23 

^   -07 

•17 

•20 

2 

—   -26 

—   •IQ 

•04 

•21 

3 

-    -28 

—   -34 

•Ol 

•19 

4 

—   -32 

—   -42 

-    •Ol* 

•16 

5 

—  -36 

—   ^42* 

•03 

•09 

6 

—   -38* 

—   -38 

•11   . 

•03 

7 

—   -25 

—   -24 

•18 

•02* 

8 

—   -04 

-11 

•10 

•08 

9 

•13 

—   -02 

•15 

•22 

10 

•28 

■11 

•09 

24 

11 

•89 

•20 

•05 

•18 

12 

•31 

.22 

—  •oe 

•08 

Im  Winter  tritt  das  Vormittags-Maximum  frühzeitig  nach 
1 1**  ein  und  ist  sehr  verstärkt,  im  Sommer  später,  wohl  erst  um 
l^p.,  ist  abgeflacht,  und  das  folgende  Nachmittags-Minimum 
wird  bis  nach  6^  Abends  hinausgeschoben,  während  es  im 
Winter  schon  um  4**  eintritt.  Eine  ähnliche  Verschiebung  und 
zugleich  eine  Modification  der  Grösse  im  entgegengesetzten 
Sinne  erfährt  auch  das  Abend-Maximum.  Man  merkt  deutlich, 
dass  hiebei  die  Verschiebung  der  Phasenzeiten  der  einmaligen 
täglichen  Barometerschwankung  vom  Winter  zum  Sommer  im 
Spiele  ist.  Deren  Superposition  auf  die  nicht  oder  wenig  alterirte 
normale  doppelte  tägliche  Oscillation  verstärkt  oder  schwächt 
die  Extreme  und  verschiebt  die  Wendestunden. 
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III.  Die  tagliche  Barometerschwankung  an  den  bayrischen 
Berg-  und  Thalstationen  (im  Sommer). 

Die  bayrischen  Bergstationen  Peissenberg  (994  w),  Hirsch- 
berg (1512  w)  und  Wendelstein  (1727  w)  zusammen  mit  der 
Station  München  (526  m)  und  den  Thalstationen  Bayrisch-Zell 
(802  m)  und  Feld  bei  Miesbach  (717  w)  am  Rand  des  Gebirges 
liefern  ein  vortreffliches  Materiale  zur  Untersuchung  der  Modi- 
ficationen,  welche  die  tägliche  Barometerschwankung  durch 
die  verschiedenen  orographischen  Verhältnisse  erfährt.  Ich 
werde  dasselbe  hier  nur  in  Bezug  auf  den  Einfluss  ganz 
heiteren  und  ganz  trüben  Wetters  auf  die  schon  örtlich  ver- 
schieden modificirten  täglichen  Luftdruckoscillationen  einer 
Verwerthung  zuführen. 

Es  wurden  benützt  aus  dem  Jahre  1892,  Juni — September, 
25  heitere  und  30  trübe  Tage  (correspondirende  Tage!)  von 
München,  Peissenberg  und  Wendelstein  (21  heitere  Tage,  ohne 
Juni,  von  Hirschberg  versuchsweise);  eine  Thalstation  fehlte 
leider  1892.  Ferner  vom  Jahre  1889,  Mai— September,  21 
heitere,  correspondirende  Tage  von  München,  Bayrisch-Zell 
und  Wendelstein,  vom  Jahre  1890,  Mai — September,  25  heitere 
Tage  von  München  und  Feld  bei  Miesbach.  Die  meteoro- 
logischen Mittelwerthe  für  diese  Tage,  soweit  selbe  hier  in  Be- 
tracht kamen,  sind: 


1892 

25  heitere  Tage 

30  trübe  Tage 

Be- 
wöl- 
kung 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Be- 
wöl- 
kung 

Luft- 
druck 

Temperatur 

Mittel 

2^-Min. 

Mittel 

2*'-Min. 

München  . . . 
Peissenberg . 
Wendelstein 

Mitten 

0-7 

1-5 
1-1 

718-2 
680-1 
624-4 

19-0 
17-9 
12-9 

15-9 

12?7 
7-6 
7-6 

10-2 

9-6 

9-8 
9-7 

715-8 
677-0 
619-4 

130 
9-0 
3-8 

8-4 

4-9 
3-0 
2-8 

3-8 

1 889, 2 1  heitere  Tage,  München,  mittlerer  Luftdruck  716-4, 
mittlere  Bewölkung  0*9,  mittleres  Minimum  10-5,  2**p.  23-6, 


1  München---Wendelstein. 


34* 
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Mittel  17*0,  mittlere  tägliche  Schwankung  13^1  (von  Bogen- 
hausen  genommen). 

1 890, 25  heitere  Tage,  München,  mittlerer  Luftdruck  716-1, 
mittlere  Bewölkung  0*7,  mittleres  Minimum  8*3,  mittleres 
Maximum  21-9,  Mittel  15.1,  mittlere  Schwankung  13-6 
(Bogenhausen). 

Täglicher    Gang    des    Barometers    an    heiteren    und 
trüben  Tagen.  Sommer.  Abweichungen  vom  Mittel. 


Stunde 


München 
(526) 


heiter        trüb 


Peissenberg 
(994) 


heiter 


trüb 


Hirschberg 
(1512) 


heiter 


Wendelstein 
(1727) 


heiter        trüb 


Juni — September  1892.    Correspondirende  Tage 


Mittem. 

•16 

2 

•12 

4 

•09 

6 

•35 

8 

•52 

10 

•50 

Mittag 

•22 

2 

—  •29 

4 

-•59 

6 

-•72 

8 

-•36 

10 

•Ol 

Mittel 

•33 

•40 
•07 

—  •21 
-•16 

—  •Ol 
•05 

—  •07 

—  •24 

—  •26 
-•18 

•21 
•41 

•19 


•15 

•31 

•02 

•00 

-11 

—  31 

•02 

—  •28 

•21 

—  •14 

•42 

-•Ol 

•20 

-•05 

-•13 

—  •14 

—  •31 

—  •11 

—  •38 

•00 

—  •18 

•26 

•12 

•46 

19 

•17 

•19 
•00 

—  •20 

—  •05 
•09 
•16 
•02 

—  •16 

—  •19 

—  •23 
•12 
•24 

•14 


•08 

—  •18 
-•36 

—  •19 
•Ol 
•22 
•18 
•05 

—  •02 

—  •10 
•12 
•22 

•14 


•28 
-•02 

—  •39 
-•42 

—  •18 

—  07 

—  •05 
-•04 

—  •Ol 
•10 
•31 
•47 

•20 


Die  heiteren  Tage  wie  die  trüben  Tage  sind  für  alle 
Stationen  dieselben;  nur  bei  Hirschberg  fehlen  die  zwei  heiteren 
Junitage,  weil  dort  die  Registrirungen  erst  mit  Juli  beginnen. 
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Täglicher  Gang  des  Barometers  an  den  Thalstationen 
an  heiteren  Tagen. 

Mittn.       2         4         6         8        10    Mittag      2  4  6  8  10 

526  w.     München,   1889,  1890,  1892    (71  Tage) 
•09        06     -08     -36     -55     -55     -28     —-24  --58  —-72  -41  —-04 

719  #ff.     Feld  bei  Miesbach  i 
•21       •U     -08     -26     -43     -37     •lÖ     —^27  --57  —-69  —-24       '15 

802  fff.     Bayrisch-Zell  i 
•26      -20     -15     -34     -35     -22     -08     —-27  -58  —-69  —^27       -18 

Der  tägliche  Gang  des  Barometers  zu  München  an  heiteren 
und  trüben  Tagen  stimmt  mit  jenem  in  Zürich  überein.  Peissen- 
berg  zeigt  den  Übergang  von  der  Niederung  zu  dem  durch  die 
»thermische«  Druckschwankung  auf  Berggipfeln  modificirten 
Gang.  Wendelstein  hat  bei  trübem  Wetter  einen  ganz  absonder- 
lichen täglichen  Barometergang.  Das  Barometer  steigt  von 
einem  Minimum  um  6**  Morgens  fast  in  Einem  Zuge  zu  einem 
sehr  hohen  Abend-Maximum  um  10\  Man  erkennt  keine 
doppelte  Schwankung  mehr.  Die  Superposition  der  je  nach 
der  Seehöhe  thermisch  verschieden  modificirten  einmaligen 
täglichen  Druckschwankung  auf  die  ziemlich  unverändert 
bleibende,  regelmässige,  doppelte,  tägliche  Barometerschwan- 
kung erzeugt  die  verschiedensten  Übergangsformen  der  täg- 
lichen Barometerschwankung.  Die  folgenden  Figuren  zeigen, 
wie  bei  heiterem  und  wie  bei  trübem  Wetter  die  tägliche  Baro- 
meterschwankung mit  zunehmender  Höhe  der  Berggipfel  sich 
verändert. 

Was  nun  die  Thalstationen  anbelangt,  so  zeigen  dieselben 
bei  heiterem  Wetter  gegenüber  München  auf  der  freien,  flachen 
Hochebene  folgende  Unterschiede  im  täglichen  Barometergange. 
Der  nächtliche  Luftdruck  ist  an  den  Thalstationen  höher,  ob- 
gleich das  Morgen-Minimum  stärker  entwickelt  ist,  gleichzeitig 
nimmt  das  Vormittags-Maximum  an  Höhe  ab  und  verschiebt  sich 


'  Reducirt  auf  die  gleiche  Periode,  durch  Differenzen  der  correspondiren- 
den  Abweichungen  von  München.  Die  thatsächlich  beobachteten  Werthe  findet 
man  in  den  Tabellen  im  Anhange. 
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von  9**  (München)  auf  8^  (Feld)  und  7*^  (Bayrisch-Zell).  Das 
Sinken  des  Luftdruckes  beginnt  in  dem  Gebirge  früher,  doch 
ist  von  2**  bis  Q^  Nachmittags  der  Gang  des  Barometers  sehr 


Täglicher  Gang  des  Barometers  in  verschiedenen  Höhen. 

Heitere  Tage. 


MtULf 


Trübe  Tage. 


Jtn/u 


Fig.  3  und  4. 
I  München,  U  Peissenberg,  HI  Wendelstein,  IV  Säntis. 

nahe  derselbe,  wie  zu  München.  Dann  aoer  steigt  der  Luft- 
druck in  den  Thälern  rasch  und  erheblich  und  steht  in  Bayrisch- 
Zell  um  10^  p.  schon  0*2  mm  über  dem  Mittel,  während  er 
in  München  noch  nicht  ganz  den  Mittelwerth  erreicht  hat. 
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Zum  Schlüsse  dieses  rein  beschreibenden  Abschnittes  meiner 
Abhandlung  will  ich  eine  allgemeine  Übersicht  über  den  Cha- 
rakter des  täglichen  Ganges  des  Luftdruckes  an  heiteren  und 
trüben  Tagen  sowohl  in  der  Niederung,  wie  auf  Bergen  durch  die 
nachfolgenden  Tabellen  geben.  Den  früher  behandelten  Sta- 
tionen findet  man  in  denselben  noch  angeschlossen  Ft  William, 
Ben  Nevis  und  Triest  nach  dem  schon  im  Eingange  citirten 
Bericht  des  Herrn  Buch  an,  ferner  Hamburg  nach  Nakamura 
in  der  Met.  Zeitschrift,  B.  XXIV  (1889),  S.  41.  Die  Stationen 
Ft.  William,  Hamburg,  Triest  sind  Küstenstationen  unter  sehr 
verschiedener  geographischer  Breite,  Zürich  und  München 
sind  Inlandstationen  am  Nordfusse  der  Alpen  ohne  aus- 
gesprochene Thallage.  Klagenfurt  wuMe  als  excessive  Thal- 
station nicht  in  diese  Übersicht  mit  aufgenommen. 

Die  Stationen  der  Niederung  zeigen  in  wirklich  über- 
raschender Weise  trotz  ihrer  so  ganz  verschiedenen  Lage  die 
grösste  Übereinstimmung,  namentlich  in  Bezug  auf  die  beiden 
Maxima  im  täglichen  Gange  des  Luftdruckes.  An  heiteren 
Tagen  ist  überall,  an  der  Küste  wie  im  Inlande,  das  Vor- 
mittags-Maximum weitaus  das  Hauptmaximum,  während  das 
Abend-Maximum  nur  angedeutet  ist;  umgekehrt  ist  an  trüben 
Tagen  gerade  das  Abend -Maximum  ausserordentlich  stark 
entwickelt,  dagegen  das  Vormittags-Maximum  ganz  abge- 
schwächt. 

Was  die  Minima  betrifft,  so  ist  an  heiteren  Tagen  überall 
das  Nachmittags-Minimum  sehr  vertieft  und  weitaus  das  Haupt- 
minimum, während  das  Morgen-Minimum  sich  eben  nur  be- 
merklich macht;  an  trüben  Tagen  ist  an  den  Küstenstationen 
das  Morgen-Minimum  das  Hauptminimum,  an  den  Inland- 
stationen sinkt  aber  doch  das  Nachmittags-Minimum  noch 
unter  das  Morgen-Minimum  hinab  und  bleibt  das  Hauptminimum. 

Zur  Tabelle  über  den  Gang  des  Barometers  an  den  Gipfel- 
stationen ist  hier  weiter  nichts  zu  bemerken,  da  diese  Ver- 
hältnisse schon  früher  erörtert  worden  sind.  Hervorzuheben 
ist  nur  die  ziemliche  erratische  Stellung,  welche  der  Ben  Nevis 
unter  den  Gipfelstationen  einnimmt  Dieselbe  findet  wohl  ihre 
Erklärung  in  der  nördlichen  Lage  dieser  Station  und  der 
unmittelbaren  Nachbarschaft  des  Meeres  auf   der  Westseite. 
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Übersicht  über  den  täglichen  Gang  des  Barometers 
an  heiteren  und  trüben  Tagen  (Sommer). 

I.  Stationen  der  Niederung  oder  des  Flachlandes. 


* 

i 

£ 

i 

1 

o 
C 

:3 

a 
o 

O 

c 

1 

Ft.  William 
Hamburg 

o 

n 

:3 

§ 

:3 

heitere  Tage 

trübe  Tage 

Mitternacht 

•09 

•06 

•06 

•12 

•09 

•56 

28 

•51 

•34 

•40 

1 

•08 

•08 

•Ol. 

•10 

•07 

•33 

15 

•25 

•24 

•31 

2 

•09 

•05 

—  •03 

•06 

•06 

•14 

00 

•03 

•07 

•07 

3 

•08 

•03 

—  •10 

•05 

•07 

—  •13  -• 

14 

—  •20 

-•12 

-•18 

4 

•11 

•08 

—  •14 

•08 

•08 
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II.  Gipfelstationen. 
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Der  Ben  Nevis  hat  auf  seiner  Westseite  eine  unendliche  Ebene, 
welche  tagsüber  kühler  bleibt  als  das  Land  auf  seiner  Ostseite, 
in  der  Nacht  verhält  es  sich  umgekehrt.  Er  steht  daher  unter 
ganz  anderen  Einflüssen  als  die  übrigen  der  angeführten 
Berggipfel,  welche  ringsum  von  bei  Tage  sich  stark  erwärmen- 
den Landflächen  umgeben  sind. 


Analyse   der  taglichen    Barometerschwankung   an   heiteren 
und  trüben  Tagen. 

Die  so  eben  mitgetheilten  Thatsachen  über  die  tägliche 
Oscillation  des  Barometers  an  heiteren  und  trüben  Tagen  in 
der  Niederung  und  auf  Berggipfeln  scheinen  sehr  complicirter 
Natur  zu  sein,  namentlich  die  letzteren  bieten  ein  ziemlich 
verwirrendes  Bild  dar,  man  mag  den  täglichen  Gang  des 
Druckes   durch  Zahlen   oder   durch  Curven   zur  Darstellung 
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bringen,  reine  einfache  Gesetzlichkeit  ist  auch  in  dem  Verlaufe 
der  letzteren  nicht  zu  erkennen. 

Eine  solche  einfache  Gesetzmässigkeit  kommt  aber  sogleich 
zum  Vorschein,  sobald  man  die  complexe  tägliche  Bewegung 
des  Barometers,  sowie  sie  uns  unmittelbar  in  den  Stunden- 
werthen  des  Luftdruckes  entgegentritt,  in  ihre  harmonischen 
Constituenten  auflöst.  Wir  erkennen  dann  sogleich,  dass  die 
ganze  Mannigfaltigkeit  der  Erscheinungen  einfach  dadurch 
entsteht,  dass  sich  auf  die  gleichbleibende  normale  doppelte 
tägliche  Schwankung  des  Barometers  eine  nach  mannigfachen 
Einflüssen  variirende  einmalige  tägliche  Schwankung  aufsetzt. 
Die  Übereinanderlagerung  der  beiden  täglichen  Druckwellen 
der  nach  Amplitude  wie  Phasenzeit  variablen  einmaligen  und 
der  fast  constant  bleibenden  doppelten  Welle  bringt  die  schein- 
bar ganz  gesetzlose  Vielfältigkeit  der  Bilder  der  complexen 
täglichen  Druckwelle  hervor. 

Bevor  ich  auf  den  Versuch  einer  Erklärung  des  ver- 
schiedenen Ganges  des  Barometers  an  heiteren  und  trüben 
Tagen  eintrete,  will  ich  einige  Beispiele  dafür  geben,  in  welch 
überraschender  Weise  sich  die  verschiedenartigen  täglichen 
Druckwellen,  wie  sie  die  vorausgehenden  Tabellen  aufweisen, 
bloss  als  einfache  Combinationen  der  variablen  einmaligen 
täglichen  Schwankung  mit  der  constanten  doppelten  täglichen 
Oscillation  herausstellen. 

Gleichungen   des   täglichen   Ganges   des  Barometers 
an  heiteren  und  trüben  Tagen. 

Zürich: 

heiter O'SOl  sin  (355-8-»- ;»r)-»-0-280  sin  (148-8-»-2;ir) 

trüb 0- 186  sin  (  91  •2-l-^)-l-0-276  sin  (146-5'4-2;r) 

Säntis : 

heiter 0-341  sin  (217-6-f  :ir)-4-0- 177  sin  (123-7-4-2;ir) 

trüb 0-234  sin  (147-0-+-;ir)-4-0- 199  sin  (130-3+2^:) 

Das  dritte  periodische  Glied,  das  ich  aus  den  zwei- 
jährigen Beobachtungen  versuchsweise  rechnete,  ist  schon 
sehr  klein: 
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Sintis  Zürich 

heiter 0-023  sin  (127-9-h3;r)         0-052  sin  (142-0+3;r) 

trüb 0-013  sin  (153-4+3;ir)         0  026  sin    (92-H-3;ir) 

Auf  dem  Säntis  ist  also  die  Amplitude  der  einmaligen 
täglichen  Schwankung  bei  heiterem  Wetter  grösser,  als  bei 
trüben,  und  zwar  war  dies  in  jedem  der  beiden  Jahre  der  Fall, 
denn  es  war  a^  1893  heiter  0*331,  trüb  0-240,  und  1894  wieder 
0-353  heiter  und  0-232  trüb.  Das  Ergebniss,  das  ich  in 
meiner  letzten  Abhandlung  für  den  Sonnblick  erhalten  habe, 
war  demnach  bloss  ein  zufälliges,  wie  ich  ja  auch  diese  Mög- 
lichkeit hervorgehoben  habe. 

Der  Unterschied  der  Phasenzeit  der  einmaligen  Welle  bei 
heiterem  und  trübem  Wetter  beträgt  70^6,  d.i.  70-6 :  15  =  4-7 
Stunden  circa,  um  welchen  Betrag  bei  heiterem  Wetter  das 
Maximum  (oder  Minimum)  früher  eintritt,  als  bei  trübem 
Wetter.  Die  doppelte  tägliche  Oscillation  bleibt  dagegen  bei 
heiterem,  wie  bei  trübem  Weljter  dieselbe,  sowohl  in  Bezug  auf 
die  Amplitude  (0*18  gegen  0-20 mm),  als  auf  die  Phasenzeit 
(Unterschied  6^6,  d.i.  6-6:  30=  13  Minuten  bei  einem  Mittel 
aus  bloss  72  Tagen,  welche  ungleichmässig,  für  heiter  und  trüb, 
über  die  Monate  vertheilt  waijen). 

Obir,  Sommer: 

heiter 0-228  sin  (202-5+;»r)-»-0- 169  sin  (I  I8-3-h2;»r) 

trüb 0-291  sin(I19-8-h;»r)-h0-199sin(113-3-h24r) 

Obir,  Winter: 

heiter 0*222  sin  (220-8+:ir)+0- 191  sin  (143-4+2;r) 

trüb 0- 135  sin  (106-4-»- ;r)+0- 188  sin  (139-6-»-2;r) 

Man  ersieht  aus  diesen  Resultaten,  dass  die  Amplitude  der 
einmaligen  täglichen  Schwankung  auf  Bergen  bald  grösser, 
bald  kleiner  ist  bei  heiterem,  gegenüber  trübem  Wetter.  Dies 
erklärt  sich  dadurch,  däss  diese  Oscillation  ein  Interferenz- 
Phänomen  ist  zwischen  der  einmaligen  täglichen  Schwankung, 
wie  wir  sie  auch  an  der  Erdoberfläche  beobachten  und  der 
»thermischen«  Druckschwankung  auf  den  Berghöhen,  also  je 
nach  der  Höhe  der  letzteren  und  dem  Temperaturgange  in  der 
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Luftschichte  zwischen  der  Station  und  der  Erdoberfläche  den 
mannigfachsten  Modificationen  unterliegt. 

Auch  der  Obir  .zeigt  wieder,  dass  auf  Bergen  die  Phasen- 
zeiten der  einmaligen  täglichen  Druckwelle  bei  heiterem 
Wetter  früher  eintreten  als  bei  trübem  Wetter,  im  Sommer  um 
82^7  :  15  =  5V2  Stunden,  im  Winter  um  114-4  :  15  =  7-6 
Stunden;  doch  sind  dies  natürlich  nur  ganz  vorläufige  Resultate, 
weil  aus  zu  wenigen  Tagen  abgeleitet. 

Die  doppelte  tägliche  Oscillation  ist  auch  hier  wieder 
constant.  Die  Phasenzeit  verspätet  sich  vom  Winter  zum 
Sommer,  wie  dies  auf  Berggipfeln  allgemein  der  Fall  ist.^ 

Die  interessantesten  Resultate  liefert  die  Analyse  der 
täglichen  Druckschwankungen  an  den  bayrischen  Stationen 
(Jahr  1892).  Wir  haben  da: 

München : 

heiter 0*482  sin  (355 -5 -hör) +0-265  sin  (136 •  7+2 ;r) 

trüb 0-200  sin  (  97-2-f-;ir)+0-247  sin  (139-6+2;t:) 

Peissenberg : 

heiter 0-194  sin  (346-3  +  ;»r)-h0-245  sin  (130-4-»-2;ir) 

trüb 0-231  sin  (134-3-h;tr)+0-216  sin  (139- l-h2;ir) 

Wendelstein : 

heiter 0-121  sin  (214-9-h;»r)  +  0-211  sin  (137-7-4-2;»r) 

trüb   0-294  sin  (150-5+;»r)+0-200  sin  (134-6-f-2;ir) 

München  kommt  völlig  mit  Zürich  überein.  Auf  Peissenberg 
kaum  500m  über  der  bayrischen  Hochebene,  stimmt  bei  heiterem 
Wetter  die  Phasenzeit  der  einmaligen  täglichen  Schwankung 
dem  Charakter  nach  noch  überein  mit  jener  zu  München. 
Hier  (München)  Eintritt  des  Maximums  um  6*3*^  Morgens,  dort 
(Peissenberg)  erst  kurz  vor  7^  Morgens.  Amplitude  sehr  reducirt. 
Bei  trübem  Wetter  dagegen  hat  auf  Peissenberg  die  einmalige 
Druckwelle  schon  ganz  den  Charakter  der  thermischen  Druck- 


1  Der  hier  erscheinende  Unterschied  von  0*8  Stunden  ist  viel  zu  gross; 
im  Mittel  ist  der  Unterschied  bloss  Winter  (1894/95)  131?5  —  Sommer  (1894) 
120°3  =1192  oder  kaum  22  Minuten.  Auch  die  Amplitude  des  Sommers  ist 
wohl  nur  zufällig  so  klein. 
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Schwankung  der  höheren  Berggipfel;  die  Amplitude  derselben 
ist  grösser  als  bei  heiterem  Wetter.  Bei  letzterem  über- 
wiegt also  die  normale  einmalige  tägliche  Welle  wegen  ihrer 
sehr  grossen  Amplitude  noch  die  thermische  Druckwelle  in 
500  m  relativer  Höhe,  doch  erscheint  ihre  Amplitude  sehr 
verkleinert  und  die  Phasenzeit  um  mehr  als  eine  halbe  Stunde 
verspätet.  Bei  trübem  Wetter  dagegen,  wo  die  Amplitude  der 
einmaligen  täglichen  Oscillation  an  der  Erdoberfläche  um  mehr 
als  die  Hälfte  kleiner  ist,  überwiegt  in  500  m  (relativ)  Höhe 
schon  die  thermische  Druckschwankung,  die  Amplitude  der 
einmaligen  Welle  ist  dann   grösser  als  bei   heiterem  Wetter. 

Auf  der  Station  Wendelstein  sehen  wir  die  Weiterentwick- 
lung dieser  Verhältnisse  mit  zunehmender  Höhe.  Hier,  1200  w 
über  der  bayrischen  Hochebene,  finden  wir  die  bekannte  ein- 
malige Druckschwankung  der  Erdoberfläche  auch  bei  heiterem 
Wetter  nicht  mehr  vor.  Dadurch,  dass  die  Phasenzeit  der 
thermischen  Druckschwankung  um  nahe  180**  von  jener  der 
einmaligen  Welle  an  der  Erdoberfläche  verschieden  ist, 
schwächen  sich  die  Amplituden  der  beiden  Wellen  gegen- 
seitig stark  ab,  und  die  Amplitude  der  combinirten  Welle  ist 
desshalb  ziemlich  klein.  Die  heiteren  Tage  des  Jahres  1889 
ergeben  dieselbe  bloss  zu  0-089w/«  und  die  Winkelconstante 
zu  162*4.  Bei  trübem  Wetter  dagegen,  wo  die  Amplitude  der 
einmaligen  täglichen  Welle  unten  klein  ist,  hat  die  combinirte 
einmalige  Druckschwankung  auf  dem  Wendelstein  eine  viel 
grössere  Amplitude. 

Da  die  Amplituden,  wie  die  Phasenzeiten  der  doppelten  täg- 
lichen Oscillation  bei  heiterem,  wie  bei  trübem  Wetter,  unten 
wie  oben  so  gut  als  constant  bleiben,  so  geben  dieselben  zu 
keinen  weiteren  Bemerkungen  Anlass.  Wir  können  dess- 
halb auch  von  denselben  ganz  absehen,  wenn  es  sich  um  die 
Erklärung  der  Modification  der  complexen  täglichen  Welle 
durch  heiteres  und  trübes  Wetter  handelt,  wie  selbe  uns  un- 
mittelbar aus  den  Beobachtungen  entgegentritt,  sei  es  an  der 
Erdoberfläche,  wie  auch  in  verschiedenen  Höhen. 

Stellen  wir  in  diesem  Sinne  die  Amplituden  und  Phasen- 
zeiten der  einmaligen  täglichen  Barometerschwankung  für  die 
verschiedenen  Höhen  noch  übersichtlich  untereinander: 
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Höhe 
Ort  relat.  heiter  trüb 

München 0  0*482  sin  (355?5-|-;t)  0-200  sin  (  97?2-h;i:) 

Peissenberg 500  0  •  1 94  sin  (346  •  3-|-jr)  0*231  sin  (134*  3-|-;r) 

Wendelstein 1200  0"  121  sin  (214-9-f-;»r)  0-294  sin  (150-5-l-;r) 

Die  Änderungen  der  Amplituden  und  Phasenzeiten  mit  der 
Höhe  gehen,  wie  man  sieht,  sehr  regelmässig  vor  sich.  Leider 
kann  ich  den  Vergleich  nicht  für  grössere  Höhen  fortsetzen, 
weil  die  für  Obir  und  Säntis  berechneten  Werthe  nicht  mit 
den  bayrischen  Stationen  correspondirenden  Tagen  ange- 
hören, oder  überhaupt  nicht  direct  vergleichbar  sind;  denn 
für  so  entfernte  Örtlichkeiten  wie  München,  Obir  würden  auch 
die  Resultate  aus  correspondirenden  Tagen  nicht  mehr  gut 
vergleichbar  sein. 

Da  die  einmalige  tägliche  Barometerschwankung  auf 
Bergen  in  erheblichem  Grade  mit  dem  Witterungscharakter 
(dem  täglichen  Gange  der  Temperatur  und  deren  Amplitude) 
sich  ändert,  so  können  auch  die  für  heiteres  Wetter  aus 
verschiedenen  Perioden  abgeleiteten  Werthe  nicht  ganz  mit 
einander  übereinstimmen.  Namentlich  wird  dies  für  die  mittleren 
Höhen  in  der  Übergangszone  gelten.  Ich  gebe  ein  Beispiel 
dafür: 

Heiteres  Wetter  München 

1889 0-480  sin  (348-0+;»r)+0-288  sin  (13r2-h2;ir) 

1892 0-482  sin  (355-5+;i')+0-265  sin  (136-7  +  2;r) 

Wendelstein 

1889 0-089  sin  (162-4-»- ;i:)+0- 189  sin  (131 -84-2;»:) 

1892 0-121  sin  (214-9+;i:)-»-0-211  sin  (l37-7-4-2;»r) 

In  München  stimmen  die  Resultate  aus  beiden  Jahrgängen 
sehr  gut  miteinander,  weniger  auf  dem  Wendelstein,  namentlich 
in  Bezug  auf  die  Phasenzeit,  die  allerdings  bei  so  kleinen 
Amplituden,  wie  1889,  unsicher  werden  muss.  Die  doppelte 
tägliche  Oscillation  erweist  sich  auch  bei  diesem  Vergleiche 
als  eine  bemerkenswerth  constante  Erscheinung. 

Die  Gleichungen  für  Ft.  William  und  Ben  Nevis  für  den 
Sommer,  den  Winter  und  das  Jahr  findet  man  am  Schlüsse 
dieser  Abhandlung.   Wir   wollen  jetzt    die  Gesammtheit  der 
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Erscheinungen  überblicken  und  versuchen,  zu  einigen  allge- 
meineren Resultaten  zu  gelangen.  Zu  diesem  Zwecke  wurde 
die  folgende  Tabelle  zusammengestellt. 

Amplituden   und   Phasenzeiten   der   einmaligen   und 

doppelten  täglichen  Barometeroscillation  an  heiteren 

und  trüben  Tagen. 


Einmalige   tägliche 
Schwankung 

Doppelte   tägliche 
Schwankung 

heiter 

trüb 

heiter 

trüb 

Ampi. 

Phas.. 
zeit 

Ampi. 

Phas.- 
zeit 

.^  .  Phasen- 
^'"P^-      zeit 

Ampi. 

Phasen- 
zeit 

A.  Station 

en  an  der  Erdoberfläche 

Ft  William. 

•340 

365?6 

-352 

124?0 

-196 

(157?9) 

•213 

(122?4) 

i- 

Hamburg  . . 

•426 

348^3 

-114 

127-6 

•210 

133-8 

•183 

135-1 

B 

i 

C/3 

Triest 

•232 

328^6 

•1^6 

117^1 

•251 

127-2 

-342 

128-1 

München  . . 

•482 

355-5 

•200 

97^2 

•265 

136-7 

•247 

139-6 

Zürich 

•501 

355-8 

•186 

91-2 

-280 

148-8 

-276 

146-5 

Klagenfurt . 

•876 

365^4 

•573 

51^5 

-197 

148-7 

•235 

145-2 

B.  Berg 

-  und  Gipfelstationen 

1 

Peissenberg 

•194 

1 
346-3, 

•231 

134-3 

•245 

130-4    -216 

139-1 

Wendeist.  . 

•094 

192-8 

•294 

150-5 

-199 

1350  j|-200 

134-6 

E 
6 

Ben  Nevis  . 

•342 

215-2 

•465 

155-1 

•102 

118-8  i,-187 

114-6 

o 

C/5 

Obir 

•228 

202-5 

•291 

119-8 

•169 

118-3 

•199 

113-3 

Säntis 

•341 

217-6 

•234 

147-0 

•177 

123-7 

-199 

130-3 

Im 

o 

Ben  Nevis  . 

•369 

238-1 

•201 

137-4 

•155 

150-1 

•187 

130-2 

1 

Obir 

•222 

220-8 

I 

•135 

106-4 

•191 

143-4 

•188 

1 

139-6 

Aus  dieser  Tabelle  ergibt  sich  Folgendes: 

A  Stationen  an  der  Erdoberfläche.  Die  Amplitude  der 
einmaligen  täglichen  Druckschwankung  ist  überall  (Ft.  William 
ausgenommen)  an  heiteren  Tagen  viel  grösser  als  an  trüben 
Tagen    an  den  Küstenstationen  wie  an  den  Inlandstationen. 


532  J.  Hann, 

Die  Grösse  der  Amplituden  selbst  und  der  Unterschied  derselben 
bei  heiterem  und  trübem  Wetter  ist  aber,  wie  zu  erwarten,  örtlich 
sehr  verschieden. 

Die  Phasenzeit  der  einmaligen  Druckschwankung  bei 
heiterem  Wetter  ist,  Triest  ausgenommen,  überall  ziemlich  nahe 
die  gleiche,  der  constante  Winkel  (A^)  liegt  überall  mehr  weniger 
nahe  bei  360°,  welcher  Winkel  dem  Eintritt  des  Maximums  um  6^ 
Morgens  entsprechen  würde.  Bei  trübem  Wetter  liegt  der  Winkel 
A^  fast  überall  (das  extreme  Klagenfurt  ausgenommen)  im 
zweiten  Quadranten,  der  Unterschied  A^ — A2  ist  im  Mittel 
der  drei  Küstenstationen  135**  =  9  Stunden,  im  Mittel  von 
München  und  Zürich  als  Inlandstationen  circa  99**  =6*6 
Stunden.  Heiteres  Wetter  bedingt  demnach  einen  bedeutenden 
Phasenunterschied  der  einmaligen  Druckschwankung  gegen- 
über dem  bei  uns  ziemlich  vorherrschenden  trübem  Wetter. 

Die  doppelte  tägliche  Schwankung  bleibt  bei  heiterem 
und  trübem  Wetter  in  Bezug  auf  Phasenzeit  und  Amplitude 
die  gleiche.  Die  Unterschiede  liegen  innerhalb  der  Fehlergrenze 
der  Bestimmung  dieser  Grössen  aus  den  Registrirungen  weniger 
und  zerstreuter  Tage. 

Erlaubt  man  sich  Mittelwerthe  zu  bilden,  so  erhält  man 
für  die  Stationen  der  Niederung: 

(In  Betreff  der  thatsächlichen  Unterschiede  der  Phasenzeiten 
der  einmaligen  täglichen  Welle  ist  dabei  wohl  zu  beachten,  dass 
dieselben  durch  die  so  verschiedene  Tageslänge  und  Zeit  des 
Sonnenaufgangs  zu  Ft.  William,  Hamburg  und  Triest  bedingt 
sein  dürften). 

Einmalige  tägliche  Schwankung:  Amplituden^ 
heiter  0-477  mm,  trüb  0'260  mm,  Phasenzeiten:  heiter 
A^  =  353*2,  trüb  A^  =  10P4.  Also  Eintritt  des  Maximums 
der  einmaligen  täglichen  Druckwelle  6  Ve*"  Morgens  bei  heiterem 
Wetter,  circa  11^  Nachts  bei  trübem  Wetter. 

Doppelte    tägliche    Schwankung.    Amplituden: 

heiterO-233,  trüb  0-249,Phasenzeiten2  heiter  ^2  =  139^0, 
trüb  A2  ==  138*9,  somit  kein  Einfluss  der  Witterung  bemerkbar. 

1  Die  Mittelwerthe  der  Amplituden  haben  selbstverständlich  keine  Be- 
deutung als  absolute  Werthe,  nur  die  Differenzen  haben  reelle  Bedeutung. 

2  Ohne  Ft.  William. 
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Da  die  doppelte  tägliche  Schwankung  bei  heiterem  und 
trübem  Wetter  die  gleiche  bleibt  (Eintritt  der  Minima  circa 
47»*^  Morgens  und  Abends,  der  Maxima  um  lOVg*^  Vormittags 
und  Nachts),  die  einmalige  tägliche  Schwankung  aber  mit 
variablen  Phasenzeiten  sich  derselben  auflagert,  so  entstehen 
die  folgenden  Hauptmodificationen: 

Heiteres  Wetter.  Das  sehr  verstärkte  Maximum  der 
einmaligen  täglichen  Schwankung  erreicht  noch  zum  Theil 
das  Morgen-Maximum  der  doppelten  Welle,  dies  gibt  ein  hohes 
Vormittags-Maximum,  daneben  ziemlich  unterdrücktes  nächt- 
liches Minimum.  Das  Abend-Minimum  der  einfachen  Welle 
verstärkt  das  Nachmittags-Minimum  der  doppelten  Welle  und 
neutralisirt  zugleich  zum  Theil  das  Abend-Maximum  derselben. 
So  entsteht  der  für  das  heitere  Wetter  charakteristische  tägliche 
Gang  des  Barometers. 

Trübes  Wetter.  Hier  sind  die  Verhältnisse  ziemlich  die 
entgegengesetzten.  Die  extremen  und  die  gleichen  Phasen- 
zeiten der  beiden  Wellenzüge  liegen  aber  einander  noch  näher, 
und  das  Interferenz  -  Phänomen  kommt  noch  reiner  zum 
Ausdruck.  Da  aber  die  Amplituden  der  einmaligen  täglichen 
Schwankung  jetzt  kleiner  sind,  kommt  es  trotzdem  zu  keiner 
erheblicheren  Verstärkung,  respective  Unterdrückung  der  Maxi- 
ma und  Minima.  Das  Maximum  der  einmaligen  Welle  trifft  fast 
zusammen  mit  dem  Abend-Maximum  der  doppelten  Welle, 
daher  ist  bei  trübem  Wetter  das  Abend -Maximum  so  sehr 
verstärkt,  das  Vormittags-Maximum  aber  abgeschwächt.  Das 
Morgen-Minimum  wird  etwas  verstärkt,  das  Nachmittags- 
Minimum  abgeschwächt.  Das  ist  der  charakteristische  tägliche 
Gang  des  Barometers  an  trüben  Tagen. 

Für  die  Bergs tationen  erhält  man  folgende  Mittelwerthe 
der  Amplituden  und  Phasenzeiten.  Peissenberg  wurde  von  der 
Mittelbildung  ausgeschlossen,  weil  an  dieser  Station  sich  der 
Übergang  von  der  Druckschwankung  in  der  Niederung  zu 
jener  der  eigentlichen  Bergstationen  vollzieht. 

Einmalige  tägliche  Schwankung,  Amplitude:  heiter 
0-251,  trüb  0-325,  Phasenzeiten  heiter:  A^  =  270-0,  trüb 
Ai  -=:  143^1.  Die  Amplitude  bei  trübem  Wetter  ist  überwiegend 
grösser  als  die  bei  heiterem  Wetter    über  die  Ursache  dieser 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II. a.  35 
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Erscheinung  habe  ich  mich  schon  früher  ausgesprochen.  Was 
die  Phasenzeiten  anbe.langt,  so  tritt  bei  heiterem  Wetter  das 
Minimum  etwas  nach  4*"  Morgens  ein,  bei  trübem  Wetter  erst 
gegen  8^^^  Morgens,  also  circa  4^/^  Stunden  später. 

Doppelte  tägliche  Schwankung.  Amplituden: 
heiter  0*  162,  trüb  0*196.  Ich  habe  in  einer  früheren  Abhandlung 
gezeigt,  dass  die  thermische  Druckschwankung  die  Tendenz 
hat,  die  Amplitude  der  doppelten  Oscillation  in  der  Höhe 
etwas  abzuschwächen,  der  kleine  Unterschied  obiger  Amplitude 
könnte  darin  seinen  Grund  haben,  wenn  er  nicht  innerhalb  der 
Fehlergrenze  liegt.  Phasenzeiten  heiter  A^  =z  124*0,  trüb 
123^2,  also  kein  Unterschied. 

Also  auch  auf  den  Berggipfeln  ist  die  doppelte  tägliche 
Oscillation  bei  heiterem  und  trübem  Wetter  die  gleiche. 

Der  Winkel  A^  war  für  die  Niederung  im  Mittel  139**,  für 
unsere  Bergstationen  ist  derselbe  dagegen  124**,  was  einer 
Verspätung  der  Phasenzeiten  gerade  um  eine  halbe  Stunde 
entspricht  Diese  Verspätung  ist  ein  Effect  der  thermischen 
Druckschwankung  auf  den  Berghöhen. 

Die  Eigenthümlichkeiten  des  thatsächlichen  täglichen 
Ganges  des  Barometers  auf  den  Berggipfeln,  wie  sie  uns  in  den 
Stundenmitteln  des  Luftdruckes  bei  heiterem  und  trübem 
Wetter  entgegentreten,  kommen  in  ganz  analoger  Weise  zu 
Stande,  wie  jene  in  der  Niederung  durch  die  Auflagerung  der 
mit  der  Witterung  variablen  einmaligen  täglichen  Druckwelle 
auf  die  constante  doppelte  tägliche  Welle.  Es  liegen  aber 
hier  die  Phasenzeiten  wie  die  Amplituden  der  einmaligen  täg- 
lichen Welle  bei  heiterem  und  trübem  Wetter  einander  näher, 
wie  in  der  Niederung,  dagegen  liefert  die  verschiedene  Seehöhe 
eine  neue  Ursache  mehrfacher  Modificationen.  Es  wäre  schon 
desshalb  überflüssig,  auf  die  möglichen  verschiedenen  Combi- 
nationen  hier  näher  einzutreten. 

Ist  die  tägliche  Druckschwankung  in  der  Niederung 
erklärt,  so  auch  die  auf  den  Berggipfeln.  Diese  letztere  hat 
ja  die  gleiche  Ursache  und  wird  nur  modificirt  durch  die 
thermische  Druckschwankung.  Diese  thermische  Druckschwan- 
kung lässt  sich  aber  jederzeit  berechnen,  vorausgesetzt,  das3 
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der  tägliche  Gang  der  Lufttemperatur  in  der  Luftschichte  unter- 
halb der  Bergstation  gegeben  ist. 

Die  wahrscheinliche  Ursache  des  verschiedenen  Ganges  des 
Barometers  bei  heiterem  und  trübem  Wetter. 

Fassen  wir  die  Unterschiede  im  täglichen  Gange  des 
Barometers  bei  heiterem  und  trübem  Wetter  näher  ins  Auge. 
Dieselben  geben  uns  vielleicht  einen  Fingerzeig  auf  die  diesen 
unterschieden  zu  Grunde  liegenden  Vorgänge. 

Ich  habe  zu  diesem  Behufe  die  Differenzen  der  Ab- 
weichungen der  Stundenmittel  vom  Tagesmittel  bei  heiterem 
und  trübem  Wetter  für  folgende  St^tionsgruppen  gebildet: 

Küstenstationen:  Hamburg,  Triest. 

Inlandstationen:  Klagenfurt,  München,  Zürich.  Letzterer 
Station  wurde  das  doppelte  Gewicht  gegeben,  weil  der  tägliche 
Gang  aus  einer  doppelt  so  langen  Beobachtungszeit  abgeleitet 
ist,  als  jene,  die  den  Werthen  für  Klagenfurt  und  München 
zu  Grunde  liegt. 

Ich  habe  zudem  aus  den  von  Herrn  Leyst  im  Repertorium 
für  Met.  B.  XVI,  Nr.  8  mitgetheilten  Zahlen  den  täglichen  Gang 
des  Barometers  zu  Pawlowsk  bei  sehr  hohem  und  bei  sehr 
niedrigem  Luftdruck  (im  Sommer)  abgeleitet  und  die  Differenz 
Anticyclone  — Cyclone  gebildet,  die  den  Differenzen  heiter — 
trüb  so  ziemlich  äquivalent  ist.  Auf  die  zu  Grunde  liegenden 
Zahlen  selbst  werde  ich  später  ausführlicher  zurückkommen. 

Die  Unterschiede  im  täglichen  Gange  heiter — trüb  sind 
für  die  beiden  Stationsgruppen,  sowie  für  Pawlowsk  bei  sehr 
hohem  und  niedrigem  Luftdrucke  ganz  die  gleichen  wie  nach- 
stehende Tabelle  zeigt. 

Wie  man  aus  der  kleinen  Tabelle  sogleich  ersieht,  ist  der 
Unterschied  im  täglichen  Gange  des  Barometers  an  heiteren 
und  trüben  Tagen  ein  merkwürdig  regelmässiger  und  allerorten 
übereinstimmender.  Von  3**  a.  bis  3**  p.  ist  der  Luftdruck  bei 
heiterem  Wetter  höher,  die  übrige  Zeit  hindurch  tiefer  als  bei 
trübem  Wetter.  Zwischen  7^  und  8**  Morgens  ist  der  positive 
Unterschied  am  grössten,  der  Luftdruck  bei  heiterem  Wetter  also 
relativ  am  höchsten,  um  8**  Abends  ist  letzterer  am  kleinsten. 
Der  Unterschied  im  täglichen  Barometergange  bei  heiterem 

35* 
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und   trübem  Wetter  wird    allgemein   ausgedrückt   durch   die 
ganztägige  Druckwelle 

heiter— trüb  =  0*5  sin  (330"* -hx), 

denn  die  Amplitude  der  halbtägigen  Druckwelle  liegt  innerhalb 
der  Fehlergrenze  der  Bestimmungen. 


Unterschied  im  täglichen  Gange  des  Barometers  bei 
heiterem  und  trübem  Wetter  (heiter — trüb). 


Küstenstationen 


Vor- 
mittag 


Nach- 
mittag 


Inlandstationen 


Vor- 
mittag 


Nach- 
mittag 


Pawlowsk 
Anticyclone — Cyclone 


Vormittag 


Nachmittag 


l" 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 


•15 
•Ol 
•13 
•25 
•29 
•39 
•42 
•45 
•38 
•30 
•25 
•20 


•14    - 
•03    — 


—  •05  , 

—  •19 

—  •30 

—•37  ; 

—  •45 

—  •43 

—  •40 

—  •29 
-•30 

—  •34 


•21 

•12 

1 

—  •30 

•04 

•00 

—  •09 

•16 

—  •15 

,     ^06 

—  • 

•38 

—  •30 

•21 

—  • 

•41 

—  •41 

•36 

—  • 

•56 

—  •51 

•44 

—  • 

•64 

—  •60 

1     •53 

—  • 

•59 

—  •60 

'     -56 

—  • 

•51 

—  •53 

!     -57 

1 

—  • 

•44 

—  •46 

:   ^53 

—  • 

•38 

—  •36 

1     ^44 

—  • 

•27 

—  •28 

;     .3= 

—  • 

24 
11 
04 
18 
32 
43 
46 
53 
55 
53 
46 
42 


Die  Gleichungen,  durch  welche  dieser  Unterschied  im  täg- 
lichen Gange  des  Barometers  dargestellt  wird,  sind: 

Küstenorte  (Hamburg,  Triest) 
0-423  sin(329?0-+-;r)-4-0^032  sin  (311?2-+-2Ar). 

Inlandorte  (Zürich,  München,  Klagenfurt) 
0-535  sin(331-8-h;c)-+-0-0I8  sin  (279 '5-1-2 ;r). 

Anticyclone — Cylone  (Pawlowsk)  Sommer 
0-562  sin(319^6-+-;r)-h0^023  sin  (265 -0-1-2 ;r). 
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Dem  Constanten  Winkel  330**  entsprechen  die  Phasen- 
zeiten 8*"  a.  Maximum,  8^  p.  Minimum.  Der  tägliche  Gang  des 
Barometers  an  heiteren  Tagen  entspringt  daher  aus  jenem  an 
trüben  Tagen  dadurch,  dass  auf  letzteren  eine  eintägige  Druck- 
welle mit  einem  Maximum  um  8^  Morgens  und  einem  Minimum 
um  8**  Abends  und  einer  Amplitude  von  0*4  — 0*5  mm  aufge- 
setzt wird.  Die  einmalige  tägliche  Barometerschwankung  bei 
trübem  Wetter  entspricht  im  Mittel  ungefähr  dem  Ausdrucke: 

Tägl.  einmalige  Druckschwankung  bei  trübem  Wetter  =  0*2  sin  (90*'4-a;), 

also  mit  einem  Maximum  um  Mittemacht  und  einem  Minimum 
um  Mittag. 

Bei  Betrachtung  der  in  der  vorigen  Tabelle  enthaltenen 
Druckuntersbhiede  fiel  mir  sogleich  auf,  dass  dieselben  voll- 
ständig denselben  Charakter  haben,  wie  die  Unterschiede  im 
täglichen  Gange  des  Barometers  auf  dem  Lande  und  an  der 
Küste  oder  auf  Inseln.  So  ist  z.  B.  der  Unterschied  im  täglichen 
Gange  des  Barometers  zu  Valentia  an  der  irischen  Küste  in 
rein  oceanischer  Lage  gegen  jenen  zu  Kew  in  Mittelengland 
der  folgende: 

Kew — Valentia,  d.i.  Land  — Küste  im  Juni 
Differenzen  des  täglichen  Barometerganges  {mm) 
Mittn.    2        4       6        8       10     Mittg.        2  4  6  8  10 

•11     -19    -38    -45    -40    -15    -M3    --ßö    -'48    -'44    —-IS    -'05 

Mit  einer  kleinen  Verschiebung  in  der  Phase  ist  dieser 
Unterschied  im  täglichen  Barometergange  ganz  derselbe  wie 
jener  zwischen  heiterem  und  trübem  Wetter.  Die  Gleichung, 
welche  diese  Unterschiede  ausdrückt,  ist: 

0-44  sin  (14-5-f-;i:)+0-08  sin  (192^3  +  2^?). 

Dieselbe  entspricht  bis  auf  den  Unterschied  der  Phasen- 
zeit, der  vielleicht  in  dem  Breiteunterschied  begründet  sein  mag, 
völlig  den  obigen  Gleichungen  für  die  Druckunterschiede 
heiter  —  trüb. 

In  dem  Unterschiede  Kew — Valentia  tritt  aber  der  Unter- 
schied im  täglichen  Barometergange  zwischen  Land  und  See 
noch  nicht  so  rein  zu  Tage  wie  in  den  von  Henry  Blanford 
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discutirten  vierstündigen  Luftdruckbeobachtungen  auf  dem 
Meere  in  der  Gegend  der  Sandheads  (Mündung  des  Hugly)  im 
Vergleich  zu  den  correspondirenden  Beobachtungen  zu  Cal- 
cutta^  Diese  Unterschiede  geben  folgende  Gleichung: 

Täglicher  Barometergang   Calcutta  —  Sandheads 

(Jänner) 

0-70  sin  (343^2+;»;). 

Dagegen  war 

Heiter— trüb  =  0-50  sin  (330+;»^). 

Der  Unterschied  im  täglichen  Gange  des  Luftdruckes 
Land — Meer  bei  der  Hugly-Mündung  hat  sein  Maximum  um 
7**a.,  heiter — trüb  (unter  circa  50*  Breite),  hatte  das  Maximum 
um  8**  a.  Wir  können  also  ganz  bestimmt  den  Satz  aussprechen: 
Der  Unterschied  im  täglichen  Gange  des  Barometers 
bei  heiterem  und  bei  trübem  Wetter  entspricht  voll- 
kommen dem  Unterschiede  zwischen  dem  täglichen 
Gange  des  Luftdruckes  über  dem  Lande  und  über  der 
angrenzenden  See. 

Ich  glaube,  man  darf  darauf  gestützt  nun  weitergehen  und 
geradezu  den  Satz  aussprechen:  Die  Orte  barometrischer 
Maxima  mit  klarem  Himmel  und  grosser  täglicher  Wärme- 
schwankung reagiren  in  Bezug  auf  die  täglichen  Druckschwan- 
kungen gerade  so  auf  die  Orte  barometrischer  Minima  mit 
bedecktem  Himmel  und  kleiner  täglicher  Wärmeschwankung, 
wie  die  Landflächen  auf  die  benachbarten  Wasserflächen.  Aller- 
dings kommt  es  zu  keinem  Analogon  der  Land-  und  Seewinde, 
wohl  aber  tritt  eine  Verminderung  der  Gradienten  bei  Tag  und 
eine  Verstärkung  derselben  bei  Nacht  ein.  Ein  wesentlicher 
Unterschied  liegt  ja  darin,  dass  die  Grenze  zwischen  Wasser 
und  Land  eine  scharfe  ist.  Dieses  Grenzgebiet  ist  das  Gebiet 
des  unmittelbaren  Luftaustausches,  der  sich  wohl  nicht  viel 
über  1000 — 1500wi  hinauf  erstreckt.  Die  Gebiete  heiteren  und 
trüben  Wetters  verhalten  sich  etwas  anders. 


1  Meteorologische  Zeitschrift,  B.  XII,  1877,  S.  131. 
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Bildet  man  die  Differenzen  heiter — trüb  für  einen  höheren 
Berggipfel,  so  bekommt  man  natürlich  fast  den  umgekehrten 
Gang,  gegenüber  jenem  in  der  Niederung.  Die  Gradienten 
werden  bei  Nacht  vermindert,  bei  Tag  vergrössert,  in  der 
Richtung  von  der  heiteren  zur  trüben  Area  oder  in  der  Richtung 
von  der  Anticyclone  zur  Cyclone.  In  einem  Niveau,  wo  kein 
mittlerer  Gradient  mehr  vorhanden  wäre,  würde  in  der  Nacht 
ein  Druckgefälle  von  der  Area  trüben  Wetters  gegen  die  Area 
heiteren  Wetters  herrschen,  bei  Tag  aber  umgekehrt.  Es  ist 
natürlich  genau  dasselbe,  was  über  Land  und  See  in  der  Höhe 
eintritt,  wo  wir  aber  die  Umkehrung  der  Gradienten  zwischen 
Tag  und  Nacht  nur  aus  den  oberen  Luftströmungen  erschliessen 
können,^  nicht  aber  aus  dem  täglichen  Gange  des  Luftdruckes 
in  der  Höhe.  Bildet  man  die  Unterschiede  im  täglichen  Gange 
des  Luftdruckes  bei  heiterem  und  trübem  Wetter  für  die 
Stationen  Säntis  und  Obir,  so  erhält  man : 

Heiter— trüb,  Säntis  und  Obir.  Mittlere  Höhe  circa  2200fH 

1  2  3  4  5  6  7  8  9         10        11         12 

Vormittag 
_.38— -34— -29— -21  --U—  08      -06      -15      '20      -25      -27      -29 

Nachmittag 
•31       -34      -35      -31       -19      -08 —-06 —•  13 —'22 —-27 —-31 —•34 

Diesen  Zahlen  entspricht  die  Gleichung: 

0-352  sin  (258-3+;tr)-i-0-023  sin  (304-4+2;t:). 

Amplituden  wie  Phasenzeiten  dieser  Differenzen  hängen 
natürlich  von  der  Höhe  ab,  für  welche  sie  gebildet  worden  sind, 
eine  vollständige  Umkehrung  des  Ganges  der  Differenzen  wäre 
erst  in  einer  bestimmten  sehr  grossen  Höhe  zu  erwarten.  Für 
den  Wendelstein  z.B.  haben  die  Differenzen  noch  fast  völlig 
denselben  Gang  wie  an  der  Erdoberfläche. 

Die  einmalige  tägliche  Barometerschwankung  ist  kein  so 
ganz  local  bedingtes  Phänomen,  wie  es  mir  selbst  früher 
geschienen  hat,  ein  allgemeiner  Charakter  herrscht  doch  immer 


1  Wie  sie  bei  Ballonfahrten  direct  nachgewiesen  worden  sind,  soweit  sie 
nicht  schon  durch  den  Wolkenzug  ersichtlich  werden. 


540  J.  Hann, 

vor,  entweder  der  der  Anticyclone  (heiteres  Wetter)  oder  jener 
des  cyclonalen  Witterungscharakters.  Jener  hat  sehr  grosse 
tägliche  Amplituden,  selbst  noch  in  ziemlich  hohen  Breiten  mit 
einem  Maximum  circa  um  6*^  Morgens  und  einem  Minimum  um 
6**  Abends,  die  tägliche  Druckschwankung  des  letzteren  hat 
eine  viel  kleinere  Amplitude  und  das  Maximum  fällt  auf  Mitter- 
nacht, das  Minimum  auf  Mittag. 

Herr  Dr.  Margules  hat  durch  eine  rein  theoretische 
Untersuchung  nachgewiesen,^  dass  in  einer  universellen,  um 
die  ganze  Erde  herumlaufenden  ganztägigen  thermischen  Druck- 
welle das  Maximum  des  Druckes  mit  dem  Maximum  der 
Temperatur  zusammenfallen,  also  etwa  um  6^  Abends  eintreten 
müsste.  Die  Beobachtungen  lassen  keine  derartige  Druckwelle 
erkennen.  Hingegen  liefert  die  Theorie  stehender  Schwingungen 
in  einem  kleinen  Theile  der  Atmosphäre  Erscheinungen,  die 
mit  den  Beobachtungen  in  sehr  guter  Übereinstimmung  stehen. 
Unter  Annahme  einer  täglichen  Wärmeschwankung  von  S"*  an 
der  Erdoberfläche  mit  rascher  Abnahme  derselben  nach  oben 
und  den  Wendestunden  6^a.  (Minimum)  und  ö^'p.  (Maximum)^ 
ergibt  die  Theorie  den  Eintritt  des  Druckmaximums  an  der 
Erdoberfläche  um  ö^'a.,  von  2000w  Höhe  an  aber  um  6**  Abends. 
Dies  stimmt  sehr  gut  mit  dem  täglichen  Barometergange  bei 
heiterem  Wetter  (ganztägige  Druckwelle),  wenn  man  berück- 
sichtigt, dass  die  Abnahme  der  Temperatur -Amplituden  nach 
oben  wohl  erheblich  langsamer  vor  sich  geht,  als  der  Rechnung 
zu  Grunde  gelegt  wurde. 

Berechnung  des  täglichen  Ganges  der  wahren  mittleren  Luft- 
temperatur bei  heiterem  und  bei  trübem  Wetter. 

Die  früher  mitgetheilten  täglichen  Luftdruckänderungen 
an  den  gleichen  heiteren  und  den  gleichen  trüben  Tagen  in 
der  Niederung  und  auf  angrenzenden  Berggipfeln  gestatten, 
den  täglichen  Wärmegang  in  der  Luftschichte  zwischen  der 
Niederung  und  dem  betreff'enden  Berggipfel  zu  berechnen.  Um 


.    1    Luftbewegungen  in  einer  rotirenden  Sphäroidschale,  III.  Theil,   voii 
Dr.  Max  Margules.  Diese  Sitzungsber.,  B.  CII,  Abth.  II.  a.,  December  1893. 
2  Was  den  Beobachtungen  in  Bezug  auf  die  wahre  Lufttemperatur  sehr 
nahe  kommt,  wie  wir  auch  hier  noch  sehen  werden. 
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nicht  ganz  auf  meine  früheren  bezüglichen  Abhandlungen 
verweisen  zu  müssen,  wiederhole  ich  hier  nur  kurz,  dass  diese 
Berechnung  in  der  Art  erfolgt,  dass  die  tägliche  Druck- 
schwankung in  der  Niederung  zunächst  auf  das  Niveau  des 
Berggipfels  dadurch  reducirt  wird,  dass  man  die  Amplituden  im 
Verhältnisse  von  b:B  verkleinert  (die  Phasenzeit^o bleiben 
unverändert)  und  diese  reducirte  Druckschwankungilvon  der 
auf  dem  Berggipfel  thatsächlich  beobachteten  abzieht.  Die 
Differenz  entspricht  der  »thermischen  Druckschwankung«, 
welche  durch  den  täglichen  Wärmegang  in  der  Luftschichte 
zwischen  der  Niederung  und  dem  Berggipfel  hervorgerufen 
wird.  Hierauf  multiplicirt  man  die  Amplituden  dieser  thermischen 
Druckschwankung  mit  dem  Quotienten  dt:db  -=.  RT^:bh,  wo  R 
die  bekannte  Constante  (für  trockene  Luft  29*3,  für  feuchte 
Sommerluft  kann  dafür  etwa  30*4  gesetzt  werden),  T  die 
mittlere  Temperatur  der  Luftschichte  von  der  Dicke  h  (zwischen 
Niederung  und  Berg)  in  absolutem  Temperaturmaass  (  Tq  also 
273  für  ganz  trockene  Luft,  für  feuchte  Sommerluft  setze  ich 
263,  also  Ausdehnungscoefficient  a  =  0-0038),  b  ist  der  Baro- 
meterstand der  oberen  Station. 

Wollen  wir  also  z.  B.  den  täglichen  Gang  der  Lufttempe- 
ratur an  heiteren  und  trüben  Tagen  in  der  Luftschichte  zwischen 
Zürich  und  dem  Säntisgipfel  berechnen,  so  steht  die  Rechnung 
mit  Beziehung  auf  die  früher  mitgetheilten  Beobachtungs- 
ergebnisse so: 

Heitere  Tage. 

Säntis— Zürich h  =  2500—496  =  2004  w, 

Mittl.  Lufttemperatur  (/4-0  •  2  =  1 2 •  6,  T  =:  275-6,  b  =  568 •  4, 
somit  Factor dt:db  =  2-03. 

A  täglicher  Barometergang  zu  Zürich,  B  reducirt  auf  Säntis 

durch  Multiplication    mit  568:720  =  0-789,  C  beobachteter 

täglicher  Barometergang  auf  dem  Säntisgipfel 

A — 0*037  cos;r-+-0-500  sin  a:-+-0- 145  cos  2. r— 0*240  sin  2x 

B —0-029  cos  AT -HO- 393  sin^r-hO-lU  cos  2  ;r— 0*188  sin  2.r 

C —0-208  cosA?— 0-270  sin  ;r-|-0' 147  cos  2  ;r— 0*098  sin  2x 

C^B —0-179  cos  ;r— 0-663  sin  ^-1-0-033  cos  2;c-hO-090  sin  Zx 
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Somit  entspricht  der  thermischen  Druckschwankung  auf 
dem  Säntisgipfel  die  Gleichung: 

0-687  sin  (195- l-*-;r)4-0-096  sin  (20^+2;»;). 

Der  dieser  thermischen  Druckschwankung  zu  Grunde 
liegende  tägliche  Gang  der  Lufttemperatur  aber  wird  ausge- 
drückt durch  die  Gleichung 

IMO  sin  (195M-f-;r)4-0-19  sin  (20M-f-2;r), 

die  durch  Multiplication  der  Coäfficienten  der  Druckgleichung 
mit  dem  Factor  2-03  entsteht. 

Für  trübes  Wetter  hatten  wir  (t+f) :  2  =  8**,  J  somit  271, 
b  =  563-7,  Factor  1-98. 

Die  weitere  Rechnung  nach  dem  vorigen  Schema  ergibt 
dann: 

Gang  der  Lufttemperatur  zwischen  Zürich  und  Säntis 

bei  trübem  Wetter 

0-38  sin  (\85'3-hx)-{-0'\2  sin  (32-9-f-2;r). 

Die  Amplitude  ist  kaum  ein  Drittel  von  jener  bei  heiterem 
Wetter,  der  Eintritt  der  Extreme  um  40  Minuten  verspätet. 

Der  tägliche  Gang  der  beobachteten  Lufttemperatur 
zwischen  Zürich  und  Säntis  (wenn  man  den  täglichen  Gang 
von  Bern  für  jenen  von  Zürich  setzen  darf)  ist  dagegen  im 
Mittel  Juni — September  inclusive 

2-25  sin  (222-74-;r)+0-37  sin  (36-24-2;r). 

Der  allgemeine  Charakter  des  beobachteten  und  des 
berechneten  Temperaturganges  ist  der  gleiche,  jedoch  hat  der 
beobachtete  Gang  eine  erheblich  grössere  Amplitude  und  ver- 
frühte Extreme.  Setzt  man  für  heiter  und  trüb  im  Mittel  A^  = 
=  190''  und  a^  wegen  des  Übergewichtes  trüben  Wetters 
=  0*7,  so  ist  die  beobachtete  Amplitude  etwa  drei  Mal  grösser 
und  die  Verspätung  der  Extreme  der  wahren  Lufttemperatur 
gegen  die  Beobachtung  beträgt  circa  2  Stunden. 

Berechnet  man  in  gleicher  Weise  den  täglichen  Gang  der 
Temperatur  in  der  1600  m  mächtigen  Luftschichte  zwischen 
Klagenfurt  und  Obir,  so  erhält  man: 
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Täglicher  Wärmegang  zwischen  Klagenfurt  und  Obir 

itn  Sommer. 

Heiter 2-31  sin  (189-4H-;r)H-0-21  sin  (47-8H-2;r) 

trüb 1-07  sin  (194-9-*-;r)-f-0-26  sin  (41 -3-4-2^;). 

Die  Amplituden  sind  hier  grösser,  was  auch  zu  erwarten 
war,  da  die  Luftschichte  weniger  mächtig  ist,  tiefer  liegt  und 
stärker  erwärmt  wird,  die  Phasenzeiten  sind  die  gleichen  wie 
für  Zürich — Säntis. 

Ich  habe  auch  für  den  Winter  1894/95  den  täglichen 
Temperaturgang  zwischen  Klagenfurt  und  Obir  berechnet. 
Obgleich  ich  dem  Resultat  keinen  erheblichen  Werth  beilege, 
will  ich  dasselbe  doch  hier  anführen : 

Täglicher  Wärmegang  zwischen  Klagenfurt  und  Obir 

im  Winter. 

Heiter 1  -20  sin  (168- 1  ■+-;»r)-f-0- 10  sin  (166-8+2;»:), 

trüb 0-54  sin  (157-74-;r)-4-0-29  sin  (164-44-2;»:). 

Die  Amplitude  der  täglichen  Schwankung  der  wahren 
Lufttemperatur  zwischen  Klagenfurt  und  Obir  ist  selbst  im 
Winter  ziemlich  erheblich.  Die  beobachtete  Amplitude  (2** — 7^) 
ist  ja  grösser  als  5-2  an  heiteren  Tagen  und  selbst  noch  an 
ganz  trüben  Tagen  2°6.  Auf  die  so  stark  verspäteten  Phasen- 
zeiten möchte  ich  vorläufig  gar  kein  Gewicht  legen. 

Temperaturgang  in  derLuft,  nach  den  bayrischen 
Höhenstationen.  Die  Stationen,  welche  der  Rechnung  zu 
Grunde  gelegt  werden  können  und  die  zur  selben  benöthigten 
Mittel werthe  der  meteorologischen  Elemente  sind:^ 

München h=    526-4,  t  =  714,  Temperatur  i  heiter  19?  1,  trüb  13?0 

Peissenberg ä=    993*9,  &  =  679,  »  »      17-9     >       9*0 

Wendelstein Ä  =  1727-2,  e^  =  622,  »  »       12-9     »       3-8 

Damit  erhält  man  aus  den  Gleichungen  des  täglichen 
Barometerganges : 

1  Mittel  aus  (Min.-|-2^) ;  2,  was  für  vorliegenden  Zweck  genügt. 
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Täglicher  Wärmegang  zwischen  München  —  Peissen- 
berg.  h  r=  467'5m, 

Heiter 2-02  sin  (182- 2+;»:) 4-0- 21  sin  (  30^3  +  2;»:), 

trüb 0-99  sin  (189*  l+;r)-4-0- 14  sin  (323M  +  2;r). 

Für  die  nächste  Höhenstufe  Peissenberg — Wendelstein 
ergibt  sich: 

Täglicher   Wärmegang    zwischen    Peissenberg    und 
Wendelstein.  A  =  733-3  w. 

Heiter 1  Ml  sin  (185-7H-;r)H-0- 16  sin  (251  -0+2;»;), . 

trüb 0-52  sin  (183-24-;r)+0-08  sin  (  55-3-+-2;r). 

Wie  zu  erwarten,  ist  in  der  höheren  Luftschichte  zwischen 
den  Gipfeln  Peissenberg — Wendelstein  die  Amplitude  der  täg- 
lichen Wärmeschwankung  kleiner  als  in  der  unteren  Schichte 
München — Wendelstein.  Die  Phasenzeiten  des  täglichen 
Wärmeganges  sind  aber  dieselben.  Ich  habe  aus  einem  anderen 
Jahrgange  1889,  da  von  1892  die  Beobachtungen  fehlen,  auch 
für  die  Luftschichte  Bayrisch-Zeil — Wendelstein  den  täglichen 
Wärmegang  berechnet,  allerdings  nur  für  heiteres  Wetter. 

Bayrisch-Zell h=    802'\,  b=z  694,  /  =:  16-0  heiter 

Wendelstein h=  1727-2,  *  =  621,  /=  11-0      »    . 

Täglicher  Wärmegang  zwischen  Bayrisch-Zell    und 
Wendelstein,  h  =  925  m. 

Heiter 1  -81  sin  (188-0-*-;r)-f0- 19  sin  (268^8+2;»;). 

Die  Amplitude  der  täglichen  Wärmeschwankung  ist,  wie 
zu  erwarten,  etwas  grösser  zwischen  der  Thalstation  Bayrisch- 
Zell  und  Wendelstein,  als  zwischen  der  höheren  Gipfelstation 
Peissenberg  und  Wendelstein.  Die  Phasenzeiten  sind  aber  die 
gleichen.  Die  Übereinstimmung  der  Resultate  aus  verschiedenen 
Jahrgängen  und  aus  verschiedenen  Stationen  bekräftigt  die 
Richtigkeit  derselben.  Bayrisch-Zell  liegt  unmittelbar  am  Fusse 
des  Wendelstein  in  einem  von  hohen  Bergen  eingeschlossenen 
ziemlich  engen  Gebirgsthale;  der  Peissenberg  liegt  ziemlich 
weit  vom  Wendelstein  im  Westen  desselben  und  die  Station 
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Hegt  auf  dessen  frei  aus  der  Hochebene  aufragendem  GipfeL 
Trotzdem  erhält  man  aus  dem  täglichen  Gange  des  Luftdruckes 
die  gleichen  Resultate  für  den  täglichen  Wärmegang.  Dies 
scheint  mir  ein  starker  Beweis  dafür  zu  sein,  dass  die  Methode 
der  Berechnung  richtig  ist  und  reelle  Resultate  liefert.^ 

Endlich  liefert  München — Wendelstein  für  die  ganze 
Äwischenliegende  Höhenschichte  von  1201  w  folgenden  täg- 
lichen Wärmegang: 

Temperaturgang  zwischen  München  und  Wendelstein. 

h=  1201  m. 

Heiter 1-64  sin  (184^0+;r)+0-06  sin  (306^7+2;r), 

trüb   0-71  sin  (184-2-4-;»r)4-0-07  sin  (     7-24-2;ir). 

Die  Phasenzeiten  sind  wieder  die  gleichen,  die  Amplituden 
liegen  zwischen  den  früher  erhaltenen,  ganz  wie  es  sein  muss. 
Die  Höhenintervalle  München — Peissenberg  und  Peissenberg 
— Wendelstein  verhalten  sich  sehr  nahe  wie  0*4  zu  0-6.  Wir 
hätten  somit  (2-02x0-4)+(l -41  XO-6)  =  1-65,  also  ganz  wie 
oben.  Dürfte  man  sich  erlauben  auf  den  aus  anderen  Jahrgängen 
erhaltenen  Temperaturgang  zwischen  Zürich  und  Säntis  den 
gleichen  Rechnungsmodus  anzuwenden,  um  die  Temperatur- 
Amplitude  in  der  nächst  höheren  Luftschichte  Wendelstein — 
Säntis  (circa  800  w)  zu  erhalten,  so  würde  man  erhalten: 

Temperatur-Amplitude   in  der  Luftschichte  Wendel- 
stein—  Säntis. 

(l*64XO-60)-h(;»;XO-40)  =1-40         x  =  1-04  heiter, 
(0-71  XO-60)-h(^XO-40)  =  0-572       ^  :=0-36  trüb. 

Natürlich  können  diese  Resultate  nur  als  Schätzungen 
betrachtet  werden,  die  bloss  zum  Zwecke  einer  Vervoll- 
ständigung der  folgenden  kleinen  Übersicht  über  die  Amplituden 


1  Ich  bemerke  dies  namentlich  den  vom  Herrn  Leon  Teisserenc  de 
Bort  erst  kürzlich  wieder  aufgestellten  Ansichten  gegenüber  und  halte  dessen 
verticale  Luftdruckgradienten  für  nicht  reel. 

2  Im  Mittel  von  Zürich— Säntis,  München — Wendelstein,  Klagenfurt — 
Obir.  Der  direct  erhaltene  Werth  von  0*38  ist  für  1892  jedenfalls  zu  klein. 
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und  Phasenzeiten  der  täglichen  Wärmeschwankung  in  den 
verschiedenen  Höhenschichten  dienlich  sein  mögen. 

Amplituden  und  Phasenzeiten  (von  Mitternacht  gezählt) 
des  täglichen  Wärmeganges  bei  heiterem  und  bei 
trübem    Wetter    in    verschiedenen    Höhenschichten. 


Orte 

AH 

H^ 

heiter 

trüb 

Ampli- 
tude 

Phas.- 
zeit 

Ampli- 
tude 

Phas.- 
zeit 

München  — Peissenberg  .... 
Peissenberg — Wendelstein . . 
Wendelstein— Säntis 

Klagenfurt— Obir 

470 
730 
800 

1600 
930 

230 

850 

1600 

800 
460 

2-02 
1-41 
1-04 

2-31 
1-81 

182*» 

186 

(195) 

189 
188 

0-99 
0-52 
0-36 

1-07 

189° 

183 

185 

195 

Bayrisch-Zell- Wendelstein . 

In  dieser  kleinen  Zusammenstellung  ist  zunächst  die 
Constanz  der  Phasenzeiten  bemerkenswerth,  in  allen  Höhen- 
schichten bleiben  dieselben  innerhalb  der  Fehlergrenzen  bei 
heiterem  wie  bei  trübem  Wetter  die  gleichen.  Die  Mittelwerthe 
für  heiteres  Wetter  sind  1 88**  und  für  trübes  Wetter  dessgleichen 
188*.  Diesem  Winkel  entspricht  ein  Eintreten  des  Temperatur- 
Minimums  um  572^  Morgens  und  des  Temperatur-Maximums 
um  5V2^  Abends.  Für  trübes  Wetter  kommt  allerdings  auch  der 
Einfluss  des  zweiten  Gliedes  noch  in  Betracht,  bei  dem 
Temperaturgange  bei  heiterem  Wetter  hat  dasselbe  nur  wenig 
Einfluss. 

Was  die  Amplituden  anbelangt,  so  nehmen  dieselben  mit 
der  Höhe  ziemlich  regelmässig  ab.  Die  relativ  grosse  Amplitude 
der  täglichen  Temperaturschwankung  in  der  Luftschichte 
zwischen  Klagenfurt  und  Obir  findet  wohl  ihre  Erklärung  in 
der  stärkeren  Erwärmung  des  geschützten  kärntnerischen 
Thalbeckens  gegenüber  jener  der  Luftschichten  über  der  freien, 
windigen,  kühlen  bayrischen  Hochebene. 


1  Mittlere  Höhe  der  Luftschichte  über  der  Erdoberfläche. 
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Das  mittlere  Verhältniss  der  Amplituden  bei  heiterem  und 
trübem  Wetter  ist  etwa  wie  1 :0'4- 

Die  correspondirenden  stündlichen  Luftdruckdaten  ari  den 
heiteren  Tagen  des  Sommers  1889  zu  München  und  Bayrisch- 
Zell  habe  ich  noch  zu  folgendem  Versuch  benützt. 

Man  kann  die  tägliche  Luftdruckschwankung  im  Niveau 
von  Bayrisch-Zell,  276  m  über  München,  aus  der  täglichen 
Luftdruckschwankung  zu  München  in  der  Art  berechnen,  dass 
man  zunächst  letztere  durch  Multiplication  mit  dem  Factor 
694:716^  =  0*968  auf  das  höhere  Niveau  reducirt  und  dann 
noch  die  thermische  Druckschwankung  in  der  276  m  mächtigen 
Luftschichte  hinzuaddirt.  Das  gibt  dann  die  theoretische 
Druckschwankung  zu  Bayrisch-Zell  ohne  den  Einfluss  der 
orographischen  Verhältnisse  (Thallage  von  Bayrisch-Zell). 

Die  thermische  Druckschwankung  wurde  aus  dem  früher 
berechneten  Temperaturgange  zwischen  München  und  Peissen- 
berg  abgeleitet,  was  ja  keinen  erheblichen  Fehler  verursachen 
kann,  wenn  sich  auch  dieser  Temperaturgang  auf  die  heiteren 
Tage  eines  anderen  Jahres  bezieht. 

Man  erhält  auf  diesem  Wege: 

Tägliche  Luftdruckschwankung,  München,  reducirt 

auf  802  f«: 
—0097  cos;»r+0-454sinAr+0-210  cos  2 ;»:— 0  •  1 83  sin2;r. 

Thermische  Druckschwankung  im  Niveau  von  802  m: 
-0-027  cos;»r—0- 160  sin  ;r-fO-010  cos  2;»r+0-013  sin2;*r. 

Berechnete  tägliche  Druck  seh  wankung  im  Niveau  von 

Bayrisch-Zell: 

— 0- 124  cos ;r+0-294  sin  a; -4-0-220  cos  2  AT— 0-170  sin  2;»r. 

Beobachteter  täglicher  Barometergang  in  Bayrisch- 
Zell: 
-fO- 100  cos  ;r+0-389  sin  Ar-+-0-210  cos2Ar— 0- 140  sin  2;r. 

Differenz:  Beobachtet  —  Berechnet 
-fO- 224  cos  ;rH-0 -095  sin;»;— 0-010  cos  2;r+0-030  sin  2;r 


^  Barometerstände  zu  München  und  Bayrisch-Zell. 
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oder  in  anderer  Form  und  mit  Hinweglassung  der  beiden  letzten 
Glieder,  deren  Einfluss  zu  vernachlässigen  ist,  indem  er  innerhalb 
der  Fehlergrenzen  bleibt: 

Locale  tägliche  Druckschwankung  zu  Bayrisch-Zell, 

bei  heiterem  Wetter  im  Sommer 

0-243  sin  (67^0+;^). 

Die  tägliche  Barometerschwankung  in  dem  Thale  von 
Bayrisch-Zell  unterscheidet  sich  demnach  von  jener,  welche 
man  für  die  gleiche  freie  Höhe  über  der  bayrischen  Hochebene 
annehmen  muss,  um  eine  ganztägige  Welle  mit  einer  Amplitude 
von  circa  ^/^tnm,  deren  Maximum  auf  P/g^  Nachts  und  deren 
Minimum  auf  IVg*"  Mittags  fällt.  Es  würde  dies  einer  örtlichen 
periodischen  Umlagerung  einer  Luftschichte  von  circa  3  m 
Mächtigkeit  (bei  694  mm  Druck  und  16**  Lufttemperatur) 
entsprechen,  die  über  dem  ganzen  Thale  bis  gegen  2^  Mittags 
in  Folge  der  Erwärmung  in  der  Höhe  gegen  die  Bergwände  hin 
äbfliesst  und  bei  Nacht  sich  wieder  über  der  Thalsohle  sammelt. 
Dieses  Resultat  erscheint  demnach  sehr*  plausibel  und  dürfte 
den  wirklichen  Vorgängen  entsprechen. 

Täglicher  Gang  des  Barometers  zu  Pawlowsk  im  Sommer 
bei  sehr  hohem  und  bei  sehr  niedrigem  Luftdrucke. 

In  einer  sehr  verdienstlichen  grossen  Arbeit,  die  mit  einer 
staunenswerthen  Mühe  und  Sorgfalt  durchgeführt  worden  ist, 
hat  Herr  Ernst  Leyst,  der  Vorstand  des  meteorologischen 
Observatoriums  erster  Ordnung  zu  Pawlowsk,  den  täglichen 
und  jährlichen  Gang  der  meteorologischen  Elemente  an  den 
Tagen  der  Monats-Maxima  und  Monats-Minima  des  Luftdruckes 
zu  Pawlowsk  untersucht^  (sowie  auch  den  normalen  mittleren 
Gang  selbst).  Er  hat  von  20  Jahrgängen  (7  von  Petersburg, 
13  von  Pawlowsk)  die  Mittelwerthe  für  je  drei  sich  folgende 
Tage  mit  dem  höchsten  Barometerstande  in  jedem  Monate 
(d.  i.  der  dem  Monats-Maximum  vorangehende  Tag,  der  Tag 


1  Ernst  Leyst,  Untersuchungen  über  den  täglichen  und  jährlichen  Gang 
der  meteorologischen  Elemente  an  den  Cyclonen-  und  Anticyclonentagen. 
Wild's  Repertorium  für  Met.  B.  XVI,  Nr.  8.  363  Quartseiten  mit  2  Curven- 
tafeln. 
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des  Maximums  selbst  und  der  darauffolgende  Tag)  und  ebenso 
für  drei  Tage  mit  dem  tiefsten  Barometerstande  in  jedem 
Monate  gebildet  und  derart  den  täglichen  Gang  der  meteoro- 
logischen Elemente  für  die  Tage  mit  den  Luftdruckextremen 
gebildet.  Wir  wollen  rnit  Herrn  Leyst  selbst  dafür  kurz  Anti- 
cyclonen-  und  Cyclonentage  sagen. 

Wir  haben  nun  für  den  Sommer  aus  den  von  Herrn 
Leyst  mitgetheilten  ausführlichen  Tabellen  den  mittleren 
täglichen  Barometergang  an  den  Anticyclonen-  und  Cyclonen- 
Tagen  zu  berechnen  gesucht,  indem  wir  die  Stundenmittel  der 
drei  Tage  in  ein  Mittel  zusammengezogen,  und  die  unperiodische 
Änderung,  die  dann  nicht  mehr  so  gross  ist,  nach  dem  Lamon  ti- 
schen Verfahren  zu  eliminiren  versucht  haben.  Das  geht,  wie 
man  sehen  wird,  im  Sommer  ganz  gut,^  für  den  Winter  wohl 
kaum,  ich  habe  aber  auch  keinen  Versuch  gemacht.  Die  Stunden- 
mittel für  die  anticyclonale  und  cyclonale  Witterung  sind  dann 
aus  je  60  Tagen  abgeleitet,  also  schon  ganz  gute  Mittelwerthe. 
Den  mittleren  Witterungscharakter  dieser  Tage,  sowie  die 
grossen  unperiodischen  Änderungen  des  Luftdruckes  an  den 
einzelnen  Tagen  ersieht  man  aus  der  folgenden  kleinen  Tabelle. 

Petersburg  und  Pawlowsk,  SQMö'N.,  30'*24'E.  28  w. 


Tag 

Luftdruck 

Temperatur  2 

l^a. 

12^  p. 

Diflf. 

Min. 

Max. 

Mittel 

Amplit. 

Anticyclonen  im  Somm 

er 

1 

760-35 

764-19 

-+-3-84 

9-7 

18-5 

14-4 

8-8 

2 

64-32 

62-99 

—  1-33 

8-4 

19-9 

15-0 

11-5 

3 

62-87 

59-43 

—3-44 

10-5 

20-9 

16-1 

10-4 

Mittel 

762-51 

662-20 

—0  31 

9-5 

19-8 

15-1 

10-2 

Cyclonen  im  Sommer 

1 

750-79 

745-66  1— 5-13 

ll-l 

19-0 

15-3 

7-9 

2 

45-38 

48-00:4-2-62 

12-4 

16-7 

14-3 

4-3 

3 

48-21 

51-76  |-h3-55 

10-4 

17-3 

13-9 

6-9 

Mittel 

748-13 

748-47 

-hO-34 

11-3 

17-7 

14-5 

6-4 

1  Herr  Leyst,  der  es  unterlassen  hat,  für  die  drei  Tage  einen  Mittelwerth 
zu  bilden,  zweifelte,  dass  es  möglich  wäre,  bei  einer  so  bedeutenden  unperi- 
odischen Änderung  den  täglichen  Gang  des  Barometers  abzuleiten. 

*  Minimum  und  Maximum  dem  täglichen  Gange  entnommen;  Mittel  das 
24-stündige  Tagesmittel. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  n.  a.  36 
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Mittlere  Bewölkung  der  drei  Anticyclonentage 4*2 

Mittlere  Bewölkung  der  drei  Cyelonentage 7*2 

Sonnenscheiftdauer  im  Mittel  der  drei  Anticylonentage  ....11*3 
Sonnenscheindauer  im  Mittel  der  drei  Cyelonentage. . . .  ^ .    6*3 

Die  Anticyclonentage  entsprechen,  wie  man  sieht,  so 
ziemlich  unseren  »heiteren  Tagen«,  die  Cyelonentage  den 
»trüben  Tagen«.  Allerdings  sind  aber  die  Unterschiede  der 
Bewölkung  und  dei  täglichen  Temperaturschwankung  nicht  so 
gross,  wie  in  unserem  Falle,  wo  die  ganz  heiteren  und  ganz 
trüben  Tage  zum  Ausgangspunkte  der  Untersuchung  des  Baro- 
meterganges gemacht  worden  sind.  Der  tägliche  Barometer- 
gang bei  sehr  hohem  und  bei  sehr  niedrigem  Drucke  entspricht 
aber  dennoch  fast  völlig  jenem  an  ganz  heiteren  und  trüben 
Tagen,  wie  wir  ihn  früher  gefunden  haben,  und  die  folgende 
Tabelle  dies  zeigt. 

Täglicher   Gang    des    Barometers    zu    Pawlowsk    an 

Anticyclonen-     und     Cyclonentagen     des    Sommers, 

sowie  im  Sommermittel  überhaupt. 


stunde 

Anti- 
cyclonen 

Cyclonen 

Sommer- 
mittel 

Anti- 
cyclonen 

Cyclonen 

Sommer- 
mittel 

Vormittag 

h^achmittag 

1 

—  •11 

•19 

•03 

•20 

—  •04 

06 

2 

—  •03 

•06 

•00 

•07 

—  •04 

•00 

8 

•Ol 

—  •07 

—  •02* 

—  •07 

—  •03 

—  •08 

4 

•08 

—  13 

—  •02 

-.. 

—  •Ol 

—  •14 

5 

•18 

—  •18 

•Ol 

'    —•31 

•Ol 

—  •18 

6 

•25 

—  •19 

•05 

—  •38 

•05 

—   19* 

7 

•32 

-•21* 

•07 

—  •39* 

•07 

—  •17 

8 

•36 

^•20 

•09 

-•36 

•17 

—  •11 

9 

•39 

—  •18 

•11 

!  --31 

•24 

—  04 

10 

•40 

—  •13 

14 

:    — -26 

•27 

•Ol 

11 

•36 

—  •08 

•14 

-20 

•26 

•04 

12 

•28 

-  •OS 

•11 

—  •17 

•25 

•05 
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Bei  einer  ziemlich  grossen  täglichen  Amplitude  erscheint 
hier  der  tägliche  Gang  des  Barometers  an  Anticyclonen-,  wie  an 
Cyclonentagen  als  eine  ganztägige  Welle,  aber  von  sehr  ver- 
schiedenen Phasenzeiten  in  den  beiden  Fällen. 

An  Anticyclonentagen  fällt  das  Maximum  auf  9^/^^  Vor- 
mittags und  ist  von  hohem  Betrage,  es  fällt  dann  rasch  ab  zu 
einem  tiefen  Nachmittags-Minimum  um  7**  Abends  (Amplitude 
0'8fHm)y  ein  nächtlicher  Gang  ist  nicht  vorhanden;  vom  Mini- 
mum steigt  der  Luftdruck  in  einem  Zuge  zu  dem  hohen  Vor- 
mittags-Maximum. Durch  das  Fehlen  hohen  Druckes  in  der 
Nacht  unterscheidet  sich  dieser  Barometergang  von  dem 
sogenannten  continentalen  Typus  der  täglichen  Barometer- 
Oscillation. 

An  Cyclonentagen  ist  der  tägliche  Barometergang  ziemlich 
der  umgekehrte  von  jenem  an  Anticyclonentagen.  Das  Mini- 
mum tritt  um  7  72*"  Morgens  ein  und  das  Maximum  um  lOVs*" 
Abends,  Amplitude  nicht  ganz  0*5 iwm.  Eine  doppelte  Schwan* 
kung  fehlt. 

Im  Mittel  aller*  Tage  aber  tritt  überraschender  Weise  die 
normale  doppelte  tägliche  Oscillation  des  Barometers  sehr  aus- 
geprägt und  recht  normal  hervor.  Es  liegt  sehr  nahe  anzunehmen, 
dass  diese  doppelte  Schwankung  kein  reelles  Phänomen  sei, 
sondern  nur  durch  die  Übereinanderlagerung  der  beiden  ganz- 
tägigen Wellen  von  so  verschiedenen  Riasenzeiten  entsteht, 
ein  blosses  Resultat  des  Mittelziehens  aus  sehr  diflferenten 
Witterungszuständen  ist,  wodurch  ein  nichtssagendes  Resultat 
zum  Vorschein  kommt. 

Es  ist  aber  nicht  so.  Klarheit  bringt  hier,  wie  bei  allen 
periodischen  Erscheinungen  nur  die  Darstellung  derselben 
durch  periodische  Reihea  Dadurch  enthüllt  sich  sofort  die 
einfache  Gesetzmässigkeit  derselben.  Dies  zeigen  die  folgenden 
Gleichungen: 

Täglicher  Gang  des  Barometers  (Sommer). 

Anticyclone 0-369  sin  (323?0-^Ar)4-0-072  sin  (1 16-2-h2^). 

Cyclone 0*  196  sin  (133-6-4-;t)H-0-094  sin  (I  \0'Q'^2x), 

Im  Sommerynittel  überhaupt. .  0*  101  sin  (339•8-^;t)-^0•085  sin  (113*24-2^^). 

36* 
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Die  doppelte  tägliche  Periode  ist  an  Tagen  anticyclonaler 
wie  cyclonaler  Witterung  in  völlig  normaler  Weise  vorhanden, 
ganz  so  wie  im  allgemeinen  Mittel.  Wir  erkennen  hier  wieder 
den  universellen  Charakter  der  halbtägigen  Barometeroscillation, 
deren  Amplitude  in  der  Breite  von  Petersburg  allerdings  kaum 
mehr  0*1  mm  erreicht.  Die  Phasenzeiten  derselben  sind  trotz- 
dem bei  jedem  Witterungscharakter  die  gleichen. 

Von  dem  Witterungscharakter  wird  nur  die  ganztägige 
Welle,  aber  diese  vollkommen  beherrscht.  An  Anticyclonentagen 
finden  wir  den  uns  schon  bekannten  Charakter  der  ganztägigen 
Welle  an  heiteren  Tagen:  grosse  Amplitude,  Maximum,  am 
Vormittage,  Minimum  Nachmittags  (8V2  a.  und  p.). 

An  Cyclonentagen  treffen  wir  den  uns  auch  schon  be- 
kannten Charakter  der  täglichen  Barometerschwankung  an 
trüben  Tagen:  kleine  Amplitude,  Minimum  Vormittags  9\ 
Maximum  Abends  9^;  d.i.  gegen  heiteres  Wetter  ein  Unter- 
schied der  Phasenzeiten  um  circa  12  Stunden,  eine  völlige 
Umkehrung  der  täglichen  Welle. 

Wenn  Herr  Leyst  sagt,  man  müsse  bei  der  täglichen 
Barometerschwankung  darauf  Rücksicht  nehmen,  aus  welcher 
Periode  dieselbe  abgeleitet  worden  sei,  ob  aus  einer  Zeit  mit 
überwiegend  cyclonaler  oder  anticyclonaler  Witterung,  weil 
je  nachdem  ihr  Charakter  wesentlich  anders  ausfällt,  so  hat 
er  (für  Breiten,  wo  die  halbtägige  Oscillation  schon  eine  sehr 
kleine  Amplitude  hat)  vollkommen  recht.  Aber  dies  gilt  doch 
nur  von  der  ganztägigen  Welle.  Diese  schwankt  mit  der 
Witterung,  nicht  so  die  doppelte  tägliche  Oscillation.  In  der 
ganztägigen  Welle  kommt  der  Witterungscharakter  der  Periode 
zum  Ausdrucke,  aus  der  sie  abgeleitet  worden  ist,  gerade  so 
wie  die  mittlere  Temperatur  und  die  Bewölkung  davon  abhängt. 
Es  ist  der  grosse  Vortheil  der  Auflösung  des  complexen 
Phänomens  der  täglichen  Barometerschwankung  in  ihre  har- 
monischen Constituenten,  dass  uns  dieselbe  eine  klare  Einsicht 
in  den  Zusammenhang  der  Erscheinungen  ermöglicht,  die 
Constanten  Elemente  derselben  von  den  variablen  zu  trennen 
und  die  Bedingtheit  und  die  Eigenschaften  derselben  separat 
zu  untersuchen  gestattet. 
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Anhang. 

Ich  stelle  hier  noch  jene  Tabellen  zusammen,  welche  zu 
einer  kritischen  Beurtheilung  der  in  meiner  Abhandlung  ge- 
fundenen Resultate  dienlich  sind,  welche  aber  in  den  Text  einge- 
stellt, den  Zusammenhang  desselben  unnöthig  unterbrochen  und 
die  Lesbarkeit  und  Übersicht  erschwert  haben  würden.  Zudem 
habe  ich  die  von  Herrn  Buch  an  entlehnten  Daten  ohne  weiteren 
Commentar  gegeben,  der  nun  nachfolgt,  sowie  die  Berechnung 
der  von  ihm  aufgestellten  Werthe  des  täglichen  Barometer- 
ganges. 

I.  Täglicher  Gang  des  Barometers  an  je  36  heiteren 
und  trüben  Tagen.  Säntis  und  Zürich. 

Barograph  Sprung. 


Säntis 


1893 


heiter      trüb      heiter      trüb 


1894 


500  mm-h 


Zürich 


1893 


heiter      trüb      heiter      trüb 


1894 


700  fww-h 


l^a. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
Mittag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
Mittemacht 

1 

Mittel 


68-11 

67-95 
•80 
-70 
•73 
•82 
•96 

68-07 
•19 
•34 
•40 
•43 
•43 
•41 
•37 
•30 
•22 
•16 
•18 
•21 
•20 
•15 
•09 

67-99 
•82 


63-77 

68 

•27 

64- 

-54 

•16 

-39 

-08 

63- 

•25 

•05 

•23 

•09 

-24 

•20 

•28 

•36 

34 

•52 

•44 

•70 

•50' 

•90 

•56 

69 

•02 

•57 

•08 

•52 

•10 

•49 

•10 

•49 

•08 

•47 

02 

•46 

68 

•92 

•47 

90 

•59 

91 

•73 

69 

Ol 

•84 

06 

•86 

02 

•78 

68 

96 

•69 

85 

•56 

74 

63-52 

68 

73 

63- 

•31 
•11 
-91 
•75 
•67 
•70 
•72 
•73 
•79 
•89 
-86 
-80 
•76 
•71 
•68 
•65 
•61 
-65 
•80 
•92 
•96 
•93 
•88 
•80 
•66 


21-42 
•33 
•23 
•19 
•31 
•41 
•49 
•48 
•43 
•30 
•08 

20-82 
-52 
-25 

19-99 
•79 
•60 
•57 
•62 
•79 

20^00 
•04 
•10 
•11 
•06 


17-81 
•64 
•47 
•46 
•50 
•60 
•73 
•91 
•99 

18-02 

17-91 
•82 
-63 
•51 
*48 
•53 
-55 
-65 
•87 

18-15 
-35 
•41 
•38j 
•33 
-24 


21-85 
•77 
•75 
•78 
•88 

22^03 

•16 

-22 

•17 

09 

21-86 
•61 
•31 
•09 

20^90 
•77 
•65 
-63 
-76 

21-01 
-23 
•30 
•34 
•27 
•18 


19-26 
•13 

18-96 
-80 
•77 
•84 
•91 
•99 

19-09 
•15 
•04 

18-94 
•91 
•93 
-94 
•r*4 
-94 

1902 
-25 
•51 
•62 
•65 
-66 
•63 
•53 
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Die  Constanten  des  täglichen  Barometerganges  auf 
dem  Säntis  und  zu  Zürich. 


Pi 

^1 

P% 

^« 

Ai 

A^ 

«1 

^ 

Säntis,  heitere  Tage 

1893 
1894 

Mittel 

—  •182 

—  •234 

-•208 

—  •276 
-•264 

-•270 

-I-142 
-+-•151 

-+-•147 

—  •103 

—  •093 

—  •098 

213^4 
221^6 

217^6 

126-0 
121-6 

123^7 

•331 
-3ä3 

-341 

•175 
•177 

-177 

Säntis,  trübe  Tage 

1893 
1894 

Mittel 

+  112 
H--144 

-I--128 

—  •212 

—  •182 

—  •197 

-h-158 

-^•l46 

+  •152 

-•127 

—  •131 

—  •129 

152-1 
141-7 

147^0 

128^8 
131  ^9 

130  •  3 

-240 
-232 

-234 

-203 
-196 

•199 

Zürich,  heitere  Tage 

1893 
1894 

Mittel 

-•049 

—  025 

—  •037 

-+-•529 
-+-•470 

+  •500 

+  •158 
+•132 

+  •145 

—  •207 

—  •273 

—  •240 

354  •  7 
356^9 

865 -8 

142^6 
154-2 

148-8 

•531 
-471 

-501 

•261 
•303 

•280 

Zürich,  trübe  Tage 

1893 
1894 

Mittel 

4.-142 
-h-229 

-+-•186 

-^•066 

—  •074 

—  004 

+  •157 
+  •148 

+  •152 

—  •282 

—  •177 

—  •230 

65-1 
107-9 

9P2 

150-9 
140-1 

146-5 

-157 
•240 

•186 

•323 
-231 

•276 

Säntis,  Mittel  (Juni— September) 

1893 
1894 

—  •052 
-•048 

—  •248 

—  •252 

+  •142 
+  •158 

—  •124 
-•HO 

191-8 
190-8 

13P1 
124^9 

•253 
•256 

-189 
•192 

Zürich,  Mittel  (Juni— September) 

1893 
1894 

-I--045 
-»-•088 

-+-•335 

4--217 

+  •149 
+  •147 

—  •265 

—  •235 

7-6 
22-1 

150-6 
148-0 

•338 
-234 

•304 
•277 
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KUgenfurt  vind  Obir.    Täglicher  Gang  des  Baro- 
meters. 


Sommer  1894 

} 

Winter 

1894/95 

Obir 

Klagenfurt 

Obir 

Klagenfurt 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

heitere 

trübe 

heitere 

trübe 

heitere 

trübe 

heitere 

trübe 

Tage 

Tage 

Tage 

Tage 

Tage 

Tage 

Tage 

Tage 

590ifiiH-h 

720  mm-^ 

680ffiiff-h 

700  mm-h 

l^a. 

9-32 

4-79 

4^32 

1^20 

4-67 

8 

83 

16 

96 

22-76 

2 

•20 

•62 

4^38 

1-11 

•60 

79 

93 

•79 

3 

•06 

•39 

4'43 

1-02 

•54 

76 

90 

•89 

4 

8-98 

•21 

4-48 

0^94 

•43 

71 

84 

•99 

5 

•90 

•09 

4^57 

0-87 

•28 

66 

79 

23^08 

6 

9^04 

•05 

4-69 

0  87 

•23 

63 

73 

•18 

7 

•18 

•00 

4^81 

0^90 

•23 

'75 

70 

•28 

8 

•31 

•00 

4^68 

0^89 

•33 

95 

72 

•39 

9 

•40 

•03 

4.44 

0  83 

•39 

9 

11 

73 

•49 

10 

•53 

•09 

4^21 

0  76 

•45 

•25 

72 

•55 

11 

•62 

•18 

392 

0^59 

•51 

•35 

68 

•49 

Mittag 

•64 

•17 

3^58 

0^42 

•36 

•26 

61 

•31 

l 

•62 

•16 

3^23 

0^23 

•13 

•11 

•42 

•08 

2 

•63 

•07 

2^93 

0^03 

3^97 

8 

97 

30 

22^8r 

3 

•61 

3^98 

2^68 

0-00 

•97 

•93 

•21 

•61 

4 

•58 

•96 

258 

004 

•99 

•90 

'15 

•46 

5 

•51 

4^00 

2^41 

0^10 

4^02 

•93 

•11 

•37 

6 

•45 

•06 

2^38 

0^31 

•10 

9 

•00 

■05 

•25 

7 

•45 

•18 

2^52 

0^56 

•25 

•06 

08 

•26 

8 

•51 

•27 

2^69 

0^82 

•25 

•03 

13 

•30 

9 

•66 

•50 

2^90 

P08 

•29 

•Ol 

■20 

•40 

10 

•68 

•54 

3^07 

1-25 

•32 

8 

•94 

26 

•47 

11 

•63 

•50 

3^22 

1^36 

•30 

•89 

•34 

•52 

Mittemacht 

•53 

•42 

3-35 

r44 

•26 

■77 

38 

•53 

1 

•37 

•29 

3^38 

1^46 

•04 

•61 

•42 

•51 

Mittel 

9-42 

421 

j23^58 

1 

1 

20^74 

427 

8 

•94 

16 

•49 

22-84 
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Die  Constanten  des  täglichen  Barometerganges. 

A.  Sommer. 


P\          ^1 

Pi 

^a 

1 
i4i            ^2 

«1 

H 

Klagenfurt 

heiter 

trüb 

H--082 
-4- -448 

H--872 
-4- -357 

-+-•102 
4-- 134 

—  •168 

—  •193 

5-4 
51-5 

148-7 
145-2 

-876 
-573 

•197 
•235 

Obir  (red.  mit  0*94) 

heiter 

trüb 

—  •087 
-4- -253 

—  •212 

—  •145 

-^•149 
-4- -183 

-•080 
—  •078 

202-5 
119-8 

118^3 
113-3 

•228 
•291 

•169 
•199 

B,  Winter. 


P\ 

^1 

P'^ 

^2 

A^ 

^3 

^1 

H 

Klagenfurt 

heiter 

trüb 

—  •316 
-h-044 

-h-397 
-h-229 

-h-126 
-h-107 

—  •128 

—  021 

32P5 

10^9 

135-5 

101-1 

.  -507 
-233 

-180 
•109 

Obir 

heiter 

trüb 

—  •145 
-4-- 129 

—  •168 

—  •038 

-h-115 
-h-123 

—  •153 

—  •142 

220-8 
106-4 

143-4 
139-6 

•222 
•135 

•191 
•188 
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Mittlerer  Gang  des  Barometers. 


Sommer  1894 

Winter 

1894/95 

c 

k 

c 

^ 

Stunde           Ot 

)ir 

4> 

Obir 

9> 

Obir 

Obir 

•^? 

Vormittag 

Nachmittag 

Vormittag 

Nachmittag 

1 

•02 

•35 

•15 

—  •34 

•05 

•04 

•Ol 

•11 

2              — 

•11 

•36 

•11 

—  •59 

—  •Ol 

•05 

—  •12 

—  •10 

3              — 

•25 

•37 

•06 

—  •72 

—  •07 

•06 

—  •12 

—  •23 

4              — 

34 

•39 

•03 

—  •82 

—  •15 

•07 

—  •11 

-•31 

5              — 

37 

•43 

•00 

—  •84 

—  •26 

•09 

-•06 

-'35 

6              — 

34 

•51 

—  •02 

—  •75 

—  •29 

•10 

•02 

—  •38 

7              — 

25 

•59 

•04 

—  •53 

—  •23 

•15 

•10 

—  •33 

8              - 

15 

•56 

•11 

—  •30 

—  •07 

•24 

•14 

—  •29 

9              — 

04 

•46 

•28 

-•05 

•05 

•32 

•16 

—  •20 

10 

08 

•35 

•32 

•10 

•18 

•38 

•16 

—  •09 

11 

16 

•14 

•26 

•22 

•29 

•35 

•15 

—  •03 

12 

17 

—  •10 

•16 

•32 

16 

•28 

•11 

•02 

Ä^ 

^S      j       ^1 

^ 

Ai 

^2 

«i          ^ 

im  Sommer-Mittel 

im  Winter-Mittel 

Klagenfurt . . 
Obir 

18^3 
182-5 

150-8 
120-3 

•636 
•175 

•221 
•198 

338-6 
170  2 

118^1 
13f5 

•279 

•082 

•155 

•174 

Die  Registrirungen  des  Luftdruckes  auf  dem  Obir  mit 
einem  kleinen  Barographen  Richard  im  Sommer  1894  be- 
durften einer  Richtigstellung  des  Scalenwerthes.  DerReductions- 
factor  hat  sich  zu  0  *  94  herausgestellt.  In  der  Tabelle  im  Texte 
wie  hier  oben,  ist  die  Reduction  nicht  durchgeführt,  nur  in  den 
Formeln.  Seit  December  1894,  wo  ein  Barograph  Richard, 
grosses  Modell,  functionirt,  bedürfen  die  Registrirungen  keiner 
weiteren  Reduction. 
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Täglicher  G^ng  des  Barometers  an  den  bayrischen 

Stationen. 


Pi 

Qi 

P% 

q% 

A 

^2 

«1 

Oj 

München  (heiter) 

1889 
1890 
1892 

Mittel 

—  •100 
-^'157 
--•038 

--098 

-h-470 
-♦-•517 
-+-•480 

-+-•489 

H--217 
-*--.144 
-+-•182 

-h-181 

—  •190 

—  •192 
— -193 

— -192 

1 

348-0 
343-1 
355-5 

348-7 

131-2 
143-1 
136-7 

136-7 

•480 
•540 
•482 

•499 

•288 
•240 
•265 

•264 

Wendelstein  (heiter) 

1889 
1892 

Mittel 

-h-027 
-•069 

—  •021 

--•085 
-•099 

—  •092 

-h-141 
H--142 

H-^141 

-•126 

—  •156 

—  •141 

162-4 
214-9 

192-8 

181-8 
137-7 

135-0 

•089 
•121 

•094 

•189 
•211 

•199 

Feld  bei  Miesbach  (heiter) 

1890 

--050 

-h-430 

-h-156 

—  •192 

353-4 

140-9 

•433 

•247 

Bayrisch-Zell  (heiter) 

1889 

-h-100 

-I--389 

H--210 

-.,« 

14-4 

123-7 

•401 

•252 

Peissenberg  (heiter) 

1892 

—  •046 

-+-•189 

-h-187 

—  •159 

346-3 

130-4 

•194 

•245 

Wendelstein  (trüb) 

1892 

-+-•145 

—  •256 

-I--142 

—  •140 

150^5 

134-6 

•294 

•200 

Peissenberg  (trüb) 

1892 

H--166 

-•161 

-h-141 

—  '163 

134^3 

139-1 

*2di 

•216 

München  (trüb) 

1892 

4-- 198 

— -025 

H-^IOO 

—  •188 

97-2 

139-6 

•200 

•247 

Täglicher  Gang  des  Barometers. 
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2^ 

4^ 

6* 

8^ 

10^ 

1 

2* 

4* 

6^ 

8* 

10^ 

1 

1 

1889  BayriBOh^ZcU 

•20 

•12 

•26 

•33 

•24 

•10 

—•24 

—•58 

^  68L^3l 

•21 

•31 

1889  München 

•06 

•05 

•28 

•53 

•57 

•30 

-•21 

—  •58 

—•71 

—•45 

--•Ol 

•14 

1890  Feld  bei  Miesbach 

•08 

.,0 

•35 

•47 

•41 

•20 -••24 

^•57 

--•70 

-.•25 

•07 

•10 

1890  München 

•00 

•10 

•45 

•59 

•59 

•32 

—  •21 

—•58 

-•73 

—  •42 

-•12 

—  •02 

Ben  Nevis,  Ft.  William,  Triest.  Wia  schon  in  der 
Einleitung  zu  dieser  Abhandlung  erwähnt  wurde,  hat  Herr 
Alexander  Buch  an  in  seinem  Berichte  über  das  Ben  Nevis- 
Observatorium  im  Jahre  1893,  den  er  der  Versammlung  bri^r 
tischer  Naturforscher  zu  Oxford,  August  1894,  erstattet  hat,  auch 
Tabellen  über  den  täglichen  Gang  des  Barometers  an  ganz  hei» 
teren  und  ganz  trüben  Tagen  auf  dem  Ben  Nevis,  zu  Ft.  William 
und  zu  Triest,  und  zwar  für  jeden  der  12  Monate  veröffentlicht, 
und  zwar  in  Form  von  Abweichungen  der  Stundenmittel  vom 
Tagesmittel.  Dieselben  sind  aus  dreijährigen  Beobachtungen  ab» 
geleitet,  für  Ft.  William  und  Ben  Nevis  aus  August  1890  bis 
Juli  1892,  für  Triest  aus  1888/90.  Letztere  Station  wurde  wohl 
zum  Vergleiche  mit  Ft.  William  gewählt,  und  dann,  wie  der 
Verfasser  bemerkt,  aus  dem  Grunde,  weil  von  derselben  die 
tägliche  Dauer  des  Sonnenscheins  zugleich  mit  dem  täglichen 
Barometergang  publicirt  vorliegt.  Es  ist  nicht  gesagt,  ob  die 
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unperiodischen  Veränderungen  eliminirt  worden  sind,  wohl 
aber,  dass  die  Resultate  »bloxamed«  worden  sind,  wodurch 
Ifeider  ihr  Werth  etwas  beeinträchtigt  wurde,  namentlich  müssen 
die  täglichen  Amplituden  abgeschwächt  worden  sein.  Da  in 
manchen  Monaten  die  Summen  der  -h  und  —  Abweichungen 
sich  weit  von  Null  entfernen,  so  bleibt  nichts  anderes  übrig, 
als  anzunehmen,  dass  die  verwendeten  Mittelwerthe  nicht  ganz 
richtig  waren,  und  wurde  die  Differenz  auf  die  -+■  und  —  Ab- 
weichungen so  vertheilt,  dass  die  Summe  der  24  Abweichungen 
wenigstens  bis  auf  ±  12  Einheiten  der  zweiten  Deci- 
male  dem  Werthe  Null  sich  näherten.  Es  wird  nicht  angegeben, 
ob  die  heiteren  und  trüben  Tagen  auf  dem  Ben  Nevis  und  ^u 
Ft.  William  dieselben  sind,  sonät  hätte  ich  auch  hier  versucht, 
den  täglichen  Wärmegang  in  der  Luftschichte  zwischen  den 
beiden  Stationen  aus  dem  correspondirenden  Gange  des  Baro- 
meters oben  und  unten  bei  heiterem  und  trübem  Wetter  ab- 
zuleiten. Herr  Buchan  wird  ja  sicherlich  an  anderer  Stelle 
später  eingehendere  Mittheilungen  über  diese  Tabellen 
machen,  dann  kann  diese  Berechnung  jederzeit,  wenn  thunlich 
nachgeholt  werden. 

Ich  habe  die  Monatsresultate,  welche  Herr  Buchan  (in 
Tausendel  des  englischen  Zolles  ausgedrückt)  mittheilt,  in  Mittel- 
werthe zusammengezogen,  und  zwar  für  drei  Jahreszeiten: 
Winter  (November — Februar),  Sommer  (Mai — August)  und  die 
Übergangszeiten  Frühling  und  Herbst  (März,  April,  September 
und  October).  Diese  Eintheilung  entspricht  am  besten  dem 
Charakter  der  täglichen  Barometerschwankung.  Schliesslich 
habe  ich  dann  den  täglichen  Barometergang  im  Winter-,  Som- 
mer und  Jahresmittel  für  alle  drei  Stationen  auch  durch  perio- 
dische Reihen  ausgedrückt.  Ohne  eine  derartige  Berechnung  ist 
jede  wissenschaftlich  begründete  Discussion  der  Resultate 
unmöglich,  es  läuft  dieselbe  andernfalls  auf  eine  blosse  wört- 
liche Umschreibung  der  Tabellenwerthe  und  einige  Vergleiche 
mit  anderen  Stationen  hinaus.  Namentlich  der  tägliche  Baro- 
metergang auf  dem  Ben  Nevis  bleibt  wegen  der  thermischen 
Druckschwankung,  die  wieder  von  dessen  Höhe  abhängt,  ohne 
Sonderung  der  eintägigen  von  der  halbtägigen  Welle  ganz 
unverständlich. 
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I.  Ben  Nevis.  Täglicher  Gang  des  Barometers 


an  heiteren  Tag 

en 

an  trüben  Tagen 

Stunde     No 

V. 

März, 

April, 

Sept. 

Octob. 

Mai 

Nov. 

März, 
April, 
Sept. 
Octob. 

Mai 

bi 

s 

bis 

Jahr 

bis 

bis 

Jahr 

Fei 

3r. 

Aug. 

Febr. 

Aug. 

l'^a.   -0 

•36 

—0-28 

— 0^23 

-0^29 

0 

•15 

0-17 

0 

17 

0 

16 

2     — 

39 

—  -32 

—  ^31 

-  ^34 

•Ol 

-•03 

- 

06 

— 

03 

3     — 

39 

—  -39 

—  ^35 

—  ^38 

— 

•09 

—  •22 

— 

26 

— 

19 

4     — 

42 

—  -42 

-  ^46 

—  ^43 

— 

•23 

—  •34 

— 

43 

— 

33 

5     — 

42  -  -40 

—  -45 

-  -4 

— 

•28 

—  •38 

_j 

52 

— 

39 

6  ;    — 

32'—  -30 

—  ^36 

—   -33 

— 

•36 

—  39 

— 

50 

— 

42 

7     — 

18-  -18 

—  -24 

-  -äo. 

— 

31 

-•32 

— 

45 

— 

36 

8 

02 

•Ol 

—  •ll 

—  -03 

— 

17 

-•19 

— 

36 

— 

24 

9 

25 

•14 

•Ol 

A 

— 

Q7 

-•13 

— 

30 

— 

17 

10 

37 

•24 

•10 

•24 

— 

■Ol 

—  •07 

— 

22 

— 

10 

11 

46 

•32 

•18 

•32 

06 

-•Ol 

— 

13 

- 

03 

Mittag 

44 

•39 

•29 

•37 

05 

•03 

— 

04 

Ol 

l^p. 

35 

•39 

•33 

•36, 

— 

•06 

•02 

05 

00 

2 

25 

•30 

•35 

•30 

— 

•13 

•00 

9 

— 

Ol 

3 

16 

•22 

•32 

•23 

— 

16 

—  •02 

9 

— 

03 

4 

13 

•12 

•25 

•17 

— 

•12 

—  •04 

13 

— 

Ol 

5 

15 

•11 

•20 

•15' 

1 

— 

•04 

•02 

11 

03 

6 

18 

•11 

•15 

•15 

•04 

•07 

16 

09 

7 

17 

•11 

•13 

•hI 

•16 

•17 

f 

27 

20 

8 

13 

•11 

•15 

•13 

24 

•28 

35 

29 

9 

06 

•05 

•17 

•09 

•31 

•35 

44 

37 

10     — 

04 

—  ^03 

•11 

•Ol 

•32 

•37 

48 

39 

U     — 

18 

—  -14 

•00 

—  •ll 

30 

•37 

1 

48 

38 

12     — 

31 

—  -23 

—  •u 

—  ^23 

31 

•34 

44 

36 

Mittel 

1 

1 
1 

26 

,  ^22 

•22 

•23 

i 
1 

•17 

•18 

27 

19 
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IL  Ft.  William.  Täglicher  Gang  des  Barometers 


Stunde 


an  heiteren  Tagen 


Nov. 

bis 

Febr. 


Mär»» 

April, 

Sept. 

Octob. 


Mai 

bis 

Aug. 


Jahr 


an  trüben  Tagen 


Nov. 

bis 

Febr. 


Mars, 
April, 
Sept.. 
Octob. 


Mai 

bis 

Aug. 


Jahr 


l^a. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Mittag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Mittemacht 

Mittel 


-^0 


— 0 


— 0 


0-27 

•17 

-^•04 

—  •15 

—  •24 

—  •25 

—  •27 

—  •15 

—  •09 
•08 
•09 
•00 

—  •14 

—  •24 

—  •30 

—  •20 

—  •13 
•03 
•09 
•20 
•23 
•31 
•30 
•42 

•18 


0^33 
•14 

—  •13 

—  •27 

—  •38 

—  •82 

—  •30 

—  •22 

—  •25 

—  •22 

—  •22 

—  •14 

—  •13 

—  •09 

—  •16 

—  •14 

—  •11 
•Ol 
•09 
•30 
•44 
•57 
•55 
•56 

•25 


35 
14 
11 
22 
31 
28 
27 
16 
15 
05 
08 
08 
15 
17 
24 
19 
14 
02 
09 
27 
34 
44 
42 
49 

21 
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III.  Tfle^t.  Täglicher  Gang  des  Barometers 


Stunde 

an  heileren  Tag 

eA 

Äft  trüben  Tagen 

Nov. 

bis 

Febr. 

März, 
April, 

Sept, 
Octob. 

Mai 
bis 
Aug. 

Jahr 

Nov. 

bis 

Febr. 

Märiz, 
April, 
Sept. 
Octob. 

Mai 

bis 

Aug. 

Jahr 

l^a. 

0-14 

005 

0^01 

0^07 

0 

31 

0 

•33 

0 

25 

0^30 

2 

•13 

•03 

-•03 

•04 

•23 

•17 

•03 

•14 

3 

•08 

—  •05 

—  •10 

—  •02 

•14 

— 

•06 

— 

'20 

—  •04 

4 

•Ol 

—  •09 

—  •14 

—  •07 

— 

•05 

- 

•27 

— 

36 

—  •23 

5 

—  •05 

—  •10 

—  •11 

—  •09 

— 

•17 

— 

•38 

— 

37 

—  •31 

6 

—  •05 

—  03 

—  •Ol 

-•03 

— 

•25 

— 

•41 

— 

•35 

-•34 

7 

•02 

•13 

•15 

•10 

— 

•22 

— 

41 

— 

20 

—  •28 

8 

•16 

•29 

•31 

•25 

— 

•05 

— 

19 

— 

•11 

—  •12 

9 

•32 

•43 

•41 

•39 

09 

00 

16 

•08 

10 

•31 

•40 

•41 

•37 

17 

10 

22 

•16 

11 
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J.  Hann,  Täglicher  Gang  des  Barometers. 


Die  Constanten  des  täglichen  Barometerganges. 

Zeit  von  Mitternacht  gezählt. 


Pi 

^1 

P2 

^2 

'' 

X. 

^1 

aa 

Ben  Nevis  heiter 

Winter 

Sommer .... 
Jahr 

—  •313 

—  •197 
-•261 

—  •195 

—  •280 
-•224 

-h-077,-^134 
-h^  089— -049 
H--087— ^093 

238-1 
215-2 
229  4 

150^1 
118^8 
136^9 

•369 
•342 
•344 

•155 
-102 
•127 

Ben  Nevis  trüb 

Winter 

Sommer .... 
Jahr 

-^•136— -148 
H-- 170— -366 
-h' 140— -243 

-h-143 
+  •170 
-+-•155 

—  •121 

—  •078, 

—  •103 

137-4 
155-1 
150-0 

130^2 
114-6 
123-6 

•201 
•465 
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Ober  den  Einfluss  der  Strahlen  grosser  Breeh- 

barkeit  auf  das  elektrische  Leitungfsvermögen 

verdünnter  Gase 

von 
Ernst  Simon. 

Aus  dem  physikalisch-chemischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Wien. 
(Mit  4  Textfiguren.) 

I. 

Der  Einfluss  des  Lichtes  auf  elektrische  Erscheinungen 
ist  schon  in  mannigfacher  Weise  nachgewiesen  worden.  So 
befördert  das  Licht,  insbesonders  das  ultraviolette,  die  Funken- 
bildung (Hertz),  es  führt  in  auffallend  kurzer  Zeit  eine  Zer- 
streuung negativer  Ladungen  herbei  (Hallwachs)  und  erzeugt 
sogar  auf  Leitern  positive  Elektricität  (Righi).  Auch  übt  es 
einen  merklichen  Einfluss  auf  das  Leitungsvermögen  ver- 
dünnter Gase  aus.  Diesbezügliche  Versuche  hat  S.  Arrhenius^ 
angestellt.  Er  verwendete  ein  cylindrisches  Glasrohr  von  lOmm 
innerem  Durchmesser,  das  an  dem  einen  Ende  mit  einer  Luft- 
pumpe in  Verbindung  stand;  das  andere  Ende  schloss  eine 
3  mm  dicke  Quarzplatte  luftdicht  ab.  In  das  Rohr  waren  4  mm 
von  der  Quarzplatte  entfernt  zwei  Platindrähte  einander  gegen- 
über eingeschmolzen,  deren  Enden  1  •  4  mm  von  einander 
abstanden;  anderseits  waren  sie  mit  einander  leitend  verbunden 
und  enthielten  in  der  Leitung  ein  Galvanometer  und  eine  Reihe 
Clark'scher  Elemente.  Wurden  die  Platinenden  und  damit 
auch  die  dazwischen  befindliche  Luft  durch  die  Quarzplatte  von 


1  Wied.  Ann.  XXXIH  S.  638  (1888). 
Sitzb.  d.  mathem.-naturw.Cl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  ü.  a.  37 
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den  Funken  einer  Holtz'schen  Influenzmaschine  beleuchtet, 
die  möglichst  nahe  an  der  Quarzplatte  übergingen,  so  gab  das 
Galvanometer  bei  einem  Luftdrucke  zwischen  15 — 0*6  mm  Hg 
in  der  Glasröhre  einen  Ausschlag,  der  sich  vor  dem  Belichten 
nicht  gezeigt.  Arrhenius  nimmt  nun  als  Ursache  dieses  Strom- 
schlusses zwischen  den  Platinenden  an,  es  sei  die  verdünnte 
Luft  im  Glasrohre  durch  die  Bestrahlung  mit  den 
Funken,  insbesondere  in  Folge  der  ultravioletten 
Strahlen  derselben  wie  ein  Elektrolyt  leitend  geworden. 

Diese  elektrolytische  Leitung  unterscheidet  sich  aber  von 
einer  metallischen  nicht  wesentlich,  da  die  Wirkung  der  Be- 
strahlung selbst  bei  den  geringsten  Potentialdifferenzen  noch 
eintrat,  eine  elektromotorische  Gegenkraft  demnach  so  gut  wie 
nicht  vorhanden  war. 

Nach  E.  Wiedemann^  dürften  bei  den  beschriebenen 
Versuchen  Vorgänge  mehr  convectiver  Art  stattgefunden  haben. 
Auch  Strenger^  scheinen  die  Versuche  von  Arrhenius  nicht 
hinreichend,  um  aus  ihnen  ein  Leitungsvermögen  der  Luft  zu 
folgern. 

II. 

Diese  Mittheilungen  waren  der  Anlass  zu  den  folgenden 
Versuchen,  welche  in  der  That  einen  Einfluss  des 
Lichtes  auf  das  elektrische  Verhalten  verdünnter 
Gase  zeigen,  anderseits  aber  beweisen,  dass  trotzdem  den 
Gasen  eine  Leitungsfähigkeit  der  Elektricität  im 
Sinne  von  Arrhenius  nicht  zuzuschreiben  ist. 

Vor  der  Beschreibung  der  eigentlichen  Versuche  will  ich 
zunächst  die  ihnen  zugrunde  liegende  Idee  und  ihre  Anordnung 
anführen.  Den  Ausgangspunkt  bildete  folgende  Überlegung: 
Wird  die  Luft  bei  den  Versuchen  von  Arrhenius  durch  Be- 
strahlung mit  geeignetem  Lichte  wirklich  leitend,  so  muss 
sie  es  auch  innerhalb  der  Platten  eines  geladenen 
Condensators  werden.  Die  Dielektricitätsconstante  (D.-C.) 
der  Zwischenschichte  muss  einen  grösseren  Werth  annehmen. 


1  Wied.  Ann.  XXXV,  S.  260  (1888). 

-!  Winkelmann,  Handbuch  III/l,  S.  371  (1893). 
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im  Falle  vollständiger  Leitung  sogar  unendlich  werden  und 
damit  die  Capacität  des  Condensators  unter  sonst  gleichen  Ver- 
hältnissen merklich  grösser  ausfallen  wie  ohne  Beleuchten 
der  Zwischenschicht.  Die  Resultate  von  Arrhenius  mussten 
sich  also  auch  aus  Bestimmungen  der  D.-C.  der  bestrahlten 
Zwischenschicht  eines  Condensators  ergeben. 

Die  Versuchsanordnung  war  jener  nachgebildet,  die 
zuerst  Gordon^  zu  Bestimmungen  von  D.-C.  angewendet  und 
die  Lecher^  wesentlich  ver- 
einfacht hat.  Die  inneren 
Platten  -4,  M  zweier  Con- 
densatoren  wurden  mit  dem 
einen  Pole  der  secundären 
Spule  eines  Ruhmkorff'schen 
Inductions  -  Apparates,  die 
äusseren  5,  beziehungsweise 
A^  mit  je  einem  Quadranten- 
paare eines  Thomson'schen 
Elektrometers  verbunden  ; 
der  zweite  Pol  des  Ruhm- 
korff  war  mit  der  Lemniskate 
desselben  in  ständiger  Ver- 
bindung. Die  Metallhülle  des 
Elektrometers  war  zur  Erde 
abgeleitet.  Als  Elektricitäts- 
quelle  diente  anfangs  eine 
Tauchbatterie  bestehend  aus 
sechs  Smee*schen  Elementen,  deren  Poldrähte  durch  einen 
Schlüssel  zum  Ruhmkorff  führten;  später  wurde  dafür  der 
Wechselstrom  von  der  Centrale  der  I.  E.-G.  verwendet. 

Die  Wirkung  dieser  Anordnung  ist  leicht  zu  übersehen: 
Hatten  die  beiden  Condensatoren  gleiche  Ladungen,  so  wurden 
die  beiden  Quadranten  in  gleicher  Weise  abwechselnd  positiv 
und  negativ  geladen,  die  Nadel  blieb  in  Ruhe.  Wurde  nun 
zwischen  die  Platten  des  Condensators  MN  ein  Dielektricum 


1  Phil.  Trans.  I,  p.  417  (1879). 

2  Diese  Sitzungsber.  99,  S.  480  (1890). 


37* 


568  E.  Simon, 

mit  einer  grösseren  D.-C,  als  sie  Luft  hat,  z.  B.  eine  Scheibe 

Paraffin,  bei  ungeändertem  Vergleichscondensator  AB  gebracht, 

so  wurde  der  Condensator  MN  und  damit  auch  das  mit  ihm 

verbundene  Quadrantenpaar  stärker  geladen.    Es  musste  daher 

die  entgegengesetzt  geladene  Elektrometernadel  diesem  folgen; 

der  dabei  entstehende  Ausschlag,  der  mit  Fernrohr  und  Scala 

beobachtet  wurde,  konnte  dann  mittelst  Mikrometerschrauben 

durch  entsprechendes  Näherrücken  der  Platten  des  schwächer 

oder  auch  durch  Auseinanderschrauben  des  stärker  geladenen 

Condensators  compensirt  werden. 

Hat  die  zwischen  Mund  A^ eingeführte  dielektrische  Platte 

die  Dicke  d  und  die  D.-C.  x,  so  wirkt  sie  wie  eine  Luftschichte 

d 
von  der  Dicke  — ;  um  die  vermehrte  Induction  in  Folge  des 

X 

eingeführten  Dielektricums  durch  eine  grössere  Plattendistanz 
auszugleichen,  seien  die  Condensatorplatten  MN  in  eine  Ent- 
fernung von  einander  gebracht  worden,  die  sich  von  der 
früheren  um  8  unterschied.  Bei  bekanntem  d  und  8  lässt  sich 
die  D.-C.  X  leicht  finden: 

_      d 
'^-  d^' 

Die  probeweise  gemachten  Bestimmungen  der  Dielektrici- 
täts-Constanten  von  Paraffin  und  von  Spiegelglas  in  ver- 
schiedenen Stärken  ergaben  übereinstimmende  Resultate  mit 
den  bekannten  von  anderer  Seite  angegebenen  Werthen. 

Da  ein  Bestrahlen  der  Zwischenschichte  des  »abge-, 
glichenen«  Condensators  MN  mit  Magnesiumlicht  und  anderen 
an  ultravioletten  Strahlen  reichen  Lichtarten  bei  gewöhn- 
lichem Luftdrucke  keinerlei  Capacitätsänderung  an  dem- 
selben zur  Folge  hatte,  so  musste  die  getroffene  Versuchs- 
anordnung in  einer  Art  ergänzt  werden,  welche  es  ermöglichte, 
die  zwischen  den  Condensatorplatten  befindliche 
Luftschichte  beliebig  weit  zu  verdünnen.  Dies  gelang 
nach  einigen  missglückten  Vorversuchen  ^  schliesslich  mit  Hilfe 


1  So  wurde  der  Condensator  MN  in  ein  Glasgefäss  gebracht,  in  dem  man 
den  Luftdruck  erniedrigen  konnte.  Ein  prismatisches  Becherglas,  wie  sie  für 
galvanische  (Smee'sche)  Elemente  verwendet  werden,  bekam  an  einer  Schmal- 
seite einen  Spalt,   der  mit  einer  klaren  Gypsplatte  geschlossen  wurde.   Als 
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eines  schmalen,  parallelopipedischen  Glasgefasses  (22 '3x 
X20' 6x2' 24  cm')y  das  zwischen  die  Condensator- 
platten  MN  einzustellen  war  und  bei  dem  die  Luft  des 
Innenraumes  bejiebig  verdünnt  werden  konnte.  Dasselbe  bestand 
aus  zwei  (7  •  25,  beziehungsweise  8  *  35  cm)  starken  Spiegel- 
glasscheiben (22  •  3  X  20  •  6,  beziehungsweise  20  •  2  X  20  •  6  cm% 
die  auf  drei  Seiten  durch  6' 2  mm  dicke  Glasstreifen  in  einer 
Breite  von  5-6  mm  mittels  dünn  aufgetragenem  Dubois'schen 
Kitte  verbunden  waren;  eine  klare,  3  mm  dicke,  etwas  über  die 
Glasränder  vorstehende  Gypsplatte,  welche  die  Strahlen  grosser 
Brechbarkeit  wenig  absorbirte,  schloss  die  Vorderseite  ab; 
3' 5  cm  von  dieser  war  ein  Ebonit  zwischen  die  Seitenscheiben 
eingelegt,  um  auch  an  dieser  Seite  dem  bedeutenden  äusseren 
Luftdrucke  während  der  Verdünnung  innerhalb  ein  Eindrücken 
der  Scheiben  zu  erschweren.  An  der  schmalen  Rückseite  waren 
in  zwei  freigelassenen  Öffnungen  ein  Manometer  zur  Controle 
für  die  im  Innern  des  Apparates  constant  zu  erhaltenden, 
niedrigen  Drücke  und  eine  Glasröhre  mit  einem  gut  schliessen- 
den  Geisslerhahne  luftdicht  eingekittet.  —  Zu  diesem  Glas- 
apparate wurde  auch  ein  neuer  Condensator  angefertigt,  dessen 
Platten  —  mit  Stanniol  überzogene,  an  den  Ecken  abgerundete 
Glasscheiben  —  die  Form  und  Grösse  des  parallelopipedischen 
Innenraumes  hatten;  diese  rechteckigen  Platten  (15x13  cm^) 
waren  recht  eben  und  gut  parallel  auf  Hartgummi  aufgestellt 
und  konnten  mittelst  einer  Mikrometerschraube  einander 
beliebig  genähert  werden.  An  dem  Boden  des  Condensator- 
gestelles  waren  Holzleisten  in  entsprechender  Distanz  ange- 
kittet, welche  den  eingestellten  Glasapparat  hielten,  so  dass 
dieser  während  der  Versuche  die  Stanniolplatten  nicht  berührte. 


Deckel  diente  eine  luftdicht  aufgekittete  Zinkplatte,  welche  nebst  einem  Mano- 
meter, einem  Geisslerhahne,  der  mit  der  Quecksilber-Luftpumpe  verbunden 
werden  konnte,  auch  die  Zuleitungsdrähte  zu  den  vorher  gut  isolirt  eingeführten 
Condensatorplatten  enthielt;  diese  kamen  gerade  vor  den  mit  der  Gypsplatte 
überdeckten  Spalt  zu  stehen.  —  Dieser  Glasapparat  litt  jedoch  an  zwei  Fehlem, 
von  welchen  sich  der  zweite  nicht  umgehen  Hess.  Einmal  war  bei  der  nicht 
unbedeutenden  Ausdehnung  desselben  eine  luftdichte  Verkittung  nur  vorüber- 
gehend herstellbar,  dann  Hessen  sich  die  geladenen  Condensatorplatten  bei 
niedrigeren  Drücken  (unter  50  mm  Hg)  auch  ohne  Belichten  nicht  vor  Ent- 
ladungen schützen;  ein  Überziehen  mit  Siegellack  half  nichts. 


570  E.  Simon, 

Die  durch  die  Einführung  desselben  bedingte  Capacitäts- 
zunähme  von  MN  Hess  sich  auf  einfache  Weise  durch  Nähern 
der  kreisförmigen  Messingplatte  (rrz:7*l  cm)  des  Vergleich- 
condensators  ABy  der  beibehalten  wurde,  vollständig  aus- 
gleichen. 

Zur  Bestrahlung  des  Innenraumes  des  Glasapparates 
diente  in  der  Folge  art  Stelle  des  Magnesiumlichtes  das  einer 
Siemens'schen  Bogenlampe,  die  durch  den  ebenfalls  im  In- 
stitute zur  Verfügung  stehenden  Gleichstrom  von  Siemens 
&  Halske  mit  ungefähr  200  Volt-Ampere  brannte.  Zwischen 
Bogenlampe  und  Stanniolplatten-Condensator  stand  knapp  vor 
diesem  eine  mit  Stanniol  überzogene,  zur  Erde  abgeleitete 
Papierwand  (45  X  65  rw^),  in  der  ein  mit  einem  ebenfalls  ab- 
geleiteten Drahtnetze  überdeckter  Spalt  in  der  Grösse  der 
Schmalseite  des  Innenraumes  des  Glasapparates  (13x0*8  rw^) 
eingeschnitten  war.  Diese  Wand  schützte  den  Condensator  mit 
den  Stanniolplatten  vor  Induction  von  Seite  der  vor  ihm  befind- 
lichen Körper,  den  Vergleichcondensator  und  das  Elektrometer 
als  Blende  vor  Bestrahlung,  die  nur  durch  den  erwähnten  Spalt 
erfolgte. 

III. 

.  Nachdem  die  Anordnung  der  Versuche  in  dieser  ausführ- 
lichen Art  beschrieben,  gehe  ich  zu  diesen  selbst  über. 

Zunächst  wurden  die  beiden  Condensatoren  bei  geschlos- 
senem Strome,  den  noch  die  Smee'sche  Batterie  lieferte,  ab- 
geglichen, wobei  der  Stanniolplatten-Condensator  den  Glas- 
apparat enthielt.  Belichten  des  auf  der  Vorderseite  mit  der 
Marienglasplatte  abgeschlossenen  Innenraumes  des  letzteren 
mittelst  Bogenlicht  durch  den  Spalt  der  Schutzwand  bei  ge- 
wöhnlichem Luftdrucke  änderte  nichts  an  den  abgeglichenen 
Condensatoren;  auch  bei  Drücken  von  100,  80  und  50  mm  Hg 
blieb  die  Lemniskate  in  Ruhe.  War  aber  die  Luft  im  Apparate 
auf  25mm  Hg  erniedrigt  worden,  so  hatte  das  Belichten 
der  verdünnten  Schichte  bei  geschlossenem  Strome 
plötzlich  einen  Lemniskatenausschlag  zur  Folge; 
seine  Richtung  wies  auf  eine  Capacitätszunahme  des  Con- 
densators  mit  dem  belichteten  Glasapparate  hin.  Die  Lemniskate 
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kehrte  aber  bald  in  ihre  Ruhelage  zurück,  in  der  sie  auch  trotz 
Weiterbelichtens  verblieb.  Bei  grösserer  Abnahme  des  Luft- 
druckes zwischen  den  Stanniolplatten  nahmen  die  Ausschläge 
an  Grösse  zu;  war  die  Luft  im  Glasapparate  bis  auf  9  mm  Hg 
verdünnt  worden,  so  kehrte  die  Elektrometernadel  nicht  mehr 
in  ihre  frühere  Nulllage  zurück:  es  zeigte  der  Stanniol- 
platten-Condensator  eine  dauernde  Capacitätszu- 
nahme  an.  Um  die  Lemniskate  in  die  Nullstellung  zurück- 
zuführen, mussten  die  Platten  des  Vergleichcondensators  näher 
aneinander  geschraubt  werden. 

Die  Belichtungswirkung  wuchs  bei  noch  fortgesetzter  Ver- 
dünnung der  im  Glasapparate  eingeschlossenen  Luft  bis  zu 
einem  Maximum,  das  bei  etwa  0'5mm  Hg  eintrat.  Doch  zeigte 
sich  nur  dann  ein  Ausschlag  der  Nadel,  wenn  die  Belichtung 
nach  geschlossenem  Strome  erfolgte.  —  Es  kamen  jedoch  bei 
dem  erwähnten  Compensiren  wiederholt  Unregelmässigkeiten 
vor;  so  entsprach  gleichen  Drücken  im  Glasapparate  ein  un- 
gleiches Näherschrauben  der  Platten  des  Vergleichcondensators. 
Die  Ursache  lag  wohl  in  der  geringen  Constanz  der  verwendeten 
Smee'schen  Batterie  und  der  damit  bedingten  veränderten, 
zumeist  verringerten  Potentialdifferenz  an  den  Polen  des 
secundären  Stromkreises  am  Ruhmkorff.  War  wiederum  die 
Batterie  frisch  gefüllt,  so  gab  sie  oft  einen  zu  starken  Strom 
und  damit  zu  hohe  Spannungen;  die  Folge  davon  waren  dann 
ungemein  störende  Entladungen  am  Elektrometer. 

Um  vergleichbare  Ergebnisse  zu  erhalten,  wurde  daher  die 
Smee*sche  Batterie  durch  eine  mehr  verlässliche  Stromquelle 
ersetzt,  nämlich  durch  den  inzwischen  in  das  Versuchszimmer 
eingeleiteten  Wechselstrom  von  der  Centrale  der  I.  E.-G.  Dieser 
hatte  80  Polwechsel  in  der  Secunde  und  50  Volt  Spannung, 
die  auch  durch  einfaches  Umschalten  auf  das  Doppelte,  auf 
100  Volt  erhöht  werden  konnte.  Alle  anderen  bisher  benützten 
Apparate  wurden  weiter  beibehalten.  Auch  der  früher  ge- 
brauchte Ruhmkorff  wurde  wieder  verwendet.  Es  zeigte  sich 
nämlich,  dass  die  Spannungen  des  Wechselstrorhes  nicht 
genügten,  um  eine  Wirkung  beim  Belichten  zu  erhalten,  die 
auf  eine  Capacitätszunahme  des  belichteten  Condensators 
schliessen  Hess.   Diese  trat  erst  wieder  ein,  als  der  Wechsel- 
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Strom  nach  Einschalten  entsprechenden  Widerstandes  durch 
den  erwähnten  Inductionsapparat  auf  eine  genügend  hohe 
Spannung  gebracht  worden  war,  wobei  die  Unterbrechungen 
des  Stromes  auch  durch  den  Hammer  am  Ruhmkorfif  erfolgen 
mussten. 

Die  in  einem  späteren  Abschnitte  folgenden  Angaben  über 
die  Intensität  der  zur  Verwendung  gelangten  Ströme  werden 
diese  wesentliche  Vorbedingung  für  das  Eintreten  der  Belich- 
tungswirkung eingehend  berücksichtigen.  Um  einigermassen 
einen  Aufschluss  über  die  Grösse  dieser  Wirkung  zu  erhalten, 
zeigen  sich  später  numerische  Capacitätsbestimmungen  bei  der 
hier  gegebenen  Darstellungweise  nöthig.  Da  aber  zwei  ver- 
schieden geformte  Condensatoren  verwendet  wurden,  der  eine 
hatte  kreisförmige,  der  zweite  für  dert  Glasapparat  bestimmte 
rechteckige  Platten,  so  empfahl  es  sich,  um  das  Vergleichen 
wesentlich  zu  vereinfachen,  an  die  Stelle  der  letzteren  für  die 
Rechnung  gleichwerthige  Kreisplatten  einzuführen.  Legt  man 
diesen  Bestimmungen  die  Kirch  hoff 'sehe  CondensatorformeP 
zugrunde,  so  ergibt  sich,  dass  die  Stanniolplatten  so  wirkten, 
wie  kreisförmige  Scheiben  von  einem  Radius  gleich  82 -6  mm. 
Für  die  weitere  Anwendung  der  genannten  Formel  wurde  an- 
genommen, dass  die  Platten  A  und  Af,  falls  die  Condensatoren 
abgeglichen  waren,  auf  den  gegenüberstehenden  mit  den 
Quadranten  verbundenen  Platten  B  und  A^  gleiche  Ladungen 
inducirten,  von  denen  die  gleichnamigen  aber  fast  vollständig 
auf  die  Quadrantenpaare  übergingen;  eine  weitere  Voraus- 
setzung war  die,  dass  wenigstens,  wenn  die  letzten  Annahmen 
nicht  streng  zutrafen,  die  thatsächlichen  Abweichungen  davon 
für  beide  Condensatoren  dieselben  waren.  Diese  Voraussetzung 
wird  bei  geringen  Plattendistanzen  auch  zugetroffen  haben. 
Doch  da  für  gewöhnlich  der  22  •  4  mm  breite  Glasapparat  sich 
zwischen  den  Stanniolplatten  befand,  so  waren  von  vornherein 


R^        R    f         \%'K{a-\-d)R         a  a-f-^\ 

E= 1 log h  — -  log  -  ' 


4d        4k  \  cd^  d  a    ] 

wobei  R  den  Plattenradius,  a  ihre  Dicke,  d  ihre  Distanz  bedeutet;  c  ist  die 
Basis  der  natürlichen  Logarithmen;  die  eine  Platte  hat  das  Potential  V,  =H-1, 
die  zweite  V^=.  — 1. 
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merkliche  Abweichungen  der  Versuchsergebnisse  von  denen 
der  Rechnung  zu  erwarten,  wie  dies  auch  die  folgenden  An- 
gaben zeigen. 

Der  Glasapparat,  der  im  Wesentlichen  eine  Schichte  Luft 
mit  zwei  Glasschichten  einschloss,  war  so  zwischen  die  Platten 
des  Stanniolcondensators  eingestellt,  dass  sich  zu  beiden  Seiten 
desselben  ein  Zwischenraum  von  1*4  mm  befand;  es  standen 
dann  die  Stanniolplatten  25 -2  mm  von  einander  entfernt.  Dabei 
mussten  die  kreisförmigen  Messingplatten  des  Vergleichcon- 
densators  in  eine  Distanz  von  7  •  9  mm  gebracht  werden,  um 
die  Elektrometemadel  auch  nach  Stromschluss  in  der  Null- 
lage zu  erhalten.  Wurde  nun  der  zwischen  die  Platten  des 
Stanniolcondensators  eingeführte  Glasapparat  herausgenommen, 
während  an  der  Plattendistanz  des  anderen  Condensators  nichts 
geändert  wurde,  so  zeigte  der  Faden  des  Fernrohres  nach 
Stromschluss  die  frühere  Nullstellung  an,  wenn  man  die  Stan- 
niolplatten in  Rechteckform  bis  auf- 10*  9  mm  einander  genähert 
hatte.  Dann  waren  wiederum  auf  die  Quadrantenpaare  gleiche 
Ladungen  übergegangen,  die  bei  der  symmetrischen  Anlage  des 
Elektrometers  gleiche  Potentiale  hatten.  Aus  den  bekannten 
Dicken  der  Spiegelglasscheiben  des  Apparates  (7-25  und 
8' 35  mm)  und  ihren  bereits  früher  bestimmten  Dielektricitäts- 
constanten  (5 '7  und  6*0)  Hess  sich  die  Breite  der  wirksamen 
Innenschichte  Luft  berechnen.  Von  dem  Zwischenräume  der 
Condensatorplatten  in  der  Breite  von  25  •  2  mm  nahm  der  Glas- 
apparat 22  •  4  ww  und  eine  auf  beide  Aussenseiten  desselben 
sich  vertheilende  Luftschichte  2' 8  mm  ein;  die  eine  Glasplatte 
war  in  ihrer  Wirkung  wie  eine  1  •  3  mm,  die  zweite  wie  eine 
l'4mm  breite  Schichte  Luft  in  die  Rechnung  einzubeziehen. 
Anderseits  erhielt  ohne  eingeführten  Apparat  eine  Plattendistanz 
von  10*9  mm  bei  ungeändertem  Vergleichscondensator  die 
Lemniskate  auch  nach  Stromschluss  in  der  Ruhelage.  Demnach 
machte  sich  der  innere  lufterfüllte  Raum  des  Apparates  als  eine 
5  •  4  mm  breite  Luftschichte  in  der  Rechnung  geltend,  obwohl 
sie  eigentlich  6  •  8  mm  breit  war. 

Dieses  für  den  ersten  Moment  auffallende  Ergebniss  ist 
aber  nur  der  Ausdruck  dafür,  dass  die  Abweichungen  der  ver- 
wendeten   Versuchsanordnung    von    den    Bedingungen    der 
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Kirchhoffschen  Formel  nicht  mehr  für  beide  Condensatorcn 
die  gleichen  sind,  falls  der  Glasapparat  zwischen  die  Stanniol- 
platten eingeführt  war.  Die  Glastafeln,  die  gar  nicht  die  Con- 
densatorplatten  berührten,  dürften  bei  den  Versuchen  ihr  Ver- 
halten elektrischen  Ladungen  gegenüber  kaum  merklich  ge- 
ändert haben.  Auch  dem  zwischen  die  Glasscheiben  eingelegten 
Ebonitstücke,  sowie  den  in  den  Innenraum  des  Apparates 
hineinragenden  Glasröhren  des  Manometers  und  des  Geissler- 
hahnes, die  sich  nicht  gut  vermeiden  Hessen,  konnte  nur  ein 
untergeordneter  Einfluss  auf  die  reducirte  Wirkung  des  Stanniol- 
condensators  zukommen.  Die  wesentliche  Ursache  hiefür  ist 
nur  in  der  grossen  Plattendistanz  zu  suchen,  welche  der 
zwischen  sie  eingestellte  Glasapparat  nothwendig  machte.  Da 
aber  dieselbe  für  alle  weiteren  Versuche  genau  beibehalten 
wurde,  so  erhielten  sich  wohl  auch  die  grösseren  Abweichungen 
von  den  der  Rechnung  zugrunde  liegenden  Voraussetzungen 
bei  diesem  Condensator  cohstant.  Es  stand  zu  erwarten,  dass 
die  vermehrten  Differenzen,  denen  die  oben  angegebene  Re- 
duction  Rechnung  trägt,  bei  den  folgenden  Bestimmungen  nicht 
mehr  zum  Ausdmcke  kommen  und  auch  die  angenäherte 
Rechnung  den  thatsächlichen  Beziehungen  entsprechende  ver- 
gleichbare Resultate  liefern  werde,  zurnal  es  bei  diesen  ledig- 
lich auf  Verhältnisswerthe  ankam.  Die  weiteren  Bestimmungen 
bestätigen  diese  Annahme  (vergl.  S.  577).  Eine  genaue  Berück- 
sichtigung der  Umstände  der  verwendeten  Versuchsanordnung 
hätte  zu  kaum  übersteigbaren  rechnerischen  Schwierigkeiten 
geführt. 

Für  die  Folge  wurde  also  eine  wirksame  innere  Luft- 
schichte im  Glasapparate  in  der  Breite  von  5'4mm  in  die 
Capacitätsbestimmungen  einbezogen;  diese  musste  für  die 
Rechnung  zum  Theil  herausfallen,  wenn  sie  bei  den 
weiteren  Versuchen  theilweise  »leitend«  werden,  sie 
musste  zur  Gänze  verschwinden,  wenn  sie  sich  in 
der  ganzen  Breite  wie  ein  Leiter  verhalten  sollte. 

Bei  den  Versuchen,  bei  denen  Belichtung  eine  Capacitäts- 
zunahme  des  bestrahlten  Condensators  zeigte,  hatte  der 
Wechselstrom  eine  Spannung  von  50  Volt,  in  seiner  Leitung 
war   ein  Widerstand   von    29*9  S.-E.  eingeschaltet;   an   deft 
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Enden  des  secundären  Stromkreises  des  RuhmkorfF  stieg  dann 
die  Potentialdifferenz  bis  zur  Maximalhöhe  von  etwa  6000  Volt 
an.  Ein  mit  den  Polen  des  Ruhmkorff  entsprechend  ver- 
bundenes Funkenmikrometer  mit  Messingkugeln  als  Elektroden 
(r  =z0'5cm)  ergab  nämlich  bei  dem  genannten  Widerstände 
und  bei  ruhigem  Gange  des  Hammers  eine  grösste  Schlagweite 
von  l'ASmm,  der  nach  den  Tabellen  von  Paschen^  der  an- 
gegebene Werth  für  die  Spannung  entsprechen  dürfte;  doch 
spielte  der  Gang  des  Hammers  bei  der  Erhaltung  einer  con- 
stanten  Schlagweite  eine  nicht  unwesentliche  Rolle.  Das  inten- 
sive Licht  der  ruhig  brennenden  Siemens'schen  Bogenlampe 
gab  selbst  in  einer  Entfernung  von  50  cm  von  der  Gypsplatte 
hinreichend  wirksame  Strahlen,  so  dass  bei  geschlossenem 
Strome  zwischen  25  mm  bis  10  mm  Hg  im  Innern 
des  belichteten,  zwischen  die  Stanniolcondensator- 
platten  eingestellten  Glasapparates  Ausschläge  der 
Lemniskate  im  Sinne  einer  Capacitätszunahme  des 
Stanniolcondensators  erfolgten;  mit  steigender  Ver- 
dünnung trat  eine  dauernde  Capacitätszunahme  ein, 
die  erst  ein  Näherschrauben  der  Platten  des  Ver- 
gleichcondensators  wieder  ausglich.  Die  Wirkung 
erreichte  auch  jetzt  ein  nicht  zu  überschreitendes 
Maximum,  sie  erlosch  aber  bei  den  tiefsten  Drücken 
vollständig. 

Die  nachfolgende  Tabelle  gilt  für  trockene  atmosphärische 
Luft. 

In  der  ersten  Verticalreihe  stehen  die  Drücke  in  Millimeter 
Hg,  wie  sie  im  Innern  des  Glasapparates  herrschten;  das  an 
diesem  angebrachte  Manometer  zeigte  an,  dass  sich  diese 
Drücke  während  der  betreffenden  Versuche  constant  erhielten. 
Die  Evacuirung  der  Luft  erfolgte  mittelst  einer  Geissler'schen 
Quecksilberluftpumpe,  deren  Leod'sches  Manometer  eine  ziem- 
lich gute  Bestimmung  der  tiefsten  Drücke  ermöglichte. 

Die  zweite  Reihe  enthält  die  zum  Ausgleich  der  Belichtungs- 
wirkung nöthige  verringerte  Plattendistanz  des  Vergleichcon- 
densators  AB;  es  sind  diese  Zahlen  Mittelwerthe  aus  wieder- 
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holt  bei  gleicher  Stromstärke  und  Belichtungsquelle  gemachten 
Beobachtungen.  Die  angefügten  Angaben  in  Procenten  be- 
stimmen jenen  Bruchtheil  der  Gasschichte,  der  sich  im  Con- 
densator  wie  ein  vollkommener  Leiter  verhielt. 


p 

d  von  AB 

^1 

d  von  MN 

^2 

750,    100,    50 
35,      33,    28 

7-9      (OO/o) 

Lemniskaten- 

ausschläge 

von  4—26 

Theilst. 

172-0 

10-9 

172-4 

25,      23,    21 
19,      15,    13 

9 

7-2(17-50/o) 

187-7 

9-7 

191-7 

7 

6-4(37-50/o) 

209-8 

8-8 

208-8 

5 

5-3      (650/o) 

251-0 

7-2 

252-8 

1 

4-5      (850/o) 

293-6 

61 

295-4 

0-5 

3-9    (lOOO/o) 

336-8 

5-5 

328-1 

0-1 

0-04 

7-9        (OO/o) 

172-0 

10-9 

172-4 

Die  dritte  Colonne  gibt  die  nach  der  Kirchhoffschen 
Formel  bei  gegebenem  Plattenradius  des  Vergleichcondensators 
und  bekannter  Plattendistanz  gefundenen  Verhältnisswerthe 
für  die  auf  dieselben  übergegangenen  elektrischen  Ladungen. 

Befindet  sich  zwischen  den  Platten  des  Stanniolcondensa- 
tors  MN  durchaus  gewöhnliche  Luft,  ist  also  der  Glasapparat 
herausgenommen  und  werden  die  zwei  Condensatoren  abge- 
glichen, wobei  der  Vergleichcondensator  die  in  der  zweiten 
Reihe  angegebenen  Plattendistanzen  von  7 '9mm  herab  bis  auf 
3  •  9  mm  hat,  so  ergeben  sich  für  die  entsprechenden  Ent- 
fernungen der  Stanniolplatten  die  Werthe  von  10*9 — 5'omm, 
wie  sie  die  vierte  Reihe  anführt.  Die  Belichtung  mit  dem 
Bogenlichte  bei  den  angegebenen  Drücken  und  der 
bestimmten  Spannung   hatte  demnach  die  Wirkung, 
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als  wäre  die  Luftschichte  im  Innern  des  Glasapparates 
durch  leitende  Schichten  bis  zu  einer  Breite  von 
5*4  wfw,  d.h.  in  ganzen  .der  Ausdehnung  der  wirk- 
samen inneren  verdünnten  Luftschichte  zwischen 
den  Glasscheiben  ersetzt  worden. 

Die  Werthe  der  vierten  Reihe  für  die  Distanz  der  Stanniol- 
platten AfAT^ wiederum  in  die  Kirchhoff'sche  Formel  eingesetzt, 
ergeben  Werthe,  für  die  auf  MN  übergegangenen  Elektricitäts- 
mengen,  die  recht  gut  bis  auf  27o  niit  den  in  Colonne  3  ent- 
haltenen Werthen  übereinstimmen.  Die  Abweichungen  unserer 


100% 


SO^A 


ts% 


^ 


Fig.  2. 


Versuchsbedingungen  von  den  der  verwendeten  Formel  zu- 
grunde liegenden  sind  also  in  der  That  für  eine  ganze  Reihe 
von  Beobachtungen  für  beide  Condensatoren  die  nämlichen, 
kommen  also  bei  den  Verhältnisszahlen  nicht  mehr  zum  merk- 
lichen Ausdrucke. 

Trägt  man  die  Drücke,  wie  sie  im  Innern  des  Glasapparates 
herrschten,  als  Abscissen  eines  rechtwinkeligen  Coordinaten- 
systems  auf,  als  Ordinaten  die  Theile  der  Luftschichte  in  Vo> 
die  bei  Belichten  so  wirkten,  als  wären  sie  durch  eine  leitende 
Platte  in  gleicher  Breite  ersetzt  worden,  so  ergibt  sich  als  Ver- 
bindungslinie der  entsprechenden  Durchschnittspunkte  für 
trockene  atmosphärische  Luft  die  vorstehende  Curve  (Fig.  2). 
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Es  sei  nochmals  hervorgehoben,  dass  sich  ohne  ge- 
schlossenen Strom  bei  Belichten  ebensowenig  eine 
Veränderung  an  den  abgeglichenen  Condensatoren 
zeigte,  wie  bei  geschlossenem  Strome  ohne  Belichten. 
Beides  musste  zu  derselben  Zeit  erfolgen,  um  einen 
Ausschlag  am  Elektrometer  im  Sinne  einer  gesteigerten  Capa- 
cität  des  bestrahlten  Condensators  zu  ergeben.  Wurde  das 
Bogenlicht  ausgelöscht,  während  der  Ruhmkorfif-Hammer  im 
Gange  blieb,  oder  bei  weiter  brennender  Lampe  der  Strom 
unterbrochen,  so  verschwand  auch  die  Wirkung  sogleich,  auch 
wenn  diese  eine  dauernde  war  und  zum  Ausgleich  ein  Näher- 
rücken der  Platten  des  Vergleichcondensators  erfordert  hatte. 
Nur  wenn  die  Verdünnung  im  Glasapparate  so  weit  getrieben 
war,  dass  die  Platten  AB  von  ihrer  ursprünglichen  Distanz  auf 
3*9  mm  genähert  werden  mussten,  um  die  Lemniskate  in  ihre 
Nulllage  zurückzuführen,  so  erwies  sich  dieses  Compensations- 
maximum  auch  dann  noch  als  nöthig,  wenn  die  Bogenlampe 
unterbrochen  wurde.  Bei  dieser  Verdünnung  —  zwischen 
Drücken  unterhalb  1 — O'lmm  Hg  —  zeigte  bei  abge- 
dunkeltem Zimmer  der  Innenraum  des  Glasapparates  bei 
geschlossenem  Strome  und  vorangegangener  Belichtung  ein 
Leuchten  der  verdünnten  eingeschlossenen  Luft.  Das 
dabei  ausgestrahlte  Licht  flackerte  im  Takte  der  Unter- 
brechungen am  Ruhmkorff,  war  gleichmässig  hellgrünn  wie  die 
Spiegelglasscheiben  des  Apparates  und  sehr  schwach,  so  dass 
eine  Untersuchung  mit  dem  Taschenspectroskop  keinen  näheren 
Aufschluss  in  spectralanalytischer  Hinsicht  ergab.  Wurde  auch 
der  Strom  unterbrochen  und  neuerdings  ohne  Erneuerung  des 
Belichtens  geschlossen,  so  erhielt  sich  die  Elektrometernadel 
in  Ruhe,  falls  die  Platten  des  Vergleichcondensators  auch  in 
der  Distanz  von  S'9mm  von  einander  gelassen  wurden  — 
noch  mehr  die  verdünnte  Luft  im  Glasapparate  leuchtete  bei 
den  genannten  Drücken  wieder  auf,  nach  kurzer  Stromunter- 
brechung fast  gleichzeitig  mit  dem  Stromschlusse,  nach  längerer 
Unterbrechung  erst  nach  einigen  Secunden.  Stieg  der  Druck  im 
Glasapparate  durch  Einleiten  (trockener)  Luft  auf  etwa  6  mm  Hg, 
so  verschwand  das  Leuchten  und  ein  Lemniskatenausschlag 
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zeigte  an,  dass  die  Platten  AB  für  den  neuen  Druck  zu  nahe  an 
einander  standen. 

IV. 

In  diesem  Abschnitte  sollen  die  für  das  Eintreten  der 
Belichtungswirkung  nöthigen  Stärken  des  elektrischen 
Feldes  zwischen  den  Condensatorplatten  bei  der  ver- 
wendeten Versuchsanordnung  näher  beschrieben  werden. 

Es  ist  schon  erwähnt  worden,  dass  bei  den  ersten  Ver- 
suchen, welche  eine  Capacitätszunahme  des  belichteten  Con- 
densators  ergaben,  eine  Smee'sche  Tauchbatterie  verwendet 
wurde.  Diese  hatte  kurz  nach  dem  Eintauchen  der  Metall- 
scheiben in  frisch  angesäuertes  Wasser  eine  Stromstärke  von 
fast  5  Ampere,  die  jedoch  schon  nach  kurzem  Gebrauche  auf  3, 
sogar  bis  auf  2  Ampere  zurückging.  Der  mit  ihr  verbundene 
Ruhmkorff  zeigte  an  den  Polen  seines  secundären  Stromkreises 
eine  grösste  Potentialdifferenz  von  circa  6000  Volt;  ein  ent- 
sprechend geschaltetes  Funkenmikrometer  mit  Messingelek- 
troden (r  zz:  O'o  cm)  gab  noch  Funken  von  1*44  mm  Schlag- 
weite. Dagegen  reichte  die  Spannung  des  direct  ohne  Inductions- 
apparat  verwendeten  Wechselstromes  der  I.  E.-G.  mit  100  Volt 
ebenso  wenig  aus,  um  bei  Belichten  des  luftverdünnten 
Zwischenraumes  des  Stanniolcondensators  eine  gesteigerte 
Capacitätszunahme  desselben  zu  erhalten,  wie  die  mittelst 
eines  Schlittenapparates  transformirte  Spannung,  die  aber 
immer  noch  weniger  als  2900  Volt  betrug.  Eine  Potentialdiffe- 
renz von  6000  Volt  an  den  Polen  des  secundären  Stromkreises 
am  Ruhmkorff  ergab  beim  Belichten  die  in  der  Tabelle  ein- 
getragenen Werthe.  Wuchs  die  verwendete  Stromstärke,  indem 
in  die  Leitung  des  Wechselstromes  ein  geringerer  Widerstand 
(25-7  S.  E.)  eingeschaltet  wurde,  so  zeigten  sich  wie  vordem 
erst  bei  einem  Luftdrucke  von  25  mm  Hg  die,ersten  Ausschläge; 
diese  waren  im  Allgemeinen  grösser  als  bei  den  vorangehenden 
Versuchen,  auch  fielen  bei  entsprechend  tieferen  Drücken  die 
Compensationen  durch  Näherschrauben  der  Platten  des  Ver- 
gleichcondensators  grösser  aus.  So  mussten  z.  B.  diese  bei 
einem  Drucke  von  9  mm  Hg  im  Innern  des  belichteten  Glas- 
apparates bis  auf  6'Smm  genähert  werden  —  während  vordem 
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nach  der  Taeblle  bei  diesem  Drucke  bereits  eine  grössere 
Plattendistanz  (7*2  mm)  hinreichte,  die  Lemniscate  in  die 
gewöhnliche  Ruhelage  zurückzuführen.  Die  grösste  Belichtungs- 
wirkung zeigte  sich  schon  bei  Drücken  von  2  mm  Hg,  wobei 
sich  auch  das  im  abgedunkelten  Zimmer  deutlich  sichtbare 
etwas  intensivere  Leuchten  der  verdünnten  Luftschichte  wie 
vordem  wieder  einstellte,  das  auch  bei  Drücken  bis  0*01  mm 
noch  anhielt.  Unterhalb  0*01  mm  Hg  zeigte  sich  auch  bei  dieser 
Spannung,  die  bei  einer  Funkenschlagweite  von  3  mm  ungefähr 
28400  Volt  betragen  mochte,  keinerlei  Veränderungen  der  Capa- 
cität  des  belichteten  Condensators.  Die  Anwendung  noch 
höherer  Spannungen  machten  die  bei  der  getroffenen  Versuchs- 
anordnung dann  leicht  eintretenden  Entladungen  am  Elektro- 
meter für  vergleichbare  Beobachtungen  unmöglich. 

Nahm  aber  die  Spannung  zwischen  den  Ruhmkorffpolen 
ab,  so  dass  das  eingeschaltete  Funkenmikrometer  noch  Funken 
von  l' 16  mm  Länge,  bei  weiterer  Abnahme  der  Stromstärke 
nur  noch  solche  von  0-76  mm  gab,  so  wurden  die  Wirkungen 
der  Belichtung  immer  geringer:  so  trat  erst  bei  Drücken,  die 
unter  20  mm  Hg  lagen,  ein  Ausschlag  der  Elektrometernadel 
ein,  geringere  Compensationen  als  wie  sie  die  Tabelle  enthält, 
reichten  hin,  um  die  Condensatoren  wieder  abzugleichen.  Die 
frühere  Maximalwirkung,  die  sonst  constant  ein  Näherrücken 
der  Platten  des  Vergleichcondensators  auf  S'dmm  zum  Aus- 
gleiche erforderte,  trat  nicht  mehr  ein,  auch  das  sichtbare  Auf- 
leuchten der  im  Glasapparate  eingeschlossenen  verdünnten  Luft 
blieb  aus.  War  schliesslich  der  Strom,  den  bei  diesem  Versuche 
drei  Daniel Tsche  Elemente  mit  entsprechend  eingeschaltetem 
Widerstände  dem  Ruhmkorff  lieferten,  so  weit  geschwächt,  dass 
das  mit  den  Polen  der  secundären  Spule  des  In- 
ductionsap parates  verbundene  Funkenmikrometer 
Schlagweiten  von  0*504 mm  gab  —  denen  eine  Span- 
nung von  etwas  mehr  als  2900  Volt  entsprachen  —  so 
zeigte  selbst  bei  einem  Drucke  von  1mm  Hg  Belichten 
des  Glasapparates  keinerlei  Wirkung,  wie  sie  sonst  bei 
höheren  Spannungen  so  oft  eingetreten  war. 

Nach  den  zuletzt  angegebenen  Versuchen  nimmt  es  nicht 
Wunder,  wenn  bei  der  vorliegenden  Versuchsanordnung  weder 


Einfluss  der  Strahlen  grosser  Brechbarkeit  etc.  58 1 

bei  Benützung  des  directen,  noch  des  durch  den  Schlitten- 
apparat transformirten  Wechselstromes  sich  eine  Wirkung 
gezeigt,  da  sie  beide  Potentialdififerenzen  ergaben,  bei  denen 
unsere  Anordnung  überhaupt  eine  Capacitätsänderung  des 
bestrahlten  Condensators  nicht  mehr  erkennen  Hess.  Dass  für 
das  Eintreten  der  Belichtungswirkung  eine  genügend 
hohe  Potentialdifferenz  ein  wesentlicher  Factor  ist, 
das  werden  auch  bei  einer  anderen  Anordnung 
gemachte  Versuche  bestätigen,  die  später  erwähnt 
werden  sollen. 


Bei  der  nun  folgenden  zusammenfassenden  Berücksichti- 
gung des  Einflusses  verschiedener  Belichtungsquellen 
ist  zunächst  an  die  Wirkung  des  Magnesiumlichtes,  sowie 
des  elektrischen  Bogenlichtes  bei  der  verschieden  weit 
geführten  Verdünnung  der  Luft  des  Glasapparates  zu  erinnern. 
Bei  einer  mittleren,  schon  früher  näher  bestimmten  Strom- 
stärke und  Spannung  hat  das  Belichten  mit  den  genannten 
beiden  Lichtquellen  von  dem  gewöhnlichen  Luftdrucke  herab 
bis  auf  26  fnm  Hg  keinen  EinflusS  auf  eine  Capacitätsänderung 
des  belichteten  Condensators;  bei  Luft  unter  einem  Drucke  von 
25 — 0*01  mm  zeigen  sich  dann  angeregt  durch  das  Belichten 
die  bekannten  Wirkungen  im  Sinne  einer  Capacitätszunahme, 
die  aber  bei  den  Drücken  unterhalb  0-01  mm  Hg  nicht  mehr 
erfolgen. 

Der  Einfallswinkel  der  Belichtungsstrahlen,  sowie  die 
Dauer  der  Belichtung  schien  bei  ruhigem  Gange  der  Unter- 
brechungen am  Ruhmkorfif  bei  dem  intensiven  Lichte  der 
Bogenlampe  ohne  besonderen  Einfluss  zu  sein,  wie  sich  denn 
auch  keine  grösseren  Wirkungen  zeigten,  wenn  die  Bogen- 
lampe, die  gewöhnlich  50  cm  von  der  Gypsplatte  entfernt  stand 
dieser  bis  auf  5cm  genähert  wurde.  Auch  der  Spalt  (13  XO' 8 cm^) 
der  zur  Erde  abgeleiteten  Schutzwand,  hinter  dem  die  Gyps- 
platte hart  anstand,  konnte  auf  ein  Viertel  seiner  Höhe  oder 
auch  seiner  Breite  eingeengt  werden,  ohne  dass  sich  die  Be- 
lichtungswirkungen merklich  verringert  hätten;  doch  reducirte 
eine  Spaltöffnung,  die  immer  zugleich  BelichtungsöfTnung  war , 
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von  nur  2  mm  Höhe  den  dauernden  Ausschlag,  der  sich  bei 
einem  Luftdrucke  von  1  mm  Hg  bei  voller  Spalthöhe  sonst 
gezeigt,  auf  einen  nur  momentanen,  der  zurückging  und  damit 
ein  Verschwinden  der  Capacitätszunahme  andeutete,  dem  aber 
gleich  wieder  bei  unveränderter  weiterer  Belichtung  ein  neuer- 
licher Ausschlag  folgte,  um  wieder  zurückzugehen  und  von 
Neuem  einzutreten  im  Gegensatze  zu  der  früher  erwähnten 
Wirkung  zwischen  2b mm  und  \Omm  Hg  Luftdruck,  wo  die 
Lemniscate  nach  einem  momentanen,  alsbald  zurückgehenden 
Ausschlage  trotz  ununterbrochenen  Weiterbelichtens  in  Ruhe 
verblieb.  In  den  Gang  der  Strahlen  gehaltene  weisse  Glas- 
scheiben, sowie  färbige  Scheiben,  und  zwar  rothe,  dunkel-  und 
lichtorange,  gelbe  Gläser  Hessen  die  wirksamen  Strahlen  nicht 
hindurch;  es  dürfte  also,  wie  von  allem  Anfange  angenommen, 
der  wesentliche  Einfluss  den  Strahlen  grosser  Brechbarkeit 
unserer  Belichtungsquelle  auch  bei  den  vorliegenden  Versuchen 
zuzuschreiben  sein.  Auch  dünne  (1 — 2  mm)  Scheiben  Paraffin, 
wie  auch  mit  geschmolzenem  Paraffin  getränktes  weisses 
Schreibpapier  absorbiren  die  wirksamen  Strahlen,  während  bei 
einer  klaren,  nur  0*Obmm  dicken  Glimmerplatte  die  Aus- 
schläge sich  wie  ohne  diese  zeigten.  Um  auch  den  Einfluss 
der  Richtung  der  Lichtschwingungen  zu  finden,  wurde 
ein  Nicol'sches  Prisma  vor  den  Beleuchtungsspalt,  der  bis  auf 
die  Grösse  der  Metallfassung  des  Kalkspathrhomboäders  ab- 
gedunkelt war,  gestellt;  doch  ergab  sich  bei  keiner  Stellung  des 
letzteren  eine  Wirkung  in  dem  bekannten  Sinne  —  der  fast  4  an 
lange  Nicol  Hess  zu  wenig  wirksame  Strahlen  in  den  Innen- 
raum des  Glasapparates  gelangen.  Wurde  der  Nicol  aus  seiner 
äusseren  Fassung  entfernt,  so  zeigte  sich  sogleich  der  Lemnis- 
catenausschlag  in  der  früheren  Richtung  und  Grösse. 

Ausser  mit  Mg-  und  Bogenlicht  wurde  die  verdünnte  Luft- 
schichte des  Glasapparates  an  einem  klaren  Sommertage  mit 
Sonnenlicht  bestrahlt,  das  an  einem  Spiegel  reflectirt,  in  den 
Apparat  fiel.  Es  ergab  merkliche,  wenn  auch  geringe  Ab- 
lenkungen der  Elektrometernadel,  z.  B.  bei  8  mm  Luftdruck 
eine  solche  von  20  Theilstrichen,  die  langsam  zurückging, 
während  ein  darauf  erfolgtes  Belichten  mit  der  Bogenlampe 
einen   weit   grösseren   Ausschlag   der   Lemniscate   mit   einer 
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dauernden  Ablenkung  derselben  zur  Folge  hatte,  die  eine  Com- 
pensation  durch  Näherrücken  der  Platten  des  Vergleichcon- 
densators  erst  wieder  aufhob.  Auch  die  Strahlen  einer 
leuchtenden,  sowie  einer  heissen  Leuchtgasflamme  eines 
Bunsenbrenners,  knapp  vor  den  Spalt  gestellt,  gaben  kleine 
Lemniscatenausschläge,  die  bei  Belichten  mit  einer  Spiritus- 
flamme beträchtlich  grösser  wurden.  Bei  04  mm  Hg  brachte 
das  Licht  einer  Kerze,  die  Sem  vordem  Glasapparate  brannte, 
den  verdünnten  Zwischenräum  nach  Stromschluss  zum  Leuchten 
und  machte  ein  Näherrücken  der  Platten  des  Vergleichcon- 
densators  bis  auf  3' 9  mm  —  also  die  grösste  Compensation  — 
nöthig,  um  die  Lemniscate  in  der  gewöhnlichen  Ruhelage  zu 
erhalten.  Es  genügt  demnach  eine  verhältnissmässig  wenig 
Strahlen  grosser  Brechbarkeit  aussendende  Lichtquelle,  um  bei 
dieser  Versuchsanordnung  Ergebnisse  zu  erzielen,  wozu  ohne 
diese  Anregung,  wie  etwa  bei  den  Tesla'schen  Versuchen, 
bedeutend  stärkere  elektrische  Felder  vorhanden  sein  müssten. 

VL 

Bei  den  bisher  beschriebenen  Versuchen  befand  sich  durch 
Chlorcalcium  getrocknete  atmosphärische  Luft  bei  Zimmer- 
temperatur in  dem  Glasapparate.  Dieser  wurde  ausser  mit  Luft 
noch  mit  Wasserstoff  und  Kohlensäure  gefüllt,  zwischen 
die  Stanniolcondensatorplatten  gestellt  und  dann  analoge  Ver- 
suche wie  mit  Luft  angestellt.  Der  Wasserstoff  wurde  in  einem 
Kipp'schen  Apparate  mit  Zink  und  Schwefelsäure,  die  Kohlen- 
säure durch  Einwirken  von  verdünnter  Salzsäure  auf  Marmor 
erhalten.  Diese  Gase  wurden  mit  concentrirter  Schwefelsäure 
und  Chlorcalcium  getrocknet  in  den  bis  auf  Hundertel  Milli- 
meter Hg  evacuirten  Glasapparat  langsam  eingeleitet.  Die 
sonstigen  Verunreinigungen  dieser  Gase,  welche  die  ver- 
wendete bequeme  Darstellungsweise  mit  sich  bringt,  waren 
wohl  zu  gering,  als  dass  sie  die  Ergebnisse  merklich  beein- 
flussen konnten,  wesshalb  sie  auch  nicht  weiter  berücksichtigt 
wurden.  Da  Wasserstoff  sowohl  wie  Kohlensäure  ultraviolette 
Strahlen  stark  absorbiren,  so  waren  ähnliche  Anordnungen  wie 
bei  Luft  vorausgesetzt,  analoge  Wirkungen  also  auch  Capa- 
citätszunahmen    des  Stanniolcondensators   bei  Belichten   mit 
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Strahlen  grosser  Brechbarkeit  zu  erwarten.  In  der  That  stellten 
sich  bei  diesen  beiden  Gasen  für  die  Stromstärke  und  die 
Plattendistanzen  der  Condensatoren,  welche  der  Tabelle  für 
atmosphärische  Luft  zugrunde  liegen,  ganz  ähnliche  Wirkungen 
ein,  wie  die  folgenden  Angaben  zeigen. 


H 

CO2 

P 

d  von  AB 

P 

d  von  AB 

750,  80,  50 

7-9           (OO/o) 

750,  45,  25 

7-9          (OO/o)* 

45 

Zurückgehende 
Ausschläge 

19 

Zurückgehender 
Ausschlag 

30 

17 

7-5        (lOO/o) 

27 

13 

6-5        (350/0) 

25 

7-2     (17-50/o) 

9 

6-3        (400/o) 

13 

5-3         (650/o) 

6 

5-8    (52-50/o) 

7 

5-0     (72 -50/0) 

2-0,  0-6,  0-08 

3-9      (lOOO/o) 

2-5 

3-9      (lOOO/o) 

0-03 

4-3        (900/0) 

0-6 

0  008 

4-5        (850/0) 

0-06 

7-9          (OO/o) 

0-004 

7-9          (OO/o) 

Diese  Tabelle  enthält  nur  die  wesentlichen  Rubriken  der 
früheren:  Die  erste  Reihe  gibt  wieder  die  Drücke  im  Glas- 
apparate in  Millimeter  Hg  an,  die  zweite  die  jeweilige  genäherte 
Plattendistanz  des  Vergleichcondensators,  welche  zur  Compen- 
sirung  der  Belichtungswirkung  nöthig  war  und  in  Procenten 
ausgedrückt  jenen  Bruchtheil  der  verdünnten  belichteten  Gas- 
schichte, der  sich  im  Condensator  wie  ein  vollkommener  Leiter 
verhielt. 
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Die  folgenden  Curven  (Fig.  3  und  4)  gelten  für  Wasserstoff 
und  Kohlensäure,  wie  die  auf  S.  13  für  Luft  galt,  der  sie  auch 
im  Grossen  und  Ganzen  ähnlich  sehen. 
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Fig.  3. 

Auch  bei  H  und  CO^  tritt  nach  geschlossenem  Stromkreise 
im  Allgemeinen  erst  immer  bei  verhältnissmässig  tiefen  Drücken 
eine  bemerkbare  Einwirkung  des  Belichtens  ein. 


fotn 


Bei  H  zeigt  sich  schon  bei  45  mm  Hg  Druck  im  Glas- 
apparate eine  momentane,  bald  verschwindende  Wirkung,  die 
bei  25  mm  in  eine  dauernde  —  solange  wenigstens  die  Beiich- 
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tung  erfolgt  —  übergeht.  Steigende  Verdünnung  bedingt  ein 
weitergehendes  Nähern  der  Platten  des  Vergleichcondensators, 
um  die  Elektrometernadel  in  ihrer  Ruhelage  zu  erhalten;  bereits 
bei  2  o  mm  zeigt  der  Stanniolcondensator  eine  Capacitäts- 
zunahme,  als  ob  der  Innenraum  des  Glasapparates  nicht  mehr 
zwischen  seinen  Platten  vorhanden  wäre.  Bei  einem  Drucke 
von  0' 06  mm  Hg  ist  schliesslich  auch  bei  H  die  untere  Wir- 
kungsgrenze erreicht.  Belichten  hat  wie  bei  Drücken  oberhalb 
45  mm  Hg  keine  Lemniscatenausschläge  mehr  zur  Folge. 

Bei  CO2  zeigt  sich  die  erste  bemerkbare  Einwirkung  des 
Belichtens  erst  bei  weit  tieferen  Drücken;  dann  stellen  sich 
aber  sogleich  bedeutende  Ausschläge  ein,  die  zwar  bei  \9mm  Hg 
Druck  trotz  Weiterbelichtens  vergehen,  aber  bereits  bei  17  mm 
eine  Compensation  durch  Nähern  der  Platten  des  Vergleich- 
condensators  erfordern.  Mit  Abnahme  des  Druckes  wächst  die 
Belichtungswirkung,  die  bei  2  mm  Hg  wieder  dasselbe  Maxi- 
mum wie  bei  Luft  und  H  erreicht.  Doch  dauert  bei  COg,  wie 
auch  bei  H  die  Wirkung  bei  allen  untersuchten 
Drücken,  auch  da,  wo  sie  das  Maximum  erreichte,  nur 
während  des  Belichtens.  Ein  Erlöschen  der  Bogenlampe 
brachte  alsbald  trotz  ungeändertem  Stromschluss  wieder  eine 
Abnahme  der  Capacität  des  Stanniolcondensators  mit  sich.  Das 
bei  Luft  eingetretene  Leuchten  der  verdünnten  Zwischen- 
schichte konnte  bei  den  entsprechenden  Drücken  weder  bei  H 
noch  COg  beobachtet  werden.  Bei  Drücken  unterhalb  0' 08  mm 
nimmt  auch  für  COg  die  Belichtungswirkung  ab;  eine  untere 
Grenze,  bei  welcher  die  Belichtung  die  Ruhelage  der  Lemniscate 
nicht  verändert,  tritt  bei  diesem  Gase  erst  bei  tiefsten  Verdün- 
nungen ein.  Wurde  in  den  Apparat  etwas  trockene  COg  — 
gleiches  gilt  für  H  und  auch  für  Luft  —  eingelassen,  so  dass 
der  Druck  desselben  von  den  niedrigsten  Werthen  auf  etwa 
5  mm  Hg  stieg,  so  zeigte  die  Lemniscate  bei  fortdauernder  Be- 
lichtung sogleich  einen  Ausschlag;  die  Bestrahlung  machte 
wieder  ihren  Einfluss  geltend.  Nicht  veränderte  Stromverhält- 
nisse, sondern  die  zu  weit  verdünnte  Zwischenschicht  hatten 
das  Ausbleiben  der  Nadelablenkungen  verschuldet.  Es  sei  noch 
erwähnt,  dass  die  breiten  Aussenseiten  des  Glasapparates  vor 
jeder  Neueinstellung  zwischen    die   Platten   des  Stanniolcon- 
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densators  sorgfältig  mit  einem  wärmeren  Tuche  abgetupft 
wurden,  um  die  Feuchtigkeitsschichten,  die  sich  aus  der  Luft 
an  ihnen  angesetzt,  wegzunehmen;  dessgleichen  wurden  die 
Condensatorplatten,  sowie  die  Lemniscate  nach  jedem  Ver- 
suche abgeleitet.  Wenn  sich  eine  dauernde  Ablenkung  der 
letzteren  gezeigt,  so  wurde  der  Apparat  mit  getrockneter  Luft 
beziehungsweise  H  oder  CO2  gefüllt  und  dann  wiederum  ent- 
sprechend weit  evacuirt. 

Zur  besseren  Übersicht  über  die  dauernden  Belichtungs- 
wirkungen folgt  eine  Zusammenstellung  derselben,  mit  Angabe 
der  Drücke,  bei  denen  sie  eintraten;  die  Querstriche  in  den 
Rubriken  besagen,  dass  bei  diesen  Drücken  die  betreffenden 
Gase  nicht  beobachtet  wurden.  Die  Zahlen  geben  in  Procenten 
jenen  Bruchtheil  der  ganzen  Gasschichte  an,  der  sich  wie 
vollkommen  leitend  verhielt 


p 

Luft 

1 

CO, 

H 

750—26 

0 

0 

0 

25 

1             ^ 

0 

17-50/0 

17 

0 

10% 

— 

13 

0 

35 

65 

9 

;           17-50/, 

40 

— 

,      7 

— 

— 

72-5 

6 

— 

52-5 

— 
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VII. 

Sämmtliche  im  Vorstehenden  angegebenen  Versuche 
wurden  unter  Zugrundelegung  der  Gordon-Lecher'schen 
Anordnung  zur  Bestimmung  von  Dielektricitätsconstanten  aus- 
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geführt;  innerhalb  gewisser  Druckgrenzen  ergaben  sich  —  ent- 
sprechende Stromstärken  vorausgesetzt  —  bei  Belichten,  ins- 
besondere mit  der  Bogenlampe,  Wirkungen,  die  verständlich 
werden,  wenn  man  annimmt,  dass  verdünnte  Gase  durch  Be- 
lichten ihr  Verhalten  elektrischen  Ladungen  gegenüber  in  einer 
Weise  ändern,  als  wären  sie  selbst  leitend  geworden,  dass  man 
es  aber  dabei  nicht  mit  einer  Leitung  im  gewöhnlichen  Sinne 
zu  thun  hat,  die  auch  bei  geringen  Potentialdifferenzen  durch 
Belichten  angeregt  werden  kann,  dafür  sprechen  einmal  die 
schon  erwähnten  Versuche,  bei  denen  die  verwendeten 
Spannungen  unter  2900  Volt  lagen,  die  keine  Belichtungs- 
wirkung im  Sinne  eines  Leitendwerden  der  verdünnten  Luft 
zeigten.  Diese  Behauptung  werden  auch  die  folgenden  Versuche 
beweisen,  bei  denen  die  bisher  verwendete  Anordnung  durch 
eine  neue  höchst  einfache  Zusammenstellung  ersetzt  wurde. 

Das  eine  Quadrantenpaar  des  bisher  gebrauchten  Elektro- 
meters war  mit  der  Lemniskate  und  mit  einer  Platte  des 
Stanniolcondensators  —  der  zweite  Condensator  wurde  nicht 
mehr  weiter  benöthigt  —  leitend  verbunden;  das  andere 
Quadrantenpaar,  sowie  die  Metallhülle  des  Elektrometers  waren 
zur  Erde  abgeleitet.  Der  Condensator  stand  auch  jetzt  vor  dem 
Spalt  der  zur  Erde  abgeleiteten  Schutzwand  und  enthielt 
zwischen  seinen  Platten  den  bekannten  Glasapparat,  ohne  ihn 
zu  berühren. 

Wurde  nun  die  zweite,  nicht  mit  dem  Elektrometer  ver- 
bundene Condensatorplatte  mit  dem  einen  Pole  einer  Zambo- 
nischen  Säule  (circa  200  Volt)  verbunden,  deren  zweiter  Pol 
dabei  abgeleitet  war,  so  wirkte  die  auf  die  Platte  übergegangene 
Ladung  inducirend  durch  den  Glasapparat  auf  die  zweite 
Condensatorplatte  und  auf  die  mit  dieser  verbundenen 
Quadranten;  die  Lemniskate  des  Elektrometers  ergab  als 
Mittelwerth  einer  Reihe  von  Beobachtungen  Ausschläge  von 
163  Theilstrichen.  Die  Luft  im  Glasapparate  war  auf  O'bmm 
Hg  verdünnt,  bei  welchem  Drucke  bei  den  früheren  Versuchen 
die  grösste  Belichtungswirkung  sich  gezeigt  hatte.  Ein  Ableiten 
der  beiden  Condensatorplatten  führte  die  Lemniskate  in  die 
Ruhelage  zurück.  Wurde  darauf  die  Zwischenschichte  ver- 
dünnter Luft  wie  früher  mit  elektrischem  Bogenlicht  bestrahlt, 
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die  Condensatorplatten  wie  vordem  geladen,  so  ergaben  sich 
Lemniskatenausschläge  von  160  Theilstrichen,  also  keine 
grösseren  Werthe  wie  ohne  Belichten.  Wäre  aber  die 
Zwischenschicht  Luft  leitend  geworden,  so  hätte  sich 
der  Ausschlag  bei  der  empfindlichen  Schaltung  des  Elektro- 
meters wesentlich  vergrössern  müssen,  trotzdem  die 
Condensatorplatten  4  cm  von  einander  standen,  um  noch  über- 
sehbare Lemniskatenausschläge  zu  erhalten. 

Um  die  Wirkung  der  Bestrahlung  auf  die  verdünnte  Luft- 
schichte —  wenn  eine  solche  überhaupt  eintrat  —  noch 
merklicher  zur  Geltung  zu  bringen,  wurden  die  Condensator- 
platten möglichst  nahe  an  den  Glasapparat,  ohne  ihn  aber  zu 
berühren,  gebracht.  Zur  Vermeidung  zu  grosser  Ausschläge  der 
Elektrometernadel  wurde  zum  Laden  der  einen  Condensator- 
platte  eine  Batterie  von  50  Smee*schen  Wasserelementen 
zusammengestellt,  die  Verbindung  des  Quadrantenpaares  mit 
der  Lemniskate  unterbrochen  und  die  Nadel  selbst  dauernd  mit 
der  Zambonischen  Säule  geladen.  Auch  bei  dieser  Verbindung 
wurden  die  Condensatorplatten  vor  jedem  Versuche  abgeleitet 
und  damit  auch  die  Quadrantenpaare  auf  das  Potential  Null 
gebracht.  Ein  Laden  mit  der  Smee 'sehen  Batterie  aus  den 
50  Wasserelementen  hatte  im  Mittel  Ausschläge  von  97  Theil- 
strichen zur  Folge,  wenn  der  Glasapparat  mit  der  verdünnten 
Luft  nicht  belichtet  wurde,  bei  Belichten  mit  Bogenlicht  solche 
von  96*5  (im  Mittel).  Auch  bei  dieser  Anordnung  ergab  sich 
demnach  keine  gesteigerte  Inductionswirkung  durch  Belichten, 
obwohl  die  verdünnte,  bestrahlte  Luftschichte  ein  Drittel  der 
Plattendistanz  des  Condensators  einnahm  und  die  in  ihrer 
ganzen  Breite  hätte  herausfallen  müssen,  falls  sie  leitend 
geworden  wäre. 

Zum  Eintritte  der  veränderten  Wirkung  der  be- 
strahlten Luft  erweist  sich  also  nicht  bloss  Belichten, 
sondern  auch  eine  entsprechende  Stärke  des  elek- 
trischen Feldes  als  unbedingt  nothwendig. 

VIII. 

Die  erste  grössere  Hälfte  der  Versuche  ergab  zweifellos 
einen  Einfluss  der  Bestrahlung  auf  die  Capacitätsverhältnisse 
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des  Stanniolcondensators,   der   zwischen  seinen   Platten   den 
belichteten  Glasapparat  enthielt. 

Man  wird  geneigt  sein,  als  Ursache  dieser  Belichtungs- 
wirkung Entladungen  von  der  mit  dem  Ruhmkorffpole  ver- 
bundenen Platte  des  Stanniolcondensators  anzusehen.  Nun 
treffen  aber  die  Strahlen  der  Bogenlampe  die  Condensator- 
platten  nicht  unmittelbar,  sondern  diese  erhielten  höchstens 
Seitenlicht,  das  an  der  inneren  Glaswand  reflectirt  wurde  und 
überdies  erst  dann,  nachdem  es  eine  8 '35  mm  dicke  Glastafel 
durchsetzt  hatte.  Von  vorn  schützte  ausser  der  mit  Stanniol 
überzogenen  abgeleiteten  Wand,  welche  nur  einen  Spalt  in  der 
Ausdehnung  der  verdünnten  Zwischenschichte  hatte,  die  mit 
isolirendem  Dubois^schen  Kitte  aufgeklebte  Gypsplatte  und 
ihre  nach  beiden  Seiten  vorstehenden,  gut  mit  dem  gleichen 
undurchsichtigen  Kitte  überzogenen  Ränder,  welche  auch 
desshalb  an  der  natürlichen  Gypsplatte  gelassen  worden  waren. 
Aber  auch  die  von  den  inneren  Glaswänden  reflectirten  Strahlen 
hatten  keinen  Einfluss  auf  Entladungen  von  der  Condensator- 
platte.  Wurden  nämlich  zwischen  Glasapparat  und  Condensator- 
platten  undurchsichtige  Paraffinpapierblätter  gelegt,  so  dass 
auch  die  an  den  Glaswänden  zurückgeworfenen  Lichtstrahlen 
nicht  mehr  den  Condensator  treffen  konnten,  so  gab  die 
Lemniskate  auch  jetzt,  wie  vordem,  ohne  eingeschobenes 
Paraffinpapier  Ausschläge,  die  auf  eine  Capacitätszunahme 
des  Stanniolplattencondensators  mit  dem  bestrahlten  Glas- 
apparate hinwiesen.  —  Es  wäre  auch  kaum  einzusehen,  warum 
erst  bei  verhältnissmässig  niedrigen  Drücken  im  Apparate,  der 
die  Condensatorplatten  nicht  berührte,  Entladungen  an  diesen, 
die  stets  von  Luft  unter  gewöhnlichem  Drucke  umgeben  waren, 
eintreten  sollten.  —  Gegen  das  Vorhandensein  von  Entladungen 
von  der  Innenseite  der  Glasplatte  des  Apparates  sprechen  die 
Versuche,  bei  denen  gerade  für  die  tiefsten  mit  der  zur  Ver- 
fügung stehenden  Luftpumpe  herstellbaren  Drücken  (0*06  bis 
0' 004  mm  Hg)  die  Bestrahlung  gar  keine  Entladungen  mehr 
veranlasste.  Überhaupt  würden  wohl  auch  bei  solchen  die 
Ausschläge  der  Elektrometernadel  kaum  so  regelmässig  erfolgt 
sein,  wie  sie  thatsächlich  bei  geregeltem  Gange  der  Unter- 
brechungen  am   Ruhmkorff  zu   beobachten   waren;   ein   Ab- 


Einfluss  der  Strahlen  grosser  Brechbarkeit  etc.  591 

gleichen,  namentlich  bei  der  Maximalwirkung,  wäre  ganz 
unmöglich  gewesen. 

Unter  dem  Einflüsse  so  hoher  elektrischer  Spannungen, 
wie  die  verwendeten,  konnten  vielleicht  die  Glasplatten  ihr 
Verhalten  diesen  gegenüber  wesentlich  ändern  und  sich  dabei 
ihre  Dielektricitätsconstante  bedeutend  vergrössern,  so  dass  die 
am  Vergleichscondensator  nothwendig  werdende  Compensation 
der  veränderten  Wirkung  der  Glasplatten  zuzuschreiben  war. 
Doch  abgesehen  von  Untersuchungen  diesbezüglicher  Art,^ 
deren  Ergebnisse  die  Annahme  einer  solchen  Änderung  in  der 
Constitution  des  Glases  bei  unserer  Anordnung  ausschliessen, 
könnte  eine  gesteigerte  Wirkung  der  Glastafeln  nie  einen  so 
grossen  Einfluss  auf  die  Capacität  des  Stanniolcondensators, 
wie  ihn  die  Versuche  zeigen,  haben,  nachdem  beide  Glasplatten 
zusammen  wie  eine  Luftschichte  in  der  Breite  von  2  •  7  mm 
wirkten,  während  zum  Ausgleich  der  grössten  Belichtungs- 
wirkung ein  Näherrücken  der  Platten  des  Condensators  ohne 
Glasapparat  von  10*9  mm  auf  b'bmm  also  um  b'Amm 
erforderlich  war. 

Die  Ursache  der  regelmässig  sich  einstellenden  Ausschläge 
der  Lemniskate  ist,  falls  die  bekannten  Spannungen  vorhanden 
sind,  in  der  durch  Bestrahlung  veränderten  verdünnten 
Gasschichte  selbst  zu  suchen.  Die  Wirkung  ist  dabei  an 
entsprechende  Verdünnung,  also  an  eine  gewisse  und  zwar 
verhältnissmässig  geringe  Molekelanzahl  sowohl  für  Luft,  wie 
auch  für  H  und  COg  gebunden. 

Bei  der  sonstigen  Unbestimmtheit  der  eigentlichen  Vor- 
gänge im  Glasapparate,  könnte  man  versucht  sein,  die  ge- 
fundenen Ergebnisse  mit  jener  Theorie  in  Übereinstimmung 
zu  bringen,  welche  nach  Analogie  zur  Elektricitätsleitung  der 
Elektrolyte  die  Annahme  macht,  dass  die  Überführung  der 
Elektricität  durch  Ionen  geschieht.  Diese  Theorie  legt  auch 
Arrhenius  seinen  anfangs  angeführten  Versuchen  zu  Grunde. 
Er  sagt:  »Unter  gewöhnlichen  Umständen  wäre  die  Luft 
praktisch  genommen,  ein  vollkommener  Isolator.  Bei  der  Be- 
strahlung der  Luftmolekel  mit  geeignetem  (ultravioletten)  Lichte 
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werden  die  Ionen  dieser  Molekel  in  Schwingungen  versetzt, 
welche  der  Luft  bei  gewöhnlicher  Temperatur  nicht  zukommen. 
Diese  Schwingungen  der  Ionen  sind  die  ausreichende  und 
nothwendige  Bedingung  dafür,  dass  die  Luftmolekel  elektro- 
lytisch (activ)  auftreten«.  In  dieser  allgemeinen  Fassung 
müssten  auch  geringe  Potentialdifferenzen  hinreichen,  um 
Belichtungswirkungen  zu  ergeben.  Dass  dem  aber  nicht  so  ist, 
dass  im  Gegentheil  ausser  entsprechender  Verdünnung  des 
belichteten  Gases  sich  dieses  unter  starken  elektrischen 
Spannungen  befinden  muss,  zeigen  bei  der  Gordon-Lecher*- 
schen  Anordnung  jene  Versuche,  bei  denen  der  Wechselstrom 
der  I.  E.-G.  direct,  sowie  der  durch  den  Schlittenapparat  trans- 
formirte  Strom  verwendet  wurde.  Bei  der  getroffenen  Versuchs- 
anordnung erwies  sich  für  den  Eintritt  der  anregenden  Wirkung 
der  Bestrahlung  eine  Potentialdifferenz  von  etwas  mehr  als 
2900  Volt  an  den  Polen  des  secundären  Stromkreises  des 
Ruhmkorff  als  nöthig.  Auch  die  im  vorangehenden  Abschnitte 
beschriebenen  Versuche,  denen  einfachere  Versuchsanord- 
nungen zu  Grunde  lagen,  zeigen,  dass  Belichten  ohne  hohe 
Spannungen  keine  merkliche  Wirkung  ausübt.  Man  darf  wohl 
sogar  behaupten,  dass  bei  jeder  anderen  Anordnung,  bei  der 
nicht  so  starke  elektrische  Felder  hergestellt  werden,  wie  sie 
die  Gordon'sche  Methode  auf  eine  einfache  Weise  ermöglicht, 
sich  kaum  eine  merkliche  Capacitätszunahme  des  bestrahlten 
Condensators  ergeben  hätte.  Ein  Leitungsvermögen  der 
verdünnten,  belichteten  Gase  in  dem  allgemeinen 
Sinne  Arrhenius  existirt  sicher  nicht. 

Wenn  Arrhenius  bei  niedrigen  Potentialdifferenzen  nach 
dem  Belichten  Ausschläge  der  Galvanometernadel  erhalten  hat, 
so  dürfte  dies  darin  seinen  Grund  haben,  dass  bei  seinen 
Versuchen  Vorgänge  mehr  convectiver  Art  im  Spiele  waren, 
wie  auch  aus  Versuchen  Righi's^  hervorgeht.  Solche,  bei  den 
hier  beschriebenen  Versuchen  anzunehmen,  ist  nach  dem 
Mitgetheilten  kaum  möglich.  Aber  auch  bei  der  Erklärung 
unserer  Versuchsergebnisse  an  der  Hand  der  Dissociations- 
theorie  stösst  man  auf  bedenkliche  Schwierigkeiten.  Da  sich' 
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nämlich  sowohl  bei  COg  wie  bei  Luft  und  sogar  bei  H  eine 
Belichtungswirkung  gezeigt,  so  nöthigt  diese  Theorie  in  einem 
Gase  von  so  einfacher  Constitution  wie  es  H  ist,  elektrisch 
ganz  verschiedene  Elemente  anzunehmen  und  die  Existenz 
negativ  geladener  Wasserstoflionen  vorauszusetzen,  wozu 
bisher  nirgends  ein  experimenteller  Anlass  gegeben  wurde.  Mit 
Rücksicht  auf  das  beschränkte  Beobachtungsmaterial  wird  es 
daher  angezeigt  sein,  für  diesmal  die  Theorie  der  eigenartigen 
Ergebnisse  nicht  weiter  zu  verfolgen.  Zweifellos  haben  die  oft 
wiederholten  Versuche  eine  weitere  interessante  Beziehung  aus 
dem  Grenzgebiete  der  Elektricität  und  Optik  gebracht.  Sie  haben 
—  um  die  Resultate  nochmals  kurz  zusammenzufassen  — 
gezeigt: 

1.  Dass  verdünnten  belichteten  Gasen  ein  Leitungsver- 
mögen in  dem  allgemeinen  Sinne  von  Arrhenius  nicht 
zukommt; 

2.  dass  aber  verdünnte  Gase,  angeregt  durch 
Strahlen  grosser  Brechbarkeit,  bereits  in  verhältniss- 
mässig  weniger  starken  elektrischen  Feldern  Eigen- 
schaften erlangen,  die  sie  sonst  ohne  Belichten  erst 
bei  weit  höheren  Spannungen  zeigen. 

Am  Ende  dieser  Arbeit  ist  es  für  mich  eine  angenehme 
Pflicht,  meinem  hochverehrten  Lehrer  Herrn  Prof.  F.  Exner 
für  die  Anregung,  sowie  für  seine  stets  bereitwillige  Unter- 
stützung und  Förderung  bei  diesen  Untersuchungen  meinen 
innigsten  Dank  auszusprechen. 
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XVII.  SITZUNG  VOM  4.  JULI  1895. 


Erschienen  ist  das  Heft  V  (Mai  1895)  des  16.  Bandes  der 
Monatshefte  für  Chemie. 

Der  Vorstand  des  paläontologischen  Institutes  der 
k.  k.  Universität  in  Wien  spricht  den  Dank  aus  für  die  diesem 
Institute  überlassene  Collection  untertriasischer  Cephalopoden 
aus  dem  von  Dr.  C.  Diener  im  Central-Himalaya  gesammelten 
Materiale. 

Herr  Prof.  Dr.  L.  Weine k,  Director  der  k.  k.  Sternwarte  in 
Prag,  übermittelt  weitere  Fortsetzungen  seiner  neuesten  Mond- 
arbeiten. 

Das  w.  M.  Herr  Regierungsrath  Prof.  E.  Mach  übersendet 
eine  Abhandlung  von  Prof.  Dr.  G.  Jaumann  in  Prag:  »Über 
longitudinales  Licht«. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  L.  Pfaundler  übersendet  eine  mit 
Unterstützung  der  kaiserlichen  Akademie  im  physikalischen 
Institute  der  k.  k.  Universität  in  Graz  ausgeführte  Arbeit  von 
Prof.  Dr.  Ign.  Klemencic:  »Über  den  Energieverbrauch 
bei  der  Magnetisirung  durch  oscillatorische  Conden- 
satoreniladungen«. 

Herr  Dr.  Alfred  Burgerstein,  Privatdocent  an  der  k.  k. 
Universität  in  Wien,  übersendet  eine  Abhandlung,  betitelt: 
»Vergleichend  -histologische  Untersuchungen  des 
Holzes  der  Pomaceen«. 

Herr  Prof.  Rudolf  Andreasch  an  der  k.  k.  Staats-Ober- 
realschule  in  Währing  (Wien)  übersendet  folgende  zwei,  mit 
Unterstützung  der  kaiserlichen  Akademie  ausgeführte  Arbeiten: 
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1.  »Über  Dimethylviolursäure  und  Dim  ethyldilitur- 
säure*. 

2.  »Zur  Kenntniss  der  Thiohydantoine«. 

Herr  Emil  Waelsch,  Privatdocent  an  der  k.  k.  deutschen 
technischen  Hochschule  zu  Prag,  übersendet  eine  Mittheilung: 
»Untersuchungen  zu  einer  Binär analyse  mehr- 
dimensionaler Räume«. 

Der  Secretär  legt  folgende  eingesendete  Abhandlungen 
vor: 

1.  »Die    homogenen    Coprdinaten    als    Wurfcoordi- 
naten«,  von  Prof.  Dr.  Gustav  Kohn  in  Wien. 

2.  »Beitrag  zur  Geschichte  der  Begriffe  Base,  Säure 
und  Salz«,  von  Dr.  Ernst  Euch  in  Berlin. 

Das  w.  M.  Herr  k.  u.  k.  Hofrath  Director  F.  Steindachner 
überreicht  eine  von  Frau  Prinzessin  Therese  von  Bayern 
und  von  ihm  ausgeführte  Arbeit:  »Über  einige  Fischarten 
Mexiko*s  und  die  Seen,  in  welchen  sie  vorkommen^. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  J.  Wiesner  übergibt  den 
zweiten  Theil  seiner  »Photometrischen  Untersuchungen  auf 
pflanzenphysiologischem  Gebiete«,  betitelt:  »Untersuchun- 
gen über  den  Lichtgenuss  der  Pflanzen,  mit  Rück- 
sicht auf  die  Vegetation  von  Wien,  Cairo  und  Buiten- 
zorg  auf  Java«. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  Friedr.  Brauer  übergibt  eine  Arbeit 
über  einige  neuerer  Zeit  beschriebene  neue  Gattungen  der 
Muscarien. 

Ferner  legt  Herr  Prof  Brauer  eine  Arbeit  von  Herrn 
Assistenten  Anton  Handlirsch  vor,  welche  den  Schluss  zu 
dessen  Abhandlungen  »Monographie  der  mit  Nysson  und 
Bembex  verwandten  Grabwespen«  bildet. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Lang  übergibt  eine 
Mittheilung  mit  dem  Titel:  »Beobachtungen  über  die 
Widerstandsänderung  des  Contactes  zweier  Leiter 
durch  elektrische  Bestrahlung«. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  H.  Weide  1  überreicht  eine  von  Herrn 
Siegfried  Blumenfeld  im  I.  chemischen  Universitäts-Labora- 
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torium    ausgeführte    Untersuchung:    »Über    Cinchomeron- 
säurederivate«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
in  seinem  Laboratorium  ausgeführte  Arbeit  von  Dr.  Konrad 
Natterer:  »Über  einige  von  dem  Botaniker  Dr.  Otto 
Stapf  aus  Persien  mitgebrachte  salzhaltige  Erd- und 
Wasserproben  und  deren  Beziehungen  zu  den  Meeres- 
ablagerungen«, mit  einem  Anhang,  enthaltend  die  Analyse 
einer  Wasserprobe  aus  dem  Gaukhane-See,  ausgeführt  von 
Dr.  Adolf  Hei  der  (t). 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  L.  Boltzmann  überreicht 
folgende  zwei  Abhandlungen: 

1.  »Polarisation  und  Widerstand  einer  galvanischen 
Zelle«,  von  Prof.  Franz  Streintz  an  der  k.  k.  technischen 
Hochschule  zu  Graz. 

2.  »Die  Laplace'sche  und  die  Salmon*sche  Schatten- 
theorie und  das  Saturnringschatten -Problem«,  von 
Dr.  Hugo  Buchholz  in  Jena. 

Herr  Dr.  Tad.  Garbowski  in  Wien  überreicht  eine  unter 
Mitwirkung  des  Dr.  C.  Grafen  Attems  aus  Graz  ausgeführte 
Arbeit,  betitelt:  »Phyletische  Deutung  der  Lithobius- 
Formen«. 

Herr  Adolf  Steuer  überreicht  eine  im  zoologischen  In- 
stitute der  k.  k.  Universität  in  Wien  ausgeführte  Arbeit,  betitelt: 
»Die  Sapphirinen  des  Mittelmeeres  und  der  Adria, 
gesammelt  während  der  fünf  Pola-Expeditionen  1890 
bis  1894«. 

Herr  E.  B.  Rosenstadt,  Assistent  am  zoologisch-anato- 
mischen Institute  der  k.  k.  Universität  in  Wien,  überreicht  eine 
Abhandlung,  betitelt:  »Untersuchungen  über  die  Organi- 
sation und  postembryonale  EntWickelung  von  L//a/cr 
Reyiiandii^. 
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Beobachtungen   über   die   Widerstands- 
änderung  des   Contaetes   zweier  Leiter 
durch  elektrische  Bestrahlung 


V.  V.  Lang, 

w.M.k.Akad. 

(Mit  1  Textfigur.) 

Durch  Branly^  wurde  die  merkwürdige  Thatsache  be- 
kannt, dass  Bestrahlung  mit  elektrischen  Wellen  den  Wider- 
stand von  Glasröhren,  die  mit  Metallfeilicht ^  gefüllt  sind,  ver- 
ringert und  dass  eine  geringe  Erschütterung  der  Röhre  wieder 
den  ursprünglichen  Widerstand  herstellt. 

Lodge^  zeigte  später,  dass  die  erstere  Erscheinung,  und 
zwar  sehr  eclatant  auch  eintritt,  wenn  zwei  Metalle  sich  nur  an 
einer  einzigen  Stelle  berühren.  Er  hat  dies  mit  einer  Vorrichtung 
nachgewiesen,  die  aus  einer  flachen  Spirale  aus  Eisendraht 
bestand,  deren  äusseres  Ende  gegen  ein  Stückchen  Aluminium- 
blech gedrückt  wurde  mit  Hilfe  eines  Arms,  welcher  auf  das 
innere  Ende  der  Spirale  wirkte. 

Diese  Vorrichtung  gestattet  aber  nicht  leicht  das  Verhalten 
verschiedener  Metalle  zu  untersuchen,  und  da  ich  namentlich 
auch  den  Contact  zweier  Kohlenstücke  prüfen  wollte,  so  habe 
ich   einen  anderen  Apparat  benützt,  welcher  in  umstehender 


1  Compt.  rend.,  1890,  t.  III,  p.  785. 

2  Sehr  bequem  ist  es,  einfach  eiserne  Schrauben  zu  benützen,  wie  sie  für 
Holz  gebraucht  werden.  Die  von  mir  verwendeten  Schrauben  waren  beiläufig 
0  •  1  ^  schwer. 

3  The  work  of  Hertz  and  some  of  his  successors.  London  (1894). 
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Zeichnung  ungefähr  in  einem  Achtel   der  natürlichen  Grösse 
abgebildet  ist. 

Auf  einer  Steinplatte  befindet  sich  in  horizontaler  Stellung 
ein  stärkeres  Messinglineal,  welches  als  einarmiger  Hebel  wirkt. 
Ein  Ende  dieses  Lineals  ist  gabelförmig  ausgeschnitten,  um  die 
Spitzen  zu  tragen,  welche,  in  ein  schweres  Zinkstück  ein- 
greifend, die  Drehungsaxe  des  Hebels  bilden.  An  dem  anderen 
Ende  befindet  sich  eine  Stahlplatte,  mit  welcher  der  Hebel  auf 
dem  oberen  Ende  einer  verticalen  Schraube  aufliegt.  Diese 
Schraube  bewegt  sich  in  den  beiden  Armen  eines  zweimal 
rechtwinklig  gebogenen  Messingstückes;  letzteres  ist  mit  dem 
unteren  Arme  auf  einem  runden  Zinkfusse  befestigt. 


Auf  diese  Weise  ist  der  todte  Gang  bei  der  Bewegung  der 
Schraube  vermieden.  Die  Bewegung  erfolgt  durch  einen  Kopf, 
welcher  zwischen  den  beiden,  die  Schraube  fixirenden  Armen, 
mit  einer  versenkten  Gegenmutter  an  der  Schraube  befestigt 
ist.  Um  aber  ganz  feine  Bewegungen  ausführen  zu  können, 
sind  in  den  Schraubenkopf  von  der  Seite  sechs  Löcher  gebohrt, 
in  diese  Löcher  passt  ein  Stift,  mit  welchem  ganz  geringe 
Drehungen  ausgeführt  werden  können. 

Nahe  der  Drehungsaxe  des  Hebels  (die  Arme  desselben 
sind  5  und  25  cm  lang)  ist  mit  zwei  Schrauben  ein  verschieb- 
bares Messingstück  befestigt,  das  seitwärts  eine  Hülse  trägt, 
um  in  deren  axialen  Bohrung  einen  linearen  Körper  A  in 
verticaler  Stellung  festklemmen  zu  können. 

Der  zweite  Körper  5,  dessen  Contact  mit  A  studirt  werden 
soll,  muss  mehr  oder  weniger  eine  plattenförmige  Gestalt  haben, 
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derselbe  wird  auf  einem  zweiten  runden  Zinkfuss  mit  zwei 
Schrauben  festgeklemmt.  Will  man  den  Contact  eines  Körpers 
mit  Zink  untersuchen,  so  ist  es  natürlich  überflüssig  erst  eine 
Zinkplatte  an  dem  Fuss  zu  befestigen.  Dies  ist  der  in  der 
Zeichnung  dargestellte  Fall,  welcher  sich  auf  den  Contact  von 
Kohle  und  Zink  bezieht. 

Der  zuletzt  erwähnte  Zinkfuss  und  das  den  Hebel  tragende 
Zinkstück  sind  natürlich  mit  Klemmschrauben  versehen,  in 
welchen  die  zum  Galvanometer  führenden  Drähte  endigen.  In 
einen  dieser  Drähte  muss  ersichtlich  noch  ein  Element,  am 
besten  ein  kleines  Trockenelement  eingeschaltet  werden. 

Das  benützte  Spiegelgalvanometer  ist  für  objective  Be- 
obachtung eingerichtet  und  hat  einen  Widerstand  von  7000  Ohm. 
Der  zugehörige  Richtmagnet  wurde  so  gestellt,  dass  das  Bild 
der  Lichtquelle  in  der  Ruhelage  der  Nadel  gerade  an  dem  einen 
Ende  der  Scala  stand,  welche  im  ganzen  60  Theilstriche  im 
Abstand  von  1  cm  hat.  Der  Abstand  der  Scala  und  der  Licht- 
quelle vom  Spiegel  betrug  ungefähr  70  cm.  Wie  weit  die 
Empfindlichkeit  des  Instrumentes  durch  Entfernen  der  Rolle 
herabgebracht  wurde,  ergibt  sich  aus  folgender  Tabelle,  welche 
die  Ablesungen  bei  Einschaltung  der  nebenstehenden  Wider- 
stände in  den  Stromkreis  angibt. 


Stand  des  Bildes 

Widerstanc 

20-8 

oo 

22 

100000 

25 

30000 

28 

10000 

31 

7000 

34 

4000 

37 

2000 

40 

500 

43 

140 

45  0 

Um  nun  die  in  Frage  stehende  Erscheinung  zu  sehen, 
müssen  die  beiden  Leiter  A,  B  in  Contact  gebracht  werden, 
aber  so  wenig,  dass  die  Ablenkung  der  Galvanometernadel  bei 
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der  angegebenen  Empfindlichkeit  kaum  merkbar  ist.  Man  findet 
diese  richtige  Stellung,  indem  man  die  Schraube  vorsichtig 
nach  abwärts  bewegt  und  nach  jeder  kleinen  Drehung  eine 
Bestrahlung  mit  elektrischen  Wellen  vornimmt.  Hiezu  eignen 
sich,  wie  Lodge  angegeben,  sehr  gut  die  jetzt  schon  sehr  ver- 
breiteten Gasanzünder,  Patent  Clark,  welche  ja  auf  dem 
Principe  der  Töpler'schen  Influenzmaschine  beruhen. 

Nicht  unbequem  und  in  der  Wirkung  ziemlich  gleich  stark 
sind  für  den  angegebenen  Zweck  auch  die  Funken  eines 
Elektrophors,  indem  man  den  Deckel  desselben  mit  einer  ab- 
geleiteten Messingkugel  entladet.  Bei  den  folgenden  Versuchen 
wurden  beide  Arten,  elektrische  Wellen  zu  erregen,  angewandt 
und  der  betreffende  Apparat  ungefähr  in  der  Entfernung  von 
V3  Meter  vom  Contactpunkte  in  Thätigkeit  gesetzt. 

Hat  man  durch  Abw^ärtsbewegung  der  Schraube  die 
empfindliche  Stellung  beim  Contacte  zweier  Metalle  erreicht, 
so  schlägt  nach  der  Bestrahlung  die  Galvanometernadel  in 
Folge  des  verringerten  Widerstandes  aus,  kehrt  aber  sogleich  in 
ihre  Ruhelage  zurück.  Die  empfindliche  Einstellung  ist  nämlich 
verdorben  und  muss  von  Neuem  aufgesucht  werden;  es  ist  dies 
ein  sehr  hindernder  Umstand,  besonders  für  die  Demonstration 
der  Erscheinung  in  Vorlesungen. 

Die  Untersuchung  des  Contactes  zweier  Kohlenstücke 
lehrte  aber  ein  ganz  anderes  Verhalten  kennen.  Es  wurden 
ein  runder  Kohlenstab  (8  mm  Durchmesser)  und  ein  Stückchen 
einer  Kohlenplatte,  wie  sie  beide  zu  elektrischen  Versuchen 
benützt  werden,  verwendet.  Beide  Kohlenstücke  wurden  vorerst 
in  Königswasser  ausgekocht  um  besonders  Metalle  zu  ent- 
fernen. Bei  dem  ersten,  nach  dem  vorhergehenden  Verfahren 
angestellten  Versuche  zeigte  sich  nun  gleich,  dass  nach  der 
Ablenkung  das  Lichtbild  auf  der  Scala  stehen  blieb  und  erst 
nach  einer  leisen  Erschütterung  des  Apparates  in  die  Stellung 
zurückging,  aus  der  es  abgelenkt  worden  war.  Der  Contact 
hatte  aber  nicht  seine  Empfindlichkeit  verloren  und  der  Versuch 
konnte  beliebig  oft  wiederholt  werden,  ohne  dass  eine  neue 
Einstellung  der  Schraube  nöthig  gewesen  wäre.  Man  hat  so 
dasselbe  Verhalten,  wie  es  die  Eingangs  erwähnten,  mit  Metall- 
feilicht  gefüllten  Röhren  Branly's  zeigen. 
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Ich  Überzeugte  mich  aber  bald,  dass  das  eben  beschriebene 
Verhalten  der  Kohle  kein  exceptionelles  ist  und  dass,  wenn 
man  nur  jede,  auch  die  geringste  Erschütterung  vermeidet,  die 
Metalle  sich  ebenso  verhalten.  Wenigstens  habe  ich  dies  in  der 
Combination  Zink-Zink,  Aluminium -Aluminium  und  Alumi- 
nium-Zink constatirt.  So  z.  B.  wurde  bei  der  letzten  Combi- 
nation durch  die  Entladung  des  Elektrophordeckels  das  Bild 
vom  Theilstrich  20*8  bis  zum  Theilstrich  41  abgelenkt,  was 
eine  Verringerung  des  Widerstandes  von  fast  cx>  bis  auf  etwa 
380  Q  bedeutet.  Das  Bild  blieb  in  der  abgelenkten  Stellung  und 
kehrte  erst  zurück,  als  der  Deckel  sachte  auf  den  Elektrophor 
zurückgelegt  wurde.  Hiebei  standen  aber  Contactapparat  und 
Elektrophor  auf  zwei  verschiedenen  Tischen. 

Bei  der  Untersuchung  der  Combination  Zink-Zink  hatte 
das  Galvanometer  eine  etwas  veränderte  Aufstellung  und  die 
Nulllage  der  Nadel  bei  offenem  Stromkreis  war  bei  Theilstrich 
19.  Der  Contact  wurde  nun  so  regulirt,  dass  die  Nadel  auf 
Theilstrich  22  zeigte.  Die  Entladungen  des  Gasanzünders 
brachten  das  Bild  auf  Theilstrich  31,  ein  leises  einmaliges 
Klopfen  mit  der  Fingerbeere  auf  den  Steinsockel  des  Apparates 
führte  das  Bild  wieder  zurück  zum  Theilstrich  22.  Ein  zweiter 
Versuch  ergab  beziehungsweise  die  Ablesungen  33  und  25. 
Das  Bild  wurde  hierauf  durch  Nähern  des  Gasanzünders  bis 
Theilstrich  36  abgelenkt,  durch  das  Rücken  des  Stuhles  aber 
wieder  auf  20  zurückgeführt.  Von  Neuem  bis  40  abgelenkt, 
wurde  es  durch  Teppichklopfen  im  Nachbarhause  bis  34,  durch 
Gehen,  in  dem  ober  dem  Beobachtungsraume  gelegenen  Stock- 
werke, ganz  auf  22  zurückgebracht. 
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Ein  Beitrag  zur  Kinematik  der  Ebene 

von 
Friedrich  Prochäzka, 

Professor  an  der  Realschule  in  Karolinenthal  in  Prag. 

(Mit  2  Tafeln.) 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  14.  Juni  1805.) 

Construction   des  Krümmungsmittelpunktes  der  Bahncurve, 

welche  der  Schnittpunkt  zweier  um  je  einen  festen  Punkt 

gleichmässig  rotirenden  Geraden  erzeugt. 

1.  Herr  Professor  Dr.  L.  Burmester  befasst  sich  in 
seinem  Werke:  »Lehrbuch  der  Kinematik«^  mit  der  Con- 
struction der  Normale  an  der  Bahncurve  A  des  Schnittpunktes  a 
(Fig.  1)  zweier  um  die  festen  Punkte  5  und  ^5  eines  bestimmten 
ruhenden  ebenen  Systems  S,  rotirenden  Geraden  G  und  H  und 
führt  folgende  Construction  an : 

Sind  die  lothrechten  Geschwindigkeiten  aa^,  aa^y  mit 
denen  sich  die  beiden  in  a  coincidirenden,  respective  zu  G  und  H 
gehörenden  Punkte  im  System  S  bewegen,  gegeben,  dann 
erhalten  wir  durch  die  in  a^,  a^,  respective  auf  G, // errichteten 
Senkrechten,  die  sich  in  a^  schneiden,  die  lothrechte  Ge- 
schwindigkeit autj  des  Schnittpunktes  a  und  in  dieser  Geraden 
auch  die  Normale  der  Bahncurve  A. 

Setzen  wir  der  Einfachheit  wegen  voraus,  dass  die  Gerade  G 
momentan  mit  der  Drehgeschwindigkeit  (üq  =  1  rotirt,  dann 
stellt  die  Strecke  as  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  mit  a 
coincidirenden  Punktes  der  Geraden  G  vor  (Fig.  2)  und  die 
lothrechte  Geschwindigkeit  aa^  ergibt  sich,  wenn  wir  die  Dreh- 
geschwindigkeit ü)//,  mit  deren  die  Gerade  H  rotirt,  gleich  «.wr; 
annehmen,  aus  der  Gleichung 

J  Dr.  L.  Burmester,  Lehrbuch  der  Kinematik,  I.  Bd.,  S.  59. 
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aaf 

=     CüH    ==    W.ö>G    =«  -..1) 

Wir  erhalten  demnach  die  Normale  aa^  an  der  Bahn- 
curve  A,  indem  wir  auf  ^5  die  Senkrechte  5^^  und  auf  ^sa^  die 
Senkrechte  a^a^  errichten  und  den  Schnittpunkt  a^  dieser 
Senkrechten  mit  a  verbinden. 

Wenn  wir  die  Drehgeschwindigkeiten  coc  co//,  respective 
der  Geraden  G,  H  als  constant  annehmen,  dann  ist  auch  das 

(0(7  1 

Verhältniss  — -  i=  —  constant   und  wir  können   in   diesem 
ü)//  n 

Falle  auch  den  Krümmungsmittelpunkt  der  Curve  >1  con- 

struiren. 

2.  Den  Krümmungsmittelpunkt  bestimmen  wir  als  den 
Berührungspunkt,  den  die  Normale  A^^  =  aat,  des  Punktes  a  mit 
ihrer  Hüllbahncurve,  d.  h.  der  Evolute  der  Curve  A  bildet. 

Um  die  Bestimmung  dieses  Berührungspunktes  auszu- 
führen, benöthigen  wir  die  Geschwindigkeiten  zweier  Schnitt- 
punkte, welche  die  bewegte  Normale  mit  zweien  festen  Curven 
bildet.1 

Als  diese  zwei  Curven  nehmen  wir  die  Bahncurve  A  selbst 
und  die  Curve  B,  welche  der  Punkt  a^  bei  der  Bewegung  der 
Normale  A^^  erzeugt. 

Die  lothrechte  Geschwindigkeit  öa^,  mit  deren  sich  der 
Punkt  a  auf  der  Bahncurve  A  bewegt,  haben  wir  bereits  be- 
stimmt und  es  bleibt  übrig,  noch  die  lothrechte  Geschwindig- 
keit des  Punktes  a^  in  der  Curve  B  zu  construiren. 

Um  diese  Geschwindigkeit  zu  bestimmen,  betrachten  wir 
den  Punkt  a»,  als  Schnittpunkt  der  Geraden  ^a^,  a^Uj,  (Fig.  2), 
welcher  sich  bei  der  Rotation  der  Geraden  G,  H  auch  gleich- 
zeitig auf  eine  bestimmte  Art  bewegt.  Weil  die  Gerade  sa»  stets 
auf  der  Geraden  G  bei  der  gleichförmigen  Rotation  dieser 
Geraden  im  Punkte  5  senkrecht  steht  und  desshalb  dieselbe 
Drehgeschwindigkeit  =  1  besitzt,  repräsentirt  die  Strecke  sa^ 
die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  mit  dem  Punkte  a^  coinci- 
direnden  Punktes  der  Geraden  sa^. 


1  Daselbst,  S.  64. 
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Um  auch  die  Geschwindigkeit  des  mit  dem  Punkte  a«  co- 
incidirenden  Punktes  der  Geraden  a^a^  zu  bestimmen,  müssen 
wir  darauf  Rücksicht  nehmen,  dass  die  Gerade  a^a^  nicht  nur 
um  den  Punkt  ^s  rotirt,  sondern  sich  zugleich  mit  dem  Punkte  a^ 
in  der  Richtung  der  Geraden  H  verschiebt.  Die  Geschwindig- 
keit des  mit  dem  Punkte  a»,  coincidirenden  Punktes  der  Ge- 
raden a^axi  ergibt  sich  demnach  als  Resultirende  dieser  beiden 
Geschwindigkeiten  des  Punktes  a^,  welche  ihm  einerseits  bei 
der  Rotation  der  Geraden  a^a^^  um  den  Punkt  ^s  und  anderseits 
bei  der  Translation  dieser  Geraden  in  der  Richtung  der  Geraden  H 
ertheilt  werden. 

Um  die  erste  Componente  a^aj  zu  bestimmen,  verbinden 
wir  den  Punkt  ^s  mit  dem  Punkte  a^  (Fig.  2)  und  schneiden 
diese  Verbindungsgerade  mit  der  zu  der  Normalen  Na  durch 
den  Punkt  a^  gezogenen  Parallele  a^a'x^  im  Punkte  ^o. 

Die  zweite,  d.  h.  die  Translationsgeschwindigkeit  a^a'^', 
welche  der  Translationsgeschwindigkeit  a^a^'  des  Punktes  a^ 
in  der  Geraden  //gleich  ist,  erhalten  wir  folgendermassen: 

Die  Geschwindigkeit  a^a^'  des  Punktes  a^  ist  nach  der 
aus  der  Gleichung  1)  (Nr.  1)  sich  ergebenden  Beziehung 

u 


gleich  der  (1 — «)-fachen  Geschwindigkeit  a^ayy,  mit  deren  sich 
der  Punkt  a  in  der  Geraden  H  verschiebt. 
Um  diese  Beziehung 


zu  begründen,  betrachten  wir  zuerst  folgenden  allgemeineren 
Fall. 

Die  -Gerade  P  (Fig.  3)  eines  ebenen  Systems  S^  gleitet 
durch  den  Punkt  p  des  festen  Systems  5^  und  schneidet  die 
festen  Curven  A,  B  dieses  Systems,  respective  in  den  Punkten  a,  b. 
Suchen  wir  die  lothrechte  Geschwindigkeit  eines  Punktes  c, 
dessen  Lage  auf  der  beweglichen  Geraden  Pdurch  die  Bedingung, 
dass  ac  r=  /?&,  gegeben  ist.  Weil  die  Bewegung  des  Punktes  c 
das  Resultat  der  Rotation  um  den  Pol  a'  des  bewegten  Systems  S^ 
und  der  Translation  in  der  Geraden  P  ist,  construiren  wir  seine 
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lothrechte  Geschwindigkeit  auf  Grund  der  lothrechten  Ge- 
schwindigkeit, welche  der  Punkt  c  bei  der  ersten  und  der 
zweiten  Bewegung  besitzt.  Wenn  wir  die  Normale  Ka^^o^o!  im 
Punkte  a  der  Curve  A  construiren  und  im  Punkte  p  eine  Senk- 
rechte P'  ^py  auf  der  Geraden  P  errichten,  dann  erhalten  wir 
im  Schnittpunkte  a'  dieser  Geraden  den  Pol  des  bewegten 
Systems  S.^  Setzen  wir  voraus,  dass  die  Rotation  des  Systems  5^ 
mit  der  Drehgeschwindigkeit  =  1  geschieht,  dann  repräsentirt 
die  Strecke  ca'  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  mit  dem 
Punkte  c  coincidirenden  Punktes  des  Systems  S^,  Weil  die 
Translationsgeschwindigkeit  dieses  Punktes  in  der  Richtung 
der  Geraden  P  jener  des  Punktes  h  in  derselben  Geraden  gleich 
ist,  werden  wir  darum  diese  Geschwindigkeit  construiren. 

Zu  diesem  Zwecke  construiren  wir  im  Punkte  b  die  Nor- 
male A>  =  hb'  der  Curve  B,  welche  die  vorher  construirte 
Gerade  P'  im  Punkte  b'  schneidet.  Die  Strecke  pb'  repräsentirt 
dann  die  lothrechte  Geschwindigkeit  cc'^pb',  welche  der  mit 
dem  Punkte  c  coincidirende  Punkt  bei  der  Translation  in  der 
Geraden  P  besitzt.  Vermittelst  des  Parallelogramms  der  Ge- 
schwindigkeiten ca'cx^d  erhalten  wir  in  seiner  Diagonale  ce^  die 
lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  und  zugleich  die  Nor- 
male K'c  der  von  diesem  Punkte  erzeugten  Curve  C  Einfacher 
erhalten  wir  die  lothrechte  Geschwindigkeit  ccp,  indem  wir  die 
Strecke  pV  auf  die  Gerade  P  vom  Punkt  a'  in  derselben  Rich- 
tung übertragen  und  den  erhaltenen  Punkt  mit  dem  Punkte  c 
verbinden.  Dabei  repräsentirt  die  Strecke  pc^  die  lothrechte 
Geschwindigkeit,  mit  deren  sich  der  Punkt  c  in  der  Geraden  P 
verschiebt. 

Wenn  aber  die  Lage  des  Punktes  c  derart  bestimmt  ist, 
dass  ac  z=i  bp  ■=:  — n  .ap,  dann  bestimmen  die  Punkte  b  eine  — 
der  Curve  A  in  Bezug  zum  Punkte  p  als  dem  Ähnlich4<eitspole 
ähnliche  —  Curve  B  und  die  Strecke  pb'  =z  n,pa'  repräsentirt 
die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  b  in  der  Geraden  P 
(Fig.  4).  Wenn  wir  diese  Strecke  pb'  vom  Punkte  a'  diesmal  in 
entgegengesetzter  Richtung  auf  die  Gerade  P  übertragen,  er- 
halten wir  den  Punkt  Ct,  und  in  der  Strecke  ccy,  die  lothrechte 
Geschwindigkeit  des  Punktes  c.  Die  Strecke  pc^  =  (l—H),pa' 
repräsentirt  die  Geschwindigkeit,  mit  deren  der  Punkt  c  in  der 
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Geraden  P  rückt.  Wenn  aber  die  Strecke  ac  =  — n .  a  p  zugleich 
die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  a  bei  der  Bewegung 
der  Geraden  P  darstellt,  dann  erhalten  wir,  wie  leicht  ersicht- 
lich, die  lothrechte  Geschwindigkeit  rci,  mit  deren  sich  der 
Punkt  c  in  der  Geraden  P  verschiebt,  indem  wir  die  Senk- 
rechte ce±ap  errichten  und  ec{^  -=  — n.ec  machen,  oder  wenn 
wir  durch  den  Schnittpunkt  /,  der  Geraden  cCr,\\aa'  mit  der 
Geraden  ep,  die  Gerade/crJ  mit  ap  parallel  ziehen.  Es  ergibt  sich 
dann  aus  dieser  Construction,  dass  c4  =  (1 — n),ce. 

Dieselbe  Bewegung  vollführt  der  Punkt  a^  in  der  Geraden  H 
und  desshalb  erhalten  wir  seine  Geschwindigkeit  a^a^'  gleicher- 
weise (Fig.  2),  indem  wir  a^a^'  parallel  zur  Geraden  H  bis  an 
die  Gerade  a^a^  ziehen. 

Wenn  wir  die  Strecke  a^a^'  (Fig.  2)  vom  Punkte  a^  auf 
die  verlängerte  Gerade  a^a^  übertragen,  dann  erhalten  wir  die 
Translationsgeschwindigkeit  a^a'^  des  Punktes  a»,  als  die  zweite 
verlangte  Geschwindigkeitscomponente.  Vermittelst  des  Par- 
allelogramms der  Geschwindigkeiten  a^a'^^alafi  erhalten  wir  die 
resultirende  Geschwindigkeit  Unul  des  mit  dem  Punkte  a^  co- 
incidirenden  Punktes  der  Geraden  a^a^.  —  Errichten  wir  jetzt 
in  dem  Punkte  s  auf  der  Geraden  sa^^  eine  Senkrechte,  welche 
mit  der  Geraden  G  zusammenfallt,  und  fällen  wir  vom  Punkte  al 
auf  die  Gerade  a^a^  die  Senkrechte  alal,  welche  zugleich  mit 
der  Geraden  H  parallel  ist,  dann  erhalten  wir  in  dem  Schnitt- 
punkte beider  Senkrechten  den  Punkt  al,^  welcher  mit  dem 
Punkte  a^  verbunden,  die  resultirende  Geschwindigkeit  Ux^al  des 
die  Curve  B  erzeugenden  Punktes  a^  angibt. 

Sind  jetzt  die  beiden  lothrechten  Geschwindigkeiten  aa^, 
a^al  der  Punkte  a,  a»  der  Normale  A'^  der  Curve  A  gegeben, 
so  ziehen  wir  (Fig.  2)  Ux^uIiNa,  aal^\alaxi  und  hierauf  die  Ge- 
rade ald'l,  welche  auf  der  Normalen  A^^  den  Krümmungsmittel- 
punkt o  der  Curve  A  bestimmt.^ 

3.  Obwohl  sich  die  Krümmungsmittelpunkts-Construction 
vermittelst  lothrechter  Geschwindigkeiten  einfacher  darstellt, 
dennoch  werden  wir  mancher  interessanten  Ergebnisse  wegen 


1  Daselbst,  S.  56. 

2  Daselbst,  S.  64—65. 
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den  Krümmungsmittelpunkt  der  Curve  A  vermittelst  gewöhn- 
licher Geschwindigkeiten  bestimmen. 

Wenn  in  Fig.  5  zu  dem  Schnittpunkte  a  als  Punkte  der 
Geraden  G  die  Geschwindigkeit  aa^^  und  als  Punkte  der  Ge- 
raden H  die  Geschwindigkeit  aa^  gehört,  so  erhalten  wir  die 
Geschwindigkeit  aa^,  des  auf  der  Curve  A  bewegten  Punktes  a, 
indem  wir  durch  die  Punkte  a[^',  a^,  respective  zu  den  Ge- 
raden G, H Parallelen  ziehen;  diese  treffen  sich  im  Endpunkte  a^, 
der  Geschwindigkeit  a^j.,  und  die  Gerade  aa^,  ist  auch  die  Tan- 
gente Ta  an  der  Bahncurve  A. 

Setzen  wir  wie  vorher  die  Drehgeschwindigkeit  wc  =  1 
und  ft)//  =  «.(üG  =z  «,  dann  werden  die  Geschwindigkeiten  des 
Punktes  a,  respective  als  Punkte  der  Geraden  G,  H,  respective 
durch  die  Strecken  aa^^  zu.  as  und  aa^  =  n.a^s  dargestellt.  (In 

der  Fig.  5  wurde  n  :=  ~    angenommen). 

o 

Um  den  Krümmungsmittelpunkt  o  der  Curve  A  im  Punkte  a 
zu  bestimmen  (Fig.  6),  betrachten  wir  ihn  als  den  Pol  der  Tan- 
gente Taj  welche  sich  mit  der  Geschwindigkeit  aa^,  in  sich 
selbst  verschiebt  und  deren  Punkt  a,,  sich  gleichzeitig  mit  der 
Geschwindigkeit  ae^a^yjLr^  um  den  Punkt  a  dreht^ 

Auf  Grund  dieser  Auffassungsweise  des  Krümmungsmittel- 
punktes kommen  wir  zum  Ziele,  wenn  wir  die  Bewegungs- 
richtungen zweier  Punkte  a,  at,  der  Tangente  Ta  construiren. 
Weil  die  Rotationsgeschwindigkeit  des  Punktes  a  gleich  Null 
ist,  so  besitzt  dieser  Punkt  nur  die  Geschwindigkeit  aa^,  mit 
welcher  er  sich  in  der  Tangente  Ta  verschiebt.  Die  Richtung 
der  resultirenden  Bewegung  des  Punktes  Ut,,  der  sich  in  der 
Tangente  T  mit  der  Geschwindigkeit  aa^  =  aat,  verschiebt  und 
mit  der  Geschwindigkeit  aa;)'  rotirt,  wird  als  die  Diagonale  a^av 
des  Parallelogramms  aala[a^  bestimmt.  Die  in  den  Punkten  a, 
a^,,  respective  auf  den  Geraden  T  und  a,.a{,  errichteten  Senk- 
rechten ao  —.  Na,  civO  schneiden  sich  im  Pole  o  der  Tan- 
gente Ta,  als  dem  Krümmungsmittelpunkte  der  Curve  A.  Es 
ist  leicht  ersichtlich,  dass  die  Senkrechte  a^o  zugleich  auf  der 
Geraden  aa^  senkrecht  steht,  und  demnach  können  wir  sie 
auch  construiren. 


1  Daselbst,  S.  24. 
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Durch  Rückwärtsgehen  dieses  Constructionsweges  erhalten 
wir  auf  Grund  des  gegebenen  Krümmungsmittelpunktes  die 
Geschwindigkeit  a^a^,  mit  deren  der  Punkt  a^;  der  Tangente  T 
um  ihren  Berührungspunkt  a  rotirt. 

Ist  statt  der  Geschwindigkeit  at,a^  des  Punktes  a,  die  Ge- 
schwindigkeit ai,a^  (Fig.  7),  mit  deren  sich  der  mit  dem  Punkte  a^ 
coincidirende  Schnittpunkt  der  Tangente  T  mit  einer  beliebigen 
Geraden  P  in  dieser  Geraden  verschiebt,  gegeben,  dann  con- 
struiren  wir  erst  die  Geschwindigkeit  aa'^,  indem  wir  durch  den 
Punkt  a^  mit  der  Tangente  eine  Parallele  a^a^  ziehen,  welche 
die  Gerade  a^a^  ±  T  im  Punkte  a^  schneidet.  Auf  Grund  der 
soeben  erhaltenen  Geschwindigkeit  a^M'^  und  der  gegebenen 
Geschwindigkeit  aa^  construiren  wir  den  Krümmungsmittel- 
punkt wie  vorher. 

Um  also  in  unserem  betrachteten  Falle  (Fig.  5)  auf  Grund 
der  vorher  erlangten  Construction  den  Krümmungsmittelpunkt 
zu  erhalten,  werden  wir  folgenderweise  fortschreiten. 

Vor  Allem  bestimmen  wir  die  Geschwindigkeit,  mit  der 
sich  der  Punkt  a^,  als  Schnittpunkt  der  Geraden  a^Uv  und  a^a^ 
bewegt.  Demzufolge  bestimmen  wir  die  Geschwindigkeiten  der 
Punkte  a^y  a^,  welche  bei  der  Rotation  der  Geraden  G,  H  sich 
auch  mit  gewisser  Geschwindigkeit  bewegen. 

Um  die  Geschwindigkeit,  mit  deren  sich  der  Punkt  a^'  be- 
wegt, zu  bestimmen,  erwägen  wir,  dass  dieser  Punkt  sich  auf 
dem  Schenkel  aa^^  des  rechten  Winkels  saa^  —  dessen  anderer 
Schenkel  durch  den  festen  Punkt  s  gleitet  und  dessen  Scheitel- 
punkt a  sich  auf  der  Tangente  Ta  verschiebt  —  so  bewegt,  dass 
die  Strecke  aa^  der  Strecke  as  gleich  bleibt. 

Solcherweise  bestimmte  Bewegung  des  Punktes  a^  können 
wir  als  eine  Specialisirung  folgenden  Falles  betrachten  und 
dann  auf  dem  Gmnde  die  Geschwindigkeit  des  Punktes  a^  be- 
stimmen. 

In  einem  festen  Systeme  S  befinden  sich  zwei  Curven  A,  B 
und  ein  Punkt  p  (Fig.  8).  Die  Bewegung  eines  zweiten  ebenen 
Systems  Sj  ist  dadurch  bestimmt,  dass  der  Scheitelpunkte  eines 
Winkels  a  sich  in  der  Curve  A  verschiebt  und  der  eine  Schen- 
kel P  stets  durch  den  Punkt  p  gleitet  und  die  Curve  B  im 
Punkte  b  schneidet.  Auf  dem  zweiten  Schenkel  R  des  Winkelsa 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  40 


612  F.  Prochazka. 

verschiebt  sich  gleichzeitig  der  Punkt  c  derart,  dass  die  Ent- 
fernung ca  bei  der  Bewegung  stets  gleich  der  Strecke  pb  bleibt. 
Weil  die  Bewegung  des  Punktes  c  das  Resultat  einer  Rotation 
des  den  Winkel  enthaltenen  Systems  S^  um  einen  bestimmten 
Pol  und  einer  Verschiebung  jenes  Punktes  im  Schenkel  R  ist, 
erhalten  wir  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  c  auf 
Grund  der  Geschwindigkeiten  dieses  Punktes,  welche  von  der 
ersten  und  zweiten  Bewegung  abhängen. 

Indem  wir  im  Punkte  a  der  Curve  A  (Fig.  8)  die  Nor- 
male Na  =  da'  construiren  und  im  Punkte  p  eine  Senkrechte 
P'^pa'  auf  die  Gerade  P  errichten,  erhalten  wir  im  Schnitt- 
punkte a'  dieser  Geraden  den  Pol  des  bewegten  Systems  S^ 
Setzen  wir  voraus,  dass  die  Drehung  des  Systems  S^  mit  der 
Drehgeschwindigkeit  =  1  geschieht,  dann  repräsentirt  die 
Strecke  ca'  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  c. 

Weil  Translationsgeschwindigkeit  des  Punktes  c  im 
Schenkel  R  des  Winkels  a  der  Geschwindigkeit,  mit  deren  sich 
der  Punkt  b  im  Schenkel  P  bewegt,  gleich  ist,  darum  erfordert 
unsere  Construction,  diese  Geschwindigkeit  zu  bestimmen.  Zu 
diesem  Zwecke  construiren  wir  im  Punkte  b  der  Curve  A  die 
Normale  A^^,  =  bb^,  welche  die  bereits  gezogene  Gerade  P'  im 
Punkte  b'  schneidet.  In  der  Strecke  pV  haben  wir  dann  die  loth- 
rechte Geschwindigkeit  des  Punktes  a  im  Schenkel  P  und  wenn 
wir  die  Strecke  cdJ^R  und  gleich  der  Strecke  pb'  construiren, 
dann  erhalten  wir  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  c 
im  Schenkel  R.  Die  Diagonale  cd  des  Parallelogramms  ca'dd, 
das  wir  aus  den  beiden  lothrechten  Geschwindigkeiten  des 
Punktes  c  construiren,  repräsentirt  dann  die  resultirende  loth- 
rechte Geschwindigkeit  des  Punktes  c  und  gibt  auch  die  Nor- 
male Nc  im  Punkte  c  an. 

Aus  dieser  Construction  ist  ersichtlich,  dass  der  Winkel 
b'a'd  dem  Winkel  a  gleich  ist  und  die  Strecke  a'd  auf  dem 
Schenkel  R  senkrecht  steht.  Demnach  erhalten  wir  auch  die 
Normale  A^^  =  cd  im  Punkte  c  an  die  Curve  C,  indem  wir  die 
Normalen  der  beiden  Curven  -4, 5,  respective  in  den  Punkten  a^b 
construiren  und  pV J^pb,  ^Va'd  z=  a  und  a'd  zu  pb'  machen; 
in  der  Strecke  cd  erhalten  wir  auch  lothrechte  Geschwindigkeit 
des  Punktes  c. 
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Wenn  wir  beim  Erzeugen  der  Curve  C  die  beiden  Curven  A 
undB  zusammenfallen  lassen  und  den  Winkel  ai=:  90°  machen 
(Fig.  9),  dann  fallen  auch  die  Normalen  Na ,  A^*  und  die  Punkte 
a\  V  zusammen  und  wir  erhalten  den  Punkt  d^  indem  wir  die 
Strecke  aü!  =:  pa'  machen. 

Es  ist  ersichtlich,  dass  die  Erzeugungsweise  dieser  Curve  C 
vollkommen  mit  der  vom  Punkte  a^  erzeugten  Curve  (Fig.  5) 
vollkommen  übereinstimmt,  deren  Normale  als  lothrechte  Ge- 
schwindigkeit wir  demnach  folgenderweise  construiren: 

Wir  errichten  in  den  Punkten  a,  5  die  Senkrechten, 
respective  zu  den  Geraden  Taj  G,  welche  sich  im  Punkte  ^t, 
schneiden,  und  indem  wir  auf  die  im  Punkte  a»,  auf  die  Ge- 
rade sat,  errichtete  Senkrechte  die  Strecke  a^a^'  -=  Ut^s  über- 
tragen, erhalten  wir  in  der  Strecke  a^a^'  die  lothrechte  Ge- 
schwindigkeit des  Punktes  a^,  aus  der  wir  die  Geschwindig- 
keit a^a^'  =ka^a^'  ableiten,  welche  auch  dem  Punkte  at,,  durch 
die  Strecke  a^af^a^a^'  dargestellt,  zugehört. 

Ausserdem  dreht  sich  aber  der  Punkt  a^  um  den  Punkt  5 
mit  der  Geschwindigkeit  ai,a^'  =:  sa^;  desshalb  bewegt  sich  der 
Punkt  ai,  mit  der  resultirenden  Geschwindigkeit  a^a^'",  die  wir 
als  Diagonale  des  Parallelogrammes  der  Geschwindigkeiten 
at;a^'a^"'a^"  erhalten  (Fig.  5). 

Derselben  Construction  werden  wir  uns  bedienen,  um  auch 
die  Geschwindigkeit  ^r^f "  des  Punktes  a^  zu  bestimmen.  Im 
Punkte  ^s  errichten  wir  zu  der  Geraden  H  eine  Senkrechte  ^sai, 
welche  die  Normale  A^^  im  Punkte  ^i  schneidet.  In  diesem 
Punkte  errichten  wir  wieder  eine  Senkrechte  a^a^'  zu  der  ersten 
Senkrechten  und  tragen  auf  jene  diesmal  die  Strecke  aia^'zz: 
=:  n .  ^5^0  (weil  die  Strecke  aa^  ^n,a  ^s).  Auf  der  Verbindungs- 
linie a^a^'  machen  wir  a^a^"  =:  n.a^a^'  und  erhalten  so  die 
lothrechte  Richtung  des  Punktes  a^,  aus  der  wir  die  Geschwin- 
digkeit a^a^'^a^a^"  ableiten.  Diese  Gescnwindigkeit  gehört 
auch  dem  Punkte  a^,  und  darum  machen  wir  at,a^"=§=^^^f  • 

Ausserdem  dreht  sich  der  Punkt  a^  um  den  Punkt  ^s  mit 
der  Geschwindigkeit  at,a^'  :=  n,ay^s\  desshalb  bewegt  sich  der 
Punkt  a^  mit  der  resultirenden  Geschwindigkeit  a^a^'",  die  wir 
als  Diagonale  des  Parallelogramms  at,a^'a^'"a^"  erlangen. 

40* 
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Wenn  wir  durch  die  erzielten  Punkte  a^"\  a^"\  respective 
Parallelen  G\  H'  zu  den  Geraden  G,  H  ziehen,  erhalten  wir  im 
Schnittpunkte  dieser  Parallelen  den  Punkt  ai ,  welcher  mit  dem 
Punkte  Uv  die  resultirende  Geschwindigkeit  a^a'^  des  Punktes  a^ 
bestimmt. 


Leiten  wir  weiter  aus  dieser  Geschwindigkeit  a^a'^^  die 
Geschwindigkeit  a^^a^,  ab  (wie  in  der  Fig.  7)  und  fällen  zuletzt 
vom  Punkte  a^  eine  Senkrechte  auf  die  Gerade  aa;y,  um  im 
Schnittpunkte  dieser  Senkrechten  mit  der  Normalen  Na  den 
Krümmungsmittelpunkt  o  zu  erhalten. 

Es  ist  ersichtlich,  dass  wir  die  Curve  A  (Fig.  5)  als  ortho- 
gonale Projection  des  Durchschnittes  zweier  geraden  Schrauben- 
flächen, deren  Axen  zur  Projectionsebene  senkrecht  stehen  und 
deren  Ganghöhen  sich  wie  1 :  n  verhalten,  betrachten  können. 
Mittelst  soeben  erlangten  Constructionen  ist  nicht  nur  die  ortho- 
gonale Projection  der  Tangente  der  Curve  A  zu  construiren 
ermöglicht,  sondern  auch  mittelst  der  Geschwindigkeit  a^a'^  und 
des  Krümmungsmittelpunktes  o  die  Krümmungsebene  der 
Durchschnittscurve  und  ihr  Krümmungsmittelpunkt  bestimm- 
bar. Und  zwar  gibt  uns  die  Strecke  a^a'^,  die  Richtung  der  Trace 
der  Krümmungsebene  in  der  Projectionsebene  an  und  den 
Krümmungsmittelpunkt  o  können  wir  als  orthogonale  Projection 
des  Mittelpunktes  einer  Ellipse,  welche  den  Durchschnitt  beider 
geraden  Schraubenflächen  osculiert,  betrachten. 

4.  Die  Krümmungsmittelpunkts -Construction  vermittelst 
der  lothrechten  Geschwindigkeiten  (Nr.  2)  wenden  wir  in  dem 

besonderen  Falle  an,  wenn  w  z= —  und  wenn  die  Drehungen 

der  beiden  Geraden  .G,  H  gleichzeitig  von  der  Geraden  5  ^s  aus- 
gehen. Dann  ist  die  Bahn  des  Schnittpunktes  a  dieser  Geraden 
eine  Hyperbel  (Fig.  10),  deren  eine  Brennpunkt  5  ist  und  deren 
eine  Scheitel  in  ^^  liegt.^  Wir  erhalten  demnach  die  Normale 
Na  =  cia^  an  der  Bahncurve  A,  indem  wir,  wenn  wir  die  Dreh- 
geschwindigkeit der  Geraden  G  =:  1  annehmen,  aa^  =  —  -^  ^^^ 
machen  und  auf  der  Geraden  G,  H,  respective  in  den  Punkten 


1  Daselbst,  S.  61. 
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s,  a^  die  Senkrechten  sa^,  ^^<^t>  errichten,  welche  sich  im 
Punkte  a»  treffen. 

Um  den  Krümmungsmittelpunkt  der  Curve  A  zu  con- 
struiren  (Nr.  2),  verbinden  wir  den  erhaltenen  Punkt  a»,  mit  dem 
Punkte  ^5  und  ziehen  durch  den  Punkt  a^  zu  der  Normalen  Na 
eine  Parallele,  welche  die  Gerade  a^^^s  im  Punkte  a^  trifft.  Die 
durch  diesen  Punkt  zu  der  Geraden  H  gezogene  Parallele 
schneidet  die  Gerade  at,a^  im  Punkte  a^'.  Wenn  wir  weiter 
vom  Punkte  a(,  auf  die  Gerade  H  eine  Senkrechte  fällen  und 
von  diesem  Punkte  die  Strecke  a^aj  =:  ^^^^'  übertragen,  dann 
erhalten  wir  den  Punkt  al,  durch  welchen  wir  eine  Parallele  zu 
der  Geraden  H  ziehen,  welche  die  Gerade  G  im  Punkte  al 
schneidet.  Ziehen  wir  nun  durch  den  Punkt  a  eine  Parallele 
a  al  zu  der  Geraden  ala^,  und  errichten  im  Punkte  Or,  eine 
Senkrechte  auf  der  Geraden  Na,  welche  die  Gerade  ay^al  im 
Punkte  al  trifft.  Die  Verbindungsgerade  der  Punkte  al,  a^ 
schneidet  dann  die  Normale  Na  in  dem  Krümmungsmittel- 
punkte o  der  Hyperbel  A. 

5.  Diese  Krümmungsmittelpunkts-Construction  können  wir 
auch  im  Folgenden,  in  Bezug  auf  den  vorgehenden  Fall  (Nr.  1) 
allgemeineren  Falle,  anwenden. 

Die  Rotation  der,  die  Geraden  G,  i/,  respective  enthaltenden 
ebenen  Systeme  S^,  Sg,  geschehe  um  die  ausserhalb  dieser 
Geraden  liegenden  Punkte  s,  ^s  eines  bestimmten  ruhenden 
ebenen  Systems  2. 

Setzen  wir  der  Einfachheit  wegen  voraus,  dass  beide 
Systeme  S^,  Sg  mit  gleicher  Geschwindigkeit  =  1  rotirenund  dass 
noch  der  eine  Punkt  (s)  sich  auf  der  um  ihn  rotirenden  Geraden 
(G)  befindet  (Fig.  11).  Dann  stellen  die  Strecken  as,  a^s, 
respective  die  lothrechten  Geschwindigkeiten  der  mit  dem 
Schnittpunkte  a  der  Geraden  G,  i/ coincidirenden  Punkte  der 
Geraden  G,  i/bei  deren  Rotation,  respective  um  die  Punkte  s,  ^s. 

Um  die  Normale  an  der  Bahncurve  A  im  Punkte  a  zu 
erhalten,  errichten  wir  im  Punkte  5  auf  die  Gerade  G  die  Senk- 
rechte sat,  und  fällen  vom  Punkte  ^s  auf  die  Gerade  H  die 
Senkrechte  ^sa^.  Diese  beiden  Senkrechten  treffen  sich  im 
Punkte  an,  der,   mit  dem  Punkte  a  verbunden,  die  lothrechte 
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Geschwindigkeit  des  Punktes  a  und  zugleich  die  verlangte 
Normale  an  der  Bahncurve  A  gibt.  ^ 

Die  weiteren  Constructionen,  die  sich  auf  die  Krümmungs- 
mittelpunktsbestimmung beziehen,  stimmen  mit  den  vorher 
ausgeführten  überein  und  werden  sich  theils  vereinfachen,  weil 
wir  die  Drehgeschwindigkeiten  der  Systeme  S^ ,  S^  als  gleich 
vorausgesetzt  haben. 

Um  also  den  Krümmungsmittelpunkt  zu  erlangen,  con- 
struiren  wir  wie  vorher  die  lothrechte  Geschwindigkeit,  mit 
deren  sich  der  Punkt  a^  als  Schnittpunkt  der  Senkrechten  5^»,, 
^sa^  in  der  von  ihm  erzeugten  Curve  B  bewegt.  Da  sich  diese 
Geraden  sa^,  ^sa»,  mit  derselben  gleichen  Drehgeschwindigkeit 
wie  die  Geraden  G,  H  selbst  bewegen,  erhalten  wir  die  verlangte 
lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  a»,  indem  wir  wie  bei 
der  Construction  der  lothrechten  Geschwindigkeit  des  Punktes 
a  in  den  Punkten  5,  ^5,  respective  zu  den  Geraden  5^»,  ^sa^y  die 
Senkrechten  saf^  =  G,  ^sa^  errichten.  Diese  schneiden  sich  im 
Punkte  a^,  welcher  mit  dem  Punkte  a^  die  lothrechte  Ge- 
schwindigkeit a^ali  des  Punktes  a^  bestimmt. 

Auf  Grund  der  erzielten  lothrechten  Geschwindigkeiten 
cian,  ax,ai  zweier  Punkte  der  Normalen  Na  an  der  Bahncurve  ^4, 
erhalten  wir  den  Krümmungsmittelpunkt  o,  indem  wir  wie  in 
Nr.  2  a^al±NA,  aal  \\  a^a!,  und  die  Gerade  a^al  ziehen,  welche 
die  Normale  im  verlangten  Punkte  o  schneidet. 

Als  Beispiel  wurde  in  der  Fig.  12  folgender  specieller  Fall 
angenommen:  Der  mit  der  Geraden  s^s  zusammenfallenden 
Anfangslage  der  Geraden  G  entspricht  die  Gerade  //,  welche 
im  Mittelpunkte  der  Strecke  s^s  auf  dieser  senkrecht  steht. 
Wenn  die  Drehgeschwindigkeiten  der  Systeme  S^,  Sg  auch  im 
Sinne  gleich  sind,  dann  erzeugt,  wie  aus  der  Fig.  12  ersichtlich, 
der  Schnittpunkt  der  Geraden  G,  Heine  PascaTsche  Curve -4, 
welche  auch  durch  den  Kreis  L  (dieselbe  Figur)  und  den  Loth- 
punkt  5  als  Fusspunktcurve  bestimmt  ist.  Die  für  den  Punkt 
a  ausgeführte  Construction  der  Normale  A^^  stimmt  mit  der 
bekannten  Construction  der  Normalen  dieser  Curve  als  Fuss- 
punktcurve vollkommen  überein.   Und  die  auf  Grund  bei  der 


1  Daselbst,  S.  56. 
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Erzeugungsweise  ausgeführte  Krümmungsmittelpunkts  -  Con- 
struction  führt  uns,  wie  man  leicht  beweisen  kann,  zu  demselben 
Krümmungsmittelpunkte  o  ^ 

Wenn  wir  die  Curve  A  als  orthogonale  Projection  des 
Durchschnittes  zweier  Schraubenflächen,  deren  Axen  zur  Pro- 
jectionsebene  senkrecht  stehen,  deren  Ganghöhen  gleich  sind 
und  deren  Grundcurven  durch  die  Geraden  G,  H  gegeben  sind, 
betrachten,  dann  erhalten  wir  mittelst  dieser  Construction  die 
Tangente,  die  Krümmungsebene  und  den  Krümmungsmittel- 
punkt der  Durchschnittscurve. 

Wenn  sich  beide  Geraden,  G  und  i/,  um  die  ausserhalb 
dieser  Geraden  liegenden  Punkte  5  und  ^s  drehen  und  in 
gleichem  Sinne  gleiche  Drehgeschwindigkeit  besitzen  (Fig.  13), 
dann  erhalten  wir  die  Normale  aa»,  der  durch  den  Schnittpunkt  a 
jener  Geraden  erzeugten  Curve  A,  indem  wir  aus  den  Punkten 
5,  ^5,  respective  zu  den  Geraden  G,  H  die  Senkrechten  sa^,  ^sa^ 
errichten,  welche  sich  im  Punkte  a^  treffen.  Die  Strecke  aap 
repräsentirt  uns  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  a 
und  zugleich  gibt  sie  uns  die  verlangte  Normale  Na- 

Um  den  Krümmungsmittelpunkt  zu  erhalten,  errichten  wir 
nach  der  vorgehenden  Construction  in  den  Punkten  s,  ^5, 
respective  zu  den  Geraden  sa^,  ^sa^^  die  Senkrechten  sa^y,  ^sa^y 
die  sich  im  Punkte  ai  treffen.  Die  Strecke  a^ai  stellt  uns  die 
lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  a^  in  der  durch  ihn 
beschriebenen  Curve  B  dar.  Indem  wir  weiter  ar^alj^aa^  und 
aal\\a{,aj,  ziehen,  erhalten  wir  im  Schnittpunkte  der  Geraden 
ai  al  mit  der  Normale  N  den  Krümmungsmittelpunkt  o  der 
Curve  A, 

Diese  Construction  wurde  in  dem  Falle  angewendet,  wo 
die   beiden  Geraden  G,  H,  respective  von   den   Punkten  5,  ^s 

gleiche  Entfernung  =:  —  5  ^s  haben  und  bei  der  Rotation  fort- 

während  auf  einander  senkrecht  stehen  (Fig.  14).  Auch  diesmal 
erzeugt  der  Schnittpunkt  a  eine  Pascal'sche  Curve,  deren 
Normale    und    Krümmungsmittelpunkt    wir    doppelter   Weise 


1   A.   Mannheim:  »Principes    et   developpements    de    geometrie    cine- 
matique«,  p.  35. 
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construiren  können.  (Es  wurde  die  Normale  A^^  und  der 
Krümmungsmittelpunkt  o  für  den  Punkt  a  construirt  (Fig.  14) 
und  dabei  dieselbe  Bezeichnung  wie  vorher  angewendet). 

6.  Viel  umständlicher  ergibt  sich  die  Krümmungsmittel- 
punkts-Construction  in  dem  Falle,  wenn  die  Drehgeschwindig- 
keiten der  beiden  Systeme  S^,  S^  ungleich  sind  (Fig.  15.). 

Setzen  wir,  wie  vorher,  der  Einfachheit  wegen  voraus,  dass 
das  System  S^  mit  der  Drehgeschwindigkeit  <üg  =  1  rotirt,  dann 
stellt  die  Strecke  as  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  mit 
dem  Schnittpunkte  a  der  Geraden  G,  H  coincidirenden  Punktes 
der  Geraden  G  und  die  lothrechte  Geschwindigkeit  aa^  des- 
selben Punktes  auf  der  Geraden  H  ergibt  sich,  wenn  wir  die 
Drehgeschwindigkeit  a//,  rnit  deren  das  System  5g  um  den 
Punkt  ^s  rotirt,  gleich  w.cog  annehmen,  aus  der  Gleichung  1): 


aa'^ 


Um  die  Normale  an  der  Bahncurve  A  im  Punkte  a  zu 
erhalten,  fällen  wir  von  den  Punkten  s,  a^,  respective  auf  die 
Geraden  G,  H  die  Senkrechten  5^^,  a^a^^  dann  treffen  sich 
diese  im  Punkte  a^,  der  mit  dem  Punkte  a  verbunden,  die  loth- 
rechte Geschwindigkeit  des  Punktes  a  und  zugleich  die  ver- 
langte Normale  A^^  gibt. 

Um  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  Or,  zu 
bestimmen,  errichten  wir  im  Punkte  5  zu  der  Geraden  aa^,  die 
Senkrechte  G'  ||  G,  weil  die  Strecke  sa^,  die  lothrechte  Ge- 
schwindigkeit des  mit  dem  Schnittpunkte  a^  der  Geraden  5^0, 
a^Oxi  coincidirenden  Punktes  der  Geraden  sut,  angibt. 

Anders  verhält  sich  die  Sache  mit  der  Bestimmung  der 
lothrechten  Geschwindigkeit  des  mit  demselben  Schnittpunkte 
coincidirenden  Punktes  a»  der  Geraden  a^a»,.  Dieser  Punkt 
unterliegt  zweien  Bewegungen,  erstens  der  Rotation  um  den 
Punkt  ^s  und  zweitens  der  Translation,  die  er  in  der  Richtung 
der  Geraden  H  besitzt. 

Um  die  erste  Componente  aai  zu  bestimmen,  verbinden 
wir  den  Punkt  a»,  (Fig.  15)  mit  dem  Punkte  ^s  und  machen  auf 
dieser  Verbindungslinie  die  Strecke 
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ao  ai  =  n.a^  ^s. 

Die  zweite  Componente,  d.  h.  die  lothrechte  Translations- 
geschwindigkeit a»,  aH  in  der  Richtung  der  Geraden  //,  die  der 
Translationsgeschwindigkeit  a^'  a^"  des  Punktes  a^\  in 
welchem  die  Gerade  a^ Un  die  //schneidet,  gleich  ist,  erhalten 
wir  folgender  Weise: 

Die  Geschwindigkeit  a^'  a^"  des  Punktes  a^'  ist  nach  der 
aus  der  Gleichung  1)  sich  ergebenden  Beziehung: 


gleich  der  (1 — «)-fachen  Geschwindigkeit  a^' a^y  mit  deren 
sich  der  Punkt  a  in  der  Geraden  i/ verschiebt.  ^ 

Wenn  wir  die  Strecke  a^'  a^"  (Fig.  15)  vom  Punkte  a^  auf 
die  verlängerte  Gerade  a^'  a^  übertragen,  dann  erhalten  wir  in 
der  Strecke  a^^a^l  die  Translationsgeschwindigkeit  des  Punktes 
^0,  als  die  zweite  verlangte  Componente.  Vermittelst  des 
Parallelogramms  der  Geschwindigkeiten  at,a{jalai!  erhalten  wir 
die  resultirende  Geschwindigkeit  a^j  al  des  mit  dem  Punkte  a^ 
coincidirenden  Punktes  der  Geraden  ar,a^, 

Fällen  wir  weiter  vom  Punkte  al  auf  die  Gerade  a^a^  die 
Senkrechte  //'  =  aja?,  welche  zugleich  mit  der  Geraden  H 
parallel  lauft,  dann  erhalten  wir  im  Schnittpunkte  dieser 
Geraden  mit  der  Geraden  G'  den  Punkt  al,  welcher  mit  dem 
Punkte  an  verbunden,  die  lothrechte  Geschwindigkeit  a^^al  des 
Punktes  a^,  gibt. 

Auf  Grund  der  lothrechten  Geschwindigkeiten  aa^,,  a^^al 
der  Punkte  aa»  der  Normale  A^^,  construiren  wir  den  Krüm- 
mungsmittelpunkt o  der  Curve-4,  indem  wir  (Fig.  15)  aoaöJ_A^, 
a^al^a^al  ziehen  und  hierauf  mittelst  der  Geraden  alal  die 
Normale  im  verlangten  Punkte  o  schneiden. 


1  Die  Gerade  H^  diesmal  anstatt  durch  den  Punkt  ^s  zu  gleiten  (Nr.  2), 
berührt  bei  ihrer  Bewegung  einen  Kreis  K  (Fig.  15),  dessen  Mittelpunkt  sich  im 
Punkte  ^s  befindet.  Dieser  Umstand  hat  aber  auf  die  Bestimmung  der  lothrechten 
Geschwindigkeit  des  Punktes  a^*  keinen  Einfluss,  und  diese  Strecke  a^'a^' 
wird  wie  in  Nr.  2  der  (1— w)-fachen  Geschwindigkeit  a^  a^  (mit  deren  sich  der 
Punkt  a  in  der  Geraden  H  verschiebt)  gleich. 
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7.  Betrachten  wir  endlich  den  allgemeinsten  Fall,  wenn 
statt  der  zwei  Geraden  sich  zwei  Curven  G,  H,  welche 
respective  den  ebenen  Systemen  S^,  Sg  angehören,  um  die 
festen  Punkte  s,  ^s  eines  ruhenden  Systems  rotiren  (Fig.  16). 

Um  die  Construction  des  Krümmungsmittelpunktes  zu 
vereinfachen,  nehmen  wir  an,  dass  die  Drehgeschwindigkeiten 
der  Systeme  S^,  S^  im  gleichen  Sinne  gleich  sind. 

Wenn  wir  von  den  Punkten  5,  ^5,  respective  auf  die 
Tangenten  Tg,  Th  der  Curven  G,  H  die  Senkrechten  sa»,  ^sut, 
fällen,  dann  treffen  sich  diese  in  dem  Punkte  a^,  der  mit  a  ver- 
bunden, die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  a  und  die 
Normale  A^^  an  der  Bahncurve  A  desselben  gibt. 

Bei  der  Construction  des  Krümmungsmittelpunktes  der 
Curve  A,  müssen  wir  aber  zugleich  darauf  Rücksicht  nehmen, 
dass  die  Tangenten  Tg,  Th  sich  während  der  Rotation  der 
Systeme  5^  S2  um  die  festen  Punkte  5,  ^5,  noch  um  die 
Krümmungsmittelpunkte  og,  Oh,  welche  respective  den  Curven 
G,  H  im  Punkte  a  angehören,  drehen. 

Darum  werden  die  Geraden  sa^,  j.  Tg,  ^sa^,  1_  Th  sich 
respective  um  die  Punkte  5,  ^s  nicht  nur  mit  der  Geschwindig- 
keit cog  =:  0)//  =  1  drehen,  sondern  ausserdem  noch  mit  den 
Drehgeschwindigkeiten  wj;,  o^h,  mit  denen  respective  Tg,  Th 
um  die  entsprechenden  Krümmungsmittelpunkte  og,  oh  der 
Curve  G,  H  rotiren. 

Weil  die  Strecken  a^^s,  a^^s  die  lothrechten  Geschwindig- 
keiten, mit  denen  der  mit  dem  Schnittpunkte  a  coincidirende 
Punkt  respective  in  den  Tangenten  Tg,  Th  fortschreitet, 
repräsentiren,  sind  die  letzteren  Drehgeschwindigkeiten: 

(üb  = y      (ük  = 

Og^  OhCI 

Demnach  sind  die  resultirenden  Drehgeschwindigkeiten 
^h,  ^h,  respective  der  Geraden  5ao,  ^sa^: 


1  __  1   .     ^D-5   _   OGa-{-a^s 


ogci  öGa 

2  .1        1  .     ^0-5         o  na -hals 

OhCI  OhCI 
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Die    resultirenden    lothrechten    Geschwindigkeiten   a^^a 


G 


üt^a^.   des  Punktes   a^,,  der  respective   um   die   Punkte   s,  ^s 
rotirenden  Geraden  5^0,  ^sa^  ist  also: 

Oca-k-UtiS 


o^a-ha^^s 


a^a^,^i  (üj{,ari^s= ::^:^ .an^s. 

ona 

In  den  erhaltenen  Punkten  a^,,  a^,  errichten  wir  respective 
zu  den  Geraden  sa^,  ^sa^  die  Senkrechten  Tg\\  Tq,  Th\\  Th, 
welche  sich  im  Punkte  aj  schneiden.  Die  Strecke  a»,  al 
repräsentirt  uns  dann  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des 
Punktes  a»,. 

Auf  Grund  der  lothrechten  Geschwindigkeiten  aao  und  a^a, 
zweier  Punkte  a,  a^  der  Normale  Na  construiren  wir  den 
Krümmungsmittelpunkt  0  wie  vorher. 

8.  Es  bleibt  nur  noch  übrig  den  Fall  zu  betrachten, 
wenn  die  Drehgeschwindigkeiten  der  ebenen  Systeme  S^,  S^ 
ungleich  sind. 

Nehmen  wir  an,  dass  die  Geschwindigkeit  des  Systems  S^ 
gleich  Eins  und  die  des  Systems  S^  gleich  n  ist.  Dann  stellt  die 
Strecke  aa^  =z  n,a^s  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  mit 
dem  Schnittpunkte  a  coincidirenden  Punktes  der  um  den  Punkt 
^s  rotirenden  Curve  H  (Fig.  1 7). 

Die  Construction  des  Punktes  a^,  und  der  Geraden  Tg  für 
das  erste  System  ist  dieselbe  wie  vorher.^  Anders  wird  sich 
aber  die  Construction  in  Bezug  auf  das  zweite  System 
gestalten. 

Der  Punkt  a»  dreht  sich  um  den  Punkt  ^5  mit  der  loth- 
rechten Geschwindigkeit  apai  =  n,at,^s  und  verschiebt  sich  in 


1  Die  Strecke  a^a^,  wird  construirt,  indem  wir  (Fig.  16)  ^plJL^^o  ""^ 
a^l=a^s  ziehen,  dann  12  =  o^a  machen  und  s3||a^l,  13  ||  a^s  ziehen, 
durch  den  Schnittpunkt  3  der  Geraden  13,  5  3  die  Gerade  32  führen,  welche  die 
Gerade  sa^  im  verlangten  Punkte  a^,  schneidet. 

In  derselben  Weise  erhalten  wir  den  Punkt  a^, . 

2  Diese  Construction  wurde  in  der  Fig.  17  ausgelassen. 
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der  Richtung  der  Tangente  Th  mit  der  lothrechten  Geschwindig- 
keit a^a'^,  welche  der  Geschwindigkeit 

des    Schnittpunktes   a^'   der  Geraden    Th   und    der   Geraden 
a^a^  ±  Ta  gleich  ist  (Nr.  6). 

Ausserdem  haben  wir  aber  noch  die  lothrechte  Ge- 
schwindigkeit des  Punktes  a^^  zu  bestimmen,  welche  diesem 
Punkte  der  Rotation  der,  mit  der  Drehgeschwindigkeit 


iü\j  — 


<^v 


OHa 


sich  bewegenden  Tangente  Th  wegen  zugehört. 

Da  die  Geschwindigkeit  ft)|/  der  Geraden  sut,  mit  Rück- 


sicht auf  die  beiden  Rotationen  der  Tangente   7//     co//  =:  « 


OhCI 


^^^^  ona 


erhalten  wir  die  verlangte  lothrechte  Geschwindigkeit  a^a^des 
Punktes  a^,  indem  wir  die  im  vorgehenden  Artikel  angeführte 
Construction  anwenden. 

Aus  den  lothrechten  Geschwindigkeiten  a^a'ii,  ar,a^,  con- 
struiren  wir  die  resultirende  lothrechte  Geschwindigkeit  des 
Punktes  a^  als  Diagonale  des  Parallelogrammes  der  Geschwin- 
digkeiten und  erhalten  zuletzt  den  Punkt  ai",  von  welchem  wir 
auf  die  Gerade  a^a^  die  Senkrechte  Th\  7^ fällen.  Der  Schnitt- 
punkt aj  der  Geraden  Ji,  Th  mit  dem  Punkte  at,  verbunden, 
bestimmt  uns  die  lothrechte  Geschwindigkeit  des  Punktes  a». 
Die  weitere  Construction  des  Krümmungsmittelpunktes  o  der 
Curve  A  stimmt  mit  der  vorgehenden  Construction  vollkommen 
überein. 
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Zur  synthetischen  Theorie  der  Kreis-  und 
Kugel-Systeme 

von 

Otto   Rupp  in  Brunn. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  25.  April  1805.) 

Die  Winkelbeziehungen,  welche  an  Schnitten  von  Kreisen 
und  Kugehi  mit  Geraden,  Ebenen  und  untereinander  auftreten, 
sind  schon  mehrfach  Gegenstand  ausführlicher  Betrachtungen 
gewesen.  Dagegen  haben  die  longimetrischen  Beziehungen, 
welche  an  den  genannten  Schnitten  haften,  bisher  keine  Be- 
achtung gefunden.  Es  sei  mir  daher  gestattet,  in  dieser  Richtung 
eine  Reihe  neuer,  bemerkenswerther  Eigenschaften  zu  ent- 
wickeln. 

1.  Das  wichtigste  Gebilde,  mit  welchem  sich  die  nach- 
folgenden Untersuchungen  beschäftigen,  ist,  wenn  wir  uns  vor- 
läufig auf  die  Geometrie  der  Ebene  beschränken,  das  System 
aller  Kreise  mit  einem  gemeinschaftlichen  Mittelpunkte.  In 
diesem  Systeme  sind  zwei  besondere  Kreise  enthalten:  der  eine 
mit  dem  Radius  Null,  der  andere  mit  unendlich  grossem  Radius, 
also  der  geometrische  Ort  aller  unendlich  fernen  Punkte  der 
Ebene.  Da  aber  dieser  geometrische  Ort  bekanntlich  eine 
Gerade  ist,  so  erscheint  eine  gewisse  Vorsicht  in  der  Auffassung 
jener  besonderen  Elemente  geboten,  und  es  empfiehlt  sich  der 
klaren  Darstellung  halber,  das  in  Rede  stehende  Kreissystem 
als  eine  metrische  Specialisirung  eines  allgemeinen,  projecti- 
vischen  Gebildes,  des  Kegelschnittsbüschels,  respective  der 
Kegelschnittsschaar,  zu  betrachten. 

In  dem  allgemeinen  Kegelschnittsbüschel  mit  den  Basis- 
punkten A,  B,  C,  D  stellen  die  Geradenpaare  AB,  CD;  AC,  BD; 
und  AD,  BC  drei  ausgeartete  Elemente  (Kegelschnitte)  dar. 
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Rückt  B  unendlich  nahe  an  A,  und  D  unendlich  nahe  an  C,  so 
übergehen  die  Geraden  AB  und  CD  in  Tangenten  sämmtlicher 
Kegelschnitte  des  Büschels  in  den  Punkten  A  und  C  In  diesem 
Falle  sind  die  beiden  Geradenpaare  AC  BD,  AD  BC  in  der 
gemeinschaftlichen  Berührungssehne  p  =:  AB  vereinigt,  das 
dritte  Paar  wird  von  den  Tangenten  in  A  und  C  gebildet. 

Sonach  repräsentirt  die  äIs  Doppelgerade  aufgefasste 
gemeinschaftliche  Berührungssehne  eines  Büschels  einander 
doppelt  berührender  Kegelschnitte  ein  ausgeartetes  Element 
dieses  Büschels. 

Das  System  doppelt  berührender  Kegelschnitte  steht  sich 
selbst  dual  gegenüber  und  kann  ebensogut  als  besonderer  Fall 
einer  Kegelschnittsschaar  mit  paarweise  zusammenfallenden 
Basistangenten  angesehen  werden.  Die  der  vorstehenden  Be- 
trachtung dual  gegenüberstehende  lehrt,  dass  die  gemeinschaft- 
lichen Berührungspunkte  A  und  C  einen  degenerirten  Kegel- 
schnitt, und  der  als  Doppelpunkt  aufgefasste  Schnittpunkt  P 
der  gemeinschaftlichen  Tangenten  einen  zweiten  degenerirten 
Kegelschnitt  der  Schaar  darstellt. 

Lässt  man  endlich  an  Stelle  der  Geraden  p  die  unendlich 
ferne  Gerade  treten  und  an  Stelle  von  A  und  B  die  absoluten 
Punkte  (Kreispunkte  der  Ebene),  so  übergeht  das  Büschel 
doppelt-berührender  Kegelschnitte  in  ein  System  concentrischer 
Kreise,  in  welchem  den  angestellten  Betrachtungen  gemäss  die 
unendlich  ferne  Gerade  und  der  Mittelpunkt,  jedes  für  sich 
doppelt  gezählt,  als  Elemente  auftreten. 

Für  die  folgenden  Untersuchungen  bleibt  es  sich  desshalb 
ganz  gleich,  ob  die  unendlich  ferne  Gerade  als  ein  einfacher 
Ort  zweiter  Ordnung  (d.  i.  als  Kreis  von  unendlich  grossem 
Radius)  oder  als  Doppelgerade  aufgefasst  wird. 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  der  Kürze  halber  und 
um  eine  Gleichförmigkeit  in  der  Benennung  der  später  auf- 
tretenden Gebilde  zu  erzielen,  das  Büschel  concentrischer  Kreise 
als  »monocentrisches  System«  bezeichnet  werden  soll. 

2.  Sei  o  der  Mittelpunkt  eines  monocentrischen  Systems, 
^1»  ^2>  ^3-  •  •  beliebige  Kreise  desselben,  ferner  K  ein  beliebiger, 
dem  System  nicht  angehörender  Kreis  und  m  sein  Mittelpunkt. 
Jeder  Kreis  c,-  des  Systems  hat  mit  K  zwei  reelle  oder  imaginäre 
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Punkte  gemein,  deren  allzeit  reelle  Verbindungsgerade  a,-  die 
Radicalaxe  oder  Potenzgerade  von  Ci  und  K  repräsentirt.  Da 
die  Radicalaxen,  welche  allen  Kreisen  des  Systems  entsprechen, 
auf  der  Centralen  om  senkrecht  stehen,  so  bilden  sie  ein  Parallel- 
strahlenbüschel,  dessen  unendlich  ferner  Strahl  ebenfalls  als 
Radicalaxe,  und  zwar  für  K  und  den  unendlich  grossen  Kreis 
des  Systems,  auftritt. 

In  gleicher  Weise  ruft  irgend  ein  anderer  Kreis  K'  der 
Ebene  mit  dem  monocentrischen  Systeme  ein  Parallelstrahlen- 
büschel  von  Radicalaxen  o[  hervor. 

Zwei  derartige  Strahlenbüschel  o,-  und  a{  können  dadurch 
auf  einander  bezogen  werden,  dass  man  in  denselben  solche 
Radicalaxen  o»  und  o{  sich  entsprechen  lässt,  welche  die  beiden 
Hilfskreise  K  und  K'  mit  einem  und  demselben  Kreise  ci  des 
Systems  ergeben.  Die  einander  entsprechenden  Radicalaxen  a,- 
und  aj  schneiden  sich  aber  bekanntlich  in  einem  Punkte,  welcher 
auch  der  vom  System  unabhängigen  Radicalaxe  r  der  Kreise  K 
und  K'  angehört.  Es  folgt  hieraus: 
a)  »Die  Parallelstrahlenbüschel  von  Radicalaxen,  welche  in 
einem  monocentrischen  System  von  zwei  beliebigen,  dem 
System  nicht  angehörenden  Kreisen  hervorgerufen  werden, 
sind  perspectivisch,  und  ihr  perspectivischer  Durchschnitt 
repräsentirt  die  Radicalaxe  der  beiden  Kreise«. 
3.  Der  eben  bewiesene  Satz  zeigt,  dass  das  Parallelstrahlen- 
büschel, welches  irgend  ein  Kreis  K  in  einem  monocentrischen 
System  erzeugt,  ein  für  dieses  System  charakteristisches  Grund- 
gebilde ist  und  als  solches  mit  Vortheil  zur  Feststellung  der 
Projectivität   zweier   monocentrischer   Systeme  —  die  ja  als 
besondere  Fälle  von  Curvenbüscheln  zweiter  Ordnung  anzu- 
sehen sind  —  verwendet  werden  kann.   Es  sollen  demgemäss 
zwei  solche  Systeme  als  projectivisch  deflnirt  werden,  wenn 
die  von  irgend  zwei  Kreisen  in  ihnen  erzeugten  Radicalaxen- 
büschel  projectivisch  sind,  und  zwar  sollen  sich  solche  Kreise 
der  beiden  Systeme  entsprechen,  deren  Radicalaxen  mit  den 
Hilfskreisen    ebenfalls    entsprechende   Strahlen   sind.    Da   es 
für  die  allgemeine  Projectivität  zweier  Parallelstrahlenbüschel 
wesentlich  ist,  dass  sich  das  unendlich  ferne  Element  derselben 
nicht  selbst  entspricht,  so  ist  nach  früheren  Erörterungen  ein- 
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leuchtend,  dass  auch  in  zwei  allgemein  projectivisch  auf  ein- 
ander bezogenen  monocentrischen  Systemen  der  unendlich 
grosse  Kreis  nicht  ein  selbstentsprechendes  Element  sein  wird. 

Das  Erzeugniss  zweier  projectivischen  monocentrischen 
Systeme,  d.  h.  der  geometrische  Ort  der  Durchschnittspunkte 
entsprechender  Kreispaare  derselben,  ist,  ebenso  wie  im  Falle 
zweier  allgemeiner  projectivischer  Kreisbüschel,  eine  bicirculare 
Curve  vierter  Ordnung.  Es  ist  aber  bekannt,  dass  dieses  Er- 
zeugniss zerfällt,  sobald  die  beiden  Kreisbüschel  einen  Kreis 
entsprechend  gemein  haben,  und  zwar  stellt  dieser  Kreis  einen 
Bestandtheil  zweiter  Ordnung  des  Gesammterzeugnisses  dar, 
während  der  Rest,  d.  i.  der  geometrische  Ort  der  Schnitte  aller 
übrigen  Paare  entsprechender  Kreise,  einen  zweiten  Kreis 
ergibt. 

Setzt  man  an  Stelle  beliebiger  projectivischer  Kreisbüschel 
insbesondere  zwei  projectivische  monocentrische  Systeme,  und 
soll  die  Projectivität  derselben  eine  solche  sein,  dass  ein  selbst- 
entsprechendes Element  vorhanden  ist,  so  kann  dies  bei  ver- 
schiedenen Mittelpunkten  der  beiden  Systeme  offenbar  nur 
dadurch  erreicht  werden,  dass  man  die  unendlich  grossen 
Kreise  beider  Systeme  einander  entsprechen  lässt.  Dass  unter 
dieser  besonderen  Voraussetzung  der  Rest  des  Erzeugnisses 
beider  Systeme,  d.  i.  der  geometrische  Ort  der  Schnittpunkte 
entsprechender  Kreise,  thatsächlich  ein  Kreis  ist,  lässt  sich,  wie 
folgt,  auch  direct  nachweisen. 

4.  Seien  o  und  o'  die  Mittelpunkte  zweier  monocentrischer 
Systeme,  welche  derart  projectivisch  auf  einander  bezogen 
werden  sollen,  dass  dem  unendlich  grossen  Kreise  Cqo  des 
einen,  der  unendlich  grosse  Kreis  c/qo  <ies  anderen  entspricht. 
Zur  Festlegung  der  Projectivität  reicht  dann  die  Angabe  zweier 
weiterer  Paare  entsprechender  Kreise  c^  c[y  ^i^i  ^i"-  Denkt 
man  sich  nun  mit  dem  System  o  einen  Hilfskreis  K  in  Ver- 
bindung gebracht,  so  erzeugt  derselbe  ein  Parallelbüschel  von 
Radicalaxen,  worunter  sich  die  Radicalaxen  von  K  und  den 
Kreisen  c^^  c,  und  c^^  also  zwei  im  Endlichen  liegende  Ge- 
raden a^  und  (32  und  die  unendlich  ferne  Gerade  ^oo  befinden. 
In  gleicher  Weise  ruft  irgend  ein  Kreis  K'  mit  dem  System  d 
ein  Radicalaxenbüschel  hervor,  worunter  sich  die  Radicalaxen 
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von  K'  und  d^,  4»  ^oo»  d.  i.  wieder  zwei  im  Endlichen  liegende 
Geraden  a^,  o^  und  die  unendlich  ferne  Gerade  ^oo  be- 
finden. 

Da  die  beiden  Systeme  derart  projectivisch  auf  einander 
bezogen  sind,  dass  den  drei  Elementen  Cj,  Cg,  c^o  die  drei  Ele- 
mente cf^y  d^,  doo  entsprechen,  so  werden  auch  in  den  ab- 
geleiteten Strahlenbüscheln  den  Elementen  o^ ,  Og ,  ^oo  die  Ele- 
mente o^,  Gg,  o^  entsprechen.  Diese  Büschel  besitzen  also  den 
unendlich  fernen  Strahl  entsprechend  gemein  und  sind  in  Folge 
dessen  insbesondere  perspectivisch.  Man  hat  demnach  den 
weiteren  Satz: 
b)  »Bildet  in  zwei  projectiven  monocentrischen  Systemen  der 

unendlich  grosse  Kreis  ein  selbstentsprechendes  Element, 

so  sind  irgend  zwei  aus  den  Systemen  abgeleitete  Radical- 

axenbüschel  perspectivisch«. 

Dass  auch  die  Umkehrung  dieses  Satzes  Giltigkeit  hat, 
bedarf  wohl  keines  besonderen  Beweises. 

5.  Es  ist  einleuchtend,  dass  zu  der  Ableitung  der  Radical- 
axenbüschel  aus  den  beiden  Systemen  o  und  o'  durchaus  nicht 
zwei  verschiedene  Hilfskreise  K  und  K'  erforderlich  sind,  son- 
dern dass  ebenso  gut  ein  einziger  Hilfskreis  verwendet  werden 
kann.  Zum  Zwecke  der  folgenden  Betrachtung  ertheilen  wir 
diesem  Kreise  eine  besondere  Lage,  und  zwar  führen  wir  den- 
selben durch  die  beiden  Punktepaare  a^b^,  a^b^,  in  welchen 
sich  die  entsprechenden  Kreispaare  c^  d^  und  c^  4  schneiden. 
Der  Mittelpunkt  m  desselben  wird  nothwendig  auf  der  Cen- 
tralen oo'  liegen.  Durch  diese  besondere  Anordnung  wird 
erreicht,  dass  die  beiden  projectiven  Radicalaxenbüschel,  welche 
nun  der  Kreis  K  mit  den  Systemen  o  und  o'  erzeugt,  drei  Paare 
entsprechender  Strahlen,  nämlich  a^  =  a^b^ ,  Og  z=  a^b^  und  die 
unendlich  ferne  Gerade  gemein  haben,  also  identisch  sind.  Eine 
Folge  davon  ist,  dass  irgend  ein  Strahl  o/  des  Büschels  a^Og . . . 
die  Radicalaxe  von  K  und  einem  gewissen  Kreise  Ci  von  o,  und 
zugleich  Radicalaxe  von  K  und  dem  entsprechenden  Kreise  di 
in  o\  mithin  auch  Radicalaxe  zwischen  den  entsprechenden 
Kreisen  Ci  und  di  ist  und  demnach  die  beiden  (reellen  oder 
imaginären)  Schnittpunkte  von  o  und  di  auf  K  liegen.  Da  das 
Gleiche    für   jedes    andere   Paar    entsprechender   Kreise    der 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Ol.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  41 
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Systeme  o  und  o'  gilt,  so  stellt  sich  der  Kreis  K  als  das  Erzeug- 
niss  der  letzteren  dar.  Es  gilt  demgemäss  der  Satz: 

c)  »Haben  zwei  projective  monocentrische  Systeme  den 
unendlich  grossen  Kreis  entsprechend  gemein,  so  ist  der 
geometrische  Ort  der  Schnittpunkte  entsprechender  Kreise 
derselben  selbst  wieder  ein  Kreis,  dessen  Mittelpunkt  mit 
jenen  der  beiden  Systeme  auf  derselben  Geraden  liege«. 
Und  umgekehrt: 

d)  »Werden  zwei  monocentrische  Systeme  derart  auf  ein- 
ander bezogen,  dass  sich  je  zwei  entsprechende  Kreise 
derselben  auf  einem  festen  Kreise,  dessen  Mittelpunkt  mit 
den  Mittelpunkten  der  Systeme  auf  einer  und  derselben 
Geraden  liegt,  schneiden,  so  sind  dieselben  projectivisch 
und  haben  den  unendlich  grossen  Kreis  entsprechend 
gemein«. 

Diesfalls  ist  noch  der  specielle  Fall  zu  beachten,  wenn  der 
von  den  beiden  Systemen  erzeugte  Kreis  K  in  ein  Geradenpaar 
zerfällt,  d.  h.  wenn  entsprechende  Kreise  beider  Systeme  sich 
in  einer  und  derselben  zu  ihrer  Centralen  senkrechten  Geraden/? 
schneiden,  oder  mit  anderen  Worten,  wenn  die  Radicalaxen 
aller  Paare  entsprechender  Kreise  in  ein  und  dieselbe  Gerade  K 
fallen.  Diese  Gerade  ist  dann  der  eine  Bestandtheil  jenes 
Geradenpaares,  in  welches  der  Kreis  K  zerfällt;  der  andere 
Bestandtheil  muss  nothwendig  durch  die  Kreispunkte  gehen, 
ist  mithin  wieder  die  unendlich  ferne  Gerade.  Das  Gesammt- 
erzeugniss  der  beiden  Systeme  besteht  also  diesfalls  aus  der 
Geraden  R  und  der  dreifach  zählenden  unendlich  fernen  Geraden. 

Die  Vereinigung  zweier  monocentrischer  Systeme,  welche 
einen  Kreis  erzeugen,  wollen  wir  als  ein  »dicentrisches 
System«,  die  Mittelpunkte  seiner  beiden  Bestandtheile  als 
seine  »Mittelpunkte«  und  den  erzeug;ten  Kreis  als  seinen 
»Radicalkreis«  bezeichnen;  endlich  je  zwei  entsprechende 
Kreise  der  monocentrischen  Systeme  als  »conjugirte  Kreise« 
des  dicentrischen  Systems.  Wenn,  wie  vorhin  bemerkt,  der  von 
den  beiden  Systemen  erzeugte  Kreis  in  eine  im  Endlichen  ge- 
legene und  in  die  unendlich  ferne  Gerade  zerfällt,  so  soll  das 
dicentrische  System  ein  »gerades«  heissen,  und  sein  im  End- 
lichen gelegenes  geradliniges  Erzeugniss  seine  »Radicalaxe«. 
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6.  Sei  Oj  der  Mittelpunkt  eines  monocentrischen  Systems, 
Og  und  O3  die  Mittelpunkte  zweier  anderer  solcher  Systeme, 
wovon  jedes  mit  dem  ersten  ein  dicentrisches  System  bestimmen 
soll;  R^2  und  R^^  die  zu  diesen  letzteren  gehörigen  Radical- 
kreise  und  r^g,  c^^  deren  auf  o^Og,  respective  o^o^  liegenden 
Mittelpunkte.  Zwischen  den  beiden  monocentrischen  Systemen 
Og  und  O3  herrscht  ebenfalls  eine  Abhängigkeit,  welche  dadurch 
charakterisirt  ist,  dass  sich  in  ihnen  solche  Kreise  entsprechen, 
welche  mit  demselben  Kreise  von  Oj  conjugirt  sind.  Da  sich 
aber  dieses  Entsprechen  auch  auf  die  unendlich  grossen  Kreise 
von  Oj,  Og,  O3  bezieht,  so  folgt,  dass  auch  die  monocentrischen 
Systeme  Og  und  O3  projectivisch,  mit  selbstentsprechendem  un- 
endlich grossen  Kreise  sind,  also  wieder  ein  dicentrisches 
System  bilden,  dessen  Radicalkreis  Ägg  heissen  möge.  Seien 
ferner  a  und  o'  die  (reellen  oder  imaginären)  Schnittpunkte  der 
Radicalkreise  R^^  und  R^^.  Durch  o  geht  ein  gewisser  Kreis  c^; 
mithin  gehen  durch  denselben  auch  die  mit  c^  conjugirten 
Kreise  c^  und  c^  der  beiden  dicentrischen  Systeme  o^Og  und  0^0^. 
Da  aber  diese  Kreise  sich  nun  auch  in  den  monocentrischen 
Systemen  Og  und  O3  entsprechen,  so  muss  der  Radicalkreis  R^.^ 
ebenfalls  durch  o  gehen.  Da  das  Gleiche  auch  von  a'  gilt,  so 
folgt  der  Satz: 
ej  »Haben  zwei  dicentrische  Systeme  ein  monocentrisches 
System  gemein,  so  bilden  die  übrigen  zwei  Bestandtheile 
derselben  ein  drittes  dicentrisches  System,  dessen  Radical- 
kreis mit  den  Radicalkreisen  der  beiden  ersten  dieselben 
zwei  Punkte  gemein  hat«. 

Eine  unmittelbare  Folge  hievon  ist  weiters,  dass  die  Mittel- 
punkte Tjg,  ^13  und  Cgg  dieser  drei  Radicalkreise  auf  einer  und 
derselben  Geraden  h  liegen  müssen,  dass  man  also  den  Mittel- 
punkt c^Q  von  /?g3  im  Schnitte  der  Geraden  ^jg  ^13  mit  den 
Geraden  OgO,  erhält.  Auf  das  Dreieck  OjOgOg  und  die  Gerade  h 
lässt  sich  daher  der  bekannte  Transversalensatz  anwenden, 
wonach 


_M.iJi   =  1 


OoC, 


ist. 


4P 
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Da  die  Punkte  r,2  und  c^^  willkürlich  auf  OjO^  und  o^o^  an- 

o  c  o  c 

genommen  sind,  so  können  die  Verhältnisse    -^— -  und  —?-*•'* 


/2  ^2  -^o-^^9  o,c,, 


stets  in  der  Form  — -  und  -7^  dargestellt  werden,  wobei  P.nt^.n^ 

beliebige,  den  Punkten  o^,  o^,  o^  zugeschriebene  Zahlwerthe 

o  c 
darstellen.  Das  dritte  Verhältniss  — ^-^  erscheint  dann  in  der 


Form  — —. 

Die  Vereinigung  dreier  monocentrischer  Systeme,  welche 
paanveise  zu  dicentrischen  Systemen  verbunden  sind,  soll 
analog  als  ein  »tricentrisches  Kreissystem«  bezeichnet 
werden.  Sind  die  drei  dicentrischen  Systeme  »gerade«,  so  soll 
auch  das  tricentrische  ein  »gerades«  heissen.  Die  drei  Radical- 
axen  schneiden  sich  diesfalls  in  einem  und  demselben  Punkte 
und  es  ist  /-  z=  w^  z=  w^  ~  j. 

7.  Seien  c^^  c^  und  R  drei  Kreise,  welche  einem  und  dem- 
selben Büschel  angehören,  sich  also  in  zwei  (reellen  oder  imagi- 
nären) Punkten  a  und  ^  schneiden,  und  o^,  Og,  r,  beziehungs- 
weise ihre  in  derselben  Geraden  liegenden  Mittelpunkte.  Denken 
wir  uns  auf  dem  Kreise  K  zwei  beliebige  Punkte  r  und  r*  an- 
genommen und  dieselben  durch  eine  Gerade  g  verbunden, 
welche  den  Kreis  c^  in  a^  und  b^,  den  Kreis  c^  in  a^  und  b^ 
schneidet.  Die  drei  Punktepaare  rr',  a^^^,  a^b^  gehören  bekannt- 
lich einer  Involution  an,  d.  h.  es  ist 


{rr'a^a^)  = 

{r'rb.b,), 

oder  ausgeschrieben: 

r'b,  .  r'b, 
rb,   ■    rb^ 

Diese    Beziehung    lässt    sich    auf    nachstehende    Form 
bringen: 


ra^.rb^    r'a^.r'by 


ra^.rb^  r'a^.f^b..  ' 


^2 


Die  vier  hier   auftretenden   Rechtecke    ra^.rb^,   ra^.rb^^ 
r^ay.r'by  und  r'a.^.r'b.^  stellen  aber  die  Potenzen  des  Punktes  r, 
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respective  des  Punktes  r*  in  Bezug  auf  die  Kreise  c^  und  c^  dar 
und  die  Beziehung  sagt  demnach  aus,  dass  das  Verhältniss  der 
Potenzen  von  r  in  Bezug  auf  c^  und  c^  gleich  ist  dem  Verhält- 
nisse der  Potenzen  von  r'  in  Bezug  auf  c^  und  c^.  Berücksichtigt 
man  ferner,  dass  r  und  r'  zwei  beliebig  auf  i?  gewählte  Punkte 
sind,  so  erkennt  man,  dass  das  in  Rede  stehende  Verhältniss, 
für  alle  Punkte  von  R  überhaupt,  constant  ist.  Der  Werth  v 
dieses  Verhältnisses  ergibt  sich,  wenn  man  dasselbe  für  die 
beiden  Punkte  von  R  berechnet,  welche  in  der  Centralen  o^o^c 
liegen. 

Sind  r^,  r^  und  p  die  Radien  von  c^,  c^  und  A',  so  erhält 
man  leicht 


und 


V  =: 


V  = 


{r^—co^  +  p)  (r^ + cog— p) 


Hieraus  folgt  zunächst 

und 

[^2-(^o,-p)Yv  =  (p+ro,)2-rf . 

Durch  Addition  beider  Gleichungen  erhält  man 

4v,co2-(j  ^=  4rOj.p, 
woraus  endlich 

o.c 

V  :=   "^ 

folgt. 

Sind  demnach  p^  undp^  die  Potenzen  irgend  eines  Punktes 
von  R  in  Bezug  auf  Cj  und  Cg,  so  ist  stets 

Pi  o.,c  ' 

Es  sei  hier  bemerkt,  dass  mit  den  Grössen,  welche  in  dieser 

Verhältnissgleichung    auftreten,    auch    Vorzeichen    verknüpft 

o  c 
werden  können.   Das  Verhältniss  -^—  ist  positiv  oder  negativ, 
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je  nachdem  die  Strecken  o^c  und  o^c  in  gleichem  oder  in  ent- 
gegengesetztem Sinne  verlaufen,  d.  h.  je  nachdem  c  ausserhalb 
oder  innerhalb  o^o^  liegt.  Die  Potenz  eines  Punktes  in  Bezug 
auf  einen  Kreis  ist  positiv  oder  negativ,  je  nachdem  die  beiden 
Strecken,  welche  er  auf  einer  durch  ihn  gehenden  Secante 
bestimmt,  von  ihm  selbst  aus  in  gleichem  oder  in  entgegen- 
gesetztem Sinne  verlaufen,  d.  h.  je  nachdem  er  ausserhalb  oder 
innerhalb  des  Kreises  liegt. 

Wir  haben  nun  folgende  Fälle  zu  unterscheiden. 

OL.  Der  Punkt  c  liegt  ausserhalb  o^o^;  dann  ist  das  Ver- 

hältniss   — ^  positiv,  mithin*  auch   das  Verhältniss    -    ,  d.h. 
02C    "^  P2 

jeder  Punkt  des  Kreises  R  liegt  entweder  ausserhalb  oder  inner- 
halb der  beiden  Kreise  Q  und  C^.  Dies  ist  auch  thatsächlich 
der  Fall.  Denn  sind  die  gemeinschaftlichen  Punkte  a  und  a'  von 
Cj,  C2  und  R  reell,  so  liegt  der  eine  Bogen  aa'  des  Kreises  R 
innerhalb  der  beiden  Kreise  Q  und  Q,  der  andere  Bogen  hin- 
gegen ausserhalb  derselben.  Sind  die  Punkte  a  und  af  dagegen 
imaginär,  so  wird  der  Kreis  i?  entweder  beide -Kreise  Q  und  Cg 
umschliessen  oder  von  ihnen  umschlossen  werden,  falls  einer 
von  ihnen  den  andern  umschliesst,  oder  R  wird  den  einen  der 
beiden  Kreise  umschliessen,  und  ausserhalb  des  anderen  liegen, 
falls  auch  Q  und  C^  ausserhalb  einander  liegen. 

ß.  Der  Punkt  c  liegt  innerhalb  0^0.^ ;  dann  ist  das  Verhält- 
niss "-^,  also  auch  das  Verhältniss    -—  negativ,  d.  h.  jeder 
o^C     '  P2 

Punkt  des  Kreises  R  liegt  ausserhalb  Q  und  innerhalb  C2  oder 
umgekehrt.  Sind  die  Punkte  o  und  a'  reell,  so  liegt  der  eine 
Bogen  aa'  von  R  innerhalb  Q  und  ausserhalb  Cg,  der  andere 
Bogen  aber  ausserhalb  Cj  und  innerhalb  Cg.  Sind  a  und  a'  da- 
gegen imaginär,  so  wird,  falls  die  Kreise  Q  und  Q  ausserhalb 
einander  liegen,  der  Kreis  R  (sofern  er  überhaupt  reell  ist)  von 
einem  derselben  umschlossen;  umschliesst  aber  einer  der 
Kreise  Q  und  Q  den  anderen,  dann  liegt  R  zwischen  beiden. 
Kehren  wir  zu  der  ursprünglichen  Betrachtung  zurück,  so 

erkennen  wir,  dass  das  Verhältniss   — -    bloss    von    den  Ab- 

P2 
ständen  des  Punktes  c  von  den  Punkten  o^  und  Og,  nicht  aber 


Synthetische  Theorie  der  Kreis-  und  Kugel-Systeme.  633 

von  den  Radien  der  drei  Kreise  abhängig  ist.  Es  wird  demnach 
seinen  Werth  behalten,  wenn  man  die  Kreise  Q  und  Q  durch 
irgend  zwei  andere  Kreise  mit  denselben  Mittelpunkten  o^  und  o^ 
ersetzt,  vorausgesetzt,  dass  ihre  beiden  Schnittpunkte  auf  R 
liegen,  das  ist  durch  irgend  zwei  conjugirte  Kreise  desjenigen 
dicentrischen  Systems,  dessen  Mittelpunkte  o^  und  o^  sind  und 
dessen  Radicalkreis  R  ist.  Es  gilt  daher  der  Satz: 
fj  »Das  Verhältniss  der  Potenzen  irgend  eines  Punktes  des 
Radicalkreises  eines  dicentrischen  Systems  in  Bezug  auf 
zwei  conjugirte  Kreise  des  letzteren  ist  constant  und  gleich 
dem  Verhältnisse,  in  welchem  das  Centrum  des  Radical- 
kreises die  Strecke  der  Mittelpunkte  des  Systems  theilt«. 
Und  für  den  besonderen  Fall  eines  geraden  dicentrischen 
Systems : 
g)  »Die  Potenzen  irgend  eines  Punktes  der  Radicalaxe  eines 
geraden  dicentrischen  Systems   in  Bezug  auf  zwei  con- 
jugirte Kreise  des  letzteren,  sind  einander  gleich«. 

Das  Verhältniss  — ^—   soll  in  der  Folge  als  das  »Potenz- 

verhältniss«    des    dicentrischen    Systems   bezeichnet   werden. 

0  c         l^ 
Dasselbe  lässt  sich   stets   in  der  Form  -^—  =  — -  darstellen, 


m 


wobei  l^  und  m^  zwei  beliebige,  den  monocentrischen  Systemen 
Oj  und  Og  zugeschriebene  Zahlwerthe  bedeuten. 

8.  Seien  o^,  o.^,  o,  die  Mittelpunkte  eines  tricentrischen 
Systems;  R^^y  ^2sy  ^si  ^^^  Radicalkreise  der  Paare  0102,0203, 
0^0^  und  ^12»  ^23>  ^81  deren  Mittelpunkte;  endlich  a  und  a'  die 
gemeinschaftlichen  Punkte  von  R^^y  ^23 y  ^sv 

Wie  in  6)  gezeigt  wurde,  lassen  sich  die  drei  Verhältnisse 


stets  in  den  Formen 

darstellen. 

Fällt  man   von  o^,  O2,  O3  auf  die  Gerade  //,  welche  die 
Mittelpunkte  c^^,  c^^,  c^^   der  drei  Radicalkreise  enthält,  die 
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Lothe  x^,  x^y  x^,  so  ergibt  sich  ohne  Weiteres  aus  ähnlichen 
Dreiecken 


"!_  __     ^1^12    ___ 


m^  x^        o^c^^         w^ 

'1  0,C^,     ~~/2     ' 


Nehmen  wir  nun  in  dem  tricentrischen  System  drei  be- 
liebige, conjugirte  Kreise  Q,  Cg,  Cg,  so  bestehen  zwischen  den 
Potenzen  p^y  p^,  Ps  des  Punktes  o  in  Bezug  auf  diese  drei 
Kreise  nach  Satz  fj  die  Beziehungen 


Pl  _ 

^lf,2 



P 



^1 

P2 

02^12 

m^ 

^2    ' 

5.- 

02^^23 



w* 



*2 

/'s 

Os'^23 

«2 

*3' 

Ps  _ 

03<^31 



«2 

_^ 

*3 

/»l 

01^^31 

/2 

^1 

ä^/'s  = 

=  x^: 

x^: 

^3    = 

r  / 

2:w« 

oder 


Das  Gleiche  gilt  für  den  anderen  Schnittpunkt  o'  der  drei 
Radicalkreise,  und  auch  für  jedes  andere  Tripel   conjugirter 
Kreise  des  tricentrischen  Systems.   Mithin: 
h)  »Die  Potenzen  eines  jeden  der  beiden  gemeinschaftlichen 
Punkte  der  Radicalkreise  eines  tricentrischen  Systems  in 
Bezug  auf  irgend  drei  conjugirte  Kreise  des  letzteren  ver- 
halten sich  wie  die  Abstände  der  Mittelpunkte  des  Systems 
von  der  Centralen  der  Radicalkreise«. 
Und  insbesondere: 
i)  »Der  Schnittpunkt   der  Radicalaxen    eines   geraden,   tri- 
centrischen Systems   ist  Potenzcentrum   für  je  drei  con- 
jugirte Kreise  des  Systems«. 

9.  Sei  wieder  o^o^o^  ein  tricentrisches  System;  die  Mittel- 
punkte r,2,  ^23,  C31  der  drei  Radicalkreise  mögen  mittelst  dreier 
willkürlicher  Zahlwerthe   7^,  m^  n^   vermöge   der  Relationen 

o  c  l^ 

— ^-^  zz   —-    u.  s.  w.  gegeben  sein,  womit  auch  die  Gerade  h 
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bestimmt  ist.  Die  Radicalkreise  R^^,  -^23,  -^fsi  sind,  wie  bereits 
bekannt,  so  zu  wählen,  dass  sie  ein  reelles  oder  imaginäres 
Punktepaar  a,  o'  gemein  haben. 

Es  lässt  sich  nun  unschwer  zeigen,  dass  jeder  beliebige 
vierte  Punkt  o^  zum  Mittelpunkt  eines  monocentrischen  Systems 
gemacht  werden  kann,  so,  dass  o^o^o^,  ^^OgO^  und  o^o^o^  als 
drei  neue  tricentrische  Systeme  auftreten. 

Legen  wir  nämlich  dem  Punkte  o^  ebenfalls  irgend  einen 
Zahlwerth  p^  bei,  so  dass  die  beiden  Systeme  o^  und  o^  zu 

/2 
einem    dicentrischen   System    vom  Potenzverhältniss  —^  zu- 

P 
sammengefasst  werden  können,  und  der  Mittelpunkt  c^^  des 
zugehörigen  Radicalkreises  R^^  die  Strecke  o^o^  in  dem  Ver- 

hältnisse  — ^  :=.  — ^-^^  theilt;  dann  bilden  nach  Satz  e)  auch 

P^        Oa<^ia 
die    monocentrischen    Systeme   o^    und   o^    ein   dicentrisches 

System,  dessen  Radicalkreis  R^^^  den  Schnittpunkt  Cg^  von  c^^, 

c^2  und  0^0^^  zum  Mittelpunkt  hat  und  welchem  das  Potenz- 

verhältniss  — —   entspricht.  Wenn  wir  uns  den  Radicalkreis  R^^ 

mit  beliebigem  Radius  aus  dem  Mittelpunkte  c^^  beschrieben 
denken,  so  wird  der  Radicalkreis  R^^  durch  die  Schnittpunkte  ^p 
a^  von  i?i2  und  R^^  hindurchgehen. 

Die  drei  Systeme  Oj,  o^,  0^  bilden  daher  ein  tricentrisches 
System.  In  gleicher  Weise  werden  auch  o^,  O3,  o^  ein  tri- 
centrisches System  bilden,  da  die  beiden  dicentrischen 
Systeme  o^o^  und  0^0^  das  monocentrische  System  o^  gemein 
haben.  Der  Radicalkreis  i?^^  des  dritten  Paares  O3 ,  ö^  geht  dann 
durch  die  Schnittpunkte  a^  und  a^  von  R^^  und  R^^  und  sein 
Mittelpunkt  ^3^  ergibt  sich  im  Schnitte  von  c^^c^^  mit  0^0^.  Das 

zugehörige  Potenzverhältniss  ist  -^  =:  -  —    . 

P  ^4^34 

Endlich  müssen  aber  auch  die  beiden  dicentrischen 
Systeme  o^o^  und  o^o^  ein  tricentrisches  System  bilden,  da  sie 
das  monocentrische  System  o^  gemein  haben,  und  wobei  das 
ursprünglich  vorhandene  dicentrische  System  020^  als  drittes 
Paar  auftritt.  Dann  müssen  aber  die  Mittelpunkte  Cgg,  c^^,  c^^ 
der   zugehörigen    Radicalkreise    Ä^g,  R^^y  i?^^    in    einer  und 
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derselben  Geraden  liegen.  Dass  dies  thatsächlich  der  Fall  ist, 
kann  auch  folgendermassen  eingesehen  werden. 

Die  beiden  Dreiecke  o^o^o^^  und  ^12^24^14  liegen  auf  dem 
Dreistrahle  o^  (o^o^o^);  die  entsprechenden  Seitenpaare  der- 
selben 0.^0^,  ^12^14»  ^3^4»  ^13^14  ^"^  ^2^3»  ^12^13  müssen  sich 
demnach  einem  bekannten  Satze  zufolge  auf  einer  und  der- 
selben Geraden  schneiden.  Die  betreffenden  Schnittpunkte  sind 
aber  eben  die  in  Rede  stehenden  Mittelpunkte  c^^,  Cg^,  ^33.  Die 
dem  tricentrischen  System   02,03,0^  entsprechenden  Potenz- 

Verhältnisse  sind  respective  — 3- ,  — r-,  -~  und  die  drei  Radi- 
us      p^      m^ 

calkreise  R^^,  R^^,  R^^  werden  nothwendig  zwei  Punkte  ^3,  a, 

gemein  haben. 

Überblicken  wir  nochmals  in  Kürze  die  hergestellten  Com- 

binationen,  so  gelangen  wir  zu  folgendem  Resultate:   In  der 

Ebene  sind  vier  beliebige  Punkte  0^,0^,03,  o^  als  Mittelpunkte 

von  vier  monocentrischen  Systemen  gegeben,  deren  jedem  ein 

Zahlwerth  P,  m^,  n^,  respective  p^  entspricht.   Verknüpft  man 

eines  dieser  Systeme,  z.  B.  o^  mit  allen  übrigen  zu  dicentrischen 

/2  /2  /2 

Systemen  mit  Hilfe  der  Potenzverhältnisse      ^  ,  — —  ,  — —,  wo- 

«r       «2       p^ 

durch  sich  auf  o^o^,  0^03,  0^0^  die  Mittelpunkte  Cjg,  c^^,  c,^  der 
zugehörigen  Radicalkreise  R^^,  R^^,  R^^  ergeben,  deren  Radien 
beliebig  gewählt  werden  können,  so  sind  hiedurch  auch  die 
Systeme  Og,  O3,  o^  untereinander  zu  dicentrischen  Systemen 
verbunden;  das  Potenzverhältniss  eines  jeden  Paares  ist  hiebei 
gleich  dem  Verhältnisse  der  Zahlwerthe,  welche  seinen  beiden 
Mittelpunkten  zugeschrieben  sind.  Die  zugehörigen  Radical- 
kreise sind  nicht  willkürlich,  sondern  jeder  derselben  geht  durch 
die  Schnittpunkte  eines  gewissen  Paares  der  früher  beliebig 
gewählten  Radicalkreise,  und  zwar  jenes  Paares,  dessen  Mittel- 
punkte mit  seinem  Mittelpunkt  in  gerader  Linie  liegen. 

Es  ist  nun  einleuchtend,  dass   man  in   derselben  Weise 

noch    ein    5^^%   6^^^...x^^^   monocentrisches  System    mit   den 

früheren  verbinden  kann,  was  zu  folgendem  allgemeinen  Satze 

führt: 

j)  *Sind  in  einer  Ebene  n  beliebige  monocentrische  Systeme 

o^.  .  .o,t  gegeben,  deren  jedem  ein  Zahlwerth  /f.  .  ./,?  bei- 
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gelegt  wird,  und  verbindet  man  eines  davon,  z.  B.  o^  mit 
allen  übrigen  Og. .  .o„  zu  dicentrischen  Systemen  solcher- 

/2  p 

art,  dass  die  Verhältnisse  -tJ   .  •  •  72"   ^^^  ^*^  zugehörigen 

Potenz  Verhältnisse  auftreten  und  d  ie  Radicalkreise  R^^-  • .  Äi  „ 
beliebige  Radien  erhalten,  so  sind  hiedurch  überhaupt  alle 
Paare  o^o^. .  ,0n-\0n  zu  dicentrischen  Systemen  verbunden. 
Das  Potenzverhältniss  eines  beliebigen  Paares  OiOk  ist  dann 
stets  gleich  dem  Verhältnisse  der  den  Mittelpunkten  o,- 
und  Ok  entsprechenden  Werthen  /?/|;  der  Mittelpunkt  des 
zugehörigen  Radicalkreises  Rik  theilt  die  Strecke  OiOk  in 
demselben  Verhältnisse  und  liegt  mit  den  Mittelpunkten  cm 
und  C\k  in  gerader  Linie,  während  der  Radicalkreis  Rik  durch 
die  Schnittpunkte  der  Radicalkreise  i?i,-,  R\k  geht.  Je  drei 
unter  den  n  monocentrischen  Systemen  vereinigen  sich 
zu  einem  tricentrischen  Systeme«. 

10.  Sei  o^o^o^  ein  tricentrisches  System,  dessen  drei 
Potenzverhältnisse,  wie  früher,  vermöge  dreier  den  Mittel- 
punkten Oj,  O2,  O3  beigelegten  Werthe  Z^,  m^  n^  bestimmt  sind. 
Die  Mittelpunkte  c^^,  r^g,  c^^  der  drei  zugehörigen  Radical- 
kreise i?j2,  i?23,  i?g^  liegen  in  einer  und  derselben  Geraden  //, 
und  die  letzteren  selbst  haben  ein  Punktepaar  {^^i^^i  gemein. 
Wir  wollen  nun  wieder  ein  beliebiges  monocentrisches  System  o^ 
mit  dem  tricentrischen  System  in  Verbindung  bringen,  aber 
nicht  mehr  in  der  allgemeinen  Art,  dass  wir,  wie  im  vorher- 
gehenden Artikel  dem  Mittelpunkte  o^  einen  beliebigen  Werth  p^ 
beilegen,  sondern  dadurch,  dass  als  Radicalkreis  R^^  für  das 
dicentrische  System  0^0^  ein  Kreis  mit  beliebigem  Radius 
gewählt  wird,  dessen  Mittelpunkt  aber  in  den  Schnitt  c^^  von 
0^0^  und  h  fällt.  Dieser  Kreis  wird  jeden  der  beiden  Radical- 
kreise -??i2.  Ä31  in  einem  Punktepaar  (ao^ia*»  (^^\\\  treffen. Durch 
diese  Bedingungen  ist  nun  dem  System  o^  ein  bestimmter 
Werth  p^  zugewiesen,  welcher  sich  aus  dem  Potenzverhält- 

nisse  — —  ■=  — J-i^-  ergibt. 

Da  nun  o^  und  o^,  o^  und  o^  zwei  dicentrische  Systeme 
mit  gemeinschaftlichem  monocentrischen  System  o^  vorstellen, 
so  bilden  auch  o^  und  o^  ein  dicentrisches  System.    Der  Mittel- 
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punkt  ^24  seines  Radicalkreises  i?24  muss  mit  c^^  ^"^  ^u  ^^ 
einer  und  derselben  Geraden  liegen,  ist  also  in  diesem  Falle 
nothwendig  der  Schnittpunkt  von  0,^0^  und  h,  und  der  Radical- 
kreis  selbst  geht  durch  die  Schnittpunkte  ('^'^^24  ^^^  -^^12  ^"^  -^^14- 

In  gleicher  Weise  findet  man,  dass  der  Radicalkreis  R^^ 
des  dicentrischen  Systems  0^0^  den  Schnittpunkt  c^^  von  h 
und  O3O4  zum  Mittelpunkt  hat  und  dass  er  durch  die  Schnitt- 
punkte (3'30i34  ^^^  Kreise  R^^,  R^^  gehen  muss.  Endlich,  dass  die 
drei  Kreise  R^^  und  R^^  und  R.^^  sich  in  einem  und  demselben 
Punktepaar  (^a^g^  treffen  müssen.  Wir  ersehen  hieraus,  dass 
ebenso  wie  in  dem  früher  betrachteten  allgemeinen  Falle  je 
drei  von  den  vier  Systemen  o^,  Og,  O3,  o^  ein  tricentrisches 
System  bilden,  nur  tritt  hier  die  besondere  Eigenschaft  hinzu, 
dass  die  Mittelpunkte  der  sechs  Radicalkreise  nicht  zu  dreien 
je  einer  Geraden  angehören,  sondern  dass  sie  überhaupt  alle 
auf  einer  und  derselben  Geraden  liegen.  Was  nun  den  Werth 
von  p^  betrifft,  so  ist  derselbe,  wie  schon  oben  ersichtlich  war, 
davon  abhängig,  wie  die  Gerade  h  die  Strecke  0^0^  theilt,  also 
abhängig  sowohl  von  der  Lage  des  Punktes  o^  gegen  das  Drei- 
eck o^o^o^,  als  auch  von  der  Lage  von  h  gegen  o^o^o^,  d.  i. 
von  l^yfn^.n^.  Es  wird  demnach  zwischen  P,m^,n^,p^  und 
den  Bestimmungsstücken  der  gegenseitigen  Lage  von  o^,  Og, 
O3,  O4  eine  metrische  Relation  herrschen,  die  wir  jetzt  ent- 
wickeln wollen. 

Fällen  wir  von  0^,03,03,  o^  Lothe  auf  ä,  die  x^,  x^,  x^,  x^ 
heissen  mögen,  so  ist  offenbar 

^1  •  ^2  •  ^3  •  ^4  ^^  ^^  •  ^^^  •  ^^ ' P^ ' 

Bezeichnen  wir  ferner  mit  f^j,  ^'2*^3  ^^^  Strecken  0^0^,  o^o^, 
O3O4  und  mit  y^,  Yg,  Y3  die  drei  Winkel  o^o^o^y  ^s^aPh  Oi'^4p2 
zwischen  denselben,  mit  A^,  Ag,  A3,  A^  die  Flächen  jener  Drei- 
ecke, in  welchen  die  gleich  indicirten  Punkte  o  nicht  als  Eck- 
punkte auftreten,  und  endlich  den  Neigungswinkel  der  Ge- 
raden 0^0^  gegen  die  Lothe  mit  cp,  so  ist 


rz  cos  cp, 


p« 
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=  —COS  (T8+?)  =  —COS  Yg  cos  f -hsin  Y3  sin  ?p, 


-- — -  =  — cos  (Ya — 'f)  =  — cos  Yg  cos  ^—sin  ^^  sin  f. 
?s 

Die  Elimination  von  sin  ^  ergibt 

,  .  sinYg       ,  .sin  «„ 

(^4-^2)  -;-^  +  (^4-^3)  -^  = 
P2  Ps 

=  — cos  ?p(cos  Y3  sin  Y^-f-cos  Yg  sin  Y3)  =  —cos  ?p  cos  Yi 

und  die  Substitution  von  cos  f  aus  der  ersten  Gleichung: 

,  -  sinY,       ,  .  sinYo       ,  v  sinY« 

Pi  Pa  Ps 

oder 

^4^4   =  ^1^1 +^2^2 +^8^3 

und  vermöge  der  obigen  Proportionen 

p^A^  =  /2Ai-+-w2A.^-4-«2^3  I) 

als  die  gesuchte  Beziehung. 

Insbesondere  verdient  der  Fall  hervorgehoben  zu  werden, 
wenn  o^  der  Höhenschnittpunkt  des  ursprünglichen  Drei- 
eckes o^o^o^  ist.  Man  findet  leicht,  dass  dann  für  a^,  o^,  Og  als 
die  Winkel  des  Dreieckes  o^o^o^ 

-^  =  ctg  Og  ctg  03,     -r^  =  ctg  Og  ctg  «1,     -^  =  ctg  a,  ctg  o^ 
^4  ^4  ^4 

ist,  womit  an  Stelle  der  allgemeinen  Relation  1)  die  besondere 

p^tgotj  tgOatgOg  =  /ngai-hw^tgog-l-w^tgag  11) 

tritt. 

Die  Gesammtheit  von  vier  solchen  monocentrischen 
Systemen,  welche  zu  je  drei  verbunden,  tricentrische  Systeme 
ergeben  und  deren  sechs  Radicalkreiscentren  auf  einer  und 
derselben  Geraden  h  liegen,  soll,  um  die  eingeführten  Bezeich- 
nungen consequent  abzuschliessen,  ein  »tetracentrisches 
System«  heissen. 
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Liegen  die  vier  Punkte  0^,02,03,  o^  so,  dass  einer  davon 
den  Höhenschnitt  des  von  den  übrigen  drei  gebildeten  Drei- 
eckes darstellt,  so  ist  überhaupt  jeder  der  vier  Punkte  der 
Höhenschnitt  des  übrigen  Dreieckes.  Die  vier  Punkte  können 
in  diesem  Falle  auch  als  Eckpunkte  eines  vollständigen  Vier- 
eckes angesehen  werden,  welches  sich  durch  die  besondere 
Eigenschaft  auszeichnet,  dass  je  zwei  Gegenseiten  auf  einander 
senkrecht  stehen  und  desshalb  ein  »orthogonales  vollständiges 
Viereck«  heisst  und  wir  wollen  aus  diesem  Grunde  auch  das 
tetracentrische  System,  dessen  vier  Mittelpunkte  eine  solche 
Lage  haben,  als  ein  »orthogonal-tetracentrisches«  be- 
zeichnen. 

11.  Seien  o^  und  Og  die  Mittelpunkte  eines  dicentrischen 
Systems,  R  der  Radicalkreis  und  c  sein  Mittelpunkt.  Bezeichnen 
wir  das  Verhältniss  o^c:  o^c  wieder  durch  l^ :  w^  so  verhalten 
sich  nach  Satz/^)  die  Potenzen  eines  jeden  Punktes  von  R  in 
Bezug  auf  irgend  zwei  conjugirte  Kreise  des  Systems  ebenfalls 
wie  l^ :  m^,  oder  was  dasselbe  ist,  die  von  irgend  einem  Punkte 
des  Radicalkreises  R  an  ein  beliebiges  Paar  conjugirter  Kreise 
gezogenen  Tangenten  stehen  in  dem  Verhältnisse  / :  m. 

Theilen  wir  nun  die  Strecke  0^0^  innerlich  und  äusserlich 
durch  die  Punkte/^,  undy?,  so  dass 

Oifx  :  o^flc  =  oJ\  oj'  =  l :  m. 

Die  Punkte/^,  undy^  liegen  dann  bekanntlich  symmetrisch 
gegen  den  Punkt  c,  und  sie  können  als  Brennpunkte  eines 
Kegelschnittes  2  angesehen  werden,  dessen  Brennpunktsaxe 
dem  Durchmesser  von  R  gleich  ist. 

Sei  nun  5  eine  beliebige  Tangente  dieses  Kegelschnittes, 
und  Wj ,  Wg ,  p,  p'  die  Fusspunkte  der  von  o^ ,  o^ ,  /  und  /'  auf  die- 
selbe gefällten  Lothe,  wobei  p  und  p'  nach  einem  bekannten  Satze 
aus  der  Kegelschnittstheorie  auf  dem  Kreise  R  liegen  müssen. 

Sind  endlich  X  und  (jl  die  Sehnen,  welche  die  Gerade  s  in 
den  beiden  Kreisen  Q  und  C.^  bestimmt  und  deren  Mittel- 
punkte offenbar  w^  und  w^  sind,  so  ergeben  sich  die  Potenzen 
des    Punktes  p   in  Bezug   auf   Q   und   C^    respective   gleich 

-  — {iw\  und  ^ {jw\,  und  da  p   auf  dem  Radicalkreise  R 
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liegt,  so  ist 

\2 fj2  

Ausserdem  ist 

pn/j  :  pfv^  =  /Oj  :fo^  -=•  l :  m 
oder 

[jft^  :  [jfvl  ■=  I^  :  m^.  2) 

Aus  1)  und  2)  folgt  aber  unmittelbar 

.   X  :  [1  =:  /  :  w. 

Bezeichnen  wir  den   Kegelschnitt  2  als  den  dem  dicen- 
trischen   Kreissystem    »beigeordneten  Kegelschnitt«,   so 
folgt  mit  Rücksicht  auf  die  willkürliche  Wahl  des  conjugirten 
Kreispaares  C^C^  der  Satz: 
k)  »Das  Verhältniss  der  Längen  jener  Sehnen,  welche  eine 
beliebige  Tangente  des  einem  dicentrischen  Systeme  bei- 
geordneten  Kegelschnittes    in    irgend    zwei    conjugirten 
Kreisen  dieses  Systemes  bestimmt,  ist  constant,  und  zwar 
gleich  dem  Verhältnisse  der  Quadratwurzeln  jener  Strecken, 
in  welchen  der  Mittelpunkt  des  Radicalkreises  die  Strecke 
der  Mittelpunkte  des  dicentrischen  Systems  theilt«. 
12.  Jede  beliebige  Tangente  /  des  Kegelschnittes  S  berührt 
stets  auch  einen  Kreis  Q  mit  dem  Mittelpunkte  o^ ,  d.  h.  sie 
bestimmt  in  demselben  eine  unendlich  kleine  Sehne.  Dem  eben 
bewiesenen  Satze  zufolge  muss  nun  auch  die  Sehne,  welche  / 
in  dem  mit  Q  conjugirten  Kreise  Cg  bestimmt,  unendlich  klein 
sein,   oder   mit  anderen  Worten,  jede  Tangente   des  Kegel- 
schnittes S  ist  gleichzeitig  eine  gemeinschaftliche  Tangente 
irgend  zweier  conjugirter  Kreise  des  dicentrischen  Systems  und 
umgekehrt,   jede   gemeinschaftliche   Tangente   irgend   zweier 
conjugirter  Keise  ist  eine  Tangente  des  Kegelschnittes  S  (wie 
übrigens  mit  Hilfe  einer  ähnlichen  Betrachtung  wie  in  9)  auch 
direct  leicht  nachgewiesen  werden  kann).  Daher: 
l)  »Die  gemeinschaftlichen  Tangenten  aller  Paare  conjugirter 
Kreise  eines  dicentrischen  Systems  umhüllen  den  diesem 
System  beigeordneten  Kegelschnitt«. 
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13.  Der   Satz  K  gestattet,   wie    man  unschwer   erkennt 
folgende  Umkehrungen: 

in)  Alle  Geraden,  welche  in  zwei  gegebenen  Kreisen  Q  und  C^ 
Sehnen  bestimmen,  welche  in  einem  gegebenen  Verhält- 
nisse / :  m  stehen,  umhüllen  einen  Kegelschnitt.  Die  Brenn- 
punkte des  letzteren  theilen  die  Strecke  der  beiden  Kreis- 
mittelpunkte innerhalb  und  ausserhalb  in  dem  Verhältnisse 
/ :  m  und  der  über  der  Brennpunktsaxe  als  Durchmesser 
beschriebene  Kreis  geht  durch  die  (reellen  oder  imaginären) 
Schnittpunkte  der  beiden  gegebenen  Kreise.  Die  gemein- 
schaftlichen Tangenten  der  beiden  Kreise  sind  ebenfalls 
Tangenten  des  genannten  Kegelschnittes«. 
Und  insbesondere: 
n)  >Alle  Geraden,  welche  in  zwei  gegebenen  Kreisen  gleiche 
Sehnen  bestimmten,  umhüllen  jene  Parabel,  deren  Scheitel- 
tangente die  Radicalaxe  der  Kreise  ist  und  deren  Brenn- 
punkt in  der  Mitte  zwischen  den  Kreismittelpunkten  liegt. 
Unter  den  Parabeltangenten  befinden  sich  auch  die  ge- 
meinschaftlichen Tangenten  der  beiden  Kreise«. 
o)  »Alle  Kreispaare  aus  zwei  gegebenen  Mittelpunkten, 
welche  auf  einer  gegebenen  Geraden  Sehnen  von  be- 
stimmtem Längenverhältniss  ausschneiden,  sind  conjugirte 
Kreispaare  eines  dicentrischen  Systems«. 

14.  Erwähnenswerth  ist,  dass  der  einem  dicentrischen 
Kreissystem  beigeordnete  Kegelschnitt  unter  besonderen  Ver- 
hältnissen in  zwei  Einhüllende  erster  Classe,  d.  i.  in  zwei 
Strahlenbüschel  zerfallen  kann.  Dieser  Fall  tritt  jedesmal 
ein,  wenn  die  Mittelpunkte  o^  und  o^  des  dicentrischen  Systems 
zugleich  polar  conjugirte  Punkte  des  Radicalkreises  R  sind, 
d.  h.  wenn  sie  den  in  ihrer  Verbindungslinie  o^o^  liegenden 
Durchmesser  cpcp'  des  Radicalkreises  R  innerhalb  und  ausser- 
halb in  demselben  Verhältnisse  / :  nt  theilen.  Bezeichnen  wir 
noch  den  Mittelpunkt  des  Radicalkreises  mit  c,  so  bestehen 
folgende  aus  der  Elementargeometrie  bekannte  Eigenschaften. 

Das  Verhältniss  der  Entfernungen  eines  jeden  Punktes  des 
Kreises  R  von  den  Punkten  o^  und  o^  ist  ebenfalls  gleich  / :  m 
und  das  Verhältniss  o^c :  o^c  =i  l^ :  m^.  Seien  nun  Q  und  C^ 
irgend   zwei    conjugirte   Kreise    des    dicentrischen    Systems, 


Synthetische  Theorie  der  Kreis-  und  Kugel-Systeme.  643 

(o^,o^,R)y  d.  h.  zwei  Kreise  aus  den  Mittelpunkten  o^  und  Og, 

welche  sich  in  den  nämlichen  zwei  (reellen  oder  imaginären) 

Punkten  von  R  treffen.  Die  Potenzen  irgend  eines  beliebigen 

Punktes  P  von  R  in  Bezug  auf  Q  und  C^  verhalten  sich  nach 

f)  wie  o^c :  o^c,  d.  h.  wie  P :  w*.  Mithin  stehen  die  von  P  aus  an 

Ci  und  Cg  gezogenen  Tangenten  Pa^  und  Pa^  im  Verhältnisse 

/ :  m.  Dieses  Verhältniss  weisen  aber  auch  die  Strecken  Po^  und 

P02  auf,  so  dass  die  beiden  rechtwinkligen  Dreiecke  Po^a^^  und 

PogÄg  ähnlich  sind,  und  daher  auch  die  Radien  r^  =  o^a^  und 

r^  zr  O2  a^  sich  wie  / :  m  verhalten.  Hieraus  folgt  aber,  dass  «p 

und  rf'  die  beiden  Ahnlichkeitspunkte  des  beliebig  gewählten 

Paares  QCg,  mithin  überhaupt  aller  Paare  conjugirter  Kreise 

des  dicentrischen  Systems  (Ro^o^)  darstellen.  Was  den  diesem 

Systeme  beigeordneten  Kegelschnitt  S  betrifft,  so  sieht  man 

sofort,  dass  sowohl  seine  Brennpunkte,  als  auch  seine  Scheitel 

in  die  Punkte  cp  und  ^'  fallen,  dass  derselbe  also  in  diesen 

beiden  Punkten  ausartet.  Jede  durch  ?p  respective  9'  gezogene 

Gerade  ist  diesfalls  als  eine  Tangente  von  S  anzusehen  und 

sie  besitzt  auch  thatsächlich  die  im  Satze  K  ausgesprochene 

Eigenschaft,  in  conjugirten  Kreisen   Q  und   C^  Sehnen  von 

constantem  Verhältnisse  (/ :  tn)  auszuschneiden. 

Es  gilt  demgemäss  der  Satz: 

p)  »Sind  die  Mittelpunkte  eines  dicentrischen  Kreissystems 

polar  conjugirt  in  Bezug  auf  den  Radicalkreis  des  Systems, 

so  sind  die  in  der  Symmetrieaxe  des  letzteren  gelegenen 

Punkte    des    Radicalkreises    die  Ähnlichkeitspunkte    für 

sämmtliche   Paare   conjugirter  Kreise;   der   dem  System 

beigeordnete  Kegelschnitt  zerfällt  zugleich  in  diese  beiden 

Punkte«. 

15.  Die  Ausdehnung  der  in  den  vorhergehenden  Artikeln 
angestellten  Betrachtungen  auf  ein  tricentrisches  Kreissystem 
führt  zu  merkwürdigen  Beziehungen.  Seien  o^,  Og,  Og  die  Mittel- 
punkte eines  derartigen  Systems.  Dasselbe  stellt  die  Vereinigung 
dreier  dicentrischen  Systeme  (0^,03) ;  (02,03);  (0^,0^)  dar,  unter 
der  Bedingung  (§.  6.),  dass  die  drei  zugehörigen  Radicalkreise 
/?i2>-'^23>'^3i  s*^^  ^^  ^®"  nämlichen  zwei  Punkten  schneiden, 
ihre  auf  0^02,  o^o^,  o^o^  befindlichen  Mittelpunkte  ^12)  ^23»  ^31 
also  auf  einer  und  derselben  Geraden  liegen.  Die  Potenzver- 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  42 
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hältnisse  der  drei  dicentrischen  Systeme  (OiO^-Rig)»  (^2^3 -^^23)' 
(OgOjÄgj)  sind,  wie  bereits  bekannt,  in  der  Form 


darstellbar. 

Den  drei  dicentrischen  Systemen  {o^o^R^^,  {o^o^R^^  und 
(OgOjÄgi)  sind  drei  Kegelschnitte  S^,  Sg,  S3  beigeordnet,  deren 
Mittelpunkte  ^g,  c^^,  c^i  sind,  und  deren  Brennpunktspaare /ig,//^; 
fi^yfL'^  f^y  fL  ^i^  Strecken  0^0^,  0^0^,  0^0^  beziehungs- 
weise in  den  Verhältnissen  l.in,  m:n,  n  :l  theilen.  Diese  drei 
Kegelschnitte  S^g,  Egg,  S^^  gehören  ein  und  derselben  Kegel- 
schnittsschaar  an,  d.  h.  sie  haben  vier  gemeinschaftliche  Tan- 
genten, wie  folgende  Überlegung  lehrt.  Stellen  wir  uns  unter 
Q,  Cg,  Cg  irgend  ein  Tripel  conjugirter  Kreise  des  tricentrischen 
Systems  (o^OgOg)  vor  und  bezeichnen  wir  die  Sehnen,  welche 
eine  gemeinschaftliche  Tangente  /  von  S^g  und  Sgg  von  ihnen 


:immt,  mit  s^ 

l»  ^2>  ^Q- 

Nach  Satz 

k)  ist  dann 

^1 

:5g 

:/: 

m 

Sgl 

^3 

zz 

m 

:  M 

woraus  sich  unmittelbar  5g :  5^  =  «  :  /  ergibt;  dies  bedeutet  aber 
nach  Satz  m),  dass  die  Gerade  /  auch  den   Kegelschnitt  Sg^ 
berührt.  Dasselbe  gilt  in  gleicher  Weise  von  den  übrigen  3  ge- 
meinschaftlichen Tangenten  der  Curven  S^g  und  Sgg. 
Daher: 
q)  »Die   drei   Kegelschnitte,   welche  den  drei  dicentrischen 
Bestandtheilen   eines    tricentrischen  Kreissystems   beige- 
ordnet sind,  gehören  derselben  Kegelschnittschaar  an«. 
Zwischen  den  Brennpunktepaaren /^g,  f[^\  /gg,  /gg;  f^x'>  fix 
der  drei  Kegelschnitte  S^g,  Sgg,  Sg^  besteht  eine  leicht  erkenn- 
bare Beziehung.  Da  nämlich  /^g  die  Dreieckseite  o^Og  in  dem 
Verhältnisse  l'.m  und /gg  die  Dreieckseite  OgOg  in  dem  Ver- 
hältnisse m\n  theilt,  so  wird  die  Gerade /g , /gg   nach  dem 
bekannten  Transversalensatze  die  Dreieckseite  0^0^    in   dem 
Verhältnisse  « :  /  theilen,  mithin  nothwendig  durch  den  einen 
der  beiden  Punkte /g^, /g'^  gehen.  Dasselbe  gilt  auch  von  den 
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drei  Verbindungslinien  /12/23»  fnf^^^  fxtfU-    Berücksichtigt 
man  nun,  dass  S^g  ^^^  ^23  ^^^  zwei  beliebige  Kegelschnitte 
einer  Schaar  angesehen  werden  können  und  wie  vorhin  gezeigt 
wurde,  dass  Sj^  derselben  Schaar  angehört,  so  folgt  der  Satz: 
r)  *  Sind /12 //a  und /gg /23  die  Brennpunkte  zweier  Kegel- 
schnitte,   so   sind   die   Schnittpunkte    der   Strahlenpaare 
fiif2^yfl2fL^^^fLfiz>fi2fL   stets  Brennpunkte  eines 
dritten  Kegelschnittes,  welcher  der  durch  die  beiden  ersten 
bestimmten  Kegelschnittschaar  angehört«. 
16.  Den  letzt  ausgesprochenen  Satz  hat  Herr  Schröter^ 
in  seiner  Abhandlung  »Über  Curven  dritter  Ordnung«  auf  einem 
anderen,  directen  Wege  bewiesen.  Die  Resultate   dieser  Ab- 
handlung mögen,  so  weit  sie  hier  in  Betracht  kommen,  ange- 
führt werden. 

»Die  Brennpunktspaare  aller  Kegelschnitte  einer  Schaar 
sind  conjugirte  Punkte  einer  und  derselben  Curve  dritter 
Ordnung.  Alle  Paare  conjugirter  Punkte  dieser  Curve  werden 
von  einem  beliebigen  Punkte  der  Curve  durch  ein  hyperbolisch- 
gleichseitiges Strahlsystem  (d.  i.  durch  ein  involutorisches 
Büschel  mit  rechtwinkligen  Doppelstrahlen)  projicirt.  Die  Axen 
aller  Kegelschnitte  der  Schaar  umhüllen  eine  Curve  dritter 
Classe,  welche  die  unendlich  ferne  Gerade  zur  Doppeltangente 
hat;  beide  Curven  stehen  zu  einander  in  der  Beziehung  der 
Hesse'schen  und  Cayley'schen  Curve«.  Eine  weitere,  dort 
entwickelte  Eigenschaft  der  Brennpunktscurve  ist  folgende : 

Sind/i2//2,/23/23  (bezugnehmend  auf  die  vorgehenden  Be- 
trachtungen und  Bezeichnungen)  die  Brennpunktspaare  zweier 
Kegelschnitte  S^^,  2^3  der  Schaar  und  fasst  man  dieselben  als 
2  Paare  von  Gegenecken  eines  vollständigen  Vierseites  auf,  so 
repräsentirt  auch  das  dritte  Y^eidiV  f^^,  fl^  von  Gegenecken  das 
Brennpunktspaar  eines  Kegelschnittes  Sg^  der  Schaar. 

Denken  wir  uns  in  dem  Diagonaldreiseit  0^0.^0^  dieses  voll- 
ständigen Viereckes  eine  Höhe,  z.  B.  0^7:^  gezogen,  deren  Fuss- 
punkt  auf  der  Gegenseite  0.^0^  der  Punkt  %^  sei.  Verbindet  man 
Zj  mit  /12,  //g  und  f^^,  fl^  durch  zwei  Strahlenpaare,  so  stellen 
diese,  da  sie  beide  durch  das  rechtwinklige  Strahlenpaar 
OjTTj,  OgOg  harmonisch  getrennt  werden,  conjugirte  Paare  eines 

^  Mathem.  Annalen,  Band  V. 
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gleichseitig  involutorischen  Büschels  dar  und  tt^  ist  demnach 
wieder  ein  Punkt  der  Brennpunktscurve  und  da  ferner  alle 
Brennpunktspaare  von  n^  aus  durch  das  eben  genannte  involu- 
torische  Büschel  projicirt  werden  so  folgt,  dass  der  Doppel- 
strahl TUjOj  dieses  Büschels  ein  Brennpunktspaar  enthalten 
muss,  oder  mit  anderen  Worten,  dass  die  Höhe  o^  tu^  des  Drei- 
eckes o^o^Oq  die  Brennpunktsaxe  eines  gewissen  Kegelschnittes 
Sj^  der  Schaar  ist.  Dasselbe  gilt  auch  von  den  beiden  übrigen 
Höhen  OgiCg  und  OgTüg  von  o^o^o^. 

Was  die  Brennpunkte  der  neuen  drei  Kegelschnitte 
£j^,  Sg^,  Sg^  betrifft,  so  lässt  sich  leicht  noch  eine  weitere 
Beziehung  derselben  zu  dem  Dreiecke  0^020^  erkennen.  Denken 
wir  uns  nämlich  alle  möglichen  Brennpunktspaare,  darunter 
auch  jenes  des  Kegelschnittes  S^^  von  dem  Höhenfusspunkt 
TUg  auf  OjOg  projicirt,  so  erhalten  wir,  wie  schon  vorhin  gezeigt 
wurde,  ein  involutorisches  Büschel,  dessen  Doppelstrahlen  o^o^ 
und  0^0^  sind.  Hieraus  folgt  aber  unmittelbar,  dass  die  Brenn- 
punkte des  Kegelschnittes  S^^  nothwendig  durch  o^  und  o^ 
harmonisch  getrennt  sein  müssen.  Da  endlich  die  Mittelpunkte 
^i2»^i8--*  aller  Kegelschnitte  der  Schaar  auf  einer  und  der- 
selben Geraden  h  liegen,  so  ergibt  sich  auch  der  Mittelpunkt 
q^  von  Sj^  im  Schnitte  dieser  Geraden  mit  o^  o^. 

Berücksichtigt  man   endlich,   dass  die   Einhüllende  aller 
Axen  der  Kegelschnittschaar  von  der  dritten   Classe   ist,   so 
leuchtet  ein,  dass  ausser  den  Seiten  und  Höhen  des  Dreieckes 
OjOgOg   keine  weiteren  Kegelschnittaxen  durch   die  4  Punkte 
01^2^8  ^4  g^hen  können.   Die  vorstehenden  Betrachtungen  er- 
geben sonach  den  Satz: 
sj  »Die  Brennpunktaxen  je  dreier  Kegelschnitte  einer  Schaar, 
deren  Brennpunktspaare  als  Gegenecken  eines   vollstän- 
digen Vierseites  angeordnet  werden   können,  bilden  ein 
Dreieck,     dessen    Höhen     die    Brennpunktsaxen    dreier 
weiteren  Kegelschnitte  der  Schaar  sind.  Die  Brennpunkts- 
paare der  letzteren  werden  von  dem  Höhenpunkt  und  je 
einem  Eckpunkt  des  Dreieckes  harmonisch  getrennt«. 
17.  Der  letzt  ausgesprochene  Satz  führt  zu  einer  merk- 
würdigen  Eigenschaft   des    orthogonal-tetracentrischen   Kreis- 
systems.   Denken  wir  uns   nämlich  wieder  ein  tricentrisches 
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System  o^o^Og  gegeben,  dessen  Potenzverhältnisse  vermöge  der 
drei  willkürlichen  Werthe  /^  nt^,  n^  bestimmt  sind.  Desgleichen 
mögen  alle  übrigen  Elemente  in  der  gewohnten  Weise  be- 
zeichnet werden. 

Wir  wissen  nun,  dass  die  drei  den  dicentrischen  Systemen 
0^0^,  0^0^,  OgOj  beigeordneten  Kegelschnitte  Sj^»  ^28»  ^si  einer 
Schaar  angehören  und  ihre  4  gemeinschaftlichen  Tangenten 
/,  t',  t",  t'"  in  je  drei  conjugirten  Kreisen  des  Systems  Sehnen 
ausschneiden,  welche  sich  wie  l:m\n  verhalten.  Nach  Satz  s) 
gehört  zu  dieser  Schaar  aber  unter  anderem  auch  ein  Kegel- 
schnitt S^^,  dessen  Brennpunktsaxe  in  die  Höhe  o^o^  des  Drei- 
eckes o^o^o^  fällt.  Es  ist  mithin  möglich,  diesen  Kegelschnitt 
Sj4  als  beigeordneten  Kegelschnitt  eines  dicentrischen  Systems 
anzusehen,  welches  aus  dem  System  o^  und  einem  zweiten 
monocentrischen  System  besteht.  Da  der  Mittelpunkt  des 
letzteren  noth wendig  auf  der  Brennpunktsaxe  o^o^  liegen  und 
durch  die  Brennpunkte  des  Kegelschnittes  S^^  von  o^  harmo- 
nisch getrennt  sein  muss,  so  folgt  aus  Satz  s,  dass  nur  o^  dieser 
Punkt  sein  kann.  Da  weiters  der  Mittelpunkt  von  2^^  der  Schnitt 
Cy^^  der  Axe  o^o^  mit  der  Mittelpunktsgeraden  ä  =  r^a,  ^23,  c^^ 
der  Schaar  ist,  so  wird  zugleich  das  Potenzverhältniss  des 

/^^  tg  04  tg  o^  tg  Og  zz  P  ig  a^-hm^  tg  o^-hw^  tg  Og, 
wie  in  10)  gezeigt  wurde.   Das  System  o^  ist  also  mit  o^OgOg 
zu  einem  orthogonal-tetracentrischen  System  verbunden.  End- 
lich werden  alle  Tangenten  von  S^^,  darunter  auch  die  4  vor- 
genannten Tangenten  /,  t\  t"  V"  in  je  zwei  conjugirten  Kreisen 
von  0^0^  Sehnen  bestimmen,  welche  sich  wie  l\p  verhalten. 
Wir  können  daher  den  Satz  aussprechen: 
t)  »Die  sechs,  einem  orthogonal-tetracentrischen  Kreissystem 
beigeordneten  Kegelschnitte  gehören  einer  und  derselben 
Kegelschnittsschaar  an  und  jede  ihrer  vier  gemeinschaft- 
lichen Tangenten  bestimmt  in  je  vier  conjugirten  Kreisen 
des  Systemes  Sehnen,  welche  sich  wie  l:m:n:p  verhalten, 
wobei   die  Verhältnisse   von   /^  w^  w^,  p^,  respective  die 
Potenzverhältnisse  der  dicentrischen  Systeme  von  Oi,o^, 
O3,  O4  darstellen«. 


Systemes  o^o^y  gleich  -^^-^  -=  —^  erhalten,  wobei 
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Zu  diesem  Satze  findet  man  leicht  die  nachstehende, 
besondere  Form: 
t)  Die  sechs,  einem  geraden  orthogonal -tetracentrischen 
System  beigeordneten  Parabeln  gehören  einer  und  der- 
selben Parabelschaar  an  und  jede  ihrer  drei  gemeinschaft- 
lichen Tangenten  bestimmt  in  je  vier  conjugirten  Kreisen 
des  Systems  gleiche  Sehnen.» 

18.  Nehmen  wir  jetzt  umgekehrt  vier  beliebige  Gerade  /,  /', 
t",  t'"  in  einer  Ebene  an.  Dieselben  können  stets  als  Basis- 
tangenten einer  Kegelschnittsschaar  gedacht  werden.  Wählen 
wir  ausserdem  einen   beliebigen  Punkt  o^,  so  gehen,  da  die 
Einhüllende  aller  Kegelschnittsaxen  eine  Curve  dritter  Classe 
ist,  durch   denselben  die  Axen  o^o^,  ^i^^s»  ^i^^  dreier  Kegel- 
schnitte Sj2,  223'  ^.81   ^^^  Schaar.    Bezeichnen  wir  mit/igZ/g 
und/igZ/g  die  Brennpunktspaare  von  \^  und  S^g,  so  werden 
nach  Satz  r)  auch  die  Schnittpunkte  f^^,  f^^  der  Strahlenpaare 
/i2  /i3  ^nd  //g  //g,  /i2  /4  und  /i3  //g   die   Brennpunkte    eines 
Kegelschnittes   der   Schaar   darstellen,   dessen  Axe   o^o^   die 
Verbindungslinie  /23  //g   darstellt.    Die    Höhen    des   von    den 
Brennpunktsaxen   der   drei  Curven    Qg,    C23,    Cgj   gebildeten 
Dreieckes    o^o^o^    sind    ebenfalls   Axen    von   Kegelschnitten 
Sj4  S24  ^31  ^^^  Schaar.  Die  sechs  Kegelschnitte  S^g  •  •  .  S,^  können 
also    als   die   beigeordneten   Kegelschnitte   eines   orthogonal- 
tetracentrischen  Systems  o^  o.^  Og  o^  angesehen  werden  und  ihre 
Axenkreise    stellen    zugleich    die    sechs   Radicalkreise   dieses 
Systems  dar.  Die  Anwendung  des  Satzes  t)  auf  dieses  System 
und  die  vier  Geraden  /,  t',  t  \  t'"  liefert  den  weiteren  Satz: 
n)  »Es  gibt  unendlich  viele  orthogonal-tetracentrische  Kieis- 
systeme,  von  solcher  Beschaffenheit,  dass  je  vier  conjugirte 
Kreise  eines  derselben  in  einer  jeden  von  vier  gegebenen 
Geraden    Sehnen    bestimmen,  deren  Verhältniss  für  das 
betreffende  orthogonal-tetracentrische  Kreissystem    con- 
stant   ist.    Die   Mittelpunkte    eines  jeden    solchen    tetra- 
centrischen Systems  sind  die  Eckpunkte  eines  der  unendlich 
vielen  vollständigen  orthogonalen  Vierecke,  die  sich  aus 
den  Axen  der  den  vier  Geraden  eingeschriebenen  Kegel- 
schnitte bilden  lassen.    Die  Angabe  eines  Mittelpunktes 
bestimmt  vollständig  die  drei  übrigen«. 


Synthetische  Theorie  der  Kreis-  und  Kugel-Systeme.  649 

19.  Seien  endlich  Q  C2  Cg  drei  beliebige  Kreise  mit  den 
Mittelpunkten  o^  Og  Og.  Es  können  stets  vier  Gerade  /,  /^  t",  t'" 
bestimmt  werden,  welche  in  den  drei  Kreisen  Sehnen  bestimmen, 
die  proportional  mit  irgend  drei  gegebenen  Strecken  /,  m,  n 
sind,  und  zwar  auf  folgende  Weise: 

Wir  fassen  Q,  Cg,  Cg  als  conjugirte  Kreise  eines  tri- 
centrischen  Systems  o^,  o^y  Og  auf,  dessen  Paare  o^Og,  OgOg,  OgO^ 

respective  die  Potenzverhältnisse  ^,  -^,  -7  besitzen  und 

Radicalkreise,  welche  durch  die  Schnittpunkte  von  Q,  Cg; 
Cg,  Cg;  Cg,  Cj  beziehungsweise  gehen.  Die  vier  gesuchten  Ge- 
raden sind  dann  die  gemeinschaftlichen  Tangenten  der  diesem 
tricentrischen  System  beigeordneten  Kegelschnitte.  Dieselben  vier 
Geraden  werden  aber  nach  Satz  t)  auch  noch  in  einem  vierten 
Kreise  Q,  der  mit  QCgCg  in  dem  aus  o^o^o^  abgeleiteten  ortho- 
gonal-tetracentrischen  System  conjugirt  ist.  Sehnen  aus- 
schneiden, welche  proportional  zu  einer  bestimmten  Strecke  p 
sind,  nämlich  jener,  die  mit  /,  w,  n  durch  die  Relation 
p^tgcf^tgoL2  tgOg  ii:/2  tga^-f-w^tgOg-hM^tgOg  verbunden  ist,  wobei 
OjjOgjag  die  Winkel  des  Dreieckes  o^OgOg  sind. 

Wir  wollen  nun  den  Radius  r^  dieses  Kreises  unter  der 
Voraussetzung  bestimmen,  dass  r^,  r^,  r^  die  Radien  von 
Q»  Q>  Q  sind. 

Sei  /  eine  der  vier  vorgenannten  Geraden.  Bezeichnen 
Sj,  Sg,  53,  s^  die  halben  Sehnen,  welche  die  vier  Kreise  Q,  Cg ,  Cg ,  C^ 
auf  ihr  bestimmen,  so  ist 

woraus  unmittelbar  folgt: 

^!    tg   «1    tg  Og    tg   Og     =     Sf   tg   ai-4-52   tg   «2-+- 5^   tg   Og.  III) 

Seien  ferner  o^a^  =  x^,  o^a^  ^  x^,  o^a^  =  x^,  o^a^  =:  x^ 
die  von  den  Eckpunkten  o^,  Og,  O3  und  dem  Höhenschnitt  o^ 
auf  /  gefällten  Lothe. 

Man  findet  nun 

^1^2  =  V  öi^g— (^1— ^2)^  a,a^  =  \/'^l  —  (x^—x^y; 
^2^3  =  V  Ö2Ö3— (^2— -»^3)^ 
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mithin 

und  von  den  Wurzeln  befreit: 

oder  vermöge  bekannter  Beziehungen  am  Dreiecke 
^i'0^ol'h4o^ol'hxlöy^—2x^x^ö^^,ö^^  cos  «3— 

—  2X2X^0^0^.0^0^.2  cos  «2  =  OjOl-OjOg  sin  oj. 

Dividirt  man  durch  Oj^02'0^o^  und  ersetzt  man  die  auf- 
tretenden Seitenverhältnisse  durch  die.  Sinus-Verhältnisse  der 
Gegenwinkel,  so  erhält  man  nach  den  nöthigen  Reductionen 
unter  Berücksichtigung  der  Winkelsumme  die  Gleichung: 

(xl  ig  a^-^xl  tg  Og+A^  tg  Og)  tg  04  tg  Og  tg  03— 

—[^itg(h'^^2^S^-^^s^g^Y  =  2i^tgo4tga2tga3, 

worin  F  den  Flächeninhalt  des  Dreieckes  0^020^  bedeutet. 

Zwischen  den  Lothen  besteht  aber,  wie  bereits  in  10) 
gezeigt  wurde,  auch  die  Relation 

^4  tg  «1  tg  ag  tg  Og  =1  x^  tg  a^-hX2  tga^-^x^  tg  Og. 
Man  erhält  also  schliesslich 

xl  tg  a^-hxl  tg  02-^x1  tg  CL^—xl  tg  «1  tg  Oa  tg  Og  =  2i^. 
Substituirt  man  hierin  xl  =  rj — sl  u.  s..  w.,  so  folgt 
rj  tg  a^+r^  tg o^+r^  tga^—rl  tg  a^  tg  o^  tg  «3—2^  = 

=  sl  tgai+5|  tg «3+^  tg  «3-5^  tg  a^  tg  02  tg  o, 

und  mit  Berücksichtigung  von  III., 

rl  tg  o^-H-r^  tg  «a-hr^  tg  Og-rf  tg  a,  tg  o^  tg  Og  zz  2F      IV) 

Man  ersieht  hieraus,  dass  der  Radius  r^  bloss  von  den 
Winkeln  des  Dreieckes  0^020^  und  von  den  Radien  ^j,  t'g,  rg. 
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nicht  aber  von  den  Verhältnissgrössen  /,  m,  n,p  oder  s^,  s^, 

53,54  abhängig  ist,   so  dass  sich  unmittelbar  folgende  zwei 

Sätze  ergeben: 

vj  »Sind  drei    conjugirte  Kreise  eines   orthogonal -tetracen- 

trischen  Systems  gegeben,  so  ist  dadurch  auch  der  vierte 

conjugirte  Kreis  unabhängig  von  den  Potenzverhältnissen 

bestimmt;  sein  Radius  r^  ist  mit  den  Radien  r^,  r^,  r^  der 

ersten  drei  Kreise  durch  die  Beziehung 

rjtgoi+tltgag  +  f^tgaa— r^tga^tga^^tgog  =  2F 

verbunden,  worin  aj,  Og,  Og,  Fdie  Winkel  und  den  Flächen- 
inhalt des  Mittelpunktdreieckes  der  ersten  drei  Kreise 
bedeuten«. 
w)  »Sind  in  einer  Ebene  drei  beliebige  Kreise  Q,  Q,  C3  mit 
den  Radien  r^,r^^  r^  gegeben,  deren  Mittelpunkte  o^,  Og,  O3 
ein  Dreieck  mit  den  Winkeln  01,02,03  und  dem  Flächen- 
inhalt F  bilden  und  wird  der  Höhenschnitt  o^  des  Dreieckes 
zum  Centrum  eines  vierten  Kreises  C^  gemacht,  dessen 
Radius  r^  durch  die  Gleichung 

^^itga^+^ltgOg+r^tgOg— f^tgOitgOgtgOg  zz  2F 

bestimmt  ist,  so  sind  die  vier  Sehnen  5^,  52,5g,  5^,  welche 
diese  Kreise  auf  einer  beliebigen  Geraden  der  Ebene 
ergeben,  stets  durch  die  Gleichung 

5f  tgOi+5|tga2+4tga3   =  5jtgOitg02tg03 

verbunden«. 

Zum  Schlüsse  sei  mir  die  Bemerkung  gestattet,  dass  die 
analogen  Betrachtungen  im  Räume  auf  interessante  Strahlen- 
complexe,  Congruenzen  und  Regelflächen  führen.  Die  diess- 
bezüglichen  Untersuchungen,  welche  sich  mitunter  sehr  ver- 
wickelt und  schwierig  gestalten,  beabsichtige  ich  zum  Gegen- 
stande einer  weiteren  Abhandlung  zu  machen. 
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Ober  die  Beziehung  zwischen  der  Wider- 
standsänderung von  Wismuthplatten  im 
Magnetfeld  und  dem  rotatorischen  oder 
transversen  Effect 

von 
J.  C,  Beattic, 

Aus  dtitn  physikalischen  instilute  der  k.  k.  Universität  in  Wien. 

(Mit  1  Tarel.) 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  Si.  Mat  1895.) 

Kundt  hat  gezeigt,  dass  der  transverse  Effect  in  Eisen 
Kobalt  und  Nickel  proportional  der  Magnetisirung  ist,^  Einen 
derartigen  der  Magnetisirung  proportionalen  Effect  werden  wir 
im  Folgenden  als  einen  reinen  Halleffect  bezeichnen.  Indem 
Kundt  dieselbe  Methode  auf  dünne  Platten  von  elektrolytisch 
abgeschiedenem  Wismuth  anwandte,  fand  er  keinen  transver- 
salen EtTect.  Spätere  Experimente  bewiesen,  dass  die  Ab- 
wesenheit des  transversalen  EtTectes  für  umgeschmolzenes 
elektrolytisch  abgeschiedenes  Wismuth  nicht  gilt.  Es  ent- 
steht die  Frage  nach  der  Beziehung  des  gesammten  trans- 
versalen EtTectes  zur  Magnet isirung.  Diese  Frage  kann  beant- 
wortet werden,  wenn  man  den  transversalen  Effect  mit  irgend 
einem  in  demselben  Plattenindividuum  auftretenden  Effect  ver- 
gleicht, dessen  Beziehung  zur  Magnetisirung  bekannt  ist.  AU 
ein  derartiger  Effect  kann  die  Wider^^tandsänderung  gewählt 
werden.  Goldhammer  hat  gezeigt,  dass  letztere  — wenigstens 
für  schwache  Felder  —  dem  Quadrate  der  Magnetisirung  pro- 
portional ist.^ 


I   Wiedemann's  Annalen,  Neue  Folge,   lid.  49^  tBÖJi. 
-  Wtedemtmn's  Annalerip  Neue  F<^Jg;e,  Bd.  3<i»  \Sm. 
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Im  Sommer  1894  machte  ich  auf  Anregung  Prof.  Boltz- 
mann's  hin  Experimente,  um  zu  untersuchen,  ob  der  transver- 
sale Effect  im  Wismuth  das  Ohm'sche  Gesetz^  befolgt.  Dabei 
war  es  nothwendig,  in  derselben  Platte  bei  gleicher  Feld- 
intensität die  Widerstandsänderung  und  den  Transversaleffect 
zu  bestimmen.  Doch  war  die  dort  angewandte  Versuchsanord- 
nung derart,  dass  sie  für  den  Zweck  der  gegenwärtigen  Unter- 
suchung zu  grosse  Beobachtungsfehler  zuliess.  Trotzdem  zeigte 
sich  schon  an  den  dort  gefundenen  Zahlen  eine  gesetzmässige 
Beziehung  zwischen  dem  transversalen  Effect  und  der  Wider- 
standsänderung. 

Der  Strom,  welcher  von  aussen  durch  die  Platte  geschickt 
wird,  soll  der  Primärstrom  heissen.  In  den  Stromkreis  desselben 
war  ein  dicker  Kupferdraht  eingeschaltet:  Zwei  Punkte  des- 
selben waren  mit  einem  Galvanometer  (Primärgalvanometer) 
verbunden,  dessen  Ausschlag  als  Mass  der  Intensität  des 
Primärstromes  diente.  Dies  kann  geschehen,  da  die  Messungen 
durchaus  nur  relative  Werthe  anstreben. 

Zwei  vis-a-vis  liegende  nahezu  äquipotentiale  Punkte  der 
Platte  wurden  ebenfalls  mit  einem  Galvanometer  (Hallgalvano- 
meter) verbunden,  der  halbe  Ausschlag  des  letzteren  Galvano- 
meters mit  Rücksicht  auf  sein  Zeichen  und  dividirt  durch 
die  Intensität  des  Primärstromes  soll  der  Transversaleffect 
heissen.  Der  numerische  Werth  desselben  soll  mit  £  bezeichnet 
werden. 

Um  den  Widerstand  der  Platte  zu  messen,  wurden  zwei 
fixe  längs  der  Bahn  des  Primärstromes  liegende  Punkte  mit 
dem  Galvanometer  (Widerstandsgalvanometer)  verbunden.  Die 
in  diesem  Fall  beobachtete  Ablesung,  dividirt  durch  die  Intensität 
des  Primärstromes,  konnte  dem  Widerstand  der  Platte  propor- 
tional gesetzt  werden,  da  der  Widerstand  des  Galvanometers 
ein  sehr  grosser  war.  In  dieser  Weise  wurde  das  Mass  des 
Widerstandes  unabhängig  von  der  Stärke  des  Primärstromes 
gemacht,  was  sich  auch  in  den  folgenden  Experimenten  zeigte. 
Mit  einer  Wismuthplatte,  welche  wir  mit  II  bezeichnen  wollen 
wurden  folgende  Resultate  erhalten: 


1  Proc.  Roy.  Soc.  Ed.  Dec.  1894. 
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1 
Feldstärke   . 

Intensität  des  Primär- 
stromes in  Amp. 

Ausschlag  des  Widerstandsgalv. 
Ausschlag  des  Primärstromgalv. 

17780 
17780 
17780 

0 

0 

0 

110/186 
110/762 
110/982 
110/186 
110/762 
110/982 

1-78 
1-76 
1-75 
1-39 
1-39 
1-40 

Der  Widerstand  w-hAw  einer  Platte  im  magnetischen 
Felde  weniger  den  Widerstand  fv  derselben  Platte  ohne  Feld, 
d.  h.  die  Grösse  Aw  wurde  proportional  der  Magnetisirung 
gesetzt.  Das  positive  Zeichen  wurde  gewählt,  wenn  der  Wider- 
stand wächst.  Wenn  der  TransversalefTect  ein  reiner  Halleffect 
st,  so  folgt 

c^s/'KfVzzidzE.  (1) 

Offenbar  kann  diese  Gleichung  für  Platten  nicht  gelten, 
wo  E  ein  Maximum  erreicht.  In  derartigen  Platten  müssen  wir 
eine  Gleichung  von  der  Form 

c^syifv+c^isyKfvy  —  ±e  (2) 

benützen. 

Die  folgenden  Resultate  wurden  mit  den  beiden  Platten 
erhalten,  welche  ich  in  der  citirten  Abhandlung  mit  VI  und  \b 
bezeichnet  habe. 

Platte  VI. 

Länge:  42*2        \ 
Breite:   23-6        |  mm 
Dicke:      1-4105) 

w=  1-3097 


Feldstärke  in 
C.  G.  S.-Einheiten 

Trans. -Effect 

Aw 

>J  äkW 

Cj                 c^ 

4710 

—  •02347 

•0316 

•1778 

8310 

0 

•07 

•2646 

—  •240 

-4-  3-4 

11910 

H--03616 

•1035 

•3217 

—  •239 

-h  3^4 

15235 

-+-•07304 

•1307 

•3615 

—  •238 

-h  3^3 

18000 

-h-0859 

•1476 

•3842 

—  •238 

-+-  3^1 
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Platte  Ib. 

Länge:  60*45       i 
Dicke:    25*8        ,^  mm 
Breite:      1-2235) 

fv=  -9486 


Feldstärke  in 
C.  G.  S.-Einheiten 

Trans.-Effect 

i^w 

V  Afr 

^1 

^2 

3878 

—  •05517 

•0387 

•1969 

8725 

—  •003 

•0950 

•3082 

—  •45 

-+-4-8 

16720 

-+-•14253 

•1735 

4165 

—  •46 

4-6 

19390 

-+-•20239 

•2090 

•4571 

—  •44 

4-2 

20500 

-+-•22356 

•2095 

•4577 

-•45 

4-4 

\ 


Die  Constanten  c^  und  Cg  wurden  durch  Einsetzungen  der 
beobachteten  Werthe  von  Aw  und  E  in  Gleichung  (2)  berechnet. 

Die  so  für  die  schwächsten  Felder  erhaltenen  Resultate 
wurden  der  Reihe  nach  mit  den  für  die  übrigen  Felder  erhaltenen 
combinirt  und  für  die  verschiedenen  Paare  c^  und  Cg  berechnet. 
Offenbar  ist  der  Fehler  umso  kleiner,  je  grösser  der  Unter- 
schied der  Feldstärken  ist.  In  den  oben  mitgetheilten  Experi- 
menten war  der  Primärstrom  senkrecht  zur  Feldrichtung.  In  den 
späteren  Experimenten  wurde  ein  D'Arsonval'sches  Galvano- 
meter benützt.  Der  Elektromagnet  war  ringförmig  und  mit  einem 
Draht  umwickelt,  welcher  einen  Strom  von  etwa  30  Ampere 
vertrug.  Die  Endflächen  der  Pole  waren  Kreise  von  60  mm 
Durchmesser  und  IS  mm  Abstand.  Durch  Einschaltung  eines 
Widerstandes  in  den  Stromkreis  des  Elektromagneten  konnte 
die  Feldstärke  nach  Belieben  geschwächt  werden.  Dieselbe 
wurde  nach  Verdet's  Methode  bestimmt. 

Da  die  Feldstärke  nicht  direct  in  Rechnung  kommt,  so 
genügt  es,  dieselbe  beiläufig  zu  kennen.  Daher  wurde  ihre 
Bestimmung  erst  nach  Beendigung  der  übrigen  Versuche  aus- 
geführt. 

Die  benutzten  Wismuthplatten  wurden  alle  an  einem 
Ebonitstreifen  befestigt;  an  beide  Enden  waren  Kupferplatten 
von  nahezu  gleicher  Breite  und  Dicke  angelöthet.  Die  Enden 
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der  beiden  Kupferstreifen  tauchten  in  Quecksilbernäpfe.  Diese 
beiden  Näpfe  konnten  nach  Bedarf  mit  dem  Primärstrom  oder 
dem  Galvanometer  verbunden  werden.  In  dieser  Weise  konnte 
der  Widerstand  der  Platte  senkrecht  zur  Feldrichtung  gemessen 
werden.  Selbstverständlich  hat  der  Widerstand  der  Kupfer- 
streifen keinen  Einfluss  auf  Aw,  da  er  durch  die  magnetische 
Kraft  nicht  geändert  wird. 

Um  den  Transversaleffect  und  den  Widerstand  längs  der 
Kraftlinien  zu  messen,  waren  zwei  Drähte,  wie  Fig.  (2ä)  zeigt, 
an  die  Halbirungspunkte  der  Seiten  der  Wismuthplatte  gelöthet, 
deren  Enden  in  vier  neue  Quecksilbernäpfe  tauchten. 

Die  so  montirte  Platte  wurde  durch  eine  Klemme  im  Felde 
gehalten  und  konnte  nach  Bedarf  um  einen  rechten  Winkel 
gedreht  werden. 

Drei  verschiedene  Stellungen  der  Platten  gegen  die  Feld- 
richtungen wurden  betrachtet.  Es  liege  die  Feldrichtung  in  der 
Ebene  des  Papiers;  die  _y-Axe  nach  rechts,  die  ;tr-Axe  gegen 
den  Beschauer,  die  z-Axe  senkrecht  zu  beiden  nach  aufwärts 
gezogen.   In  der  ersten  Stellung  —  a  —  lag  die  Ebene  der 
Platte    in    die   xz-Ebene   und    der  Primärstrom   floss   in    der 
c-Richtung.  In  der  zweiten  Stellung  —  ß  —  lag  die  Ebene  der 
Platte  in  der  jv^^-Ebene,  während  der  Primärstrom  wieder  die 
c-Richtung  hatte.  In  beiden  Fällen  wurde  also  der  Widerstand 
senkrecht  zu  den  Kraftlinien  gemessen.  In  der  dritten  Lage  — 
Y  —  lag  die  Ebene  der  Platte  in  der  yz-Ebeney  während  der 
Primärstrom  diejv-Richtung  hatte;  bei  dieser  letzten  Anordnung 
konnte  also  der  Widerstand  längs  der  Kraftlinien  gemessen 
werden,  indem  der  Primärstrom  von   (1)  nach  (2)  geschickt 
wurde,  während  (3)  und  (4)  mit  dem  Galvanometer  verbunden 
waren.  Es  zeigte  sich  übrigens,  dass  diese  letztere  Anordnung 
nicht  sehr  vortheilhaft  war,  wesshalb  in  den  meisten  Fällen 
eine  andere  Anordnung  benützt  wurde.  Die  Platte  war  wieder 
an  die  Ebonite  befestigt,  aber  es  waren  längs  beiden  Seiten- 
flächen der  Wismuthplatte  dicke  Kupferdrähte  fast  der  ganzen 
Länge  nach  angelöthet;  diese  beiden  Kupferdrähte  dienten  als 
Elektroden  des  Primärstromes.  Zwei  andere  Drähte  waren  nach 
der    Länge    der    Platte    angelöthet,    aber    nicht    in    Contact 
mit   den   ersten   beiden  Drähten,    sondern    in    einem  kleinen 
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Abstand  von  denselben;  letztere  diente  zu  Widerstands- 
messungen. 

Der  Transversaleflfect  wurde  immer  zu  der  Stellung  a 
gemessen.  Aus  zahlreichen  Ablesungen  wurde  immer  das 
Mittel  genommen. 

Es  wurde  nicht  versucht,  die  Temperatur  durch  Ein- 
tauchen der  Platte  in  einer  Flüssigkeit  constant  zu  erhalten; 
doch  wurde  zwischen  je  zwei  Ablesungen  so  lange  gewartet, 
dass  man  annehmen  konnte,  dass  die  Platte  nahezu  die  Tem- 
peratur des  Beobachtungsraumes  hatte.  Die  letztere  Temperatur 
ist  immer  die  angegebene. 

Für  schwache  Felder  ist  die  hier  angewandte  Widerstands- 
messungsmethode nur  mit  Sicherheit  anwendbar,  wenn  der 
transversale  Effect  ein  reiner  Halleffect  ist. 

Von  den  benutzten  Platten  bestand  nur  eine  aus  voll- 
kommen reinem  elektrolytisch  hergestelltem  Wismuth. 


Länge:  16-75 
Breite:     7*2    ?  mm 


nge:  16  70  l 
3ite:     7-2 
Dicke:        -9    ) 
Temp.  10^  C. 
w  zu    •  952 1  für  Lage  a  und  ß 
w  z=.\*  557 1  für  Lage  7. 


Feld- 
stärke 

Trans.- 
Effect 

a 

ß 

r 

a 

1 
T 

^w 

\/  Iw 

^fV 

VAw 

An/ 

\/Ah; 

8500 

—  •2311 

•2949 

•5430 

•3144 

•5648 

•1489 

•3858 

—  •42 

—  •41 

—  •60 

9500 

—  •2455 

•3292 

•5738 

•3556 

•5963 

•1622 

•4927 

—  •42 

-•41 

—•60 

11700 

—  •2627 

•4001 

•6325 

4333 

•6582 

•1780 

•4219 

—  •41 

-•40 

—  •62 

12840— •  2708 

•4552 

•6747 

•4717 

•6768 

•2066 

•4545 

—  •40 

—  •40 

—  •59 

14170— -2974 

•4815 

•6932 

•5258 

•7251 

•2357 

•4855 

—  •42 

—  •40 

-•61 

15600 --3071 

•5881 

•7669 

•5684  •  7539 

•2500 

•5000 

—  •40 

—  •40 

—  •61 

17800 

—  •3273 

•6281 

•7926 

•6252 

•7902 

•2704 

•5389 

—  •41 

—  •41 

—  •60 

Die  zur  Bestimmung  von  c^  in  den  verschiedenen  Stellungen 
benutzte  Gleichung  war 

C^S/'KfV  =:  —  £. 

Die  für  a  und  ß  erhaltenen  Werthe  der  Constanten  sind 
dieselben;  die  im  Falle  y   erhaltenen   sind  verschieden,  aber 
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Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 
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In  der  Platte  IX  war  allein  die  Beziehung  zwischen  dem 
transversalen  Effecte  und  der  Widerstandsänderung  senkrecht 
zum  Felde  beobachtet.  Wegen  der  eigenthümlichen  Gestalt 
dieser  Platte  musste  wiederum  eine  etwas  verschiedene  Anord- 
nung —  s  —  benützt  werden.  Sie  war  an  einem  steifen  Papier- 
streifen befestigt.  Die  transversalen  Elektroden  waren  wie 
gewöhnlich  an  den   Halbirungsstellen  der  Seiten  angelöthet. 

Die  Primärelektroden  waren  in  der  Mitte  der  beiden  End- 
flächen befestigt.  Die  Widerstandselektroden  waren  Kupfer- 
drähte, welche  längs  der  ganzen  Breite  herliefen. 

Platte  IX. 
Länge:  00*  1         j    " 
Breite:   30:3         ^  mm 
Dicke:      3-1738^ 

Temp.  14^  C. 
w  =  1-4052. 


Feldstärke 


Trans. - 
Effect 


A/r 


1340 

3350 

5030 

6700 

8800 

11300 

14750 

17780 


0469 

— 

0943 

— 

1202 

— 

1505 

— 

1700 

— 

1879 

— 

1999 

— 

2072 

•0240 
•1020 
•1760 
•2975 
•4190 
•5823 
•7735 
•9870 


•1549 
•3194 
•4195 
•5454 
•6473 
•7631 
•8795 
•9985 


•30 
•30 
•30 
•30 
•30 
•30 
•30 
•30 


•097 
•097 
•107 
•098 
•101 
•101 
•100 
•098 


Wir  sehen,  dass  wir  in  diesen  beiden  Platten  es  nicht  mehr 
mit  einem  reinen  Halleffect  zu  thun  haben,  sondern  dass  ein 
zweiter  Effect,  welcher  positiv  und  proportional  A«;'/^  ist,  sich 
deutlich  bemerkbar  macht. 

Die  Resultate  der  Platte  IX  sind   in  Fig.  (21)  graphisch 

dargestellt.  Die  Widerstandsänderung  ist  auf  die  Horizontal- 

E 
axe,  die  dazu  gehörigen  Werthe  von  — >^^^^  sind  parallel  zur 

VAw 
Verticalaxe  aufgetragen.  Die  Verbindungslinie  ihrer  Endpunkte 

ist  eine  gerade  Linie,  die  Ordinate  ihres  Durchschnittspunktes 

mit  der  verticalen  Axe  ist  der  zugehörige  Werth  von  q,  wobei 
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jedoch  die  bei  Darstellung  der  verschiedenen  Zahlen  benutzten 
Einheiten  zu  berücksichtigen  sind. 

Um  eine  solche  Curve  für  irgend  eine  Platte  zu  erhalten, 
sind  mindestens  zwei  directe  Bestimmungen  des  transversalen 
Effectes  und  der  Widerstandsänderung  erforderlich.  Mittelst 
dieser  erhalten  wir  zwei  Punkte  unserer  Linie  und  können 
daher  für  jede  andere  gegebene  Widerstandsänderung  den 
transversalen  Effect  finden  und  in  seine  beiden  Componenten 
zerlegen.  Offenbar  können  die  Werthe  von  c^  und  c^  gefunden 
werden,  indem  wir  die  Resultate  in  der  beschriebenen  Weise 
verbinden.  Die  Mittelwerthe  aber  wurden  erhalten,  indem  wir 
die  für  jedes  Feld  gefundenen  Resultate  mit  den  für  jedes 
andere  gefundenen  Resultaten  combinirten,  wobei  aber  die 
Combination  zwei  sich  unmittelbar  folgender  Felder,  da  die- 
selbe zu  geringe  Genauigkeit  geboten  hätte,  ausgelassen  wurde. 
Wir  erhalten  so  z.  B.  mit  einer  Reihe  von  10  Feldern  1 ...  10 
sieben  verschiedene  Gleichungen  (an  Stelle  von  9),  indem  wir 
z.  B.  6  mit  allen  anderen  ausser  5  und  7  verbinden. 

Die  nächsten  beiden  Platten,  welche  aus  derselben  Probe 
käuflichem  Wismuths  wie  die  beiden  vorher  betrachteten  ge- 
macht wurden,  gaben  ein  Maximum  von  E. 

Platte  VIII. 

Länge:  24*0         j 

Breite:    12-0         ■  mnt 

Dicke:      1-1365  ) 

Temp.  15"*  C. 

fv=  1-2815  für  Lage  (8) 

=  2-07  für  Lage  a. 


Feld- 
stärke 

Trans.- 

a 

Aw 

5 

a 

^     1 

Effect 

Aw    \   Am; 

>/  Aw 

c, 

c^ 

^1 

Ci 

1340 

—  •10221 

•0320 

•1780 

3350 

— 

19552 

•1253 

•3539 

•0452 

•2126 





5030 

— 

23712 

•2029 

•4500 

•0712 

•2668 

—  •58 

-h-27 

-•96 

-M-2 

6700 

— 

28526 

•3244 

5697 

•1135 

•3369 

—  •58 

-4--25 

-•96!-hl-l  1 

11300 

— 

33459 

•6067 

•7789 

•1943 

•4409 

—  •58 

^-•25 

-•96 

-hl-1 

12840 

— 

33879 

7199 

•8484 

-•58 

-f--25 

14750 

— 

33456 

•7803 

•8833 

•2416 

•4914 

-•58 

-h-26 

-•96 

-hl-2 

17780 

- 

3147 

•9709 

•9853 

•2699 

•5195 

—  •58 

-t--26 

—  •98 

\-4 

43* 
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Die  nächste  Platte  wurde  in  die  Lage  s  gebracht.  Die 
Primärelektroden  waren  aber  trotzdem  Kupferstreifen,  welche 
längs  den  ganzen  Endflächen  angelöthet  waren.  Die  Wider- 
standselektroden waren  längs  der  halben  Breite  der  Platte 
angelöthet. 

Platte  la. 

Länge:  50  j 

Breite:    28-25    .•  mm 
Dicke:      1-305) 

Temp.  10^  C. 

fv  =  10566. 


Feldstärke 

Trans. -Eflfect 

^w 

VAh/ 

^1 

^« 

8500 

—  •2902 

•2529 

•5029 





11740 

—  •2900 

•3262 

•5712 

—  •83 

4--98  j 

12840 

—  •2898 

•3274 

•5722 

—  •81 

-^•94 

14170 

—  •2739 

•4121 

•6419 

—  •83 

-+-•95 

15600 

-•2621 

•4321 

•6573 

—  •80 

-h-99 

17780 

—  •2503 

•4816 

•6939 

-•82 

-+-•95 

Wir  sehen,  dass  in  diesen  beiden  Platten  ebenfalls  beide 
Effecte  auftreten,  und  zwar  der  letztere  relativ  stärker  als  im 
vorigen  Falle.  In  Fig.  3  ist  die  lineare  Beziehung  zwischen 
beide  Constanten  für  die  Tafel  VIU  graphisch  dargestellt. 

Zum  Schluss  wurden  zwei  Platten  benutzt,  in  denen  der 
zweite  Effect  so  gross  ist,  dass  er  den  Halleffect  vollständig 
verdeckt  und  einen  Zeichenwechsel  des  transversalen  Effectes 
zur  Folge  hat. 

Platte  XII. 

Länge:  24-0     1 
Breite :    1 1  •  75  -"^  mm 
Dicke:        '95  ) 

Temp.  14^  C. 

w  =:  2  •  07 1 8  für  Lage  oc 
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Feldstärke 

Trans.-Eflfect 

a     1     ß 

a 

5 

All' 

\/A«' 

Iw 

N^Aw 

Ct 

^2 

^i 

^3 

1340 

—  •0475 

•0139 

•1179 





2680 

—  •07266 

•0373 

•1931 

— 

— 

3350 

—  •08131 

•0517 

•2274 

•0382 

•1955 

—  •41 

H-P2 

— 

— 

5030 

-•08976 

•0776 

•2786 

•0559 

•2383 

—  •41 

1-2 

-•50 

2-2 

6700 

—  •08922 

•1393 

•3732 

•0900 

•3000 

—  •42 

1-3 

—  •50 

2^3 

8820 

—  •07009 

•1906 

•4366 

•1282 

•3580 

—  •41 

{•2 

—  •50 

2-4 

14750 

—  •00519 

•3318 

5760 

—  •43 

P3 

— 

17780 

-+-•04202 

•3816 

•6177 

•2322 

•4819 

—  •42 

1-3 

-•50 

2-4 

Platte  X. 

Länge:  38*8      ) 
Breite:   20-5      |  mm 
Dicke:      1-112  ) 

Temp.  9°  C. 


Feldstärke 

Trans 

-Effect 

Afr 

v/Am; 

^1 

^2 

1840 



01708 

•0148 

•1217 





2520 

— 

01944 

•0221 

•1487 

— 

— 

3180 

— 

01974 

•0400 

•2000 

—  •16 

-hl-7 

4100 

— 

01784 

•0455 

•2133 

--•16 

\'S 

8500 

-h 

01361 

•1300 

•3606 

-•17 

1-6 

10800 

-f- 

02650 

•1502 

•5875 

—  •15 

1^6 

12840 

-+- 

06014 

•1830 

•4278 

—  •15 

\'7 

14170 

-4- 

07676 

•1977 

•4448 

—  •16 

\'7 

15600 

H- 

09602 

•2093 

•4575 

—  •16 

r8 

17780 

-h' 

12024 

•2215 

•4707 

—  •16 

1-8 

Wir  können  die  bisherigen  Resultate  dahin  zusammen- 
fassen, dass  das  chemisch  reine  Wismuth  nur  den  Halleffect 
zeigt,  während  in  allen  anderen,  von  käuflichem,  daher  wahr- 
scheinlich unreinem  Wismuth  hergestellten  Platten  beide  Effecte 
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vorhanden  sind  —  der  reine  Halleffect  und  ein  ebenfalls  mit 
positivem  Zeichen  auftretender,  der  Aw'/^  proportionaler  Effect. 

Prof.  Ettingshausen  beobachtete  in  seiner  Untersuchung 
über  den  transversalen  Effect  in  Wismuth,^  dass  die  Werthe 
von  E  in  verschiedenen  Platten  ein  Maximum  erreichten  und 
dass  dies  selbst  in  reinem  Wismuth  der  Fall  war,  wonach  also 
•  der  zweite  Effect  auch  in  reinem  Wismuth  auftreten  könnte. 
Prof.  Ettingshausen  hat  auch  den  transversalen  Effect  in 
einer  Legirung  von  Zinn  und  Wismuth  beobachtet  und  fand, 
dass  er  daselbst  sein  Zeichen  wechselt.  Der  Zeichenwechsel 
findet  für  stärkere  oder  schwächere  Felder  statt,  je  nachdem 
der  Zinngehalt  der  Legirung  kleiner  oder  grösser  ist.  Wir 
bezeichnen  dies  als  die  Gegenwart  dieses  zweiten  Effectes, 
dessen  relative  Grösse  gegenüber  dem  Halleffecte  mit  dem 
Zinngehalt  der  Legirung  wächst. 

Der  zweite  Effect  darf  nicht  mit  dem  von  Ettingshausen 
und  Kernst^  beobachteten  thermomagnetischen  Effect  ver- 
wechselt werden.  Letzterer  wurde  in  der  reinen  Wismuthplatte 
und  in  den  Platten  I,  II,  VIII,  IX  beobachtet,  konnte  dagegen  in 
jenen  Platten,  wo  der  transversale  Effect  das  Zeichen  wechselt, 
nicht  mit  Sicherheit  constatirt  werden. 

Der  Halleffect  und  der  zweite  Effect  treten  in  voller  Stärke 
auf  in  dem  Momente,  wo  der  Primärstrom  geschlossen  wird, 
während  der  thermomagnetische  Effect  erst,  nachdem  der  Pri- 
märstrom längere  Zeit  geschlossen  ist,  allmälig  zu  seinem 
vollen  Werthe  ansteigt.  Er  ist  übrigens  auch  Aw'/^  proportional 
und  hat  positive  Zeichen. 

Die  obigen  Resultate  wurden  erhalten,  als  die  transversalen 
Elektroden  an  der  Halbirungsstelle  der  Seitenflächen  angelöthet 
waren.  Es  wurde  nun  eine  Reihe  von  Experimenten  gemacht, 
wobei  diese  Elektroden  an  verschiedenen  Theilen,  aber  immer 
einander  entgegengesetzt  angebracht  waren.  In  Platte  I  a  war 
der  Effect  ein  Maximum,  wenn  die  Elektroden  in  der  Mitte 
waren,  und  nahm  umso  mehr  ab,  je  weiter  sie  sich  von  der 
Mitte  entfernten. 


1  Diese  Sitzungsberichte,  XCIV,  1886. 

2  Diese  Sitzungsberichte,\XCIV,  1886. 
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Dieselbe  Platte  wurde  nun  längs  der  Mittellinie  in  ihrer 
halben  Länge  aufgeschnitten,  wie  es  in  Fig.  4  dargestellt  ist. 
Die  Elektroden  waren  in  ab,  ed  oder  ef  befestigt;  nun  war  der 
Effect  in  der  Lage  ab  der  grösste,  geringer  in  ef  und  am 
schwächsten  in  cd.  Letzteres  rührt  wahrscheinlich  von  der 
Gegenwart  des  Kupferstreifens  her,  in  allen  drei  Fällen  war 
das  Zeichen  negativ.  Endlich  wurde  ein  zweiter  Schlitz  längs 
der  Mittellinie  gemacht  und  die  Elektroden  in  gh  befestigt 
[siehe  Fig.  (5)].  Der  Effect  war  nun  noch  viel  schwächer,  aber 
noch  immer  negativ.  Es  entsteht  die  Frage,  ob  diese  Abnahme 
eine  Abnahme  des  reinen  Halleffectes  'oder  eine  Abnahme  des 
zweiten  Effectes  der  beiden  zuzuschreiben  ist.  Wenn  wir  das 

Verhältniss  für  irgend  eine  Platte  bei  gegebener  Tem- 
peratur betrachten,  so  erhalten  wir  eine  Zahl,  welche  für  die 
gegebene  Platte  und  Temperatur  charakteristisch  ist:  sie  hängt 
nicht  von  der  Form  und  Grösse  der  Platte,  sondern  nur  von 
ihrer  Materialbeschaffenheit  ab.  Wenn  die  Platte  —  wie  wir 
annehmen  —  überall  gleich  beschaffen  ist,  so  kann  diese  Zahl 
benutzt  werden,  um  die  relativen  Werthe  der  beiden  Effecte  zu 
bestimmen,  deren  Summe  den  gesammten  Transversaleffect 
liefert.  Wenn  wir  die  mit  Platte  I  a  erhaltenen  Resultate  in 
deren  ursprünglicher  Form  in  dieser  Weise  behandeln,  die 
Gleichung 


=V-1?-'(V¥  )'=--■ 


(3) 


benutzen  und  die  Resultate  mit  den  in  der  aufgeschnittenen 
Platte  vergleichen,  finden  wir,  dass  die  Abnahme  von  einer 
Abnahme  des  Halleffectes  und  des  zweiten  Effectes  gleich- 
zeitig herrührt. 

Die  gleiche  Methode,  angewandt  auf  die  Fälle,  wo  die 
Elektrode  nahe  dem  Ende  der  Platten  lagen,  gab  ebenfalls  eine 
gleichzeitige  Abnahme  beider  Effecte. 

Der  Rest  der  Platte,  aus  welcher  die  früher  erwähnte  Platte 
VIII  geschnitten  war,  wurde  nun  in  die  Anordnung  s  gebracht. 
Der  transv^ersale  Effect  und  auch  die  Widerstandsänderung 
wurden   mit  in  der  Mitte  befindlichen  Elektroden   gemessen. 
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Nun  werden  die  Widerstandselektroden  losgelöthet  und  der 
transversale  Effect  mit  Elektroden  beobachtet,  welche  nur  zwei 
Millimeter  von  dem  Ende  der  Platte  abstanden.  Die  Resultate 
zeigten  eine  kleine  Abnahme,  an  welcher  wieder  beide  Effecte 
betheiligt  waren. 

Platte  Villa. 

Länge:  44-0    j 
Breite:   21-0       mm 
Dicke:      1-05) 

Temp.  15*  C 


Feld- 
stärke 

Trans.-Eflfect  mit 

Aw/w 

Mitte 

Ende          { 

Mitte-    ,    Ende- 
Elektr.    j    Elektr. 

\ '  ^WJfV 

^i 

^2 

^1 

1 

3350 

-•1616    --1463 

•0616 

•2482 

—  •69 

-+-•74 

-•63 

-•68 

i     6700 

1 

-•23711   -2070 

•1716 

•4142 

—  •61 

•72 

-•62 

-•64 

11300 

—  •262      —•2348 

•3091 

•5559 

—  •67        ^70 

1 

-•63 

-•68^ 

17780 

-•2377    --2066 

•5009 

•7077 

— 

— 

1 

Platte  X  wurde  in  derselben  Weise  behandelt.  Der  Unter- 
schied des  transversalen  Effectes  in  beiden  Lagen  war  gering, 
sein  Zeichen  blieb  jedoch  dasselbe. 

Platte  X. 


1 

Trans. 

-Effect 

än'jtv 

Mitte 

Ende 

1  Feldstärke 

\^  ^w/w 

Mitte 

Ende 

^1 

^2 

^1 

Cj 

3350 

6700 

11300 

17780 

1 

—02630 
—  •01513 
-4- -02028 
-+-•08963 

—  •02834 
-•01648 
-+-•02276 
-+-•09197 

•0175 
•0535 
•0848 
•1267 

•1323 
•2313 
•2912 
•3559 

-•26 
—  •26 
-•29 

-+-3^7 
3-9 
42 

00      00      00 
CO       CO       CO 

1  1   1 

-}-3^9 
43 
4^3 

Die  Differenz  der  Werthe  von   q  und  c^   in  den  beiden 
Lagen   ist  zu  klein,  als  dass  sie   sichere  Schlüsse  gestatten 
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würde;  nachdem  dieselbe  Platte  längere  Zeit  in  Gebrauch  war, 
zeigte  sie  eine  Veränderung  des  Verschwindungspunktes  des 
transversalen  Effectes.  Der  Halleffect  schien  gewachsen  zu 
sein,  während  der  andere  etwa  constant  blieb.  Als  der  Platte 
die  Form  5  ertheilt  wurde,  verminderte  sich  der  Effect  ohne 
sein  Zeichen  zu  ändern. 

hl  einer  früheren  Abhandlung^  über  den  transversalen 
Effect  in  Wismuth  wurde  gezeigt,  dass  in  Platten,  wo  E  ein 
Maximum  hat  oder  verschwindet,  die  Feldstärke,  für  welche 
dies  stattfindet,  durch  Hämmern  oder  Feilen  der  Platte  ver- 
mehrt werden  kann. 

Wenn  wir  die  dritte  der  oben  entwickelten  Gleichungen 
benutzen,  können  wir  sehen,  welche  Veränderungen  der  Effecte 
dadurch  hervorgebracht  werden.  Die  in  einer  früheren  Reihe  von 
Experimenten  mit  der  Platte  I  b  erhaltenen  Resultate  wurden 
hiebei  benutzt.  Sie  setzen  uns  in  den  Stand,  zu  erkennen,  dass 
hauptsächlich  der  Halleffect  sich  ändert,  während  der  andere 
constant  bleibt.  Die  transversalen  Elektroden  waren  hiebei 
immer  in  der  Mitte  angelöthet. 

Platte  Ib. 


Länge:  44*7 
Breite:  20*8 
Dicke:      12235  ) 


mm 


Trans.-Effect 

^wjw 

^i 

Feldstärke 

\/  Aw/w 

c^ 

i           3864 

-•07693 

•0408 

•2019 

_ 

8694 

—  •02957 

•1002 

•3165 

—  •58 

4-4-8 

16284 

-}-•  15039 

•1828 

•4276 

—  •57 

4-5-1 

19320 

H--21259 

•2203 

•4639 

-•57 

H-4-7 

Nun  wurde  die  Platte  gehämmert  und  beinahe  zu  der- 
selben Feldstärke  untersucht.  Es  ergaben  sich  folgende  Re- 
sultate : 


1  Proc.  Roy.  Soc.  Ed.  Dec.  1894. 
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Feldstärke    |    Trans. -Effect 


AwjW     '     V  A;t'/ 


!w 


3864 

8694 

16280 

19320 


•10126 
•05166 
•11249 
•19027 


•0408 


•73 
•72 
•73 


4-5^7 
53 
5^2 


Endlich  wurde  die  Platte  gefeilt.  Ihre  Dicke  wurde  auf 
0*665  mm  reducirt.  Die  übrigen  Dimensionen  blieben  unge- 
ändert. 


Feldstärke        Trans.-Effect 

^W/W 

VAw/w 

C\ 

H 

i 

3864 

1           8694 

[          16280 

i 

-•21699 
-13521 

-+-•17013 

-r52 

-1-50 

10-9 
10^4 

Wenn  wir  die  Veränderung  der  Dicke  in  Rechnung  ziehen, 
erhalten  wir  — 0*76  und  +5*4  für  c^  und  c^.  Ähnliche  Resul- 
tate wurden  mit  Platte  IX  erhalten.  Sie  war  erst  3  18  wm  dick. 
Die  Werthe  von  c^  und  c^  waren  c^  ■=.  — 0*18  und  c^  ~  -h 0*085. 
Sie  war  dann  auf  eine  Dicke  von  \' 56  mm  abgefeilt.   Unter 


Benutzung   derselben  Werthe  von 


An; 


fV 


wurden    die  Werthe 


von  c^  und  c,^  auf  — 0*42  und  1*71  reducirt,  d.  h.  der  reine 
Halleffect  war  ein  wenig  gewachsen,  der  zweite  Effect  blieb 
nahezu  unverändert. 

Wir  sahen,  dass  wenn  eine  Platte  längs  der  Mittellinie 
aufgeschnitten  wird,  der  transversale  Effect  zwar  der  Grösse 
nach  abnimmt,  aber  nicht  sein  Zeichen  wechselt.  Auch  die 
Thatsache,  dass  der  Effect  abnimmt,  aber  das  Zeichen  bei- 
behält, wenn  wir  von  der  Mitte  gegen  das  Ende  der  Platte 
fortschreiten,  kann  in  derselben  Weise  erklärt  werden.  Denn 
betrachten  wir  eine  Platte  mit  transversalen  Elektroden  in  a 
und  b;  der  transversale  Effect  mag  wie  in  Fig.  6  durch 
Stromlinien  ausgedrückt  werden.  Nun  schlitzen  wir  die  Platte 
längs  der  Mittellinie  auf,  wie  Fig.  7  zeigt,  werden  jetzt  einige 
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Strömungslinien  unterbrochen.  Ähnlich  werden  nicht  alle  Strö- 
nnungslinien  erfasst,  wenn  die  Elektroden  in  c  und  d  angebracht 
werden.  Beide  Resultate  scheinen  zu  zeigen,  dass  Herrn  Bed- 
welTs  Erklärung  auf  keinen  der  beiden  transversalen  Effecte 
in  Wismuth  anwendbar  ist.  Nur  der  einzige  Schluss  kann  mit 
Sicherheit  gezogen  werden,  dass  die  Platte  im  Feld  immer 
symmetrisch  bezüglich  ihrer  Mittellinie  ist.  Die  Ursachen  des 
reinen  Halleffectes  und  des  zweiten  Effectes  scheinen  aufs 
innigste  mit  einander  verbunden  zu  sein.  Nur  durch  Feilen 
oder  Hämmern  der  Platte  scheint  es  möglich,  den  einen  ohne 
den  anderen  zu  verändern. 

Offenbar  gestatten  uns  die  zwischen  dem  transversalen 
Effect  und  der  Widerstandsänderung  erhaltenen  Beziehungen 
nicht,  die  Werthe  der  Constanten  in  verschiedenen  Platten  zu 
vergleichen. 

Verschiedene  Beobachter  fanden,  dass  der  transversale 
Effect  in  Wismuth  von  der  Temperatur  abhängt.^  Wenn  wir 

bei  einer  fixen  Temperatur,  etwa  0°  C,  zu  Grunde  legen, 

so  muss  es  möglich  sein,  zu  untersuchen,  ob  sich  der  Hall- 
effect  oder  der  zweite  Effect  oder  beide  mit  der  Temperatur 
verändern.  Auch  der  Widerstand  des  Wismuths  ist  von  'der 
Temperatur  abhängig.  Messungen  des  Widerstandes  einer 
Platte  und  ihres  transversalen  Effectes  bei  verschiedenen  Tem- 
peraturen würden  zeigen,  ob  beide  Effecte  in  derselben  Weise 
wie  der  Widerstand  von  der  Temperatur  abhängen.  Wenn  wir 
den  Rotationscoefficienten  —  k  —  beibehalten,  so  sind  die 
Gesetze  des  anomalen  Verhaltens  des  transversalen  Effectes 
verdeckt. 

Es  ist  bekannt,  dass  die  Widerstandsänderung  des  reinen 
Wismuths  im  constanten  magnetischen  Felde  praktisch  ver- 
wendet wurde,  um  unbekannte  Feldstärken  zu  messen.  Es 
könnte  auch  der  transversale  Effect  zu  dem  gleichen  Zwecke 
verwendet  werden,  wenn  man  sich  den  Zusammenhang  des- 
selben   mit   der   Feldstärke    graphisch    darstellen   würde.    In 


'  On  the  effect  of  magnetic  fields  in  the  electric  conductivites  of  bismuth. 
Phil.  Mag.  Nov.  1894. 
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mancher  Beziehung  wäre  diese  Methode,  die  Feldstärke  zu 
messen,  von  Vortheil,  aber  es  könnten  nur  solche  Platten  ver- 
wendet werden,  welche  blos  den  reinen  Halleffect  zeigen.  Wo 
der  zweite  Effect  vorhanden  ist,  könnte  der  gesammte  trans- 
versale Effect  durch  längeren  Gebrauch  der  Platte  verändert 
werden. 

Zum  Schlüsse  sage  ich  Herrn  Hofrath  Prof.  Dr.  Boltz- 
mann  für  die  mannigfachen  Unterstützungen  und  für  die 
Freundlichkeit,  mit  welcher  er  mir  die  Apparate  des  physi- 
kalischen Institutes  der  Universität  Wien  zur  Verfügung  stellte, 
meinen  besten  Dank. 


671 


Zur  Theorie  der  Dissoeiation  der  Gase 

(II.  Mittheilung) 

von 
Dr.  Gustav  Jäger. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  24.  Mai  1896.) 

Vor  dreieinhalb  Jahren  veröffentlichte  ich  die  erste  Mit- 
theilung über  eine  kinetische  Theorie  der  Dissoeiation  derGase.^ 
Die  vorliegenden  Ausführungen  haben  den  Zweck,  die  seinerzeit 
gegebene  Theorie  etwas  besser  zu  begründen  und  einen  in  der 
ersten  Mittheilung  unterlaufenen  Rechenfehler  zu    corrigiren 

Wir  machen  folgende  Voraussetzungen: 

1.  Jede  Molekel  zerlege  sich  bei  der  Dissoeiation  in  zwei 
Theilmolekeln. 

2.  Die  Theilmolekeln  seien,  wie  dies  bei  der  Untersalpeter- 
säure, dem  Joddampf  und  anderen  Gasen  der  Fall  ist,  unter- 
einander gleichartig. 

3.  So  oft  die  Gesammtenergie  einer  nicht  dissociirten 
Molekel  einen  gewissen  Betrag  übersteigt,  muss  sich  diese 
Molekel  zerlegen. 

4.  So  oft  die  Gesammtenergie  zweier  zusammentreffender 
Theilmolekeln  unter  einem  gewissen  Betrag  liegt,  vereinigen 
sie  sich  wieder  zu  einer  Molekel. 

5.  Das  Verhältniss  der  Energie  der  fortschreitenden  Be- 
wegung einer  Molekel  zur  Gesammtenergie  derselben  sei 
constant. 

Zu  diesen  Voraussetzungen  ist  noch  zu  bemerken: 
ad  1.  Wir    machen    desshalb    die   Annahme,    eine    jede 
Molekel  könne  sich  nur  in  zwei  neue  zerlegen,  weil  es  praktisch 


1  Wiener  Ber.,  C.  (IL),  1182  —  1192  (1891). 
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Überflüssig  ist,  eine  Zerlegung  in  mehr  als  zwei  Molekeln  in 
Betracht  zu  ziehen,  indem  für  die  Dissociation  bei  einer  be- 
stimmten Temperatur  der  Grad  der  Dissociation  thatsächlich 
nur  durch  die  Zerlegung  der  ursprünglichen  Molekel  in  zwei 
Theilmolekeln  charakterisirt  wird.  So  zerlegt  sich  z.  B.  bei 
verhältnissmässig  niedriger  Temperatur  NH^Cl  in  NH3  und  HCl. 
Wohl  mag  bei  derselben  Temperatur  hie  und  da  eine  NH3-  oder 
HCl-Molekel  sich  in  ihre  weiteren  Bestandtheile  auflösen,  doch 
kommt  dies  so  selten  vor,  dass  wir  diese  weitere  Dissociation 
vollständig  vernachlässigen  können.  Bei  hinreichender  Tem- 
peraturerhöhung wird  allerdings  eine  häufigere  Zersetzung  des 
NH3  und  HCl  eintreten,  aber  dann  kommt  der  Fall,  dass  sich 
eine  NH^Cl-Molekel  bildet,  so  selten  vor,  dass  wir  abermals 
davon  vollständig  absehen  können,  so  dass  sich  von  den  beiden 
Gasen  NH3  und  HCl  jedes  für  sich  betrachten  lässt.  Dann  haben 
wir  aber  wiederum  nur  den  Fall,  dass  sich  bei  weiterer  Disso- 
ciation eine  Molekel  in  zwei  neue  zerlegt.  Desshalb  halten  wir 
unsere  erste  Voraussetzung  für  gerechtfertigt  und  ersparen  uns 
dadurch  eine  bedeutende  Complicirtheit  der  Rechnung, 

ad  2.  Diese  Annahme  wird  bloss  zur  Vereinfachung  der 
Rechnung  gemacht.  Ohne  die  Voraussetzung  gleichartiger  Theil- 
molekeln würde  sich  die  Ableitung  in  genau  derselben  Weise 
gestalten,  wie  wir  sie  im  Folgenden  darstellen  werden;  nur 
müsste  wiederum  eine  Menge  neuer  Zeichen  eingeführt  werden, 
ohne  dass  dadurch  das  Resultat  eine  Änderung  erfahren  würde. 

ad  3.  und  4.  Hier  haben  wir  es  nur  mit  Hypothesen  zu  thun. 

ad  5.  Diese  Voraussetzung  ist  strenge  richtig,  wenn  wir 
das  Mittel  der  Energien  einer  grossen  Anzahl  von  Molekeln 
oder  für  eine  grosse  Anzahl  von  Stössen  einer  Molekel  nehmen. 
Indem  wir  sie  für  jede  einzelne  Molekel  jederzeit  aufrecht  halten, 
begehen  wir  zwar  einen  Fehler,  der  im  Resultat  jedoch  eben- 
falls eliminirt  wird,  da  sich  derselbe  ja  nur  auf  Mittelwerthe 
bezieht  und  nur  die  relative  Änderung  der  Dissociation  mit  dem 
Druck  und  der  Temperatur  liefert. 

Um  den  Dissociationsgrad  für  einen  bestimmten  Druck  und 
eine  bestimmte  Temperatur  zu  bestimmen,  ist  es  nothwendig, 
die  Zahl  der  unter  den  gegebenen  Bedingungen  in  der  Zeitein- 
heit sich   zerlegenden    und   die   Zahl   der   sich    neubildenden 
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Molekeln  zu  erfahren.  Sind  beide  Zahlen  einander  gleich,  so 
haben  wir  einen  stationären  Zustand  vor  uns. 

Wir  wollen  die  Zahl  der  nicht  dissociirten  Molekeln  in 
der  Masseneinheit  des  Gases  N^,  die  Zahl  der  dissociirten  im 
nicht  dissociirten  Zustand  Ng  nennen.  Die  Zahl  der  vorhandenen 
freien  Molekeln  ist  demnach  Ni-h2N.^. 

Nach  dem  MaxwelTschen  Vertheilungsgesetz  der  Ge- 
schwindigkeiten haben  von  A^-Molekeln 

c^e  -^  de 


eine  Geschwindigkeit  zwischen  c  und  c+dc,  wobei  7  die  wahr- 
scheinlichste Geschwindigkeit  der  Molekeln  ist.  Nach  unserer 
dritten  Voraussetzung  können  wir  den  Grenzwerth  der  Energie, 
bei  welcher  eine  Molekel  zerfällt,  ihre  Dissociationstemperatur 
nennen,  welche  nach  der  fünften  Voraussetzung  an  eine  ganz 
bestimmte  Geschwindigkeit  c^  gebunden  ist  Es  werden  sich 
demnach  alle  Molekeln  zerlegen,  für  welche  O  c^  ist.  Ist  die 
mittlere  Geschwindigkeit  einer  Molekel   c,  die  mittlere  Weg- 

c  Nc 

länge  /,  so  ist  —  die   Zahl  der   Zusammenstösse  einer,  — 

die  sämmtlicher  Molekeln  in  der  Secunde.  Es  erlangen  daher  in 
einer  Secunde 

ANc 


■c^e~  :j  de 


Molekeln  eine  Geschwindigkeit  zwischen  c  und  c+dc.  Ist  c>  c^ , 
so  werden  alle  diese  Molekeln  die  Tendenz  haben,  sich  zu 
zerlegen;  jedoch  wird  das  nicht  immer  stattfinden,  weil  es  eine 
gewisse  Zeit  erfordert,  den  Zusammenhang  der  Theilmolekeln 
zu  lösen.  Da  die  Geschwindigkeit  c^  bedeutend  grösser  als  die 
mittlere  Geschwindigkeit  y  sein  muss  —  dass  dem  so  ist,  wird 
sich  aus  dem  Schlussresultat  ergeben  —  so  ist  die  Möglichkeit 
vorhanden,  dass,  bevor  noch  die  Zerlegung  der  Molekel  infolge 
einer  Geschwindigkeit  O  c^  eingetreten  ist,  durch  einen  nach- 
folgenden Stoss  ihr  so  viel  Energie  entzogen  werden  kann,  dass 
dadurch  die  Zerlegung  verhindert  wird.  Eine  Molekel  wird  sich 
also  umso  sicherer  zerlegen,  je  grösser  ihre  Energie,  d.  h.  ihre 
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Geschwindigkeit  c  ist  und  je  seltener  die  Zusammenstösse 
stattfinden.  Wir  wollen  desshalb  die  Zahl  der  sich  zerlegenden 
Molekeln   proportional   der   Geschwindigkeit   c  und   verkehrt 

proportional  der  Zahl  der  Zusammenstösse  in  der  Secunde  — 

setzen,  was  natürlich  nur  angenähert  richtig  ist.  Wir  erhalten 
dann  für  die  in  der  Zeiteinheit  sich  zerlegenden  Molekeln, 
welche  eine  Geschwindigkeit  zwischen  c  und  c+dc  besitzen, 

wenn  wir  die  neue  Veränderliche 

__  c 
"  T 

einführen.  Wollen  wir  die  Zahl  sämmtlicher  in  der  Zeiteinheit 
sich  zerlegenden  Molekeln,  so  haben  wir  in  die  letzte  Gleichung 
alle  Werthe  von  x,  welche  eine  gewisse  Grösse  x^  überschreiten, 
einzusetzen  und  die  Summe  zu  bilden.  Das  ergibt  aber,  wenn 
wir  noch  überlegen,  dass  für  unseren  Fall  die  Gesammtzahl 
der  nicht  dissociirten  Molekeln  A^^  ist. 


/'OO  ^\T  Y 


(I) 


Es  handelt  sich  jetzt  darum,  einen  Ausdruck  für  die  Zahl 
der  in  der  Zeiteinheit  von  neuem  sich  bildenden  Molekeln  zu 
finden.  Damit  zwei  Theilmolekeln  sich  vereinigen  können,  darf 
nach  der  vierten  Voraussetzung  ihre  Gesammtenergie  mithin 
nach  der  fünften  auch  die  Energie  der  fortschreitenden  Be- 
wegung eine  gewisse  Grösse  nicht  überschreiten.  Diese  Grösse 
sei  für  die  Summe  der  Energien  der  fortschreitenden  Bewegung 
s,  also  muss 

^^  +  ^^^e  (2) 

sein,  wenn  f^  und  Y2  die  Geschwindigkeiten  der  beiden  Theil- 
molekeln sind,  deren  jede  die  Masse  m  besitzt.  Die  Zahl  der 


Zur  Theorie  der  Dissociation  der  Gase.  675 

Zusammenstösse,  welche  eine  Theilmolekel  in  der  Secunde  mit 
anderen  Theilmolekeln  macht,  sei  C  Von  *V-Molekeln  haben 

die  Geschwindigkeit  7^.  Für  diese  Zahl  können  wir  auch 

4iV 


schreiben,  wenn  wir 


i  _  V, 


setzen,  wobei  also  y'  die  wahrscheinlichste  Geschwindigkeit 
einer  Theilmolekel  ist.  Diese  machen  mit  anderen  Theilmolekeln 
in  der  Secunde 

Zusammenstösse.  Die  Wahrscheinlichkeit,  dass  die  letzteren 
Theilmolekeln  eine  Geschwindigkeit 

haben,  ist  nach  der  bereits  eingangs  gegebenen  Ableitung 
_4_ 


4    r^^ 


wenn  wir  wiederum 


setzen.  Das  Product  aus  dieser  Wahrscheinlichkeit  mit  der 
Zahl  der  Zusammenstösse  wird  daher  die  Zahl  der  sich  neu 
bildenden  Molekeln  ergeben,  welche  die  Bedingung  erfüllen, 
dass  die  eine  Theilmolekel  vor  der  Vereinigung  die  Ge- 
schwindigkeit Yj  besass.  Diese  Zahl  ist  demnach 

^^ NCi\e- ^; ^S, f''x^e    ^^dx  =  ^ XCi\ile-^A ^^\ ) di, .      (3) 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  ClV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  -t4 
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Wir  können  nämlich   für  den  Fall,  dass  wir  S^  als  eine 
kleine  Grösse  annehmen, 


i 


setzend  Unter  ^  ist  jetzt  der  grösste  Werth  zu  verstehen, 
welcher  überhaupt  möglich  ist.  Nach  Formel  (2)  erhalten  wir 
für  diesen  Fall 


also 


indem  wir 


T'^' 


ff/  y''^ 
setzen.  Aus  der  Gleichung  (4)  folgt 

woraus  sich  für  die  Gleichung  (3)  ergibt 

=  - 1^  NCe-^'itV('^Ui„     (5) 
da  wir  ja  nach  Gleichung  (4) 

setzen  können.  Wollen  wir  die  Zahl  sämmtlicher  in  der  Zeit- 
einheit sich  neu  bildenden  Molekeln,  so  brauchen  wir  Gleichung 
(3)  nur  nach  $j  zwischen   den   Grenzen  0  und  dem  grösst- 

möglichen  Werth  von  ;, ,  das   ist  .  /   "^      =  $,  zu  integriren, 

V  wy'2 

Wächst  aber  i^  von  0  bis  $,  so  nimmt  nach  Gleichung  (4)  i^ 

1  Ebenda  1187. 
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von  i  bis  0  ab.  Wir  werden  also  auch  unser  Ziel  erreichen, 
wenn  wir  Gleichung  (5)  nach  ^  von  4  bis  0  integriren.  Das  ergibt 


=-r^-=- 


Wenden  wir  dieses  ResuUal  auf  unser  specielles  Beispiel 
an»  so  haben  wir  für  A-  die  halbe  Anzahl  aller  freien  Theil^ 
molekeln  zw  setzen,  da  ja  bei  der  Integration  jede  freie  Theil- 
molekel  zweimal  vorkommt.  Es  ist  also 

A'  =r  AV 

Die  Zahl  derZusammenstösse  einer  Molekel  in  derSecunde 
ii»t  bekannthch 

wenn  jV  die  Zahl  der  Molekeln  in  der  Volumeinheit,  a  der 
Durchmesser  einer  Molekel  und  c  die  mittlere  Geschwindigkeit 
bedeuteL  Diese  Grössen  sind  für  unseren  Pall 


wobei  alsd  v  das  V'ul innen  bedeutet,  w^elehes  unser  Gas  ein- 
nimnit.  Die  wahrscheinlichste  Geschwindigkeit  f  steht  mit  der 
Wahrscheinlichsten  Geschwindigkeit  ^  tjiner  nicht  dissociirten 
Molekel  in  der  Beziehung 

also  f  —  Y  \/2.  folglich  r:=  ^\z^  und 


C^ 


Ss/'X.^i^'j 


T' 


Und   Wir  erhalten   schliesslich   ftir  die   Zahl    der  in   der 
Secunde  sich  neu  bildenden  Molekeln 

44* 
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ly^tf^e.-r-.  (II) 

3:; 

Für  den  stationären  Zustand  haben  wir  die  Ausdrücke 
(H  und  (II)  einander  gleichzusetzen,  woraus  die  Gleichung  folgt 

Wir  haben  hier  alles  Constante  unter  dem  Buchstaben  a^ 
zusammengefasst.  Dieselbe  Gleichung  ist  auch  das  Resultat 
meiner  ersten  Mittheilung,  so  dass  die  dort  weiter  vorge- 
nommenen Umformungen  ihre  volle  Giltigkeit  behalten. 

Nur  noch  auf  eines  ist  aufmerksam  zu  machen.  Es  wurde 
bekanntlich 

gesetzt.  Dies  können  wir  auch  so  schreiben 

wobei  jetzt  /^  die  Dissociationstemperatur  einer  Molekel  und  / 
die  mittlere  Temperatur  des  Gases  bedeutet,  während  cl  und  7^ 
die  für  die  Temperatur  0°  giltigen  Werthe  von  c^  und  7^  sind. 
Nun  ist  aber  bekanntlich 


daher 


3 
"~  2 ' 

^  ~  2 

*  —  9 

l+a» 

1  -l-nJ 

Gleicherweise  ist 


wenn  wir  unter  ö-  jene  Temperatur  verstehen,  welche  eine 
Theilmolekel  mit  der  Geschwindigkeit  i  besitzt.  In  der  ersten 
Mittheilung  wurde  der  Fehler  begangen,  dass 


2  _   l+<x/^      ^.^  _   1-ha^ 
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gesetzt  wurde  ^  Wir  können  daher  auch  nicht  folgern,  dass  die 
Dissociationstemperatur  einer  Untersalpetersäuremolekel  über 
GOW  liegt,  sondern  es  wird  in  diesem  speciellen  Fall  mit 
Rücksicht  auf  unsere  letzte  Bemerkung 

t^  >  4000% 

was  immerhin  eine  ganz  unerwartet  hohe  Zersetzungstem- 
peratur darstellt  Im  Übrigen  haben  wir  aber  durch  unsere  neuen 
Überlegungen  an  der  Form  der  Gleichung,  wie  sie  das  Verhalten 
der  Dissociation  zum  Druck  und  2ur  Temperatur  darstellt,  gar 
nichts  geändert,  so  dass  alle  die  darauf  gegründeten  Folge- 
rungen —  ich  erw^ähne  hier  meine  Abhandlung  i^Über  die 
Temperaturfunction  der  Zustandsgieichung  der  Gase-^-  — 
keiner  Berichtigung  benothigen. 


i  Ebenda  1 1S5. 

^  Wiener  Bcr.;  CI.  (11).  167n— löti4  (IS92). 
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Zur  Theorie  der  Dielektriea 

viin 

Dr,  Anton  Lampa* 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  arn  14.  Juni  1395.) 
l 

Die  mathematische  Behandlung  der  Dielektriea  von  C lau- 
st us*  gestattet  eine  Verallgemeinerung,  welche  geeignet  ist, 
den  Fall  solcher  Dielektriea  zu  umfassen,  welche  nach  ver- 
schiedenen  Richtungen  verschiedene  Dielektricitätsconstanten 
aufweisen.  Die  Giltigkeit  der  Claus ius'schen  Theorie  ist  auf 
isotrope  Stoffe  eingeschränkt;  die  Grundannahme,  von  welcher 
sie  ausgeht,  kommt  schliesslich  darauf  hinaus,  das  Dielektricum 
als  aus  gleich  grossen  leitenden  Kugeln  constituirt  anzusehen, 
welche  in  dem  nichtleitenden  Räume  gleichmässig  vertheilt 
sind,  indem  einerseits  möglichen  \*erschiedenheiten  in  der 
Grösse  und  der  Erstreckung  nach  den  drei  Dimensionen  durch 
Einführung  eines  Mittelwerthes  fiir  den  Radius  der  Kugeln 
Rechnung  getragen,  anderseits  die  Verschiedenheit  der  Orien- 
tirung  durch  die  gleiche  Wahrscheinlichkeit  aller  Lagen  com- 
pensirt  gedacht  wird.  Der  Vorzug  derselben  ist  wesentlich  in 
dem  Umstand  begründet,  dass  sie  zeigt,  wie  man  vom  Boden 
der  Moleculartheorie  aus  zu  den  Gleichungen  dielektrischer 
Medien  gelangen  kann;  und  in  gleicher  Weise  dürfte  die  Ver- 
allgemeinerung der  ClaiLsius'schen  Methode  einiges  Interesse 
für  sich  beanspruchen,  da  sie  die  Verschiedenheit  der  Dielek- 
tricitätsconstante  krystallisirter  Körper  nach  v^erschiedenen 
Richtungen  in  eine  Beziehung  bringt  zu  den  Erstreckungen  der 
Molekel  nach  diesen  Richtungen. 


ClauSTLiia,  Die  mechämscheWätitietheorle.  2.  Aufl.,  2.  tid  ,  5.  Ö2— l^T. 
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Die  einfachste  Annahme,  mittelst  welcher  eine  Erklärung 
des  nach  drei  Richtungen  verschiedenen  Verhaltens  eines 
Dielektricums  versucht  werden  kann,  ist  die,  sich  das  Dielek- 
tricum  aus  gleich  grossen,  im  nichtleitenden  Räume  gleich- 
massig  vertheilten  leitenden  dreiaxigen  Ellipsoiden  mit  (der 
Krystallstructur  entsprechend)  durchgängig  analoger  Orien- 
tirung  constituirt  zu  denken.  Bringt  man  ein  derartiges  Medium 
in  ein  elektrisches  Feld,  so  werden  die  Ellipsoide  durch  Influenz 
elektrisch,  und  es  handelt  sich  vor  Allem  darum,  die  äussere 
Potentialfunction  eines  solchen  Ellipsoids  zu  bestimmen.  Wenn 
nun  auch  das  Feld  im  Dielektricum  nicht  homogen  sein  sollte, 
so  ist  doch  die  Annahme  zulässig,  dass  es  in  jedem  einzelnen 
Raumelement  des  Dielektricums  homogen  ist;  es  genügt  daher, 
die  Elektrisirung  eines  Ellipsoids  im  homogenen  Felde  zu 
kennen,  um  die  weitere  Entwicklung  der  Theorie  zu  ermög- 
lichen. Man  könnte  die  nothwendigen  Formeln  aus  der  Theorie 
der  Magnetisirung  eines  Ellipsoids  im  homogenen  Magnetfeld 
herleiten;  da  jedoch  die  Methode  der  Gleitschichten ^  unmittel- 
bar zum  Ziele  führt,  will  ich  hier  die  Elektrisirung  eines 
leitenden  Ellipsoids  im  homogenen  Felde  nach  dieser  Methode 
behandeln. 

Die  Vertheilung  einer  elektrischen  Ladung  auf  einem 
Ellipsoid  ist  bekanntlich  bestimmt  in  der  Weise,  dass  sie  in 
dem  von  der  Oberfläche  des  Ellipsoids  und  eines  mit  dem- 
selben homothetischen  mit  constanter  Raumdichte  vertheilt 
erscheint.  Ein  unelektrisches  Ellipsoid  können  wir  uns  mit 
zwei  beliebigen,  jedoch  gleich  grossen  entgegengesetzten 
Ladungen  versehen  denken,  welche  den  ganzen  Raum  zweier 
gleich  grosser,  zu  dem  gegebenen  homothetischer  Ellipsoide 
mit  den  constanten  Raumdichten  -+-,0  und  — p  erfüllen.  Bringen 
wir  nun  ein  solches  Ellipsoid  in  ein  homogenes  Feld,  welches 
einer  der  Axen  parallel  ist  —  jeder  andere  Fall  lässt  sich  auf 
diesen  zurückführen  — ,  so  erfahren  diese  homothetischen 
Ellipsoide  gleich  grosse,  zu  der  Kraft  parallele,  jedoch  ent- 
gegengesetzte Verschiebungen.  In  Folge  dessen  werden  an  den 


1    Über   Gleitschichten    siehe  Joubert    und   Mascart:    Lehrbuch   der 
Rlcktricität  und  des  .Magnetismus.  Deutsche  Ausgabe,  1.  Bd.,  S.  134. 
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beiden  Halbellipsoiden  entgegengesetzte  Ladungen  auftreten, 
welche  dadurch  bestimmt  sind,  dass  die  Räume,  welche  die 
homotketischen  Ellipsoide  von  einander  ausschneiden,  mit  den 
Constanten  Raumdichten  +p,  respective  — p  geladen  sind. 

Das  Feld  habe  die  Stärke  4>  und  sei  parallel  der  X-Axe, 
zugleich  parallel  der  a-Axe  des  Ellipsoids,  da  wir  das  Coordi- 
natensystem  so  legen,  dass  die  X-Axe  ||  a,  die  Y-Axe  ||  b,  die 
Z'Axe  II  c.  Die  Richtung  der  Kraft  brauchen  wir  nicht  zu 
berücksichtigen,  da  es  sich  uns  nur  um  die  absoluten  Werthe 
handelt.  Die  Grösse  der  Verschiebung  betrage  für  jedes  der 
Ellipsoide  den  Werth  e;  die  Poldichten  werden  dann,  absolut 
genommen,  durch  die  Strecke  2  s,  die  Dichte  an  einem  beliebigen 
Punkte  wird  analog  durch  den  Abstand  der  beiden  homo- 
thetischen  Ellipsoide  an  jener  Stelle  bestimmt  sein.  Bezeichnen 
wir  das  leitende  Ellipsoid  mit  E,  die  homothetischen  mit  E' 
und  £'',  so  wird  gelten 


für  £: 

x^       y^        z' 
a".  ^  i,2  ^  c2 

I) 

für  E': 

ä^           b-'        c'       ^ 

") 

für  E": 

n'*'-i:-J='- 

III) 

/orin 

.=,.i. 

Die  Normale  in  einem  Oberflächenpunkte  A^des  Ellipsoides 
£,  dessen  Coordinaten  I,  %  C  sein  sollen,  ist  gegeben  durch  die 
Gleichungen 

(i^->')+^(C-z)  =  0 

Diese  Normale  wird  das  Ellipsoid  E'  im  Punkte  A'^',  das 
Ellipsoid  E"  im  Punkte  A'"  schneiden.  Da  s  klein  ist,  kann 
angenommen  werden,  dass  die  durch  IV)  bestimmte  Normale 
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auch  zu  E'  und  £''  normal  ist,  so  dass  die  Strecke  N'N''  den 
Abstand  der  beiden  homothetischen  Ellipsoide  für  den  Punkt 
iV(S,  Yj,  C)  darstellt.  Bedeutet  df  ein  bei  N  genommenes  Klächen- 
element,  so  wird  daher  sein  (absolut  genommen): 

ha.äf=o.df.N'N'' 

V) 

wenn  mit  ha  die  Flächendichte  im  Punkte  N  bezeichnet  wird. 
Der  Punkt  iV'  ist  gegeben  durch  die  Gleichungen 

(i-x)+^{a-z}  =  o 


VI) 


(^    ^Hg^CC    ^)  =  o 

a2        ^    b^  ^  c^       P 

lalog  der  Punkt  N"  durch 

(C-;r)+~(C-2)  =  0 

(r^-J')+|-(C-^-)  =  0 

ie  Gleichung  I)  liefert 

8z  _                    c«;r               _ 

cH 

ix                /,        **        >'* 
V          ä        > 

^ 

Sc  _                   c'tv              _ 

cy 

*^ 

VII) 


VIII) 


für  den  ersten  Octanten,  auf  welchen   wir  uns  beschränken 
können,  da  auf  den  andern  Alles  symmetrisch  ist. 

VIII)  in  VII)  und  VI)  eingesetzt,  würde  uns  zu  Gleichungen 
vierten  Grades  zur  Bestimmung  von  N'N^'  führen.  Ziehen  wir 
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aber  vom  Mittelpunkte  von  E  (dem  Coordinatenanfangspunkte) 
einen  Radiusvector  zu  N'  und  bezeichnen  den  Punkt,  in 
welchem  dieser  Radiusvector  E"  schneidet,  mit  i?",  den  Winkel 
endlich,  welchen  N'R^'  mit  A^W  einschliesst,  mit  co,  so  ist 


N'N''  =  N'R''. cos  <ü.  IX) 

N^R'^  lässt  sich  leicht  berechnen.  Wir  können  annehmen, 
dass  der  zu  N'  gezogene  Radiusvector  durch  dieselben  Glei- 
chungen bestimmt  ist  wie  der. zum  Punkte  iV  gezogene,  dessen 
Gleichungen  lauten: 

cosa 

X  m z 

cos  Y 

cosß  ^ 

y  = ^, 

cos  Y 

worin  o,  ß,  7  die  Winkel  bedeuten,  welche  er  mit  den  Axen 
einschliesst.  Man  hat  daher 


cos  a  =: 


V/S^H-Ti^+C^ 


cos  ß  ==  — j. — *      —  XI) 


C 

wodurch  X)  übergeht  in 


cos  Y 

Vs^+V+c* 

eht  in 

'=1' 

.  =  !.. 

ler  zur 

Bestimmung 

von  N 

X 

y 

-1. 

y2           ^2 

=p' 

XII) 


xni) 
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und  zur  Bestimmung  von  R^^: 


X  ^=1  —  z 


y 

— 

(x+bY- 

+ 

r- 

+ 

= 

P 

XIV) 


Diese  Gleichungen  liefern  fürs;  —  wobei  das  obere  Zeichen 
für  N',  das  untere  für  R"  gilt: 


d.  i.  weiter 


-.2    /  42  Y,2  »-2  \  t  p2 

c'  \a-        b^        c- !  *ü-  a- 


Da  -V  +  -TT  +  -T  =  1 ,  fo'gt  weiter 

/T'  rt-  /-'  ^ 


e« 


was  der  Kürze  wegen  geschrieben  werden  mag; 
c«=F2c5.s  =  r 
Wir  haben  also 

für  A":  c2— 2s5.c  =  r 
fürÄ":  z'+lzS.z^T 

und  hieraus  die  Lösungen: 

fürA'':  z'  =  tS±\/'^S^'+f 


für  R":  z"  -  —zS±\/z^S^+T. 


XV) 


Nun   ist  N'R"'  =  {x"—x'Y  +  {y"—y'Y  +  {z"—z'Y;   das 
gibt  mit  Berücksichtigung  von  Xli): 
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und  da  4*+7j2+C*  =  H: 


Wir  erhalten  daher  mit  Rücksicht  auf  XV),  indem  wir  bei 
Jer  VVurzelausziehung  jenes  Zeichen  wählen,  welches,  da  die 
Normale  für  den   ersten  Octanten  genommen  wurde,  z^^ — z 
positiv  macht: 

"<■ 

g;  ßr 

Nun  war  S—  —r,  es  ist  also  .Vi?"  —  2t  —~  ,  somit 


^r 


N'N''  =  N'R''  cos  cü  —  2s  —  cos  o», 
daher 

k^,  —  2  s&  ---  cos  w. 

2£p  ist  die  Dichte  am  Pole  der  a-Axe:  sie  heisse  ij.  Wir 
haben  dann 

/(,!  ^  ^^  — ^-  COS  to.  XVI) 

Diesen  Ausdruck  wollen  wir  nuch  weiter  transformiren. 
Die  Winkel  der  Normale  mit  den  Coordinatenaxen  sind  bestimmt 
durch 

1     dE 

1     B£ 

cos  ^!/  =:  —  ----- 

1    hE 
cos  y  ^ r-  * 

worin  £  die  Gleichung  der  Fläche, 


,,  I/hE-r     >dE'.'     /öl:' 5 
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ist.  In  unserem  Falle  ist 


iE  _2x       ^  _  2j^       8£  _  2z 

TF^^'    "ö^"~"^*    ~W~'~c^ 


ö=-^^V5"-^-"7^ 


somit  für  den  Punkt  A^: 


cos  cp  = 


1^'  ^1 


2  r2 


cos  ^  =: 


"sl-ir  +  ^^T^ 


XVII) 


cos  y 


2  f2 


Die  Winkel  des  Radiusvector  mit  den  Axen  waren  o,  ß,  y» 
somit  ist 

cos  0)  1=  cos  a  cos  ^-hcos  ß  cos  (j)+cos  y  cos  /. 
Das  gibt  mit  Rücksicht  auf  XI)  und  XVII): 


1 

/^«        iri*        C^\_ 

\fl2    '    Ä«     '    /:2/~ 

^4-;-'' 
_               1 

/  h^     7j*     :« 

Dies  in  XVI)  eingesetzt,  gibt 

^'''  =  '''  .2    -      .,.„-- 

1 

(d.  i.  mit  Rücksicht  auf  XVII)  rz  i^  cos  9;  d.  h.: 
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Sind  die  Kraftlinien  parallel  zur  a-Axe,  so  ist  die 
Dichte  in  einem  Punkte  des  Ellipsoids  proportional 
dem  Cosinus  des  Winkels,  welchen  die  Normale  in 
diesem  Punkte  mit  der  a-Axe  einschliesst. 

Analoges  gilt,  wenn  die  Feldrichtung  parallel  zur  b-Axe 
oder  parallel  zur  c-Axe  ist.  Man  kann  daher  schreiben: 

ha  =  ^a  cos  (p 

ht  =  a/,  cos  ^  XVIII) 

hc  :=  ^c  COS  /, 

worin  a^,  a^,  a,.  die  Poldichten  bezeichnen. 

Die  Grössen  a^,  a^,  Oc  lassen  sich  leicht  bestimmen.  Für  la 
Stellt  sich  die  Rechnung  wie  folgt: 

Im  Innern  des  Ellipsoids  darf  keine  Kraft  herrschen,  d.  h. 
die  Summe  der  darin  herrschenden  Kräfte  muss  gleich  Null 
sein.  Ist  jF  die  Wirkung  des  Ellipsoids  auf  einen  Punkt  im 
Innern,  4>  die  Feldstärke,  so  muss  also  F-!-4>  —  0,  d.  i. 

F  =  —O  XIX) 

sein. 

Die  Grösse  F  ist  selbst  die  Summe  aus  den  Wirkungen 
der  beiden  Ellipsoide  E'  und  E^'.  In  Betracht  kommen  nur  die 
Componenten  parallel  zur  -Y-Axe.  Denn  die  Componenten 
parallel  zur  F-Axe  und  parallel  zur  Z-Axe  sind  gleich  gross, 
aber  entgegengesetzt  gerichtet;  die  y-Componenten  sind  für 
den  betrachteten  Punkt,  der  in  E'  die  Coordinaten  x\  y,  c, 
in  E"  aber  x^\y,z  von  den  Mittelpunkten  gezählt   haben   solP 

r    pf    ^;_        3M'y   f'  it^du  _ 

iuris.  ^-       -^3    J^    (^x-^u^)H\-K'^^')'!^ 

r    Ffi    q)//  -,        ^M"y   r'  u^du 

iuris   .  2/    -  ^,    J^    (i_x'^,,2)V,(i_x[2,,2)v/ 

Der  Werth  des  Integrales,  in  welchem  //  bestimmt  ist  durch 

1  5 

-y  =  1  H — ^,  wo  s::^a\ — a^  wenn   a  die   grösste  Axe   des 


^1 


1  Siehe  Mathieu,  Theorie  des  Potentials.  Deutsche  Ausgabe  von  Maser, 
S.  121. 
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durch    den   fraglichen   Punkt   zu   dem  betreffenden   Ellipsoid 
confocal   gelegten    EUipsoides   bedeutet,    hängt    nur   ab   von 

X?  =  — ^— T-^  und  X'2  izi  — -o-^-,  nicht  aber  von  w,  ist  daher 

für   beide   Ellipsoide   gleich.    Da   ferner   die   Masse   M"   des 
EUipsoides  E"  =.  — M\  der  Masse  des  EUipsoides  E\  folgt 

und  ebenso 

Dagegen  ist,  da  wir  M'  =  iV,  ilf  =  — M  schreiben  können, 

Da  nun  a^  =  a/?,  ^^  =  bp,  q  =  cp  ist,  ist  auch 

und  M  -=.  -^  ^i^i^iP  =  -^  abcp^p;  ferner  war  2ep  =r  a^;  daher 

folgt 

F=-4nJ^a«.  XX) 


Das  gibt  nach  XVI): 

1       a^ 


4z J    bc 


*. 


Ist  dasselbe  Feld  parallel  zur  ^-Axe  oder  ^-Axe,  so  folgen 
analoge  Formeln.  Wir  haben  daher 


XXI) 


1 

>7* 

"'  =  -4zJ 

ac 

1 
^'~  4z J 

4* 

ab 
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Bezüglich  J  ist  noch  eine  Bemerkung  zu  machen.  Es  ist 

^2 ^2  ^2_^2 

und   X'2  — —   unter   der   Voraussetzung 


a^  d 

gesetzt,  dass  a  die  grösste  Axe  ist. 

Die  Formeln  XVIII)  und  XXI)  sind  diejenigen,  welche 
wir  bei  der  Entwicklung  der  Gleichungen  des  dielektrischen 
Mediums  brauchen  werden.  Der  Vollständigkeit  halber  soll 
jedoch  noch  die  Grösse  der  Fläche  bestimmt  werden,  deren 
Kraftlinien  von  dem  Ellipsoid  aufgefangen  werden.  Dieselbe 
kann  bestimmt  werden  durch  die  Erwägung,  dass  die  Ladung 
des  Halbellipsoids  absolut  genommen  gleich  sein  muss  der 
Ladung  dieser  unbekannten  Fläche.  Auf  dieser  selbst  ist  die 
Ladung  gleichförmig  vertheilt,  da  sie  ja  dem  homogenen  Felde 
angehört.  Wir  führen  wieder  die  Rechnung  durch  für  den  Fall, 
dass  die  Kraftlinien  parallel  sind  zur  a-Axe. 

Das  Oberflächenelement  ist^ 


4f=  -^ . .  äxdy, 


seine  Ladung   hadf  =:  Oadf  cos  tf,  worin  cp    der  Winkel  der 
zugehörigen  Normale  mit  der  a-Axe.   Es  ist  nach  XVII) 


cos  rp 


V  a'        b'  ^  c^ 


x^     y      .2 

Die  Wurzel  v/— t+  ri  -• r   können  wir  mit  Hilfe  der 

V  a^        b^        c^ 

^2  y2  ^2 

Gleichung   — -  +  v^  H — ^^  =  1  umformen.  Wir  haben 
a^        h^        c^ 

.2  ___  ^  ^  _  y 


1  Serret,  Lehrbuch  der  Differential-  und  Integralrechnung.  Deutsch  von 
Harnack,  2.  Bd..  S.  338. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  45 
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somit 

z^  1  Ar2 


y. 


also 


also  schliesslich 


cos  9  =: 


-V' 


^2— a-     ;»r2         c^-^b'^    y 


und 

laäf  cos  CD  zu  gg. 

V  a*^        ^-' 

Es  genügt,  die  Ladung  des  ersten  Octanten  zu  bestimmen; 
wir  haben  dann  das  Integral 

rr  xdydz 


zu  nehmen  von 

X  =  0  bis  X  ^L  a 

y  =  0  bis  y  =  b, 

wobei  nur  das  positive  Zeichen  der  Wurzel  gilt,  wie  sich 
gleich  zeigen  wird.  Wir  führen  neue  Variable  ein  gemäss  der 
Gleichung^ 

Wir  haben 

v  = 


I        x"-       f 
S^^a^-b-^- 


^  Serret,  im  obengenannten  Werke,  2.  Bd.,  S.  326  u.  folg. 
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und  setzen 

X  =z  a  sind  cos  ^ 

_y  =:  ^  sin  ö  sin  ^ 

z  =  c  cos  e, 

was  der  Gleichung  des  Ellipsoids  genügt.  Man  findet 


/,       ^'        JV' 

und  zwar  +cos6,  da  in  dem  ersten  Octanten  s^c.cosO 
positiv  sein  muss.  Ferner  ergibt  sich 

ix    dy        Zx   2y  ...  . 


daher  endlich 

xäxäy 


\,-  %j         •\ 


a'^bSS  sin^  6  cos  f\fddd^,    XXII) 


worin 

für  ;»;  =  0  a  sin  6  cos  '^  zz:  0 

für  jK  =  0  b  sin  6  sin  ^  =  0 

zz=z  c,  also  c  cos  e  3z  r 

TT 

ist,  woraus  6  i=:  0  folgt.  Der  VVerth  6  =  -~-   liefert  c  =  0  und 
sin  ö  rz  1 ;  diesem  Werthe  entsprechen 

einerseits  ;ir  =  0,      anderseits  x  ^=.  a 

y  =:  b  jV  =  0, 

also 

TT 

einerseits  (]>  =  —,  anderseits  ?}>  =  0. 


TZ 

Die  Grenzen  für  6  sind  also  0  bis  — ,  für  ^  entweder  0  bis 
-^  oder  -~  bis  0.  Wir  haben  jene  zu  wählen,  welche  unser 
Integral  positiv  machen,  da  ja  dieses  für  den  ersten  Octanten 

TZ 

gelten  soll;  diese  sind  —  bis  0;  wir  haben  also 

45* 
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COS  ^d^ 


p  sin- 6^6  r  ( 


zu  berechnen.  Man  findet  dafür  leicht  den  Werth  —  ,  somit 


*^  ^''f'  xdxdy  __  t: 


f"  r^  xdxa 


4  •  ^^^. 


und  dementsprechend  die  Ladung  des  Octanten  ^^  JJ/'coscp  =: 

zu  "^a  — .—  und  die  des  Halbellipsoides  L^  =  bcr^.'^aj  d.  h.  seine 

Ladung  ist  so  gross,  als  ob  seine  ebene  Begrenzung  bei:  mit 
der  Poldichte  a^  gleichförmig  belegt  wäre. 

Bezeichnen  wir  die  unbekannte  herausgeschnittene  Fläche 
mit  Wa,  die  auf  derselben  herrschende  constante  Dichte  mit  I, 
so  muss  absolut  genommen 

Ist    nun    die    Feldstärke    $,    so    ist    absolut    genommen 

1  1         a^ 

S  =—-<!>;    da  wir   a^  =   ,   -r  *  -^ — *    gefunden    haben,    so 

erhalten  wir  endlich 

und  analog  für  die  anderen  Stellungen 

XXIIl) 
w  — 

Die  Formeln  XX)  geben  für  die  Kugel,  indem  wir  a  =:  b  =z 

—  c  ^  r  setzen  und  J  zu  f^n^du  =    ^    finden: 

0  3 

Wa  =  n>t  =  ^\-^r=:Sr'7: 

wie  bekannt.^ 

J  Joubert  und  Mascart,  in  dem  oben  genannten  Werke,  l.Bd.,  S.  138. 
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II. 


Wir  gehen  nun  über  zur  Entwicklung  der  Gleichungen  für 
ein  dielektrisches  Medium,  welches  in  der  oben  geschilderten 
Weise  constituirt  ist.  Das  Coordinatensystem  wählen  wir  aber- 
mals parallel  zu  den  Axen  des  Ellipsoids,  welche  wir  wie  früher 
mit  a,  b,  c  bezeichnen;  die  X-Axe  sei  parallel  zu  a,  die  y-Axe 
parallel  zu  b,  die  Z-Axe  parallel  zu  c.  Im  Innern  des  Ellipsoids 
sei  ferner  ein  Punkt  p  mit  den  Coordinaten  x,  y,  z,  etwa  der 
Mittelpunkt  des  Ellipsoids,  angenommen;  die  Coordinaten  eines 
Oberflächenpunktes  mögen  dann  mit  Ar-+-S,^+7),2;+C  bezeichnet 
werden.  Betrachten  wir  nun  einen  ausserhalb  des  Ellipsoids 
liegenden  Punkt/?'  mit  den  Coordinaten  x',y',  z'  und  bezeichnen 
seinen  Abstand  vom  Punkte  p  mit  r  und  seinen  Abstand  von 
jenem  Oberflächenpunkte  mit  r^  so  ist  unter  Vernachlässigung 
der  Glieder  höherer  Ordnung 

,       ,      al        sl        »!- 

1  1  r    .  r  r    ^ 

r^        r  ex  ^y      *         cz 

Ist  nun  bei  jenem  Oberflächenpunkte  ein  Flächenelement 
dfv  genommen  und  wird  die  auf  demselben  befindliche  Elek- 
tricitätsmenge  mit  A^w  bezeichnet;  bezeichnen  wir  ferner  die 
Potentialfunction  des  Ellipsoids  mit  u  und  ihren  Werth  im 
Punkte  p'  mit  «',  so  ist 

idw 


»'=J^ 


2) 


über  die  ganze  Oberfläche  des  Ellipsoids  genommen. 
Mit  Berücksichtigung  von  1)  erhält  man 

a^  al  al 

v  ox  cy  oz 

Das  Integral  Jhdfv  stellt  die  Gesammtladung  des  Elli- 
psoides  dar;  da  dieselbe  nur  von  Influenz  herrührt,  ist  sie 
gleich  Null,  daher 
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'T  '-r  '7 

u'  =  —^-  Sihäfv  -h  -^  ^rihdfv^  -^  S^hdfv.       4) 

Die  drei  andern  Integrale  repräsentiren  die  elektrischen 
Momente  des  Ellipsoids,  und  diese  sind  vor  Allem  zu  bestimmen. 
Diese  Bestimmung  ist  möglich,  da  der  Werth  h,  die  elektrische 
Dichte  in  dem  Oberflächenpunkte  x+i^  y-^^  2;-t-C  eines  Elli- 
psoids, dessen  Mittelpunkt  die  Coordinaten  x,  y,  z  hat,  bekannt 
ist,  wenn  sich  das  Ellipsoid  in  einem  homogenen  Felde  von 
der  Stärke  K  befindet.  Die  Bedingung  der  Homogenität  des 
Feldes,  trifft,  wie  oben  bemerkt  wurde,  in  unserem  Falle  zu. 

Im  Allgemeinen  wird  jedoch  K  mit  den  (in  unserem  Falle 
zu  den  Ellipsoidaxen  parallelen)  Coordinatenaxen  Winkel  ein- 
schliessen;  die  zu  den  Coordinatenaxen  parallelen  Componenten 
von  K  mögen  mit  X,  Y,  Z  bezeichnet  werden.  Die  Dichte  h 
entsteht  dann  durch  Superposition  der  von  X,Yj  Z  herrührenden 
Dichten,  welche  bezüglich  ha,htyhc  heissen  sollen,  so  dass 

h  =  ha-hht-hhc.  5) 

In  der  Gleichung  4)  sind  die  Coordinaten  i,  yj,  C  von  ^,  jv,  z, 
dem  Mittelpunkte,  gezählt.  Da  aber  ha,  ht,  hc  nur  von  den 
Cosinussen  der  Normalen  mit  den  Axen,  keineswegs  jedoch 
von  den  Mittelpunktscoordinaten  abhängen,  können  wir  zu  ihrer 
Bestimmung  die  im  I.  Theile  entwickelten  Formeln  unmittelbar 
anwenden. 

Die  Formeln  XVIII)  und  XXI)  ergeben,  wenn  wir  berück- 
sichtigen, dass  die  Feldstärken  in  der  Richtung  der  a-,  b-,  c- 
Axe  beziehentlich  X,  Y,  Z  sind: 

1        a^ 

ha  —  <5a  cos  ^  = 

ht  =  a/,  cos  ^  = 

hc  -=:  (3c  cos  X  =: 
Mit  Berücksichtigung  der  Gleichungen  XVII),  in  welchen 

wir  K    -  -r  +  -TT  H — r^=T  setzen,  erhalten  wir  daher 
V  ^^        b^        c^ 


At:J 

bc              ^ 

1 

b^ 
Y  cos  ^ 

ac             ^ 

1 
4%J 

c^ 

— -  Z  cos  y 
ab             ^^ 
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1 


l 


4icy   L    dx 

^   1 


X     (  bcj      T  ac  J      T  ab  J 


Y    fir^äfv        Z    (  Uäfvt 


T  ac , 

"*"    "8y     \bcj      T      '^  acj     't      "^  ab  J      T     \ 


■*■     hz     ibcj'   T     '^  acj      T     "^  ab  J      T     ) 

Die  in  5)  vorkommenden  Integrale  sind  nun  zu  bestimmen. 
Setzen  wir  S  =  a  sin  6  cos  '1^,7]  =  ^  sin  6  sin  ^,  C'=  c:  cos  6,  was 
der  Gleichung  des  Ellipsoids  genügt,  so  wird 

dfv=:  \/a^b'  cos^  O-hc^  sin'-^  6(a-^  sin^  ^1^-hb'^  cos^  '{>).sin  bd^d^!^  ^ 

und 


-y^ 


somit 


=  —r-  sJaW  cos2  Ö-t-c*^  sin^  6(^2  sin^  ^+^72  cos^  r}), 


dfu 

——-  —  abc. sin  QdQd^; 


in  5)  eingesetzt  folgt: 

1 

Vi 

1 


47rJ 


dx 

.   1 


aXJSi^  sin  6^6  J^]>-+-^yjJ£Yi  sin  Ö^O^tJ^-h 
-h^ZJ/cCsinÖ^ej'J^I 


-+-  —. —  {aXJSiri  sin  e^e^^]>-4-^y/J-rj2  sin  6^6 J^-h 

-hcZSSr^::  sineJÖt/^j 

-h  -^  {aXcc  sin  e je^r5>-4-^'yjjTic  sin  öt^e jf{>+ 


1  Serret,  in  dem  oben  genannten  Werke,  2.  Bd.,  S.  338. 
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Die  Integrationsgrenzen  sind  dabei,  da  die  Integrale  über 
die  ganze  Oberfläche  des  Ellipsoids  zu  nehmen  sind,  für  6:0 
bis  TT,  für  (J^ :  0  bis  2r.  Man  findet  nach  leichter  Rechnung 

SSi' sin  QdQdf^  =  ^a^- 


471 


JJt^2  sin  Qddä'^  =-^^' 


4;r 


SS:'s\nQäf^äf^  =  -~-c 


Der  Werth  der  übrigen  Integrale  ist,  wie  die  Rechnung 
lehrt,  gleich  Null.  Es  resultirt  somit 

r 


X- 


b^ 


r 


9-L 
r 


37 


'by 


37 


8s 


Denken  wir  uns  nun  an  der  Stelle,  wo  das  betrachtete 
Ellipsoid  sich  befindet,  ein  Raumelement  dz  des  Dielektricums 
genommen  und  nennen  A^  die  Zahl  der  in  der  Volumeinheit  ent- 
haltenen Ellipsoide,  so  ist  Ndz  die  Anzahl  der  in  dem  heraus- 
gegriffenen Raumelement  enthaltenen.  Da  wir  nun  alle  diese 
Ellipsoide  als  gleich  voraussetzen,  so  wird  die  Potentialfunction 
dieses  Raumelementes  gegeben  sein  durch 


1 


37  'bx 

was  wir  schreiben  wollen: 


37 


3I 
r 


h' 


3J 


8z    J 


Ndx, 


U 
Darin  ist 


1 


-/[«^ 


+  ?- 


8-L 
r 


3-L 
r 


hy 


Y  = 


b\\ 
37 


Y 
Z. 


dx. 


6) 


7) 


Zur  Theorie  der  Dielektrica.  699 

X,  Y,  Z  sind  die  Componenten  derjenigen  Kraft,  durch 
welche  die  Ellipsoide  polar  gemacht  worden  sind.  Da  nun 
diese  zum  Theil  von  solcher  Elektricität,  welche  sich  ausser- 
halb des  Dielektricums,  theilweise  jedoch  von  der  Elektricität 
im  Dielektricum  selbst  herrührt,  wird  dieselbe  nicht  an  allen 
Stellen  des  Dielektricums  gleich  gross  sein.  Jedoch  können 
wir  annehmen,  dass  sie  innerhalb  eines  Raumelementes  con- 
stant  ist. 

Die  Componenten  des  ersten  Theiles  der  Kraft  sind,  wenn 
V  die  Potentialfunction  der  nicht  im  Dielektricum  befindlichen 

^V  3F  8F 

Elektricität  bedeutet,  gegeben  durch — , r — , ^r— • 

ox  oy  oz 

Die   Componenten  des  zweiten  Theiles  lassen   sich  aus  der 

Potentialfunction   des   Dielektricums   bestimmen.    Es   handelt 

sich  dabei  um  den  Werth,  welchen  diese  Potentialfunction  im 

Punkte  X,  y,  z  hat.  Wir  erhalten   sie  aus  6),   indem  wir  die 

Coordinaten  des  Raumelementes  mit  x\  j',  z'  bezeichnen.  Die 

Coefficienten  a,  ß,  y  bleiben  dieselben,  da  wir  vorausgesetzt 

haben,  dass  die  das  Dielektricum   constituirenden  Ellipsoide 

alle  gleich  sind.  Wir  haben  daher  als  Potentialfunction   des 

Dielektricums  im  Raumelement  dz: 


--n- 


3-1 

3I 

8-L' 

r 

r 

r 

dx' 

•  +  P 

7>y' 

+  T 

9s'  . 

Die  Kraftcomponenten  für  dz  sind  aber  nicht  ohneweiters 

.       u         ^U  aC7  8C7    ^  „       „^ 

durch -z — , ^ —  , r —  darzustellen.  Wenn  wir  von  der 

^x  oy  hz 

Kraft  sprechen,  welche  ein  leitendes  Körperchen  erleidet  und 
durch  welche  eine  Influenz  auf  das  Körperchen  ausgeübt  wird, 
so  ist  darin  die  von  der  Influenzelektricität  des  Körperchens 
ausgeübte  Kraft  nicht  mit  einbegriffen.  Es  ist  daher  von  der 
Potentialfunction  des  Dielektricums  noch  jener  Theil,  welcher 
von  der  Elektricität  des  betrachteten  Körperchens  selbst  her- 
rührt, in  Abzug  zu  bringen.  Dasselbe  gilt  für  unser  Raum- 
element dz.  Wollen  wir  die  in  dz  von  dem  übrigen  Dielek- 
tricum ausgeübte  Kraft  kennen  lernen,  so  müssen  wir  die 
von  den  in  dz  enthaltenen  polarisirten  Ellipsoiden  herrührende 
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Kraft  subtrahiren.  Das  können  wir  dadurch,  dass  wir  uns 
dieses  Raumelement  aus  dem  Dielektricum  herausgenommen 
denken;  es  entsteht  auf  diese  Weise  ein  Hohlraum,  und  die  in 
diesem  Hohlraum  herrschende  Kraft  ist  die  zu  bestimmende 
Kraft. 

Da  die  Körperchen  in  dem  Hohlräume  EUipsoide  sind, 
so  wird  die  von  ihnen  ausgeübte  Kraft  nach  verschiedenen 
Richtungen  verschieden  sein.  Wird  der  Hohlraum  passend 
gewählt,  so  lässt  sich  jedoch  das  Potential  der  in  ihm  ent- 
haltenen EUipsoide  leicht  bestimmen.  Dies  findet  in  dem  vor- 
liegenden Falle  dann  statt,  wenn  wir  äz  als  ein  Ellipsoid  heraus- 
schneiden, welches  zu  einem  der  in  ihm  enthaltenen  EUipsoide- 
homothetisch  ist.  Wir  denken  uns  also  aus  dem  Dielektricum 
einen  kleinen  ellipsoidischen  Raum  herausgeschnitten  und 
bilden  die  Potentialfunction  des  ausserhalb  dieses  Raumes 
befindlichen  Dielektricums  für  irgend  einen  innerhalb  dieses 
Raumes  liegenden  Punkt  x,y,z.  Indem  wir  mit  U  die  Poten- 
tialfunction des  gesammten  Dielektricums  bezeichnen,  möge 
die  Potentialfunction  des  ausserhalb  des  herausgeschnittenen 
Theiles  befindlichen  Dielektricums  mit  U^  bezeichnet  werden. 
Dann  werden  die  Componenten  der  gesuchten  Kraft  gegeben 

sein  durch ^  , '-  , ^~  • 

ex  oy  oz 

Bezeichnen  wir  nun  noch  die  Potentialfunction  der  in  dem 

herausgeschnittenen  Ellipsoid  befindlichen  EUipsoide  mit  Uq, 

so  haben  wir 

r..         ^  ^U,  iU,  ib\  .      ,  , 

Die  Componenten -— ~  , ^~- , r-^   sind  also 

ox  oy  dz 

bestimmt,  wenn  man  Uq  kennt.  U^  ist  gegeben  durch  das 
Integrale  8),  welches  über  das  ganze  herausgeschnittene  Elli- 
psoid zu  erstrecken  ist. 

Da  für  das  Raumelement  X,  y,  Z  constant  sind,  sind  auch 
OL,  ß,  7  für  dasselbe  constant,  und  wir  haben 


.81  .8-^  .81 


10) 
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Die  Gleichung 

liefert 

al  al       8-L  ,.y       ,1  al 

r  r  r  r  r  r 


Wenn  wir  diese  Werthe  in  den  Ausdruck  10)  einführen,  so 
erhalten  wir 

,al         ■    al  .al 


Uo 


oder 


/ 


"'=-''WjV-^Vj-r—'Wj--         '" 

^r 

—  ist  nun  das  Potential  des  mit  der  Dichte  l  erfüllten 

r 

herausgeschnittenen  Ellipsoids  auf  einen  inneren  Punkt  und 

dementsprechend  —j—,—j    ^-  ,    g^J  —    die   Compo- 

nenten  der  Anziehung  dieses  Ellipsoids  auf  den  betrachteten 
Punkt  ^  parallel  zu  den  Axen. 

Bezeichnen  wir  die  Axen  des  herausgeschnittenen  Elli- 
psoids, welche  den  Axen  eines,  also  bei  der  vorausgesetzten 
Constitution  des  Dielektricums,  aller  in  ihm  enthaltenen  Elli- 
psoide  parallel  sind,  mit  A,  B,  C,  ferner  mit  x^^y^^z^  die  Coordi- 
naten  des  betrachteten  Punktes  (x,y,z)  vom  Mittelpunkt  des 
Ellipsoides  aus  gezählt,  so  haben  wir  unter  Berücksichtigung 
des  Umstandes,  dass  die  X-Kraft  nur  von  den  Ä^-Dichten,  die 
K- Kraft  nur  von  den  ä^,- Dichten,  die  Z- Kraft  nur  von  den 
Ä^.-Dichten  herrührt: 

3     rdz  ___  _  3Mx^  r^ u^äu 

J^J  7  ""  Ä~J^     (1  ~-A2«2)V."(TZ."^V'2l^* 

^j  lr~  c~J^     (i_A'-^«2)'A-(l-A'272 


2)V2 


*  Mathieu,  in  dem  oben  genannten  Werke,  S.  121,  §.  8. 
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Da  das  herausgeschnittene  EUipsoid  homothetisch  ist  mit 
einem  der  in  ihm  enthaltenen,  ist  A-  =:  X^,  A'^  zz  X'^,  also  das 
in  12)  auftretende  Integral  gleich  dem  früheren/.  Ferner  ist  die 
Dichte  gleich  1,  die  Masse  des  herausgeschnittenen  Ellipsoids 
also  gleich  seinem  Volum.  Nun  ist  aber  zufolge  der  Homo- 
theticität 

AABCt.  ___  Abci:        4ABCr.  _  Aacz        AABC%  _4abr. 
"~SA'~ '' ~Sä^ '     ~3^^"' '^  ~3b^ '         3C3      "  ~3c^  ' 

somit: 

8     rdv  ^     ,  bc 

-z—  I  —  =z  — 4i:J — -'X, 
dx       r  a^     ^ 


8     rdz  ,     ,  ac 

d     rdz  ,     ^  ab 


Bezeichnen  wir  noch  die  Coordinaten  des  Mittelpunktes 
des  herausgeschnittenen  Ellipsoids  mit  f,  t),  j,  so  wird,  da  x,  y,  z 
die  Coordinaten  des  betrachteten  Punktes  waren, 

zu  setzen  sein.  Wir  erhalten  dann 
"8^ 


J-f— — — 

Tiyj  'V~ 


ac 
Mit  Hilfe  dieser  Gleichungen  bestimmt  sich  der  Werth  Uq  zu 


U^:=4t:J 


bc     ^        ^       uc  ^ ,         ^       ab     ,       X  i      .  ^v 


und 


U,=  U-A^j[^a{x-i)+  ^-,{y-i))+  ^^{z-i)\      14) 
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Die  Axen  des  herausgeschnittenen  Ellipsoids  kommen  in 
dieser  Formel  nicht  vor,  es  ist  daher  nicht  nöthig,  ihre  Werthe 
zu  kennen.  Aus  14)  erhalten  wir  unmittelbar 

-zz  — 4x7— -a 


2x  ^x 

oz  oz  c^ 

Diese  Gleichungen  setzen  uns  endlich  in  Stand,  die  a,  ß,  y 
zu  bestimmen.  Die  Componenten  der  ganzen  auf  die  leitenden 
Körperchen  in  dem  gewählten  Raumelement  wirkenden  Kraft 
sind  nach  dem  oben  Gesagten: 


X 

ix 

Y 

8F 
-        8^ 

■ty 

Z 

~        8c 

» 

also  mit  Rücksicht  auf  1 

,5): 

X- 

— 

hc 

OL 

Y- 

— 

ac 
b^ 

ß 

z- 

— 

OZ 

ab 

Y 

Nun  ist  nach  7) 

Y--^.'~ 

ß 

16) 


17) 
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Diese  Werthe  liefern  in  Verbindung  mit  17): 


a=- 

"3J 

1 

8(F+t/) 
8;«: 

a»iV 

^^J  a-. 

ß  =  - 

"37 

1 

8(F+fO 

1 

8(F+r) 

T  — 

■SJ 

8z 

Eine   einfache  Umformung  führt  im  Nenner  aller  dieser 

4öf^dr7c 
Grössen  gleichen  Werth  herbei.  Er  wird  dadurch  1 —  iV. 

A  abc:: 
Nun  ist  — - —  das  Volum  eines  Ellipsoids,  .V  die  Anzahl  der- 

4  dbcT: 
selben  in  der  Volumseinheit,  —    -    X  also  nichts  Anderes  als 

o 

die  Raumerfüllung  des  Dielektricums.   Bezeichnen  wir  diese 

Grösse  mit  g^  so  wird 

"3J         ö(F-+-r7) 


a  zu  — 


1-^         dx 

bh\ 

„  _       137"     8(r+r) 
''  -       \-g  ' " ■  ar 

Setzen  wir  noch  der  F\ürze  wegen 

37(1-0-^»'      3J(l-^y-^-      ■iJO-g)-^''        ' 
so  können  wir  schreiben: 

a(i/+r')  „  &(r+r)  „8(r/+F. 
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und   erhalten    endlich,   wenn   wir   diese  Werthe    in    6)    ein- 
setzen : 


'=-jV^'^^'^i'"->^"^"-i"i-'- 


ü'  = 


-ß 


8-1 

d{V+U)        r 


■dz 


-3-^t.      19) 


Dieses  ist  die  zur  Bestimmung  der  Potentialfunction  unseres 
Dielektricums  dienende  Gleichung.  Der  Werth  der  Constanten 
£j,  £2»  -^3  ^^^  i"  unserem  Fall  von  einander  verschieden;  er 
hängt  nicht  nur  von  der  Raumerfüllung,  sondern  auch  von  den 
Axen  der  Ellipsoide  ab.  Da  wir  jedoch  alle  Ellipsoide  als  gleich 
gross  und  gleichmässig  vertheilt  angenommen  haben,  werden 
sie  für  alle  Theile  des  Dielektricums  gleichen  Werth  haben. 

Es  ist  nun  noch  die  Aufgabe  zu  lösen,  ihre  Beziehung  zu 
jenen  Grössen  abzuleiten,  welche  wir  als  die  Dielektricitäts- 
constanten  des  Dielektricums  bezeichnen.  Zu  diesem  Zweck 
soll  im  F'olgenden  der  Fall  eines  Plattencondensators  behandelt 
werden. 


111. 

Wir.  formen  die  Gleichung  19)  zunächst  um,  indem  wir 
setzen 

.  1 


E. 


ö(K+f/)        r 


'bx 


'bx 


bx 


1 


8    (        'T    , 


und   in   ebensolcher  Weise  die  Ausdrücke   unter  den   beiden 
andern  Integralen  transformiren. 

Die  Gleichung  20)  muss  mit  dz  =  dxdydz  multiplicirt  und 
über  den  ganzen  von  dem  Dielektricum  ausgefüllten  Raum 
integrirt  werden.  Wir  erhalten 


ro6 
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»1 


/■^.'^1^'^-m 


-ff] 


E,iV+U) 


1 


ö.r 


dxdydz — 


(^+^')'^'^i  C-  Jd'^'iyd--  21) 


Bei  dem  ersten   rechts  stehenden  Integral  lässt  sich  die 
Integration  nach  x  ausführen.  Man  erhält 


1    1 


fffA|.,(...,;L 


8a- 


dxdydz 


(V-^U)- 


ix   J 


E,{V+U) 


r 


dx 


A  dxdydz,    22) 


worin  die  Indices  1  und  2  andeuten  sollen,  dass  in  dem  in  der 
Klammer  stehenden  Ausdruck  die  Werthe  zu  nehmen  sind, 
welche  an  den  Stellen  stattfinden,  wo  eine  der  X-Axe  parallele 
Gerade,  deren  andere  Coordinaten  y  und  z  sind,  die  Ober- 
fläche des  Dielektricums  schneidet.  Der  Fall,  dass  diese  Gerade 
die  Oberfläche  an  mehreren  Stellen  schneidet,  tritt  bei  einem 
Plattencondensator  nicht  ein,  ist  also  für  uns  belanglos. 

Wir  bezeichnen  nun  das  Flächenelement  an  der  durch 
den  Index  1  angedeuteten  Stelle,  welches  ein  längs  der  Geraden 
gedachtes  unendlich  dünnes  Prisma  mit  dem  Querschnitte  dydz 
aus  der  Oberfläche  des  Dielektricums  herausschneidet,  mit  dtv^. 
Man  hat  dann 

dydz  -=2  cos  \,dfv^, 

worin  X  den  Winkel  bedeutet,  welchen  die  auf  dw^  nach  Innen 
errichtete  Normale  mit  der  X-Axe  einschliesst.  Bezeichnen  wir 
noch  die  Normale  mit  w^,  so  haben  wir  weiter 


cosX: 


8.r 

8«/ 


woraus  wir  erhalten 


'^y'''=^/''- 
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Für  die  durch  den  Index  2  bezeichnete  Stelle,  an  welcher 
die  positive  X-Richtung  von  der  Fläche  nicht  nach  Innen, 
sondern  nach  Aussen  geht,  lautet  die  entsprechende  Gleichung 

äydz  =  -^dfv,. 

Setzen  wir  diese  Werthe  in  Gleichung  22)  ein,  so  geht  sie 
über  in  folgende 


/// 


a[  ^v] 


3^ 


=:-J[e,(V^U)-£ 


^d^,     23) 

worin  an  der  rechten  Seite  die  Integration  über  die  ganze  Ober- 
fläche des  Dielektricums  auszudehnen  ist. 
In  21)  eingetragen  folgt: 


al  J  al^ 


ix 


-jjj^V^U)l\E,:^]d.dydz 


3.1 


und  analog 

fli  j  all 


j^'^-^ä.^-jWv.uy 


iy 


-  jjj  (l'+t/)  ^  \E,  --^j  dxdydz 


3    l„    ^r 


dfU- 

1    \ 


3-L  J  8  1    ^ 


iy  V   «     dy 
iz 


>3^^^^--/k(.-)-^J 


3«'^«'- 


8-L 


-JH^''^''^^\^^-^i'^'y'^ 


Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  46 
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Hieraus  ergibt  sich  endlich 

/k"+^')  l  l  -^c-^)  ;  t.  - 

iJ/"'-'') 

l  Zx  \^'     Zx    J   ^    2y  \  '     dy    '  ^ 

l      a  Ml 
-^   Mf    ^ 

dxdydz. 

äfv 


24) 


Das  zweite  Integral  lässt  sich  noch  weiter  vereinfachen, 
da  wir  voraussetzen,  dass  E^,  E^,  E^  innerhalb  des  ganzen 
Dielektricums  denselben  Werth  haben.   Es  ist  dann: 


1 


^u 


dx 


=  E, 


3^1 
r 


iy  V   «     3y 


'  =  £, 


8*1 
r 


8y 


^^-- 


somit: 


W 


=1 


8l 
r 


Zx 


=  E, 


8*1 
r 


8jV 


£:(^+^0-ä^^-^^3(^+f^)-87-^  + 


+£3(F+C7) 


8l      , 

8^      'dn 


dfu 


Iß 


82 


1 


{V+U)\E, 


dx^ 


83l 


1 


'  dxdydz.    25) 


^    8y  ..     - 

Diese  Gleichung  kann  zur  Untersuchung  eines  Platten- 
condensators  benützt  werden.  Wir  nehmen  an,  dass  wir  aus 
unserem  Dielektricum  drei  kreisförmige  Platten  von  gleichem 
Radius  p  und  gleicher  Dicke  d  herausgeschnitten  haben.  Jedoch 
soll   in   der  ersten  Platte  die  Normale   auf  die  Kreisflächen, 
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welche  parallel  ist  zur  Distanz  d^  parallel  sein  der  a-Axe,  in 
der  zweiten  der  ^-Axe,  in  der  dritten  der  r-Axe  der  EUipsoide. 
Diese  Platten  sollen  der  Reihe  nach  in  denselben  Condensator 
gestellt  werden,  dessen  Platten  kreisförmig  vom  Radius  p,  deren 
Distanz  in  gleicher  Weise  d  sein  soll,  so  dass  sie  also  den 
Kreisflächen  der  dielektrischen  Platten  unmittelbar  anliegen 
sollen.  Bezeichnen  wir  noch  die  bezüglichen  Werthe  von 
(7-4-C7)  mit(F+C7)a,(F+C7)i„(7+C/)c,  so  erhalten  wir  aus 

25)  für  die  erste  Platte,  für  welche  -~-  =  0  und  -jr—  =  0: 


9I 


32  J_        32  JL        32  J_' 

r        ^         r        ^         r 


{V+U)a\E,  -^  +E,  ^^  +E,  ^^^jdxdydz.  26) 

Da  wir  das  Coordinatensystem  stets  so  legen,  dass  die 

A'-Axe  II  a,  die  Y-Axe  ||  b,  die  Z-Axe  |1  c,  so  ist  für  die  zweite 

8;r  82; 

Platte  -5—  =  0  und  ^—  =  0,  also 
8«  8w 


8l 


88j_  92  _L 

r        ^        r 


(V+U),[E,^-^+E,-^+E,-^)dxdydz   27) 


dx  8y 

und  analog  für  die  dritte  -r—  zz  0  und  -—-  =z  0,  also 

oft  OH 


8l 
1 


3«- 
j(V+U%\E,-^+E,-^+E,^ldxdydz.  28) 

Die  Integrationsgrenzen  sind  für  das  erste  rechts  stehende 
Integral  in  allen  drei  Gleichungen  dieselben.  Dagegen  für  das 
zweite  Integral,  da  wir  den  Coordinatenanfangspunkt  in  den 

46* 
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Mittelpunkt   der   dielektrischen  Platte  anliegenden  Seite    der 
einen,  sägen  wir  etwa  der  linken,  Condensatorplatte  verlegen: 
in  26):  für  ^:       0  bis      d 

»   z:  — p    *    -hp; 
in  27):  fiir  ^:  — p  bis  +p 

»  y:       0    »        d 

*  z:  — p    »    -4-p; 
in  28):                     für  ;r:  — p  bis  -hp 

*  y-  — P    •    +P 
.    2:       0    »        J. 

Wir  wollen  diese  Integrationsgrenzen  kurzweg  dadurch 
bezeichnen,  dass  wir  die  dreifachen  Integrale  mit  den  Indices 
a,  b,  c  versehen.  Betrachten  wir  zunächst  diese  dreifachen 
Integrale.  Herrscht  auf  der  linken  Condensatorplatte  das  Poten- 
tial P,  auf  der  rechten  das  Potential  P',  so  wird,  da  das  Feld 
zwischen  den  Platten  homogen  ist,  das  Potential  F-i-  U  an  einer 
von  der  linken  Platte  um  die  Distanz  u  entfernten  Stelle  den 

P'—P 

Werth  P  H -    u  haben.  Wir  haben  daher  zu  setzen: 

a 

( F+  [/)«  =  P„  +  -^  X,     {V+U)t  =  Pt+  ^^=^>S 


P'.—P. 

(F+C7),=  P,4-^         ' 


und  erhalten: 


fH^ 


d 

<c> 

8-^1 

+  E, 

T 

82« 

0^  —  0^  

( F+  f/),  \£,  -jjf  +  £,    j^[    +  E,  -^]  dxd!,iz  = 


pf P 


29) 


=    I    I     P  i^ä  a    I    r    r 
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rrr  i    ^'-       ^*~       ^'~] 

+3i;r|'ji^^:t|     30) 


+3^, 


1  (  (  s^xti 


Da  r  ^:  (x^ -^  y^ -^z^*-*-,  sieht  man  bei  den  gegebenen 
Grenzen  folgende  Beziehungen  unmittetbar  ein,  welche  wir 
durch  Einführung  eines  gleichen  Buchstabens  andeuten  wollen: 
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rrr  y^dxdydz  _  rrrz^dxdydz  __  rrrx^dxdydz  _ 
JJJa        -^        '^JJl'      r^        ^M"     r^        "" 

_  rrrz^dxdydz  _  rrrx^dxdydz  _  CCC  y^^^^y^^  —  K 

-JJX  '~^^  'M  ~^  -JJl  ~~^^  -  ^ 

rrCx^dxdydz  _  CCC ^dxdydz_  rrCz^dxdydz  _ 
rrr  xy^dxdydz  _  rcr  xz^dxdydz' _  rCC  yx^dxdydz  _ 
_  rrryz^dxdydz  _  rrCzx^dxdydz  _  rrCzy^dxdydz  _ 

Wir   können    die    Gleichungen   29) — 31)    hiemit    kürzer 
schreiben: 

JJJ(V^U),[E,-^^-^^E,-^+E,-^jd.dydz  = 
Pa[-(E,+E,+E^)n+3E,^+S{E^+Es)^]  + 

■  ^^"^".[-(E^+E^+E^m+SE.^  +  SiE^+E^)^]    32) 


d 


JJßv^^AE, 


1  1  1 

92  _  92 -i-  98_ 

+^2  -öTX-  +^2  -^1  dxdydz  = 


ix^      ^  ay        «  8^2 

Pt[— (£,+£,+£3)9l+3£3«+3(£i+£3)S]  + 

+  ^^^  [-{E,+E,+E,m+3E,Sfl+3{E,-i^E,m     33) 

.^^  (      8«—  8«—       .     8«  — \ 

jJj(t^+f/).Ui^    ■^E,^+E,-^^ldxdydz  = 

P,[—(E^+E^+E^)%+3Es^+3iE^+E^)(S]  + 

+  ^^^ [-{E,+E,+E,)m+3E,3l+3(E,+E,)^].   34) 
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Die  Integrale  21,  ©,  6,  SK,  %  5ß  wären  nun  zu  bestimmen. 
Vor  Allem  bemerken  wir,  dass  der  Punkt,  für  welchen  die 
Potentialfunction  des  Dielektricums  gesucht  wird,  sich  ausser- 
halb des  Dielektricums  befindet,  r  kann  also  nie  gleich  Null 
werden  und  daher  gilt  die  Gleichung 

82  J  32    L         82  _L 


aus  welcher  folgt: 


02  __  02  ___  82  ___  \ 


IIIU 


Wir  haben  also  die  Relationen 

?l  =  93+2e  ^., 

00) 

aR  =  9?+25ß 

welche  uns  die  Berechnung  von  S  und  5ß  ersparen.  Die  Be- 
stimmung von  ?r,  93,  9W,  9?  wollen  wir  jedoch  noch  verschieben. 
Der  Kürze  wegen  schreiben  wir  die  rechten  Seiten  der  Glei- 
chungen 32)— 34): 

pf P 

P,.Mt+^^^N,    ^  36) 

p' p 

P^.M^+^^^K 

und  damit  gehen  die  Gleichungen  26) — 28)  über  in: 

8  ^- 
r/i  :=  E,  f(V+  U)a  -^  dw+P,  Ma  +  ?tzfl  AT^      37) 

J  OH  U 
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m  =  E,J( 


3I 

iV+U)i,  — ^- dw  +  PtMb  +  ^^~f''  Nt      38) 


U',  =  E,l'{V+U)c-^dtv  +  PcMc  +  -^^N,.     39) 

Wir  können  uns  nun  bei  der  weiteren  Berechnung  dieser 
Ausdrücke  auf  Gleichung  37)  beschränken,  da  die  beiden 
andern  ganz  analog  gebaut  sind.  Es  ist  in  37)  nun  noch  das 
Integrale 

1 


^/' 


(y^u).-^äfv 


zu  bestimmen. 

Da  die  Bestimmung  dieses  Integrals  von  Clausius  durch- 
geführt worden  ist,  ist  es  überflüssig,  sie  hier  zu  wiederholen. 
Der  Werth  Ui  wird  auf  den  beiden  Platten  des  Condensators 
verschiedene,  aber  von  der  Randwirkung  abgesehen,  constante 
Werthe  haben.  Man  kann  dahtr  C7j  einfach  für  die  Mitte  der 
Condensatorplatten  bestimmen.  Man  erhält  dann  (Clausius, 
am  angegebenen  Orte,  S.  85,  Gleichung  34): 

L\i  =  2zE,{Pi-P,)  (l  -  y  y)  -f-iVfaPa+(Pi-P.)  ^      40) 

Da  wir  die  Potentialfunctionen  Va  und  Ua  nur  in  den 
Mittelpunkten  der  beiden  Condensatorplatten  zu  betrachten 
haben,  so  wollen  wir  die  Werthe,  welche  sie  auf  der  linken 
Platte  haben,  einfach  mit  Va  und  Ua,  diejenigen,  welche  sie  auf 
der  rechten  Platte  haben,  mit  Va  und  Ui  bezeichnen.  Dann  ist 
zu  setzen 

Da  ferner  der  Punkt,  für  welchen  Ua  (Gleichung  40) 
bestimmt  worden  ist,  der  Mittelpunkt  der  linken  Platte  war,  ist 
Ua  in  dieser  Gleichung  gleich  Ua  zu  setzen,  und  wir  haben 
zunächst: 
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Ua  =  27:E,iPi-Pa)  (l  -  y  y )  +  Jlf. P«  +  (^a'-Pa)  ~      42) 

Um  die  entsprechende  Gleichung  für  den  Mittelpunkt  der 
rechten  Platte  zu  bilden,  haben  wir  an  Stelle  von  Ua  zu 
schreiben  Ui  und  Pi  und  Pa  zu  vertauschen;  sie  lautet  sonach 

r/j  =  2ir£,(n -PI) (i - 4-  4)  ^^"^^^p^-^i^^^-^'^)  ^X '  "^^^ 

Sublrahirt  man  die  Gleichung  43)  von  42),  so  folgt 


"'-«=-H.(-Tf)-(*-^ 


(Pa-P^). 


und  wenn   man   hierin  die  Wert  he  von  P,j  und   P^  gemäss 
Gleichung  4t)  einsetzt: 

TT frf  — 

^(3         ^  il  


r  /         1     ,/  \       /  o  \!  \  1 


=-hM'-l^)-(-"-=^) 

Wir  erhalten  daher 

r  _r'-  '»^      2  p/    V         **  ■     rr -r'i 

ä 

Vernachlässigen   wir   nun    noch    die   Grösse    —    (siehe 

f 
Clausius,  am  angegebenen  Orte  S.  86),  so  kommt 

U.-Ül  ^  -  ^ —TV  (^'^-Vi)       44) 

l+4Ä£,-(il/^-^j 

Dies  ist  die  gesuchte,  zur  Bestimmung  der  Potentialdiffe- 
renz  f/j  — 1\,'  dienende  Gleichung.  Aus  derselben  ergibt  sich 
unmittelbar  diejenige  Gleichung,  welche  die  ganze  wirklich 
stattfindende  Potentialdifferenz  der  beiden  Condensatorplatten 
bestimmt  Die  gesammte  Potentialfunciion  aller  getrennteti 
Elektricitäten,  sowohl  jener  auf  den  Platten,  als  auch  jener  im 
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Dielektricum,  ist  für  die  linke  Platte  Pa  =  Va+Ua^  für  die 
rechte  Platte  Pj  =  Ki'-f-W,  die  zwischen  den  Platten  statt- 
findende Potentialdifferenz  somit  Pa—Pa  =  Va-hUa  —  Vi—Ui, 
Wir  erhalten  sie  aus  Gleichung  44),  wenn  wir  beiderseits 
Va  —  Vi  addiren.   Es  folgt: 

^     P,-PJ=: — i —^(^Va^V^).  45) 


l+4;:£,  —   M 


2Na\ 


Diese  Gleichung  besagt,  dass  die  ursprüngliche  Potential- 
differenz Va  —  Va  des  Condensators  durch  das  Einschieben  der 
dielektrischen  Platte  auf  den  Betrag  Pa — Pa  sich  geändert  hat. 
Ist  Q  die  Elektricitätsmenge  auf  der  linken  Platte  des  Conden- 
sators, so  gilt  für  den  leeren  Condensator  die  Gleichung 

/        Vg-Vi 

wenn  /  die  Fläche  der  Platten  bedeutet.  Ist  er  dagegen  mit 
einem  Dielektricum,  etwa  unserer  dielektrischen  Platte,  deren 
Dielektricitätsconstante  wir  mit  Da  bezeichnen,  ausgefüllt,  so 
herrscht  nunmehr  die  Potentialdifferenz  Pa  — Pj  und  es  gilt  die 
Beziehung: 

Aus  diesen  Werthen  von  O  folgt: 

Pa-Pi-^{Va-Vi).  46) 

Der  Vergleich  von  45)  und  46)  liefert  uns  die  Relation 

D^-\+AT:E,—  [Ma-^y  47) 

Bezeichnen  wir  mit2>^  und  De  die  Dielektricitätsconstanten 
der  beiden  anderen  Platten,  in  welchen  die  Jj,  respective  die 
c-Axe  der  Ellipsoide  senkrecht  zu  den  Kreisflächen  stehen,  so 
folgt  durch  Analogie 
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48) 


Die  Gleichungen  47)  und  48)  bestimmen  die  Beziehungen 
zwischen  den  Constanten  E^,  E^,  E^  und  den  Dielektricitäts- 
constanten  Day  Db,  De  der  Substanz. 

Mit  Berücksichtigung  der  Gleichungen  32)  und  36)  nimmt 
die  Gleichung  47)  folgende  Gestalt  an: 

-    £i 


...(«-^)-3(»--)] 
[(«_-)_3(.-^)] 


+E, 


Der  Kürze 

wegen 

setzen 

wir 

a- 

23» 
d 

■=.  a 

«- 

2SW 
d 

=  ß 

e- 

2<ß 

d 

=  T- 

Dann  nehmen  die  Gleichung  49)  und  die  entsprechenden 
aus  48)  abzuleitenden  Gleichungen  die  Gestalt  an: 

4^Ei+£i(a— 3ß)-f  E^Ca— 3T)4-£3(a-3Y)  =  Da  —  \ 
4'ir£j4-£i(a-3Y)4-£2(a— 3ß>-f-£8(a— 3y)  =  Dt—l     50) 
4:c£3+£,(a— 3T)+£2(a— 3T)-4-£3(a— 3ß)  =  Dc—1 

Addiren  wir  diese  drei  Gleichungen,  so  folgt: 
47r(£i+£2+£3)4-3(a-ß-2Y)(£i-4-£2^-^3)  =  ^a4-Z?^-4-A— 3. 

Lassen  wir  die  Ellipsöide  in  Kugeln  übergehen,  so  wird 
£j  =  Eg  zz:  £3  =  £  und  i?^  zz  23^  nz  23^  ZT  D,  während  sich  die 
Werthe  von  a,  ß,  7  nicht  ändern.  Die  Gleichung  lautet  dann 

47r£+3(a-ß— 2t)£-Z)  — 1. 
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Clausius  findet  für  Kugeln  (am  angegebenen  Orte,  S.  93, 
Gleichung  53): 

4ir£z=i?  — 1, 

woraus  sich  ergibt: 

a— ß-2Y  =  0.  51) 

Setzen  wir  die  ursprünglichen  Werthe  ein,  so  folgt: 

[8l-(ö+25)]  —  |-  [ÜB— (9i  4-2^)1  =  0, 

welche  Beziehung  durch  die  in  35)  gegebenen  Relationen 
erfüllt  ist.  Dieselbe  Relation  würde  sich  übrigens  aus  jeder 
der  Gleichungen  50)  ergeben,  wenn  E^=:  £2^=  E^:=:  E  gesetzt 
wird. 

Die  Gleichungen  50)  dienen  zur  Bestimmung  von  E^^E^jE^, 
Setzen  wir  der  Kürze  wegen  noch 

47r4-(a-3ß)z=X, 
a— 3y  =  {t, 
so  findet  man  leicht 

_  (Z3,-l)(X^--|x^)  +  (Z3,^l)(|,2-i,X)-f-(23c-l)(|x«-|xX) 
^~"  X3-4-2|i3-3|i.«X  ^^ 

und  ähnliche  Werthe  für  E^  und  £3. 

Diese  Gleichung  ergibt  für  Da=^Dt=^Dc=^D  und  E^r=zE: 

(Z3~l)(X«+ti«-2ttX) 
X3-+-2|i.8— 3|x«X 

D— 1 

und  dies  muss  nach  dem  oben  Gesagten  gleich  sein  — 

Xa-4.2a»— 3ii.«X 
Es  muss  also  -r-^ — ^ — 91"  ^  ^-4-2(Ji=z4ic  sein,  d.  h.  mit 

Rücksicht  auf  die  Werthe  von  X  und  {t: 

4ic-h3a— 3ß— 6y  =  4;: 
und 

a— ß— 2y  =  0, 

dieselbe  Relation,  welche  wir  schon  verificirt  haben. 

Unsere  Formeln  befinden  sich  also  mit  den  Formeln  von 
Clausius  in  voller  Übereinstimmung. 
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Es  handelt  sich  jedoch  noch  darum,  E^y  E^^  E^  wirklich  zu 
bestimmen,  und  zu  diesem  Zwecke  ist  es  vor  Allem  nöthig,  den 
Werth  der  Coefficienten  a— 3ß  und  a— 3y  in  den  Gleichungen 
50)  zu  kennen.  Es  ist 

a— 3ß  =  («_3©)—  4-(9»— 39i). 
a 

Es  war  81  =  /  /  /  -7-3 i- — srir  •  Man  findet  zunächst 


II. 


+p         dydz         _  4  p* 


da  wir  —  vernachlässigt  haben,  können  wir  —  ebenfalls  ver- 
P  P 

4  p 

nachlässigen,  wodurch  dieser  Ausdruck   in  — x  arc  tg — ^^ 

^  x\/2 

übergeht.  Es  wird  hiedurch 

'*^  dx  p 


ä  =  4  /     -^^  arc  tg  -       ._ 

Was  den  Werth  von  ©  betrifft,  so  kann  man  zunächst 
schreiben: 

_  rrr_jc^dxdydz__  r"       rr^9      ^dydz      _ 

~JjJa  i^'+y+^'Y''  ~i  JJ^,      {x-^f^Z-Vr  - 

-  i;\dx  --LA  {r    ^-^^ 


Nun  ist 


8     /'/'+P 


4  p  4\/2 

X 

wenn  wir  wieder  —  vernachlässigen.  Es  ergibt  sich  daher 
P 


orr»  ♦rr ! I Z 

somit  91—389  =  0. 


®  =  ^r'^'"'W2     ■       3       p-3 
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In  gleicher  Weise  findet  man 

a»  =  4  r    dx&rc  tg      ^■_ 

und 

«R  =  i- r  "  ^;r  arc  tg  — P^  =  i- SK, 

somit  aW— 39li  =  0,  also  endlich  a— 3ß  =  0. 
Nun  war  (Gleichung  51) 

a— ß— 2y  =  0, 

was  wir  auch  schreiben  können 

3a— 3ß-6Y  =  a— 3ß  +  2(a— 3y)  =  0. 

Da  a — 3ß  =  0,  folgt  hieraus  auch  a — 3y  :=  0.   Die  Glei- 
chungen 50)  nehmen  also  die  einfache  Gestalt  an: 

H-4j:£,  z=Da 

H-4K£g  =  Z)fr  53) 

1+4^^3  =  De, 

woraus  mit  Berücksichtigung  der  Werthe  von  E^,  E^,  Eg  (Glei- 
chung 18): 

4Ka^N  a^N  D^—l 


Da=l  + 


3J{l-g)  ~3Jil-g)-      4): 


^        ,         4r.b^N  ^  bm  Db—\ 

Db  =  l+  ^-frr, TT      oder     -- =  — o4) 


Dc  =  l  + 


3Jil-g)  3J{\-g)  4ir 

4bcW  cW       _  D,—\ 

ZJ{Ü=J)  3J{\-g)  -      4x 


Durch  diese  Gleichungen  ist  zunächst  das  Verhältniss  der 
Axen  der  Ellipsoide  bestimmt: 


a         s/D^  —  i 

sJD^  _ 


55) 
b 
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ferner  liefern  sie  einen  Ausdruck  für  die  Raumerfüllung,  wenn 
wir  sie  mit  einander  multipliciren  und  berücksichtigen,  dass 

— g—  N  =  g  ist: 

-^^  =  j  vy(]5,'=iKZ)7-iy(ß7=^         56) 

H-Jsy(D^  — 1)  (Di,— 1)  {£).—!) 

Für   Kuf^eln   wäre   D^  ^::  Di.  ~  D^^  ^  D   und  J  r=—   xu 

setzen,  somit 

_  D~l 

^~  D-h2  ' 
wie  bekannt. 

Es  erübrigt  noch,  die  gefundenen  Formeln  auf  einen 
speciellen  Fall  anzuwenden.  Es  wurde  vorausgesetzt,  dass 
fl  >  fr  >  f ,  es  muss  also  Z?j  >  D^  >  D^-  sein,  wie  aus  den 
Gleichungen  54)  ersichtlich  ist 

Für  krystallisirten  Schwefel  vom  specifischen  Gewichte 
2 '075  fand  Boltzmann^  die  drei  Dielektricitätsconstanten 
4 '773,  3 "97,  3'81,  während  die  elektromagnetische  Licht- 
theorie 4*596,  3'88ö,  3 "59!  liefert.  Näherungsweise  dürfen 
wir  die  Richtungen,  nach  welchen  diese  Werthe  gelten,  als 
senkrecht  auf  einander  ansehen.  Es  wird  dann,  wenn  wir  die 
aus  der  elektromagnetischen  Lichttheorie  fliessenden  Werthe 
zu  der  Berechnung  wählen,  p  -^  11 154  und  a  =:  1"0366.  (Die 
Boltzmann'schen  Werthe  würden  p  ^:  1 '1031  und  ^  =  L01Sä 
ergeben,)  Hieraus  folgt  das  Axenverhältniss 


Ferner  ist  J 


a:b:c^  M154:  1'0366:  1. 


-1 


{i~K^n^)H^~)j^tt^y'^ 


und  da     0      , .         1 , 


^  Boltzmunn,  Über  die  Verschiedenheit  der  Dielek^ricitätscon^tänie 
des  kr3'stallisirten  Schwefels  nach  verschiedenen  Richtungen,  Diese  SiUungs- 
berichte,  70  (2),  S.  360, 
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-  (X«4-X'a)««  +  i.(3X*+2X«X'«+3X'*)«*  + 

-^(5X6+3X«X'8+3X2X'*+5X'«)»6+ . . .  I  »«<i« 
T  +  •-j^(>^*+X'«)+  ^(3X*+2X«X'*+3X'*)^- 
^     (5X«+3X*X'«4-3X8X'*+5X'«)  +  ... 


144 

Es  is.  X.  =  ^!^  = -e!=i ,  V.  =  üz^ = ilz± , 

das  gibt 


a^  p2      '  a«  p2 


daher 


woraus 


X2  =z  Ol  3639,     X'2  =  0  19627, 

X2  4-V*^  =  0-32266 

3X*+2X«V2-4-3V^  =  0-32489 

5X6^3X^X'«+3X2X'*4-5X'6  =  0-07689, 


7  =  0-37193. 
Mit  Hilfe  dieses  Werthes  findet  man  gemäss  56) 

-^—=  1-11427 

und  gemäss  57) 

^  =  0-52703. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Raumerfüllung  sich 

nicht  ändert,  wenn  der  krystallisirte  Schwefel  in  amorphen 

übergeführt  wird,  könnte  man  nun  mit  dem  gefundenen  Werthe 

von  g  die  Dielektricitätsconstante  des   amorphen  Schwefels 

berechnen.    Nun   ist   aber   das    specifische   Gewicht   frischen 

amorphen  Schwefels  1-92,  seine  Raumerfüllung  g'  also  geringer 

als  die  des  krystallisirten.  Da  sich  die  Raumerfüllungen  ver- 

1*92 
halten  wie   die   specifischen  Gewichte,   ist  g'  =.  g  = 

==  0-9253^  z=  0-48766. 


1-4-2;^' 

Gemäss  der  Formel  D  =  — ^  findet 

1—^' 


man 


2)  =  3-853, 
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während  Boltzmann^  nach  derselben  Methode,  mittelst 
welcher  er  die  Dielektricitätsconstanten  des  krystallisirten 
Schwefels  bestimmte,  den  Werth  3*90,  aus  Condensator- 
versuchen  dagegen  den  Werth  3*84  gefunden  hat. 

Die  gute  Übereinstimmung  dieser  Werthe  mit  dem  aus  den 
Brechungsquotienten  des  krystallisirten  Schwefels  gefundenen 
darf  wohl  als  ein  Beleg  für  die  aus  der  elektromagnetischen 
Lichttheorie  sich  ergebende  Beziehung  zwischen  Brechungs- 
quotient und  Dielektricitätsconstante  angesehen  werden. 

Es  ist  mir  schliesslich  eine  angenehme  Pflicht,  dankbar 
zu  erwähnen,  dass  ich  die  vorliegende  Untersuchung  auf  eine 
Anregung  hin  unternommen  habe,  welche  von  Herrn  Prof. 
Franz  Exner  ausgegangen  ist. 

1  Boltzmann,  Über  einige  an  meinen  Versuchen  über  die  elektro- 
statische Femwirkung  dielektrischer  Körper  anzubringende  Correctionen.  Diese 
Sitzungsberichte,  70  (2),  S.  339.  Boltzmann  hat  allerdings  nicht  mit 
amorphe«!  Schwefel  gearbeitet;  doch  haben  die  Untersuchungen  Benischke's 
(Experimentaluntersuchung  über  Dielektrica,  diese  Sitzungsberichte  1894) 
ergeben,  dass  sich  die  Dielektricitätsconstante  des  amorphen  Schwefels  nicht 
ändert,  wenn  er  in  gewöhnlichen  übergeht. 


Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  47 
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Über  den  Energieverbrauch  bei  der  Magne- 

tisirung  durch   oseillatorische   Condensator- 

entladungen 

von 
Ignaz  Klemencic. 

Aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Graz. 
(Mit  1  Textfigur.) 

Die  ersten  Messungen  des  Energieverbrauches  bei  der 
Magnetisirung  hat  bekanntlich  Warburg  im  Vereine  mit 
König^  angestellt.  Warburg  zeigte  zugleich,  wie  durch  die 
Erscheinung  der  Hysteresis  Energieverluste  bedingt  sind  und 
lehrte  auch,  wie  sich  aus  den  bei  langsamer  cyclischer  Magne- 
tisirung aufgenommenen  Curven,  den  sogenannten  Hysteresis- 
schleifen,  diese  Verluste  berechnen  lassen.  Nach  ihm  be- 
schäftigte sich  Tanakadate^  mit  dieser  Frage  und  in  neuerer 
Zeit  ist  sie  hauptsächlich  von  Elektrotechnikern,  wie  J.  und 
B.  Hopkinson,  Evershed  und  Vignoles,  Ayrton  und 
Sumpner*^  untersucht  worden. 

Der  Energieverbrauch  bei  der  Magnetisirung  in  einem 
Wechselfelde  ist  zum  Theile  eine  Folge  der  Hysteresis,  zum 
Theile  eine  Wirkung  der  Foucault'schen  Ströme.  Durch  eine 
entsprechende  Verkleinerung  gewisser  Dimensionen  des  Ver- 
suchsobjectes  kann  man  den  zweiten  Theil  beinahe  ganz 
unterdrücken.  Die  Messungen  der  oben  angeführten  Beobachter 


1  Wied.  Ann.,  20,  1883.  S.  814. 

2  Phil.  Mag.,  28,  1889,  S.  207. 

3  Vide:  Dr.  H.  du  Bois,  Magnetische  Kreise,  deren  Theorie  und  An- 
wendung. S.  240. 
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hatten  auch  vornehmlich  den  Zweck,  zu  constatiren,  ob  die  bei 
schnellen  Feldwechseln  gefundenen  Hysteresisverluste  mit 
den  aus  den  Hysteresisschleifen  berechneten  übereinstimmen. 
Es  wurde  so  ziemlich  allgemein  beobachtet,  dass  dies  bis  auf 
einige  Procente  zutrifft. 

Die  Zahl  der  Feldwechsel  betrug  in  den  untersuchten 
Fällen  circa  hundert.  Weiter  ist  man  bisher  noch  nicht  gegangen. 
Beim  gegenwärtigen  Stande  der  Wechselstromtechnik  haben 
auch  Messungen  bei  höherer  Wechselzahl  keine  rechte  prak- 
tische Bedeutung.  Mit  Rücksicht  auf  gewisse  theoretische  Fragen 
ist  es  jedoch  sicher  wünschenswerth,  den  Energieverbrauch 
bei  der  Magnetisirung  durch  noch  raschere  Schwingungen  zu 
Studiren,  als  es  jene  sind,  die  uns  die  gewöhnlichen  Wechsel- 
strommaschinen liefern;  und  zwar  wird  es  sich  empfehlen,  in 
diesem  Falle  das  Augenmerk  nicht  nur  auf  die  Hysteresis- 
verluste, sondern  auch  auf  den  Energieverbrauch  in  Folge  der 
Foucault'schen  Ströme  zu  richten. 

Wenn  man  nun  solche  Untersuchungen  bei  Feldwechseln, 
welche  nach  einigen  Tausend  pro  Secunde  zählen,  anstellen 
will,  dann  muss  man  auf  die  Anwendung  einer  gewöhnlichen 
Wechselstrommaschine  verzichten  und  es  empfiehlt  sich,  in 
diesem  Falle  zu  oscillatorischen  Condensatorentladungen  zu 
greifen,  welche  ja  auch  rasch  wechselnde  Magnetfelder,  aller- 
dings von  abnehmender  Intensität  liefern. 

Nachfolgend  wird  ein  Verfahren  beschrieben,  welches 
den  Zweck  hat,  den  Energieverbrauch  bei  der  Magnetisirung 
durch  oscillatorische  Condensatorentladungen  zu  messen.  Die 
angeführten  Beobachtungsresultate  können  nur  als  vorläufige 
betrachtet  werden,  da  mit  den  hier  benützten  Apparaten  eine 
sehr  exacte  Bestimmung  dieses  Verbrauches  noch  nicht  gut 
möglich  ist.  Immerhin  aber  soll  durch  die  mitgetheilten  Zahlen 
die  Brauchbarkeit  des  Verfahrens  dargethan  werden. 

Das  Wesen  der  Methode  besteht  in  Folgendem.  Entladet 
man  einen  Condensator  durch  eine  Spirale  von  grossem  Selbst- 
inductionscoefficienten  und  kleinem  Widerstände,  so  geht  die 
Entladung  oscillatorisch  vor  sich;  die  Dauer  der  Oscillation 
ist  bekanntlich  bestimmt  durch  die  Capacität  des  Condensators 
und  durch  den  Selbstinductionscoefficienten  der  Spirale.   Die 

47* 
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Schwingungen  sind  gedämpft,  hauptsächlich  in  Folge  der 
Energieabsorption  durch  den  Widerstand  der  Spirale.  Legt 
man  jedoch  in  das  Innere  der  Spirale  einen  Eisendraht,  so 
wird  die  Dämpfung  durch  den  Energieverbrauch  bei  der 
Magnetisirung  vergrössert.  Aus  den  in  beiden  Fällen  beob- 
achteten Dämpfungsverhältnissen  lässt  sich  der  durch  die 
Magnetisirung  bedingte  Energieaufwand  angenähert  berechnen, 
wenn  man  die  Capacität  des  Condensators  und  das  bei  einer 
Maximalladung  vorhandene  Potential  kennt. 

Zur  Aufnahme  und  Untersuchung  der  Schwingungscurven, 
respective  der  Ladungsmaxima  eines  Condensators  diente  eine 
Vorrichtung,  welche  von  Hiecke^  ersonnen  und  beschrieben 
wurde.  Es  ist  dies  ein  Apparat,  bei  dem  ein  fallendes  Gewicht 
zwei  Contacte  rasch,  doch  mit  genau  messbarer  Zwischenzeit 
öffnet;  ähnlich  wie  dies  auch  beim  Pendel -Myographium  von 
Helmholtz  geschieht.  Dieser  Apparat,  den  ich  fortan  mit 
dem  Namen  >•  Fallapparat«  bezeichnen  will,  eignet  sich  vor- 
trefflich zur  Untersuchung  von  oscillatorischen  Condensator- 
entladungen,  wovon  die  interessanten  Beobachtungen  Hi ecke's 
(1.  c.)  einen  deutlichen  Beweis  liefern.  Daselbst  ist  auch  eine 
ausführliche  Beschreibung  des  Apparats  gegeben.! 

Zur  Theorie  der  Versuche. 

Zunächst  soll  eine  kurze  Erläuterung  über  die  Schaltungs- 
und Beobachtungsweise  mit  dem  Fallapparat  gegeben  werden. 
Die  beiden  Hebel  hjt\  und  h^h'^  (Fig.  1),  welche  gegen  die 
Stifte  k^  und  k^  drücken,  bilden  bei  p^  und  p^  die  Contacte, 
welche  durch  ein  fallendes  Gewicht,  das  an  die  Enden  h[  und 
h^  der  beiden  Hebel  aufschlägt,  geöffnet  werden.  Contact  p^ 
ist  fix,  p^  mittelst  einer  Mikrometerschraube  in  verticaler 
Richtung  verschiebbar.  B  ist  eine  galvanische  Batterie,  C  ein 
Condensator  und  5  eine  lange  Drahtspirale.  Von  dem  einen 
Pol  der  Batterie  geht  eine  Leitung  zum  Stift  k^ ,  von  da  durch 
den  Contact  und  Hebel  zu  /r^,  von  da  zu  A^,  welcher  Punkt 
wieder  über  p^  und  k^  mit  der  einen  Belegung  des  Condensators 

J  Diese  Sitzungsber.,  Bd.  96,  Jahrg.  1887,  S.  134. 

-  Der  hier  benützte  Apparat  wurde  mit  einigen  Abänderungen  im  k.  k. 
technologischen  Gewerbemuseum  in  Wien  neu  angefertigt. 
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in  Verbindung  steht.  An  einer  Stelle  der  Verbindung  zwischen 
den  beiden  Contacthebeln,  und  zwar  bei  2,  ist  das  eine  Ende 
der  Spirale  angehängt;  das  zweite  ist  mit  dem  zweiten  Pole  der 
Batterie  und  mit  der  zweiten  Condensatorbelegung  leitend  ver- 
bunden und  zur  Erde  abgeleitet.  Sind  beide  Contacte  ge- 
schlossen, so  fliesst  ein  Strom  von  der  Batterie  durch  den  Con- 
tact  /7j  und  durch  die  Spirale  5  zurück  zur  Batterie.  Der 
Condensator  ladet  sich  zum  Potential,  welches  beim  Punkte  z 


wutEri» 


herrscht.  Sobald /?i  aufgemacht  wird,  beginnt  die  Entladung  des 
Condensators  und  sie  dauert  so  lange,  bis  der  Contact  bei  p^ 
geöffnet  wird  Nach  dem  Öffnen  von  p^  verbleibt  im  Condensator 
ein  Ladungsrest,  der  leicht  bestimmt  werden  kann,  indem  man 
den  Condensator  durch  ein  Galvanometer  entladet.  Durch  Ver- 
schieben des  Contacts  p^  nach  aufwärts  wird  die  Zeit,  während 
der  sich  der  Condensator  entladen  kann,  successive  von  0  an 
vergrössert.  —  Untersucht  man  die  jeweiligen  Ladungsreste, 
so  bekommt  man  eine  genaue  Kenntniss  des  Entladungs- 
vorganges. 
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Die  Formel  für  die  Entladung  eines  Condensators  (von  der 
Capacität  C,  durch  eine  Spirale  mit  dem  Selbstinductionscoeffi- 
cienten  5  und  dem  Widerstände  R)  haben  bekanntlich  schon 
Lord  Kelvin  und  Kirch  hoff  aufgestellt.  Es  gilt  für  den  Ver- 
lauf der  Entladung  die  Differentialgleichung 


df'         S    dt         CS 

wo  Q  die  zur  Zeit  /  im  Condensator  enthaltene  Elektricitäts- 
menge  bedeutet.  Zur  Zeit  /  =  0  wird  die  Spirale  von  einem 
Strom  durchflössen;  es  sind  daher  die  Anfangsbedingungen^ 

/  =  0;         Q=Q,;        #  =  -|^-,  2) 


woraus  sich  die  Lösung 


Q=  Q,e 


cos 


für  die  oscillatorische  Entladung  ergibt. 
Dabei  ist  bekanntlich 

^=-7=^^-      und     X=4r.  4) 


y-^- 


45^ 


Schon  Hiecke  hat  auf  den  Vortheil  der  hier  geübten 
Schaltungsweise  aufmerksam  gemacht,  der  darin  liegt,  dass 
beim  Öffnen  des  Contacts  p^  kein  Funke  auftreten  kann,  weil 
der  Batteriestrom  im  ersten  Moment  mit  unverminderter  Stärke 
in  die  Condensatorentladung  übergeht.  Eine  zweite  Eigenthüm- 
lichkeit  besteht  darin,  dass  die  Entladungscurve  mit  ihrem 
Wendepunkt  einsetzt,  wie  man  sich  leicht  überzeugt,  wenn 
man  die  Anfangsbedingungen  in  die  Differentialgleichung  ein- 
setzt. —  Es  ist  dann 


dt' 


=  0. 


1  Vide;  Hiecke  (1.  c). 
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Die  erste  Maximalladung  wird  daher  bei  schwacher  Däm- 
pfung bedeutend  grösser  ausfallen,  als  die  Anfangsladung.  Dass 
es  so  sein  muss,  folgt  übrigens  auch  aus  folgender  Überlegung. 
Im  Momente  des  Öffnens  des  Contactes  p^,  also  zu  Beginn  der 
Entladung,   sitzt   ein  Theil  der  Energie  im  Condensator  als 

Ladung;  dieser  Theil  ist  gleich  —  V^Qq,  wenn  wir  mit  V^  das 

Anfangspotential  bezeichnen.  Ein  zweiter  Theil  der  Energie  ist 

in  der  Spirale  als  Strom  vorhanden,  dieser  ist  gleich  —  SJ^,  wo 

Jq  die  Anfangsstromstärke  bedeutet.  Im  Verlaufe  einer  gewissen 
Zeit  nach  Beginn  der  Entladung  ist  die  Spirale  stromlos;  da 
nun  bei  geringer  Dämpfung,  wie  sie  hier  vorausgesetzt  wird, 
nicht  die  ganze  Energie  durch  die  Widerstände  oder  andere 
Factoren  absorbirt  worden  sein  kann,  so  muss  Sie  sich  jetzt  als 
Ladung  des  Condensators  zeigen.  Weil  aber  gewöhnlich  der 
zweite  Theil  den  ersten  bedeutend  überragt,  so  wird  beim  ersten 
Maximum  das  Ladungspotential  bedeutend  grösser  sein,  als  zu 
Beginn  der  Entladung.^ 


1  Das  erste  Maximum  tritt  ein  zur  Zeit 

T  TzT 

0"  =  —  arctg .  5) 

TC  ^Xr— (ji2H-X2)C/e 

Setzen  wir 


xr— (1x2-4- X2)c/e 

und  bezeichnen  die  erste  Maximalladung  mit  Öja,  so  ist 

T 


^  ^    -  — arctg  cj 


CR 


K  >/l-i-a2 


6) 


Bei  geringer  Dämpfung  kann  man  übrigens  auch  mit  genügender 
Genauigkeit 

^  ^    __  arctg  a        ^ 

Öf.  =  -Qoe      "  .  ^cR 

schreiben. 

Das  erste  Maximum  ist  also  entgegengesetzt  der  Anfangsladung  und 
umso  grösser,  je  grösser  die  Schwingungsdauer  und  je  kleiner  die  Capacität 
und  der  Widerstand. 


730  I.  Klemencic, 

Zur  Zeit  der  Ladungsmaxima  sitzt  also  die  ganze  Energie 
im  Condensator,  da  die  Leitung  stromlos  ist.  Bezeichnen  wir 
die  den  Maximis  entsprechenden  Potentiale  mit  V^,  V^y  V^ 
u.  s.  w.,  so  sind  die  entsprechenden  Energiequanta  respective 

-[FfC;         ^VIC;         1fJCu.s.w. 

Der  Verbrauch  an  Energie  W  vom  ersten  Maximum  bis 
zum  dritten  ist  also 

W=  l-C{V\-Vl), 

und  zwar  direct  in  Erg.  ausgedrückt,  wenn  man  das  Potential 
und  die  Capacität  in  absoluten  Einheiten  misst.  Bezeichnen 
wir  mit  k  das  Dämpfungsverhältniss,  also 

V 


V. 


SO  ist  auch 


W=^CVl(^^^-').  8) 


In  einem  concreten  Beispiele  war 
C  =  2Mikrof.;       R  =  S'\Q;       X  =  0-1035;       J  =  0 •  000492  See. 

Daraus  rechnet  sich 

e^  = -23-95  0,,. 
Die  Beobachtung  ergab 

CV  =  -23-7  00. 

Bezeichnen  wir  das  Ladungspotential  des  ersten  Maximums  mit  V, ,  so 
muss  für  diesen  Moment,  wo  die  Spirale  stromlos  ist,  folgende  Relation  gelten 

-r§C-h       SJl=  -    VIO^A, 
2  2  2 

wo  A  die  in  der  Zeit  vom  Beginn  der  Entladung  bis  zum  ersten  Maximum  ab- 
sorbirte  Energie  darstellt. 

In  einem  speciellen  Falle  war  C=  2  Mf.,  V^^  =  S'3  Volt,  7^  =  2 •  7  Ampere. 
—  Die  Beobachtung  ergab  Vj  =  198  Volt.  Für  i4  =  0  hätte  man  V^  =  214  Volt 
beobachten  müssen. 
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Befindet  sich  in  der  Spirale  kein  Eisendraht  oder  irgend 
ein  anderer  Leiter,  so  wird  diese  Energie  lediglich  durch  die 
Widerstände  der  Leitung  absorbirt,  wenn  wir  von  der  sehr 
kleinen  elektromagnetischen  Ausstrahlung  absehen. 

Legen  wir  nun  in  die  Spirale  einen  Eisendraht,  so  wird  ein 
Theil  der  elektrischen  Energie  bei  der  Magnetisirung  ver- 
braucht. Diesen  Antheil  wollen  wir  mit  Wm  bezeichnen, 
während  der  durch  die  Widerstände  bedingte  Verlust  W^v 
heissen  soll.    Es  ist  also 

Sind  die  entsprechenden  Potentiale  im  F'alle  des  ein- 
gelegten Eisendrahtes  V[y  respective  F3,  so  ist 

Aus  dieser  Summe  lässt  sich  W,„  nur  angenähert  be- 
rechnen. Es  sei  Wm  klein  gegen  W^,,  dann  wollen  wir  an- 
nehmen, der  Energieverbrauch  gehe  so  vor  sich,  dass  zuerst  W«, 
und  dann  erst  W^  consumirt  wird.  Unter  diesen  Umständen 
bekommen  wir  für  W^n  einen  Werth,  der  sicher  etwas  zu  klein 
ist.  Wir  erhalten  ^  so 


^  Die  Schwingungen  des  Condensators  sind  gedämpfte  Pendelschwin- 
gungen, so  lange  der  Selbstinductionscoefficient  eine  constante  Grösse  ist.  So- 
bald jedoch  in  die  Spirale  ein  magnetisirbarer  Draht  gelegt  wird,  ist  diese  Be- 
dingung nicht  mehr  erfüllt,  die  Schwingungen  werden  deformirt.  Die  Berech- 
nung der  Schwingungen  in  diesem  Falle,  sowie  die  exacte  Berechnung  von  Wm 
würde  wahrscheinlich  auf  grosse  Schwierigkeiten  stossen,  da  die  Stromstärke 
und  die  Magnetisirungsintensität  in  keiner  einfachen  Weise  zusammenhängen. 
Ich  habe  daher  nur  sehr  dünne  Drähte  angewendet,  welche  die  Schwingungen 
beinahe  gar  nicht  deformirten.  In  der  Formel  9)  ist  k  eigentlich  nicht  identisch 
mit  dem  k  der  Formel  7),  da  durch  das  Einlegen  des  Drahtes  die  Schwingungs- 
dauer, respective  der  Coefficient  der  Selbstinduction  vergrössert  wird.  Dieser 
Umstand,  dass  ich  k,  wie  es  sich  ohne  eingelegten  Draht  ergibt,  zur  Berechnung 
von  Wm  verwendet  habe,  bedingt  ebenfalls  einen  zu  kleinen  Werth  für  diese 
Grösse.  Eine  durch  diesen,  sowie  den  schon  oben  angeführten  Umstand  bedingte 
Correctur  habe  ich  vorläufig  nicht  angebracht,  da  eine  solche  den  qualitativen 
Charakter  des  Resultates  nicht  wesentlich  beeinflusst. 
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Vom  1.  bis  zum  3.  Ladungsmaximum  würde  der  Eisen- 
draht gerade  einen  vollen  Magnetisirungscyclus  durchmachen, 
falls  die  Schwingungen  nicht  gedämpft  wären.  Nimmt  man  je- 
doch die  Anfangsstromstärke  entsprechend  hoch  und  gibt  der 
Spirale  sehr  viele  Windungen  pro  Längeneinheit,  so  dass  die 
erzeugten  Maximalfeldstärken  gross  ausfallen,  dann  hat  es  auf 
den  durch  die  Hysteresis  verbrauchten  Theil  der  Energie  keinen 
Einfluss,  wenn  auch  der*Cyclus  bezüglich  der  Feldstärken  nicht 
vollkommen  geschlossen  ist. 

Die  Apparate  und  die  Versuchsanordnung. 

hl  ähnlicher  Weise  wie  bei  dem  von  Hiecke  beschriebenen 
Apparate,  waren  auch  hier  zwei  Hilfsvorrichtungen  angebracht; 
eine  um  den  Batteriestrom  gleichzeitig  mit  dem  Loslassen  des 
Gewichtes  zu  schliessen,^  und  eine  zweite,  welche  den  Con- 
densator  gleich  nach  dem  Öffnen  des  Contactes  p^  mit  einem 
Galvanometer  in  leitende  Verbindung  setzte.  Aus  den  bei  der 
Entladung  beobachteten  Galvanometerausschlägen  konnte  das 
Ladungspotential  leicht  bestimmt  werden,  indem  man  ganz  ein- 
fach zum  Vergleiche  den  Condensator  mit  einer  Kette  von 
bekannter  elektromotorischer  Kraft  lud  und  direct  durch  das 
Galvanometer  entlud. 

Die  Schraube,  mittelst  welcher  der  Contact/?^  in  verticaler 
Richtung  verschoben  wird,  hat  eine  Ganghöhe  von  0*692  wm, 
die  Trommel  ist  in  100  Theile  getheilt.  Der  Werth  einer 
Trommelumdrehung  im  Zeitmass  wurde  mittelst  eines  Con- 
densators  von  bekannter  Capacität  und  eines  grossen  Wider- 
standes (ohne  Selbstinduction),  durch  welchen  sich  der  Con- 
densator nur  aperiodisch  entladen  konnte,  bestimmt.  Gleich- 
zeitig konnte  dieser  Werth  auch  aus  der  Fallhöhe  (ungefähr 
1  M.)  berechnet  werden.  Für  die  ersten  zehn  Trommel- 
umdrehungen vom  Anfangspunkte  an  (wo  nämlich  die  beiden 
Contacte  gleichzeitig  geöffnet  wurden,  nahe  bei  Theilstrich  11) 
ergab  die  Beobachtung  einen  Werth 
=  0-001644, 

1  Da  die  Ströme  ziemlich  stark  gehalten  wurden,  so  durften  sie  die  Spirale 
nicht  längere  Zeit  durchfliessen,  ohne  sie  beträchtlich  zu  erwärmen.  In  diesem 
Falle  geschah  der  Stromschluss  ungefähr  V2  See.  vor  dem  Öffnen  des  Contacts  p. 
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daher  im  Mittel  für  eine  Trommelumdrehung 

=  0-0001644 
Berechnet  =  0-0001614  See. 

Die  beiden  Zahlen  sind  in  guter  Übereinstimmung,  wenn 
man  bedenkt,  dass  die  zweite  Zahl  etwas  kleiner  ausfallen 
muss,  da  bei  der  Berechnung  auf  den  Luftwiderstand  und  die 
Reibung  längs  des  Führungsdrahtes,  an  welchem  das  Gewicht 
fiel,  keine  Rücksicht  genommen  wurde. 

Die  Condensatoren  waren  Glimmercondensatoren ;  es 
standen  zwei  Stücke  in  Verwendung,  ä  1  Mikrofarad  Capacität. 

Die  Entladungsspiralen  hatten  ganz  bestimmten  Bedin 
gungen  zu  genügen  und  mussten  dementsprechend  hergestellt 
werden.  Sie  mussten  erstens  ziemlich  lang  sein,  weil  sie  zugJeich 
als  MagnetisirungsroUen  dienten,  sodann  mussten  sie  zweitens 
eine  grosse  Zahl  von  Windungen  pro  Längeneinheit  haben  und 
drittens  durfte  ihr  Widerstand  wegen  der  Dämpfung  der  Oscil- 
lationen  nicht  gross  sein.  Nach  mehreren  Versuchen,  die  nicht 
befriedigten,  wickelte  ich  mir  endlich  zwei  Rollen,  mit  denen 
ich  die  weiter  unten  beschriebenen  Versuche  ausführte.  Eine 
nicht  unbedeutende  Schwierigkeit  bei  der  Herstellung  der 
Spiralen  lag  auch  darin,  dass  sie  nicht  auf  Metallröhren  ge- 
wickelt werden  durften;  diese  hätten  ja  in  Folge  der  Foucault'- 
schen  Ströme  einen  Theil  der  Energie  absorbirt  und  überhaupt 
den  Verlauf  der  Schwingungen  gestört.  Glasröhren  konnten 
wohl  auch  nicht  verwendet  werden.  Schliesslich  benützte  ich 
dazu  verschiedene  Pfeifenrohre,  deren  Bohrung  ich  mittelst 
eines  glühenden  Eisendrahtes  ein  wenig  regulirte. 

Es  wurden  zwei  Rollen  verwendet: 

1.  Rolle/  —  1  mm  dicker,  doppelt  mit  Seide  übersponnener 
Draht.  Länge  der  Rolle  55*5  cm.  Innerer  Durchmesser  der 
Windungen  1  '7  cm,  äusserer  2' 9 cm.  Zahl  der  Windungen 
pro  Längeneinheit  48*26,  Widerstand  4*05  fi.  Selbst- 
inductionscoefficient  5*82x  10^  abs.  E. 

2.  Rolle  g  —  1*5  mm  dicker,  doppelt  mit  Wolle  über- 
sponnener Draht.  Länge  58  cm.  Innerer  Durchmesser  1  -6, 
äusserer  5  •  5  ci«.   Zahl   der  Windungen    pro    Längenein- 
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heit    50*4,    Widerstand    3*05  Ö.    Selbstinductionscoeffi- 

cient  12-6x106  abs.  E. 

Es  sei  schon  hier  bemerkt,  dass  für  weitere  Untersuchungen 
auch  diese  Rollen  nicht  gut  genug  sein  sollen;  es  scheint  die 
Isolation  der  einzelnen  Windungen  gegeneinander  nicht  ge- 
nügend zu  sein,  überdies  ist  auch  das  Verhältniss  des  Wider- 
standes zum  Coefficienten  der  Selbstinduction  noch  nicht  das 
günstigste.  Beide  Umstände  haben  eine  zu  grosse  Dämpfung 
der  Schwingungen  durch  die  Rolle  selbst  zur  Folge.  Die  Energie- 
absorption in  der  Rolle  soll  aber  möglichst  klein  sein,  damit  der 
Aufwand  für  die  Magnetisirung  die  Hauptrolle  spielt. 

Es  mögen  hier  zwei  Beispiele  angeführt  werden,  um  die 
Übereinstimmung  zwischen  der  Beobachtung  und  Berechnung 
zu  zeigen.  Unter  der  Schwingungsdauer  soll  fortan  die  soge- 
nannte doppelte  Dauer  oder  T  =.  2  t:\JCS  angeführt  werden, 
weil  sie  gerade  der  Dauer  eines  Magnetisirungscyclus  ent- 
spricht. Demgemäss  ist  auch  X  ausgedrückt.  Es  berechnet 
sich  für 

1.  C=2Mikrof.;i    Rolle^;    7=  0000985  See;  X  =:  0*  1 19. 

Die  Beobachtung  ergab: 

r=  5-98  Tr.-U.  =  0-(XK)983  See;  X  =z  0-207. 

2.  C=lMikrof.;    Rolle/;    7=  0-000473  See;  X  =  0- 165. 

Beobachtet: 

7=  2-85  Tr.-U.  =  0-000468  See;  X  =:  0223. 

Wie  man  sieht,  stimmen  die  beobachteten  und  berechneten 
Weithe  der  Schwingungsdauern  gut  überein;  für  die  log.  Decr. 
ist  dies  nicht  der  Fall;  hier  sind  die  berechneten  Werthe  stets 
kleiner  als  die  beobachteten.  Die  Ursache  liegt  zum  Theil  im 
Condensator  (dielektrische  Hysteresis,  mangelhafte  Isolation), 
zum  Theile  in  der  Rolle,  dann  aber  auch  darin,  dass  für  diese 
Schwingungen  der  Widerstand  thatsächlich  grösser  ist,  als  er 
hier  angenommen  wurde. 


J  Die  beiden  Condensaloren  hatten  zusammen  nicht  genau  zwei,  sondern 
nur  1-98  Mikrof. 
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Der  Vorgang  bei  der  Beobachtung  war  nun  folgender:  Zu- 
erst bestimmte  man  den  Galvanometerausschlag,  den  die  directe 
Entladung  des  zu  einem  bekannten  Potential  geladenen  Con- 
densators  gab.  Hiebei  war  der  bewegliche  Contactp^  so  gestellt, 
dass  er  entweder  gleichzeitig  oder  später  als/72  geöffnet  wurde. 
Hierauf  wurde  der  bewegliche  Contact  soweit  gehoben,  dass 
die  Entladung  des  Condensators  in  der  Zwischenzeit  nahe  bis 
zum  1.  Maximum  vor  sich  gehen  konnte.  Von  da  an  geschah 
die  Verschiebung  des  Contacts  von  fünf  zu  fünf  Trommel- 
strichen ^  mit  jedesmaliger  Untersuchung  des  Ladungsrestes. 
Es  wurde,  wie  gesagt,  angefangen  mit  einer  Stellung,  welche 
sicher  noch  nicht  dem  1.  Maximum  entsprach  und  fortgesetzt 
bis  zu  einer  Trommelstellung,  bei  welcher  dieses  Maximum 
sicher  schon  überschritten  war.  Das  gleiche  Verfahren  diente 
zur  Aufsuchung  und  Bestimmung  des  3.  Maximums. 

Die  Beobachtung  in  jeder  Stellung  setzte  sich  wieder  aus 
zwei  zusammen,  entsprechend  dem  Polwechsel  der  Ladungs- 
batterie. Die  Beobachtungen  bei  nicht  eingelegtem  Eisendraht 
ergaben  das  Dämpfungsverhältniss,  mittelst  dessen  sodann  aus 
den  Beobachtungen  mit  eingelegtem  Draht  der  Energieverbrauch 
berechnet  werden  konnte.  Für  jedes  Probestück  wurden  mehrere 
Beobachtungsreihen  gemacht.  Es  möge  nachfolgend  ein  Bei- 
spiel angeführt  werden. 

2  Mf.;  Rolle  g]  Ladungsbatt.  3  Acc.  =  6-33  Volt.  In  der  Spirale 
ein  Bündel  von  12  dünnen  Drähten. 

1.  Maximum. 

Trommelstellung  Galvanometerausschlag  Mittel 

13-25  499-5,  491-0,  490-8  493-8 

13-30  499-8,  493-1,  492-8  495-2 

13-35  499-8,  495-1,  492-4  495*8 

#13-40  497-0,489-0,493-4  493-1 

Das  Maximum  liegt  also  bei  1 3  •  35. 2  Mf.  durch  3  Acc.  geladen 
und  direct  entladen,  gaben  am  Galvanometer  einen  Ausschlag 
von  20-3  Scth.  Der  Galvanometerausschlag  von  495*8  Scth 
(corr.  485- 1)  bedeutet  daher  eine  Ladung  des  Condensators  auf 
151-5  Volt.  Die  entsprechende  Energie  ist  229500  Erg. 

^   Der  Trommelumfang  ist  in  hundert  Striche  getheilt. 
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Ich  habe  mich  bei  den  vorliegenden  Beobachtungen  darauf 
beschränkt,  die  Maxima  aufzusuchen,  was  für  unseren  Zweck 
vollkommen  genügt.  Unter  den  hier  obw^altenden  Umständen 
ist  es  aber  auch  nicht  möglich,  die  Schwingungscurve  ganz 
aufzunehmen. 

Um  nämlich  starke  magnetische  Felder  in  der  Spirale  zu 
erzeugen,  war  es  nothwendig,  die  Ladungsbatterie  ziemlich 
kräftig  zu  nehmen;  überdies  haben  die  Spiralen  einen  grossen 
Selbstinductionscoefficienten.  Alle  diese  Umstände  bewirken 
beim  Öffnen  des  Contacts/^g  Funken,  welche  die  Beobachtungen 
stören.  Die  Funken  bleiben  nur  dann  aus  oder  sind  sehr  unbe- 
deutend, wenn  dieOscillation  nahe  bei  einem  Ladüngsmaximum 
unterbrochen  wird,  wo  die  ganze  Energie  im  Condensator  sitzt 
und  die  Leitung  stromlos  ist.  Bei  schwächeren  Potentialen 
gelingt  es  jedoch  sehr  gut,  die  Entladung  des  Condensators  in 
allen  Phasen  zu  verfolgen.  Für  noch  höhere  Spannungen  als 
solche,  wie  sie  hier  benützt  wurden,  schien  die  Isolation  der 
Rollen  ungenügend  zu  sein.  Es  wird  nothwendig  sein,  bei 
weiteren  Versuchen  der  Isolation  der  Spiralenwindungen  eine 
grössere  Aufmerksamkeit  zu  schenken. 

Die  Beobachtungsresultate. 

Nachdem  ich  behufs  Orientirung  viele  Versuche  mit  ver- 
schiedenen Eisendrahtstücken  gemacht  hatte,  wurden  schliess- 
lich zu  den  hier  beschriebenen  Messungen  folgende  Probe- 
stücke verwendet: 

1.  Ein  Bündel  aus  12  feinen  ausgeglühten  Eisendrähten 
(Blumendraht).  Länge  des  Bündels  48  cm.  Gewicht  1  '405^. 
Drahtdicke  0-02  cm.^ 

2.  Ein  Bündel  aus  22  Drähten.^  Gewicht  2-575^.  Sonst  wie 
bei  1).  • 

3.  Ein  ausgeglühter  Eisendraht,  48  cm  lang.  Gewicht  0-706^. 
Dicke  0-049  cm. 


1  Alle  Versuchsdrähte  waren  in  Glasröhren  eingeschlossen. 

2  Die  Drähte  des  Bündels  waren  ziemlich  locker  nebeneinandergelagert 
und  berührten  sich  nur  in  wenigen  Punkten.  Um  beim  Magnetisiren  Bewegungen 
auszuschliessen,  habe  ich  das  Glasrohr  mit  Paraffin  ausgegossen. 
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4.  Ein  ausgeglühter  Eisendraht,  16'3rjij  Jang.  Gewicht  0*599jf, 
Dicke  0'077  cm. 

5.  Ein   Bündel   aus  4  Stahldrähten,   48  cm   lang.    Gewicht 
P374.e  Dicke  0-033  er«. 

6.  Ein   Bündel  aus  3  Nickeldrähten,  48  cm   lang,   Gewicht 
ti  454  ^.  Dicke  0-050  cm. 

Die  Beobachtungen  wurden  bei  zwei  Combinationen  aus- 
geführt. Bei  der  ersten  (eingetragen  unter  A)  war  die  Dauer 
der  Schwingung  oder  des  Cyclus  ^^  0m.X)0983  oder  ungefähr 

—  —  See,  bei  der  zweiten  (unter  B)  betrug  sie  0*000468  oder 
tOOO  ^ 

ungefähr    --r^  See. 

Nachfulgend  bezeichnet: 

V  das  Potential  der  Cundensatoriadung  in  Volt. 

3  den  Galvanometerausschlag,  welcher  öi^r  directen  Ent- 
ladung entspricht.^ 

ß  den  beim  Maximum  beobachteten  Galvanometeraus- 
schlag, 

Tr.'St.  die  Trommel  Stellung,  bei  welcher  das  Maximum 
gefunden  wurde. 

L.-B.  die  Ladungsbatterie. 

Wfn  den  Energieverbrauch  für  das  eingelegte  Probestückn 

W^  für  die  Gewichtseinheit,  und 

Wyt,{  für  die  V'olumseinheit. 

/i.  2  Mf.  Rolle  i,',  Dauer  des  Cyclüs  :^  ^7i7.,^  See, 

aj 

Bündel  mit  12  Drähten:  L.-B.  3  Acc,   V=  6-33.  %  ^  20-3. 

l,  Maximum  3.  Maximum 

Tr.'St.         ^  r  Erg.        Tr.^St.        ^  T"  Erg. 

Ohne  .  ,  .  -  1 3 '  [\:y     484  '2  19 ■  S'i     393 * 5 

Mit 13-35     4Sd'1      Jäl-5     228500     l©-5ö     382*«      llfi-a     H29m 


l   Vnr  dem  GnlvanumE^Lcr  war  L^in  Nebenschi uss,  des5?L*n  Griis&t;  je  mich 
llodarf  feculirt  wurde* 
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Daraus  folgt 

W,n  =  6900,         W^  =  49 1 0,         Wyoi  =  38540  Erg. 

Beim  1.  Maximum  ist  der  magnetisirende  Strom  Null,  dann 
wächst  er  an  bis  zu  einer  Stärke  7^,  geht  wieder  auf  Null 
zurück,  wechselt  das  Zeichen,  erreicht  sodann  eine  maximale 
Stärke  — J^  und  fällt  beim  3.  Maximum  wieder  auf  Null.  Die 
maximalen  Feldstärken  in  der  Spule  sind  daher  H^  =  AizNJ^ 
und  H^  =1  — 4:1:  NJ^,  wo  iVdie  Anzahl  der  Windungen  pro  1  cm 
bedeutet.  J^  und  J^  lassen  sich  aus  dem  Potential  der  L.-B.,  aus 
dem  Widerstände  des  Kreises  und  aus  dem  Dämpfungsverhält- 
nisse leicht  bestimmen. 

Es  ist  in  diesem  Falle 

H^  =  -4-116-4,         i/,  =  — 105-1. 

^) 

Bündel  mit  22  Drähten;  L.-B.  3  Acc.  F=:  6*33  Volt,  a  =  20-3. 

1.  Maximum  3.  Maximum 

Tr.-St.         ß  V  Erg.        Tr.-St.         ß  V  Erg. 

Ohne 13-35  484-3  19*30  392-2 

Mit 13-35  488-3  152-0  231000  19-80  378-1   117-7  138500 

W,n  =  13000,     Wg  =  5050,     H'voi  =  39640  Erg. 
//j=-hll6-4,         H^=:  —lOo'l. 

c) 

Bündel  mit  22  Drähten ;  L.-B.  4  Acc.   F  =  8 •  33  Volt,  a  =  1 90. 

1.  Maximum  3.  Maximum 

Tr.-St.         ß  V  Erg.        Tr.-St.        ß  V  Erg. 

Ohne 13-30  446*9  19-30  363-0 

Mit 13-30  449-6  197-1  388500  19-70  354*2  155-3  241200 

Wm  =  15200,     Wg  =  5900,     Wvoi  =  46300  Erg. 
H^  =  -4-153-0,         H^  =  —138-3. 
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B.  1  Mf.  Rolle  /.  Dauer  des  Cyclus  =     t^  See. 

Bündel  mit  22  Drähten.  L.-B.  5Acc.  V=  10*45  Volt.  az=27-5. 

1,  Maximum  3.  Muxünnin 

Tr^St.         ^  V  Erg.        Tr.-St.        ?  V  Erg, 

Ohne  ,,..13*53     440^5  15-38     360-4 

Mit ,  ,  1 12 ■  5Ö     4m  8      1 75 M      153300     lö ^ 8B     336  S     1  2S  0       8 leüO 

W^„,  =  1 66üi"J,     H"^  =  6450,     Tf'voi  =  50600  Erg. 
//^  =:  H-138-2,         H,^  —12:^6, 

^) 

Eisendraht,  48  cm  lang.  L,-B.  5  Acc,  P^r=  10*45  Volt.  «  =  27  *  5. 

1.  Maxim  uin  3.  Maximum 

Tn-St.         3  r  EfR.        Tr.^St        ^  T^  Erg. 

Ohne      ,,13-riä    460  4  15-40     367"9 

Mil..-*,. 12-55     454 -ä      172*7      1491*10     laMö     3:1:3  *1      1208       rti)4UL* 

PK^  —  14870,     W.  -^  2]()m,     U\,i  —  165300  Erg, 
H,  =  +I38'2.         H^=  — 123-a 

Eisendraht,    i6'3cm    lan^.    L--fi   5  Acc.     K^  10-45   ViUl 

a  ^  27 '5. 

1.  Maximum  3.  Maximum 

Tr.-SL         pi  V  Erg.        Tr -St        ?  V  Erg, 

Ohnfi  .,,12-20     44c  I  ■  2  15  "  £5     354^3 

3Wlk..,    ..12'35     444' ;i     ltiH*8      142500     15*35     317  "7      120*7       T^^W 

W%  ITT  19400,  Hv  =  32400,  Wy^  —  254300  Erg. 
H,—   +138*2,    //3  =  -"123*t' 


I 
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d) 

Bündel  von  4  Stahldrähten.    L.-B.  5  Acc.     F=  10-45  Volt. 

a=:26-8. 
1.  Maximum  3.  Maximum 

Tr.-St.         ß  V  Erg.        Tr.^t.         ß  V  Erg? 

Ohne 12-55  437-3  15-4   355-4 

Mit 12-55  449-5   175-3   153600  15*55  317-1   123-6   76400 

Wm  =  25100,  W^  =  18300,  W,oi  =   143700  Erg. 
H^  —   -4-138-2,    H^  =  -123-6. 

ej 

Drei  Nickeldrähte.  L.-B.  5  Acc.  F  =z  10-45  Volt,  a  =  27-5. 

1.  Maximum  3.  Maximum 

Tr.-St.         ß  V  Erg.        Tr.-St.        ß  V  Erg. 

Ohne 12-55  460*4  15-40  367-9 

Mit 12-55  461-3  175-3   153700  15-45  352-0  133  8   89500 

W^  zu  8700,     Wg  =  3550,      W^voi  =  3 1 600  Erg. 
H^=  4-138-2,         H^:=  —123-6. 

Die  Foucault'schen  Ströme. 

Der  Energieverbrauch  Wfn  setzt  sich  aus  zwei  Theilen 
zusammen.  Der  eine,  Wh,  entspricht  dem  durch  die  Hysteresis 
bedingten  Arbeitsaufwande;  der  andere,  W/y  entfällt  auf  die 
Foucault'schen  Ströme.  Es  handelt  sich  nun  darum,  die 
beiden  Theile  zu  trennen.  W/  lässt  sich  angenähert  wie  folgt 
berechnen. 

Es  sei  p  der  Radius  eines  innerhalb  des  Drahtes  liegenden 
und  mit  der  Axe  desselben  concentrischen  Ringes;  dp  die  Dicke 
dieses  Ringes  und  seine  Länge  in  der  Richtung  der  Axe  =  1. 
Dann  ist  die  elektromotorische  Kraft  e,  welche  in  dem  Ringe 
bei  einer  Änderung  der  Induction  B  erzeugt  wird. 

2    dB 
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Der  Widerstand  fv  dieses  Ringes  ist 

2  07:0 

wenn  wir  mit  a  den  specifischen  Widerstand  bezeichnen.  Es  ist 
also  die  inducirte  Stromstärke 

. e    pdp  dB 

^  '^  ~fv   '^  ~2ÖW 

und  die  in  der  Zeit  dt  absorbirte  Energie 


Tzp^dp  f  i 


dWf=  Pfvdt  =  -^[-:^)  dt 


und 

TT     1     ,  r^fdBV 


c/0 


für  einen  Draht  vom  Radius  r  und  für  eine  volle  Schwingungs- 
dauer T.  ,-, 

UJD 

Um  die  Inte^^ration  auszuführen,  muss  man  -—-  kennen. 

Diese  Grösse  ist  nun  allerdings  in  Wirklichkeit  durch  keine 
einfache  Function  gegeben.  In  erster  Annäherung  können  wir 
aber  in  unserem  Falle 

„        „      .    2x/  ,       dB  2ä  „  27C/ 

B  :=  Bni  sm^-      und      —    =  —B„t  cos-y- 

setzen,  wo  Bm  die  erreichte  Maximalinduction  bedeutet.  Unter 
Zugrundelegung  dieser  Annahme  bekommen  wir 

Wf=^Bl  10) 

für  die  Längeneinheit  und 

^f^^jBl  11) 

für  die  Volumenseinheit. 

Die  auf  Foucault'sche  Ströme  verwendete  Energie 
wächst  also  bei  gleicher  Länge  der  Drähte  mit  der  4.  Potenz 
des  Radius,  und  ist  dem  Quadrate  der  Induction  direct  und 
der  Dauer  des  Cyclus  verkehrt  proportional. 

48* 
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Discussion  der  Resultate. 

Die  nachfolgende  Tabelle  I  enthält  die  Resultate  über  den 
Energieverbrauch   in  übersichtlicher  Weise  zusammengestellt. 

Tabelle  I. 


Dauer 

Grenzen 

Drahtsorte 

Verbrauchte  Energie 
in  Erg:,  für 

des  Cyclus 

Drahtdicke  j 

cm         \       \  g 

1  cm^      \ 

1 

c 

o 

o 
o 

0-020 

6450 

50600     1 

1:2100  See. 

Hi  =  -M38-2 
H3=— 123-6 

0-049 

21100 

165000 

0-077 

32400 

254000     ' 

Stahl 

0-033 

18300 

144000     ! 

Nickel 

0-050 

3550 

31600     ! 

1  :  1000  See. 

H,  =  H-116-4'          1 

1      4900 

38500     1 

H2=— 105-1 

H,  =  -hl53-0 
H2=— 138-3 

Weiches  E 

0-020 

5050 

39600     j 

1 

5900 

1 

46300     j 

1 

Die  für  verschiedene  Drahtdicken  beim  weichen  Eisen 
erhaltenen  Zahlen  zeigen,  dass  bei  dieser  kurzen  Dauer  des 
Cyclus,  selbst  bei  verhältnissmässig  dünnen  Drähten,  der 
Energieverbrauch  hauptsächlich  durch  die  Foucault'schen 
Ströme  beherrscht  wird,  denn  der  Theil,  welcher  durch  die 
Hysteresis  bedingt  ist,  soll  ja  von  der  Drahtdicke  unabhängig 
sein.  ^ 

Die  oben  für  den  Energieverbrauch  erhaltenen  Zahlen 
setzen  sich  also  aus  zwei  Werthe  zusammen;  aus  dem  von 
der  Drahtdicke  unabhängigen  Hysteresisverlust  W/,  und  aus 
dem    Energieaufwand   für   die    Foucault'schen    Ströme    Wj. 


^  Die  Elektrotechniker  benützen  bei  der  Construction  ihrer  Wechselstrom- 
transformatoren eine  Eisenblechdicke  von  ungefähr  0-3ww  um  den  Energie- 
verbrauch durch  die  Foucault'schen  Ströme  beinahe  ganz  zu  unterdrücken. 
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Beziehen  wir  beide  auf  die  Volumenseinheit,  so  ist  der  zweite 
Theil  gemäss  Formel  11)  proportional  dem  Quadrate  des 
Radius. 

Wir  können  also  schreiben: 

W;„^  W,^Wfr\  12) 

wobei  sodann  Wj  den  Energieverbrauch  der  Fouc  au  Haschen 
Ströme  für  die  Volumenseinheit  eines  Drahtes  vom  Radius  1 
bezeichnet.  Die  Beobachtungen  mit  verschieden  dicken  Drahten 
geben  uns  also  ein  Mittel  an  die  Hand,  die  beiden  Theiie  zu 
trennen  und  zugleich  die  Formel  il)  zu  controliren.  Wir  be- 
kommen für  das  weiche  Eisen  folgende  Gleichungen: 

50000  —  WhMO  'OlO)^Wf  «) 

1 65000  =:  Wh  -h  (0  ■  0245)*  Uy  ß) 

254000  —  M;  H-  (0 '  0385)^  W;  t) 

Wir  bekommen  daraus  My  für  einen  Draht  vom  Volumen 
l  cm^  und  vom  Radius  1  cm. 
Es  folgt  aas 

a  und  [ä H}  ^  2-3x  10*^  Erg. 

ßundf.. l-OXlO'^Erg. 

Für  die  Berechnung  von  Wf  nach  der  Formel  11)  könni^n 
wir  folgende  WerLhe  benützen: 

B—  19000;  11=  107Ü0;   7  ^  0*000468  See. 

und  finden 

Wf^  1 '78x10^  Erg, 

Wie  man  sieht,  stimmen  weder  die  beobachteten  Werthe 
untereinander,  noch  harmoniren  sie  mit  dem  berechneten.  Die 
Erklärung  für  diese  Thatsache  kann  in  verschiedenen  Um- 
standen gesucht  werden.  Die  Drahtsorten  sind  hinsichtlich 
der  Mystercsis  vielleicht  individuell  v^erschieden;  sodann  ist 
der  dritte  und  dickste  Dräth  viel  kürzer  als  die  beiden  anderen. 
Der  berechnete  Werth  von  W/  fallt  zwar  zwischen  die  beiden 
Beobachtungen,   doch   kann  man   eigentlich   nur  sagen,   da^f^ 
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die  Versuche  mit  der  Formel  11)  der  Grössenordnung  nach 
übereinstimmen.  Messungen  mit  durchaus  gleichmässigen 
Drähten  verschiedener  Dicke  werden  wohl  zeigen,  inwieweit 
die  Theorie  mit  der  Praxis  harmonirt;  dann  aber  wird  man 
wahrscheinlich  auch  die  Foucaul tischen  Ströme  mit  Erfolg 
zum  Studium  der  Magnetisirungs -Vorgänge  heranziehen 
können. 

Immerhin  kann  man  vorläufig  die  Formel  11)  dort  an- 
wenden, wo  die  Hysteresisverluste  den  Energieaufwand  für 
die  Foucault*schen  Ströme  bedeutend  überwiegen,  um  den 
ersten  Theil  für  sich  zu  finden.  Unter  Zugrundelegung  dieser 
Formel  ergibt  sich  für  einen  Draht  von  der  Dicke  0-02  cm 
innerhalb  der  beim  Cyclus  vorhandenen  Maximalstärken 
Wf=  17800  Erg.  Es  wurde  W^  =  50600  Erg.  gefunden,  da- 
her entfällt  auf  die  Hysteresis  der  Verbrauch  Wh  =  32800  Erg., 
bei  einer  Dauer  des  Cyclus  rz  1  :2100  See.  Bestimmungen 
des  Inhalts  der  Hysteresisschleifen,  welche  bei  einer  früheren 
Gelegenheit,  allerdings  nicht  mit  diesen,  aber  doch  mit  Drähten 
gleicher  Provenienz  gemacht  wurden,  ergaben  innerhalb  der- 
selben Feldgrenzen  einen  Verlust  von  17000  bis  18000  Erg. 
Demnach  scheint  der  Energieverbrauch  durch  die  Hysteresis 
für  das  weiche  Eisen  bei  dieser  kurzen  Dauer  des  Cyclus 
bedeutend  grösser  zu  sein,  als  der  bei  langsamer  cyclischer 
Magnetisirung  gefundene. 

Bei  der  Berechnung  von  Wj  für  die  Stahldrähte  müssen 
wir  berücksichtigen,  dass  die  Induction  in  hohen  Feldstärken 
nahezu  jene  des  Eisens  erreicht.  Aus  dem  Vergleich  der 
Magnetisirungscurven,  die  mit  ähnlichen  Stahlsorten  aufge- 
nommen wurden,  wäre  für  unsere  Rechnung  etwa  B  =  18000 
zu  nehmen. 

Der  spec.  Widerstand  dieser  Stahlsorte  wurde  gleich 
16900  abs.  E.  gefunden;  daraus  folgt  für  eine  Drahtdicke  von 
0-033  cw 

Wf=  27500  Erg, 

Beobachtet  wurde   W^=  143700  Erg.;  daher 
Wh  =  116200  Erg. 


Energieverbrauch  bei  der  Magnetisirung.  745 

Ewing^  gibt  für  Klaviersaitendraht  Werthe  von  Wh,  die 
zwischen  94000  und  117000  Erg.  liegen.  Demnach  scheinen 
die  Hysteresisverluste  für  Stahl  auch  bei  diesen  schnellen 
Schwingungen  nicht  grösser  zu  sein  als  bei  langsamen. 

Beim  Nickeldraht  wurde  ^  rz  10200  abs.  E.  beobachtet. 
Ebenso  ergaben  Messungen  bei  einer  früheren  Gelegenheit 
für  die  hier  verwendete  Drahtsorte  innerhalb  der  hier  in 
Betracht  kommenden  Feldgrenzen  eine  maximale  Induction 
von  5500  Einh.  Demzufolge  berechnet  sich  M^=  9700  Ergs. 

Gefunden  wurde  W^  =  316Ö0;  daher  ist 

H^Ä  =  21900  Erg. 

Für  dieselbe  Drahtsorte  ergaben  Messungen  der  Hysteresis- 
schleifen 

Wh  =  16600  Erg. 

Dieser  Werth  ist  zwar  kleiner  wie  der  obige,  doch  kann 
man  mit  Rücksicht  auf  die  möglichen  Beobachtungsfehler  nur 
sagen,  dass  der  Energieverbrauch  bei  der  Magnetisirung  des 
Nickels  durch  elektrische  Oscillationen  von  der  hier  vorhan- 
denen Dauer  nicht  gerade  wesentlich  grösser  ist,  als  der  aus  den 
Hysteresisschleifen  berechnete.  Schliesslich  wollen  wir  noch 
jene   Werthe    betrachten,    welche    bei    der   Cyclusdauer    von 

rÄÄ?\  See.  erhalten  wurden.  Wir  haben  da  zwei  Werthe,  die 

verschiedenen  Feldgrenzen  entsprechen.  Die  Feldgrenzen  sind 
in  beiden  Fällen  ziemlich  hoch,  wir  können  daher  zur  Be- 
rechnung von  Wf  dieselben  Daten  benützen  wie  im  ersten 
Falle,  nur  ist  jetzt  7=  0-000983  See.  zu  setzen.  —  Es  folgt 
Wj  =:  8320  Erg.  und  daraus 

Wp  =  38000  Erg. 
für  die  Grenzen  H^  =  H- 153-0;  H^  =  —138-3  und 

Wp  =  31300  Erg. 
für  die  Grenzen  H^  =  4-116-4;  H^  =  —105-1. 


i    Ewing,    Magnetische  Induction  in  Eisen  und  verwandten  Metallen. 
S.   103. 
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Es  ist  auffallend,  dass  der  Energieverbrauch  durch  die 
Hysteresis  bei  dieser  Cyclusdauer  beinahe  ebenso  gross  ist 
wie  bei  der  vorigen.  Es  mag  die  richtige  Thatsche  zum  Theile 
durch  Beobachtungsfehler  verdeckt  sein,  doch  auch  aus  diesen 
Werthen  geht  hervor,  dass  die  Hysteresisverluste  für  das 
weiche  Eisen  bei  schnellen  Schwingungen  von  1000  bis  2000 
pro  See.  beträchtlich  grösser  ausfallen,  als  bei  langsamer 
cyclischer  Magnetisirung. 

Die  vorliegenden  Zahlen  können  auf  eine  besondere 
Exactheit  keinen  Anspruch  machen ;  es  sind  eben  verschiedene, 
zum  Theile  schon  angeführte  Umstände,  welche  eine  genaue 
Bestimmung  des  Energieverbrauchs  bei  der  hier  angewandten 
Versuchsanordnung  nicht  gestatten.  Ich  hoffe  jedoch  bald 
neue  Messungen  unter  besseren  Bedingungen  vornehmen  zu 
können.  Was  diese  Bedingungen  anbelangt,  so  soll  zunächst 
darauf  gesehen  werden,  dass  durch  passende  Rollen  und 
Condensatoren  die  Dämpfung  der  Schwingungen  in  der  Leitung 
selbst  thunlichst  herabgedrückt  wird;  dann  sollen  möglichst 
gleichmässige  Drähte  (gleiches  Material  und  eventuell  gleicher 
Ausglühprocess)  von  verschiedener  Dicke  untersucht  werden. 
Schliesslich  wird  es  sich  empfehlen,  die  Dauer  der  Schwin- 
gungen innerhalb  weiterer  Grenzen  zu  variirerf  und  auf  der 
einen  Seite  an  die  schon  von  anderen  untersuchten  Cyclus- 
perioden  anzuschliessen. 

Die  Resultate  dieser  Untersuchung  lehren  also,  dass  im 
Falle  der  Magnetisirung  durch  elektrische  Schwingungen  von 

— r-r  See.  Dauer  der  Energieverbrauch  selbst  bei  verhältniss- 

mässig  dünnen  Eisendrähten  (Radius  etwa  =  0-25 mw)  haupt- 
sächlich durch  die  Foucault 'sehen  Ströme  beherrscht  wird. 
Überdies  folgt  aus  den  Versuchen  mit  grosser  Wahrscheinlich- 
keit, dass  bei  diesen  Schwingungen  die  Hysteresisverluste  für 
weiches  Eisen  wesentlich  grösser  sind  als  jene,  die  man  aus 
den  Hysteresisschleifen  bei  langsamer  Magnetisirung  berechnet; 
während  sie  für  Stahl  und  Nickel  in  beiden  Fällen  nahezu 
dieselbe  Höhe  aufweisen. 
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G-  Jauinann. 

Die  folgende  theoretische  Abhandlung  zerfällt  in  zwei 
Therle:  im  L,  II.  und  \\  Capitef  werden  Ergebnisse  über  die 
Nrttur  des  Lichtes  in  verdünnter  Lult  und  der  Kathodene^trahlen 
mitgetheilt,  welche  durch  Zusammenstellung  von  Experimenten 
v'on  Elster  und  Geitel,  Lenard»  dem  Verfasser  u.  A.  folgen; 
im  Hl.  und  IV.  Capitel  wird  eine  Theorie  der  elektrischen 
Vorgänge  in  verdünnter  lAift  begründet,  welche  die 
Kathoden  strahlen  und  venvandte  Erscheinungen  völlig  ver- 
ständlich macht 

I.  Bestimmung  der  Schwingungsrichtung  elektrischer 

Strahlen, 

L  Meth^^de.  Der  in  einer  früheren  Arbeit*  nachgev^nesene 
Einfluss  elektrischer  Kraftschvvankungen  auf  die  Entladung 
gibt  ein  Mittel,  elektrische  Strahlen  zu  untersuchen-  Diese 
Methode  hat  sich,  wie  zunächst  gezeigt  werden  soll,  für  die 
von  der  MaxwelTschen  Theorie  beherrschten  Fälle  bewährt 
und  soll  nun  auf  weitergehende  Erscheinungen  angewendet 
werden. 

Das  hier  zu  Grunde  liegende  Entladungsgesetz  ist  unab- 
hängig von  dem  Erscheinungsgebiet  aufgestellt  worden,  auf 
welches  es  bezogen  werden  .loll.  Experimente  mit  elektrischen 
Strahlen    oder    photoetektrische    Experimente    haben    bisher 


1  Jaumann,  EmfiLiss  rascher  Polen h'al and csrungen  auf  Jen  Entkdünj^s- 
vorj^ting  (Diese  Sitsungsber.  Bd.,  97,  S.  765),  1S9^. 
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durchaus  nichts  dazu  beigetragen.  Auch  theoretische  Ver- 
muthungen  von  dieser  Richtung  haben  die  Aufstellung  des- 
selben nicht  beinflusst.  Man  erkennt  aus  der  ganzen  Aus- 
drucksvveise  und  dem  Datum  der  citirten  Arbeit,  dass  dieselbe 
noch  in  die  Vor-Hertz'sche  Periode  fällt. 

2.  Beschränkung  der  Methode.  Es  wurde  a.  a.  O., 
S.  784  ff.  und  S.  802  nachgewiesen,  dass  fast  ausschliesslich 
die  in  unmittelbarer  Nähe  der  Elektrodenoberfläche  statt- 
findenden elektrischen  Schwingungen  auf  die  Entladung  Ein- 
fluss  haben. 

Ein  freier  Strahl  lässt  sich  also  mit  Hilfe  von  Entladungs- 
experimenten  schwerlich  untersuchen,  sondern  nur  ein  von 
einem  Leiter,  Halbleiter  oder  Elektrolyten  reflectirter  Strahl, 
und  zwar  nur  in  seinem  Reflexionspunkte.  Es  sind  jedoch 
ausser  den  Hertz'schen  Strahlen  auch  Lichtstrahlen  und 
Strahlen  anderer  Natur  (Kathodenstrahlen)  der  Untersuchung 
zugänglich. 

Ferner  untersucht  man  den  Strahl  nicht  unter  normalen 
Umständen,  sondern  in  Gegenwart  der  Entladung  oder,  doch 
der  grossen  statischen  Kraft  des  Entladungsfeldes.  Dies  braucht 
nicht  gleichgiltig  zu  sein.  Der  Strahl  superponirt  sich  nicht 
einfach  über  das  Entladungsfeld,  sondern  veranlasst  die  Ent- 
ladung, und  kann  also  ebensogut  auch  selbst  eine 
Modification  erleiden. 

3.  Prüfung  der  Methode  an  Hertz'schen  Strahlen. 
A.  a.  O.  S.  793  wurde  gezeigt,  dass  nur  jene  Componente  der 
excitirenden  Kraftschwankungen,  welche  in  die  Normale  der 
Elektrodenoberfläche  fällt,  die  Entladung  beeinflusst.  Dies  gibt 
ein  Mittel,  die  Richtung  der  elektrischen  Schwingungen  eines 
Strahles  experimentell  zu  bestimmen. 

Faraday,^  Hertz^  u.  A.  beschreiben  ein  Experiment, 
welches  ich  als  Herv^orrufung  eines  Funkens  durch  den  von 
einem  nebenstehenden  Entlader  ausgehenden  Hertz'schen 
Strahl  anspreche.  Doch  beschreiben  sie  dieses  Experiment  als 
richtungslos.  Es  muss  aber  der  Strahl  nach  dem  Entladungs- 

1  Farad  a  3%  Exp.  Reas. 

•-*  Hertz,  Ges.  Werke,  Bd.  II,  Anhang. 
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gesetze  ein  Maximum  der  Wirkung  zeigen,  wenn  seine 
elektrischen  Schwingungen  auf  der  Elektrodenfläche  senkrecht 
stehen  und  keine  Wirkung,  wenn  sie  ihr  parallel  sind. 

Herr  J.  Wanka^  machte  dieses  Experiment  (verschiedene 
Orientirung  des  Excitators)  mit  dem  vollen  vorausgesagten 
Erfolge. 

Die  Richtung  der  elektrischen  Schwingungen  eines  Strahles 
lässt  sich  also  in  verlässlicher  Weise  durch  Entladungs- 
experimente bestimmen. 

4.  Nachweis  zur  elektrischen  Natur  des  Lichtes. 
Es  lässt  sich  auf  und  nur  auf  Grund  des  Entladungsgesetzes 
das  H er t zische  Lichtexperiment  als  ein  qualitativer  Beweis 
der  elektrischen  Natur  des  Lichtes  hinstellen,  vorausgesetzt, 
dass  die  zeitlichen  Änderungen  keines  anderen  Vectors  als 
der  elektrischen  Kraft  Einfluss  auf  die  Entladung  haben.  Zu 
einer  anderen  Voraussetzung  fehlt  jeder  Anlass.  Nach  Hertz 
begünstigt  nun  das  Licht  die  Entladung,  also  ist  einer  der 
schwingenden  Lichtvectoren  elektrische  Kraft 

5.  BestimmungderRichtungdei  elektrischen 
Schwingungen  eines  Lichtstrahls.  Über  die  Richtung 
der  elektrischen  Schwingungen  eines  polarisirten  Lichtstrahls 
ist  man  durch  die  Theorie  unterrichtet.  Ich  habe  1892  voraus- 
gesagt,^ dass  ein  polarisirter  Lichstrahl  nur  dann  entladende 
Wirkung  haben  kann,  wenn  seine  elektrischen  Schwingungen 
eine  Componente  in  der  Einfallsebene  haben.  Das  zugehörige 
Experiment,  welches  auch  Hertz  (1888)  und  Wanka  (1892), 
Ersterer  ohne  theoretische  Gesichtspunkte,  vergeblich  durch- 
zuführen versucht  hatten,  gelang  auch  mir  nicht,  der 
Schwierigkeit  wegen,  kräftiges,  parallelstrahliges,  polarisirtes 
ultraviolettes  Licht  zu  erhalten. 

Diese  Schwierigkeit  wurde  in  der  schönsten  Weise  durch 
die  Herren  Elster  und  Geitel  gehoben,  welche  gefunden 
hatten,  dass  Alkalimetallelektroden  für  gewöhnliches  Licht 
empfindlich  sind,  und  einen  Spiegel  von  Kaliumnatriumlegirung 
als  Elektrode  verwendeten.  Ihr  Experiment  (1894)  hatte  fast 

1  Wanka,  Mittheil.  d.  deutschen  math.  Ges.,  Prag  1892,  S.  57. 

2  Vergl.  hierüber  auch  Jau  mann,  Inconstanz  des  Funkenpotentials  (diese 
Sitzungsber.  Bd.,  104,  S.  7),  1895. 


^ oO  G.  Jaumann, 

ganz  genau  den  von  mir  vorausgesagten  Erfolg.^  Ein  unter 
dem  Einfallswinkel  von  70°  einfallender  Strahl  hat  fast  ganz 
genau  keine  Wirkung,  wenn  seine  elektrischen  Schwingungen 
senkrecht  zur  Einfallsebene  stehen,  und  die  grösste  Wirkung, 
wenn  seine  elektrischen  Schwingungen  in  der  Einfallsebene 
liegen. 

Durch  eine  präcise  Voraussage  wie  diese,  erhält  mein 
Entladungsgesetz  einen  grossen  Anspruch  auf  Vertrauen.  Im 
Folgenden  soll  dasselbe  verwendet  werden: 

1.  Zur  Bestimmung  der  Richtung  der  elektrischen  Schwin- 
gungen der  Kathodenstrahlen,  unter  Zugrundelegung  älterer 
Experimente  von  Lenard  und  mir  (Capitel  II). 

2.  Zur  Bestimmung  der  Richtung  der  elektrischen  Schwin- 
gungen des  Lichtes  in  verdünnter  Luft,  unter  Zugrundelegung 
der  Messungen  von  Elster  und  Geitel  (Capitel  V). 

0.  Messung  der  Grösse  der  elektrischen  Schwin- 
gungen von  Strahlen.  In  quantitativer  Beziehung  ist  mein 
Enthidungsgesetz  noch  wenig  ausgebildet.  Es  wurde  nur 
sichergestellt,  dass  ausser  dem  bekannten  Einfluss  der 
statischen   Kraft   E    des    Feldes,    die   Geschwindigkeit    ihrer 

Änderung  — —  einen  Einfluss  auf  die  Entladung   hat,^  nicht 

aber  die  Beschleunigung  -tt.— ,^  und  dass  die  Verbindung  dieser 

ö/- 

beiden  Entladungsfactoren  eine  productische  ist.*  Einfluss  auf 

dE  1    dE^ 

die  Entladung  hat  ungefähr  das  Product  E.  --  -  =  — --. 

dt  ^      dt 

So  weit  wurde  das  Gesetz  durch  Experimente  bestimmt, 
bei  welchen  die  excitirenden  Kraftschwankungen  durch  zu- 
geleitete Drahtwellen  geliefert  wurden.  Nun  kann  man  aber 
bei  Excitation  durch  Strahlen  viel  reinere  Aufstellungen  und 

1  Die  Herren  Elster  und  Geitel  haben  nur  einen  schüchternen  Hinweis 
auf  meine  Ansicht  ohne  Nennung  meines  Namens  gegeben  (Berl.  Akad.,  6,  S.  133, 
1894)  und  auch  diesen  in  dem  Abdruck  ihrer  Arbeit  in  Wied.  Ann.,  52,  S.  440 
zurückgezogen.  Sie  vermögen  sich  auch  in  ihrer  letzten  Publication  (Berl. 
Akad.,  1895,  S.  209)  noch  nicht  für  das  V^erdienst  meines  Entladungsgesetzes 
zu  entscheiden. 

2  Am  erstangeführten  Ort  S.  793. 

3  Diese  Sitzungsber.  Bd.,  104,  S.  10. 
•*  Am  erstangeführten  Ort  S.  793. 
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dE 
bessere  Angaben  über  die  Grösse    —  machen.  Die  quantitative 

Vervollständigung  des  Entladungsgesetzes  dürfte  also  von 
Messungen  der  Excitation  der  Entladung  durch  Hertz'sche 
Strahlen  zu  erwarten  sein.  Auch  elektrooptische  Experimente 
können  hier  viel  beitragen. 

Bei  quantitativer  Vollständigkeit  wird  dann  das  Gesetz 
zur  Bestimmung  der  Grösse  der  elektrischen  Schwingungen 
von  Strahlen  verwendbar  sein.  Zur  Schätzung  dieser  Grösse 
reicht  es  schon  jetzt  aus. 

7.  Einfaches  Zutreffen  des  Entladungsgesetzes. 
Das  ganze  mit  der  Entladung  zusammenhängende  Erscheinungs- 
gebiet ist  in  wesentlichen  Punkten  der  Aufklärung  bedürftig. 
Ein  voller  Einblick  in  den  Ablauf  des  Entladungsvorganges 
ist  mit  dem  Entladungsgesetz  durchaus  nicht  gegeben. 

Umso  bemerkenswerther  ist  es,  dass  sich  dieses  Gesetz 
so  ganz  glatt  und  einfach  auf  die  entfernt  liegenden  optischen 
Erscheinungen  anwenden  lässt.  Diese  Erleichterung,  dieses 
Wegfallen  von  Bedenken  ohne  weiteres  Zuthun  bildet  ein 
Zeichen,  dass  die  vorliegenden  Untersuchungen  eine  gute  Rich- 
tung haben. 

Die  Excitation  der  Entladung  durch  Kraftschwankungen 
ist  die  einfachste  aller  Entladungserscheinungen,  die  erste 
Abstraction  aus  denselben  und  ein  Einsatzpunkt  für  die 
Theorie. 


II.  Natur  der  Kathodenstrahlen. 

8.  Über  das  Auftreten  von  Interferenzflächen  in 
dem  blauen  Kathodenlicht.  Unter  diesem  Titel  habe  ich 
1892  eine  Abhandlung  veröffentlicht,  welche  zu  dem  Folgenden 
Beziehung  hat,  und  deren  wesentlichste  Abschnitte  ich  mir  hier 
anführungsweise  mitzutheilen  erlaube,  weil  dieselbe  an  sehr 
unzugänglichem  Orte  publicirt  ist. 

(Aus  den  Mittheilungen  der  deutschen  mathematischen 
Gesellschaft  in  Prag,  1892  —  referirt  in  Wie  d.  Beibl.  17). 

»Die  Kathodenstrahlen  nehmen  an  der  Entladung  nach 
Hertz  gar  keinen  Antheil,  sie  ähneln  eher  Lichtstrahlen,  welche 
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die  Kathode  aussendet,  freilich  Lichtstrahlen  von  besonderen 
Eigenschaften.  E.  Wiedemann  hält  dieselben  für  gewöhn- 
liches ultraviolettes  Licht.  Dies  würde  zwar  ihre  hohe  Ab- 
sorbirbarkeit  erklären,  nicht  aber  die  eigenthümlichen  Deflexions- 
erscheinungen  und  es  bliebe  unverständlich,  wieso  die  Kathode 
parallelstrahliges  ultraviolettes  Licht  aussenden  kann.  Viel 
näher  liegt  es,  die  Kathodenstrahlen  für  longitudinale 
elektrische  Wellen,  also  vielleicht  für  longitudinales  Licht  an- 
zusehen. Solche  Wellen  müssen  thatsächlich  bei  den  heftigen 
Potentialschwankungen,  welche  die  Elektroden  erfahren,  von 
denselben  ausgesendet  werden.^  Die  hohe  Absorbirbarkeit 
dieser  Strahlen  müsste  wohl  eine  specifische  Eigenschaft  dieser 
Strahlen  sein,  wegen  welcher  auch  das  natürliche  Licht  keine 
longitudinalen  Componenten  besitzt.  Vielleicht  neigt  auch  Hertz 
zu  dieser  Auffassung,  da  er  die  magnetische  Ablenkung  der 
Kathodenstrahlen  mit  der  magnetischen  Drehung  der  Polari- 
sationsebene des  Lichtes  vergleicht.^  Hierüber  müssen  Inter- 
ferenzexperimente Aufschluss  geben.  Im  Folgenden  sind  einige 
Experirnente  zu  dieser  Sache  mitgetheilt,  welche  aber  nicht 
Interferenzversuche  der  Optik  nachahmen,  sondern  sich  der 
Eigenart  der  Kathodenstrahlen  vorläufig  fügen.  Eine  Periodicität 
der  Kathodenstrahlen  konnte  nicht  nachgewiesen  werden,  wohl 
aber  der  grosse  Einfluss,  welchen  die  Cohaerenz  und  Gleich- 
phasigkeit derselben  bei  ihrer  Interferenz  ausüben.  Vielleicht, 
dass  die  Wellenlänge  dieser  Strahlen  eine  sehr  grosse  ist«. 

»Als  ich  das  erstemal  dazukam,  mir  die  Entladung  in  einem 
sogenannten  elektrischen  Ei,  also  zwischen  kugelförmigen 
Elektroden  in  verdünnter  Luft  genauer  anzusehen,  bemerkte 


1  Diese  richtige  Bemerkung  machte  ich  in  noch  unvollständiger  Kenntniss 
der  Maxwell'schen  Theorie.  Jetzt  weiss  ich,  dass  diese  Theorie  nicht  völlig 
zutreffend  sein  kann,  weil  sie  dieser  Bemerkung  widerspricht. 

2  Wie  hieraus  hervorgeht,  bin  ich  der  Erste  und,  soviel  ich  weiss,  bis 
jetzt  der  Einzige,  der  (1892)  Gründe  hatte,  die  Kathodenstrahlen  bestimmt  für 
longitudinale  elektrische  Wellen  zu  erklären.  Es  freut  mich,  dass  ich  dabei 
nicht  verschwiegen  habe,  dass  ich  durch  die  Hertz'sche  Arbeit  auf  diesen 
Gedanken  gebracht  wurde.  Dass  dieser  Eindruck  richtig  war,  geht  aus  einem 
soeben  (1895)  in  den  gesammelten  Werken  von  Hertz  Bd.,  I,  S.  XXV)  publi- 
cirten  Brief  von  Helmholtz  an  Hertz  hervor. 
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ich  in  dem  einspringenden  Winkel,  in  welchem  die  negative 
Kugel  in  ihren  Stiel  übergeht,  eine  viel  heller  als  die  blaue 
Schichte  leuchtende  Kegelfläche,  welche  den  Stiel  manchetten- 
artig  umgibt  und  den  einspringenden  Winkel  halbirt.  Dieselbe 
entsteht  durch  das  Zusammentreffen  der  blauen  Schichten, 
welche  von  der  Kugel  und  dem  Stiel  ausgehen.  Auffallend  ist 
es  jedoch,  dass  dieses  Zusammentreffen  und  die  dadurch 
bewirkte  grössere  Helligkeit  sich  auf  einen  scharf  flächen- 
förmigen  Ort  von  mittlerer  Lage  beschränkt.  Stellt  man  einer 
plattenförmigen  negativen  Elektrode  eine  zweite  cylindrische 
von  paralleler  Axe  gegenüber,  so  erhält  man  eine  scharfe  para- 
bolische Interferenzfläche.  Die  Interferenzfläche  zwischen  zwei 
gegeneinander  geneigten  plattenförmigen  Kathoden  ist  eben 
und  halbirt  ihren  Winkel.  Bei  complicirter  gestalteten  Kathoden 
bemerkt  man  innerhalb  des  blauen  Kathodenlichtes  diese  Inter- 
ferenzflächen überall  an  allen  eingeengten  Stellen.  Diese 
Flächen  ragen  ihrer  grösseren  Helligkeit  wegen  etwas  über  die 
blauen  Schichten  hinaus.  Die  Stellung  der  positiven  Elektrode 
ist  bei  diesen  Versuchen  fast  gleichgiltig.  Diese  Interferenz- 
flächen werden  durch  magnetische  Kräfte  sehr  stark  abgebogen, 
und  zwar  wie  Kathodenstrahlen,  welche  längs  derselben  von 
der  Kathode  ausgehen.  Die  Kathodenstrahlen,  welche  normal 
von  den  beiden  Kathodenflächen  ausgehen,  biegen  demnach 
bei  ihrem  Zusammentreffen  in  der  Interferenzfläche  an  einander 
um  und  verlaufen  in  dieser  Fläche«. 

»Zum  genaueren  Studium  der  Erscheinung  wurden  als 
Kathode  zwei  längliche,  parallele  Platten  von  1  cm  Distanz  ver- 
wendet, deren  Enden  in  derselben  Entfernung  und  senkrecht 
zu  den  negativen  Platten  die  positive  Platte  gegenübergestellt 
wurde.  Die  beiden  negativen  Platten  bedecken  sich  innen  eben- 
sowohl mit  dem  blauen  Kathodenlichte  als  aussen,  doch  sind 
die  inneren  Lichtschichten  weitaus  schmäler,  heller  und  den 
Elektroden  näher.  Dies  mag  von  der  Deflexion  der  Kathoden- 
strahlen durch  die  zweite  Kathodenplatte  herrühren,  welche 
vielleicht  ebenso  wie  die  magnetische  Deflexion  bei  höherem 
Druck  ausgiebiger  ist.  Bei  Herabsetzung  des  Druckes  rücken 
diese  blauen  Schichten  gegeneinander  und  verschmelzen  dann 
unter  Bildung  einer  scharfen  ebenen  Interferenzfläche,  welche 
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schliesslich  allein  übrig  bleibt  und  den  sonst  dunklen  Raum 
zwischen  beiden  Platten  genau  halbirt.«  —  »Die  Kathoden- 
strahlen verlaufen  in  dieser  Interferenzebene  den  Kathoden 
parallel,  treten  aber  nach  allen  Richtungen  zwischen  ihnen 
hervor«. 

*Von  dem  negativen  Pol  einer  Influenzmaschine  wurden 
nach  Vorschaltung  einer  Funkenstrecke  zweiDrahtleitungen 
zu  den  Kathodenplatten  geführt.  So  erhält  man  auch  dann  noch, 
wenn  diese  Drahtleitungen  viele  Meter  lang  sind,  die  Inter- 
ferenzfläche völlig  scharf,  aber  nur  dann,  wenn  diese  Draht- 
leitungen in  jeder  Beziehung  vollkommen  gleich  sind. 
Bei  ganz  geringen  Differenzen,  z.  B.  Längenunterschieden  von 
lOcm,  verbreitert  sich  die  Fläche  ganz  bedeutend.  Bei  grösseren 
Unterschieden  der  Zuleitungen  erfüllt  sich  der  ganze  Zwischen- 
raum zwischen  den  Platten  mit  Licht,  welches  sich  endlich  hart 
an  jener  Platte,  welche  die  kürzere  Zuleitung  hat,  zu  einer 
hellen  Schichte  sammelt.  Die  elektrischen  Wellen,  welche  durch 
die  vorgeschaltete  Funkenstrecke  angeregt  werden  und  in  den 
Zuleitungen  heranfliessen,  müssen  also  mit  genau  gleichen 
Phasen  in  den  beiden  Kathoden  eintreffen,  damit  die  Kathoden- 
strahlen die  Interferenzfläche  bilden.  Verbindet  man  die  beiden 
Kalhodenplatten  durch  eine  längere  Drahtschlinge  und  führt 
man  die  negative  Leitung  der  Maschine  dieser  Drahtschlinge 
durch  einen  Schleifcontact  zu,  so  kann  man  die  grosse  Empfind- 
lichkeit der  Interferenzfläche  für  eine  Verschiebung  des  Con- 
tactes  aus  der  Mitte  der  Schlinge  deutlich  machen.  Soll  nach 
dieser  Empfindlichkeit  auf  die  Länge  jener  Wellen  in 
den  Drähten,  welche  die  Kathodenstrahlen  erzeugen,  ge- 
schlossen werden,  so  wird  man  die  Wellenlängen  wohl  auf 
0-5— \m  schätzen  dürfen.  Ich  habe  längs  der  Drahtschlinge 
nach  anderen  Punkten  gesucht,  welche  von  der  Mitte  um  ganze 
Wellenlängen  abliegen  und  also  ebensogut  wie  die  Mitte  sich 
zur  Zuführung  der  Wellen  eignen,  um  die  Interferenzfläche  auf- 
treten zu  lassen,  habe  aber  keine  solchen  Punkte  gefunden, 
offenbar  desshalb,  weil  es  Wellen  von  sehr  verschiedener  Länge 
sind,  w^elche  die  Kathodenstrahlen  erzeugen*. 

Die  verbreiterte  Interferenzfläche  bei  geringer  Ver- 
schiebung des  Contactes  aus  der  Mitte  der  Schlinge  entspricht 
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ungefähr  einem  Spectrum  von  Interferenzflächen,  welche  Ka- 
thodenstrahlen verschiedener  Schwingungsdauer  angehören. 

9.  Kathodenstrahlen  in  der  Symmetrieaxe.  Es 
sollen  zunächst  die  Gründe  angeführt  werden,  welche  sich  so- 
gleich darbieten,  um  die  Kathodenstrahlen  für  longitudinale 
elektrische  Wellen  zu  halten. 

Hiefür  spricht  zunächst  das  kräftige  Auftreten  der  Kathoden- 
strahlen in  der  Symmetrieaxe  des  Entladungsraumes.  Ihre  In- 
tensität ist  dort  am  grössten  und  nimmt  nach  aussen  ab.  Sie 
sind  also  schon  aus  Symmetriegründen  (zum  mindesten  in  der 
Axe,  d.  i.  wesentlich)  longitudinal  oder  scalar.  Letzteres  ist 
ausgeschlossen,  da  sie  längst  für  elektrische  Wellen  erkannt 
sind  (E.  Wiedemann,  Hertz).  Nach  ihrem  Umfange  zu  kann 
allerdings  eine  unwesentliche  radiale  oder  tangentiale  Trans- 
versalität  hinzutreten. 

Ich  kann  nur  so  verstehen,  dass  E.  Wiedemann  bestimmt 
und  Helmholtz  (in  dem  citirten  Brief)  allenfalls  den  Kathoden- 
strahlen Transversalität  zusprechen,  wenn  man  sich  dieselben 
nach  Art  des  natürlichen  Lichtes  als  eine  Erscheinung  von  un- 
regelmässiger und  wechselnder  Transversalität  vorstellt,  halte 
dies  aber  weder  für  ausreichend,  noch  empfehlenswerth. 

10.  Nothwendiges  Vorhandensein  longitudinaler 
elektrischer  Wellen.  Es  ist  eine  ganz  specifische  Eigen- 
schaft der  Maxwell  —  Hertz'schen  Gleichungen,  dass  sie 
longitudinale  Wellen  nicht  zulassen.  Fast  jede  beliebige  Ände- 
rung derselben  lässt  longitudinale  Wellen  als  möglich  er- 
scheinen. 

Nun  verhält  sich  vornehmlich  verdünnte  Luft  in  elektrischer 
Beziehung  so  eigenthümlich,  dass  man  unmöglich  die  Ma5^- 
well'schen  Gleichungen  für  ausreichend  halten  kann.  Die  blosse 
Thatsache  der  Entladung  widerspricht  ihnen  schon. 

Mit  der  Ungiltigkeit  dieser  Gleichungen  ist  aber  die  Mög- 
lichkeit longitudinaler  Wellen  nahegerückt,  und  dieselben 
werden  wirklich  eintreten,  wenn  die  nöthigen  Grenzbedingungen 
vorhanden  sind. 

Diese  nöthige  Anregung  liefern  aber  die  Schwankungen 
der  elektrischen  Kraft  an  der  Elektrodenoberfläche,  welche 
durch    die    zufliessenden    elektrischen    Drahtwellen    bewirkt 

Sitzb.  d.  mathera.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  49 
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werden.  Thatsächlich  werden  die  Kathodenstrahlen  bei  Vor- 
schaltung einer  kleinen  Funkenstrecke  (stärker  zufliessenden 
Drahtwellen)  viel  lebhafter. 

11.  Schwingungsdauer  der  Kathodenstrahlen.  Die 
angeführten  Experimente  über  das  Verhalten  der  Interferenz- 
fläche bei  Verschiebung  des  Schleifcontactes  lassen  die 
Grössenordnung  der  Schwingungsdauer  der  Kathoden- 
strahlen deutlich  erkennen.  Die  anregenden  Drahtwellen  haben 
eine  Wellenlänge  von  der  Grössenordnung  1  m,  also  eine 
Schwingungsdauer  von  10~^  bis  10~^  See.  Dies  ist  also  gewiss 
die  Schwingungsdauer  der  Kathodenstrahlen.  Mit  dieser  experi- 
mentellen Angabe  stehe  ich  in  stärkstem  Widerspruch  zu  den 
Vermuthungen  aller  anderen  Autoren. 

E.  Wiedemann  hält  dieselben  für  ultraviolettes  Licht, 
schreibt  ihnen  also  eine  Schwingungsdauer  von  10"'^  bis 
I0~'^  See.  zu.  Dann  müssten  die  anregenden  Drathwellen 
Wellenlängen  haben,  welche  jenen  des  ultravioletten  Lichtes 
gleich  sind,  was  mit  meinem  Experiment  ganz  unverträglich 
ist.  Lenard  schreibt  den  Kathodenstrahlen  gar  Wellenlängen 
von  der  Grössenordnung  der  »Moleküldurchmesser*  zu.  Sie 
sollen  an  den  »Molekülen«  diffundiren. 

Nun  fällt  aber  mit  der  ultravioletten  Natur  der  Kathoden- 
strahlen auch  ihre  Transversalität.  Denn  wären  sie  transversal, 
aber  nicht  ultraviolett,  so  wären  sie  gewöhnliches  Licht  oder 
Hertz'sche  Strahlen.  Das  können  sie  aber  nicht  sein,  weil  sie 
ganz  andere  Eigenschaften  haben. 

Der  Nachweis,  dass  die  Kathodenstrahlen  die  Schwingungs- 
dauer gewöhnlicher  Drahtwellen  haben,  ist  also  ein  weiterer 
Beweis  für  ihre  longitudinale  Natur. 

12.  Experim  enteiler  Nach  weis  derLongitudinalität 
der  Kathodenstrahlen.  Dieser  Nachweis  ist  nach  der  im 
I.  Capitel  angegebenen  Methode  auf  das  Studium  der  entladen- 
den Wirkung  der  Kathodenstrahlen  zu  gründen. 

Hierüber  sind  von  Lenard^  Experimente  angestellt  worden, 
welche  immerhin  für  diesen  Nachweis  hinreichen,  wenn  sie 
auch  bisher  lange  nicht  genügend  variirt  sind. 


1  Lenard,  Wied.  Ann.  51  (1894),  S.  267  ff. 
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Die  Kathodenstrahlen  haben  nach  Lenard  lebhaft  ent- 
ladende Wirkung,  also  sind  sie  (nach  Abschnitt  4,  Cap.  I)  elek- 
trische Wellen  grosser  Amplitude. 

Die  Kathodenstrahlen  haben  ferner  dann  lebhaft  entladende 
Wirkung,  wenn  ihre  Richtung  senkrecht  steht  auf  der  Elektroden- 
fläche. Also  fällt  (nach  Abschnitts,  Cap.  I)  die  Richtung 
ihrer  elektrischen  Schwingungen  in  ihre  Fortpflan- 
zungsrichtung. Sie  sind  Strahlen  von  grosser  longitudinaler 
Componente,  also  aus  Symmetriegründen  im  Wesentlichen 
rein  longitudinale  elektrische  Strahlen. 

III.   Theorie  der  elektrischen  Erscheinungen  in  verdünnten 

Gasen. 

14.  Die  physikalischen  Erscheinungen  ordnen  sich  in 
einige  grosse  Gruppen  (Wärme,  Elektricität,  Bewegung  etc.), 
so  dass  es  den  Anschein  hat,  als  gäbe  es  eine  discrete  Zahl 
von  Naturagentien.  Es  entsteht  das  Bedürfniss,  die  Stellung 
derselben  zu  einander  zu  begreifen.  Versuche  einer  Aufklärung 
werden  vielfach  gemacht,  jedoch  stets  in  der  Richtung,  dass 
man  sämmtliche  verschiedenen  Arten  der  physikalisehen  Er- 
scheinungen auf  eine  derselben  zurückführt. 

Die  vergleichende  Physik,  welche  hier  Klarheit  zu  schaffen 
hat,  ist  trotz  der  hohen  Entwicklung  der  speciellen  Physik  noch 
in  ihrem  Anfangszustand.  Wenn  man  Bewegung,  Wärme, 
Elektricität  etc.  als  Naturagentien  aufzählt,  so  dürfte  dies 
(Grosses  mit  Kleinem  verglichen)  einem  Zustande  der  Wissen- 
schaft entsprechen,  wie  jener  der  Chemie  war,  als  man  erst 
vier  Elemente  kannte:  Wasser,  Luft,  Erde  und  Feuer. 

Der  allerdings  mit  einem  unvergleichlich  höheren  Aufgebot 
an  Kenntnissen  einhergehende  Versuch,  alle  Naturerscheinungen 
auf  Bewegung  zurückzuführen,  ist  vielleicht  das  Analogon  zu 
dem  Versuche,  das  Wasser  als  den  Urgrund  aller  Dinge  anzu- 
sehen. 

Die  vier  Elemente  waren  falsch  bestimmt.  Der  Eintritt  der 
modernen  Chemie  ist  wesentlich  dadurch  bezeichnet,  dass 
Watt  mit  dem  altem  Dogma  brach  und  dem  Wasser  die  ele- 
mentare Natur  völlig  absprach.  Er  unterschied  auch  zuerst  aus- 

49* 
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.  reichend  zwischen  den  jetzt  als  wesentlich  verschieden  er- 
kannten farblosen  Gasen. 

Bald  darauf  kannte  man  70  richtig  bestimmte  Elemente. 
Diese  immer  noch  discrete  Zahl  lässt  sich  schon  in  eine  natür- 
liche Reihe  bringen  und  streckt  sich  (vom  Standpunkte  meiner 
chemischen  Theorie^)  in  eine  continuirliche  lineare  Mannig- 
faltigkeit aus. 

Man  muss  in  allen  Fällen  von  der  Kenntniss  einer  discreten 
Zahl  einander  ähnlicher  Erscheinungen  auf  das  Vorhandensein 
aller  unendlich  vielen  Zwischenformen  schliessen.*^ 

Die  grossen  Gruppen  der  Physik  stellen  viel  mehr  das 
System  dar,  nach  welchem  die  Experimentatoren  fortgeschritten 
sind,  als  ein  natürliches  System  der  physikalischen  Grund- 
wirkungen. Man  wird  vielleicht  später  an  Stelle  desselben  eine 
richtiger  bestimmte  discrete  Zahl  von  Grundwirkungen  auf- 
stellen, welche  sich  dann  als  eine  Reihe  zu  erkennen  gibt,  so 
dass  man  ihre  unendliche  Mannigfaltigkeit  erkennt.  Dies  wäre 
ein  Endziel  für  die  vergleichende  Physik. 

Nach  dieser  Richtung  ist  es  aber  ein  Rückschritt,  wenn 
man  beispielsweise  die  elektrischen  Kräfte  für  eine  specielle 
chemische    oder    mechanische    Erscheinunsr    hält.    Die    ver- 


^  Jaumann,  Versuch  einer  chemischen  Theorie  auf  vergleichend- 
physikalischer Grundlage.  (Diese  Sitzungsber.,  Bd.  101,  S.  488)  1892. 

Über  meine  Stellung  zu  E.  Mach  vergleiche  dort  S.  489. 

-  Es  liegt  hier  der  Vergleich  mit  der  Darwin'schen  Theorie  nahe, 
welche  in  dieser  Richtung  ungewöhnlich  fortgeschritten  ist.  Es  ist  eine  discrete 
Zahl  von  Arten  bekannt,  welche  sich  so  gut  und  schlecht,  wie  die  chemischen 
Elemente  in  eine  natürliche  Reihe  ordnen  lassen.  Hieraus  folgt  die  Möglichkeit 
aller  unendlich  vielen  Zwischenformen. 

Damit  ist  das  Erklärungsbedürfniss  der  Chemie  befriedigt.  Man  hat  es 
nicht  nöthig  zu  schliessen:  Weil  man  weissen  Phosphor  in  rothen  Phosphor 
durch  gewisse  Einflüsse  verwandeln  kann,  ist  das  Gold  und  das  Kupfer  durch 
ähnliche,  natürliche  Einflüsse  aus  einer  gemeinsamen  Stammform  entstanden. 
Darwin  macht  jedoch  mit  Erfolg  den  entsprechenden  Schluss  von  der  künst- 
lichen Zucht  der  Species  auf  die  natürliche  Zucht  der  Arten.  Er  erklärt  aber 
femer  auch,  warum  die  discreten,  bekannten  Arten,  im  Gegensatze  zu  den 
übrigen  Gliedern  der  unendlichen  Reihe  eine  höhere  Bestandkraft  haben.  Dem- 
entsprechend ist  auch  in  der  Chemie  das  Bedürfniss  vorhanden,  den  Grund  zu 
kennen,  warum  nur  70  Elemente  wirklich  existiren  und  nicht  die  unendlich 
vielen  Zwischenformen  derselben. 
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gleichende  Physik  hat  qualitativ  möglichst  zu  trennen  und  zu 
unterscheiden,  quantitativ  aber  Ähnlichkeiten  aufzusuchen. 

15.  Zur  chemischen  Lichttheorie.  Die  folgende 
Theorie  geht,  wie  es  recht  ist,  aus  einer  unabhängigen  Be- 
trachtung hervor.  Man  würde  es  schwer  erkennen,  wenn  ich 
nicht  ausdrücklich  darauf  hinweise,  dass  ihr  Hintergrund  ge- 
geben ist  durch  das  allerdings  vorsichtige  Bestreben,  etwas  zu 
der  von  E.  Mach^  angeregten  chemischen  Lichttheorie 
beizutragen. 

Mach  denkt  dabei  noch  an  Zersetzungs-  und  Verbindungs- 
schwingungen vectorischen  Charakters.  Vom  Standpunkte 
meiner  chemischen  Theorie  kann  man  sich  aber  eine  vectorische 
chemische  Welle  nach  Art  der  Lichtwellen  kaum  vorstellen, 
weil  dies  ein  vieldeutig  vertheiltes  Chemial  voraussetzen  würde. 
Desto  besser  stellt  diese  Theorie  jedoch  eine  scalare  che- 
mische Welle  dar,  in  welcher  das  Chemial  (zeitlich  und  nach 
einer  Richtung)  periodisch  vertheilt  ist,  und  zwar  kann  man 
eine  solche  Welle  ganz  ebenso  gut  in  einem  chemischen 
Element  als  in  einer  Verbindung  fortschreitend  sich  denken. 

Ich  bin  ebenso  überzeugt,  dass  es  richtig  ist,  wenn  Mach 
den  optischen  Besonderheiten  der  Stoffe  chemischen  Charakter 
zuschreibt  und  sie  dadurch  erklärt,  dass  das  Licht  eine 
chemische  Welle  ist,  als  dass  es  richtig  ist,  dass  Maxwell  aus 
ähnlichen  Gründen  das  Licht  für  eine  elektromagnetische  Welle 
gehalten  hat. 

Nun  bin  ich,  wie  im  vorigen  Abschnitt  erklärt  worden  ist, 
weit  entfernt,  hieraus  zu  schliessen,  dass  Chemismus  und 
Elektricität  wesentlich  identische  Vorgänge  sind.  Ferner  kann 
eine  scalare  chemische  Welle  auch  formal  niemals  die  Max- 
well'schen  Wellen  ersetzen. 

Es  folgt  somit  die  Vermuthung:  Das  Licht  ist  eine 
elektromagnetische  Welle,  welche  von  einer  scalaren 
chemischen  Welle  begleitet  wird.  Diese  hat  besonders 
in  jenen  Medien  eine  merkliche  Stärke,  welche 
optische  Besonderheiten  aufweisen. 


1  E.  Mach,  Beiträge  zur  Analyse  der  Sinnesempfindungen.  Jena  1886, 
S.  42. 
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Dieser  Satz  findet  in  der  folgenden  Theorie  keine  explicite 
Anwendung,  ist  aber  zum  Verständniss  derselben  nöthig  und 
stimmt  mit  ihrem  Resultat  genau  überein. 

16.  Veränderung  der  verdünnten  Luft  durch  elek- 
trische Wirkungen.  Die  auffallendste  Eigenthümlichkeit  der 
verdünnten  Luft  besteht  darin,  dass  sie  schon  durch  kleine 
Wirkungen  (kleine  Energieänderungen)  grosse  Eigen- 
schaftsänderungen (z.  B.  Temperatur-,  Volumänderungen 
etc.)  erfährt.  Es  rührt  dies  von  der  sehr  kleinen  Capacität  ihrer 
Volumeinheit  für  die  Wärme  und  für  andere  Energien  her. 

Es  ist  nun  zu  vermuthen,  dass  aus  gleichem  Grunde 
auch  elektrische  Vorgänge  eine  starke  Zustandsänderung  der 
verdünnten  Luft  herbeiführen.  Die  elektrische  Entladung  hängt 
augenscheinlich  mit  starken  EigenschaftsänderungeA  des 
Mediums  zusammen,  ja  vielleicht  von  vorausgehenden  Eigen- 
schaftsänderungen desselben  ab,  welche  nicht  ausschliesslich 
auf  Temperaturänderungen  zurückgeführt  werden  können. 

Über  die  Natur  des  Zustandes,  welcher  direct 
durch  die  elektrischen  Kräfte  geändert  wird,  soll 
keine  Voraussetzung  gemacht  werden.  Mit  jeder  Zu- 
standsänderung des  Mediums  ist  jedoch  auch  eine  Änderung 
seiner  dielektrischen  und  diamagnetischen  Constanten  ver- 
bunden. Das  besondere  elektrische  Verhalten  der  ver- 
dünnten Luft  rührt  davon  her,  dass  durch  elektrische 
Vorgänge  mittelbar  ihre  elektrische  und  magnetische 
Constante  geändert  wird,  was  auf  den  Ablauf  dieser 
Vorgänge  zurückwirkt. 

17.  Beibehaltung  der  MaxwelTschen  Gleichungen 
für  Nichtleiter.  Die  folgende  Theorie  geht  naturgemäss  weit 
über  die  Maxwell 'sehe  Theorie  hinaus,  unterscheidet  sich 
jedoch  dadurch  wesentlich  von  allen  anderen,  in  letzter  Zeit 
so  vielfach  versuchten  Erweiterungen  dieser  Theorie,  dass 
sie  von  den  ungeänderten  Maxwell'schen  Gleichungen 
ausgeht. 

Es  ist  eine  wichtige  Eigenthümlichkeit  dieser  Gleichungen, 
dass  sie  Longitudinalwellen  unmöglich  erscheinen  lassen.  Diese 
Eigenthümlichkeit  geht  ihnen  jedoch  bei  fast  jeder  be- 
liebigen Änderung  ihrer  Form  verloren.   Es  ist  also  sehr 
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leicht  überhaupt  eine  Theorie  longitudinaler  elektrischer  Wellen 
zu  machen,  aber  desto  schwerer  die  richtige  Theorie  zu  finden. 
Es  erfordert  dies  eine  strenge  Kritik  der  Methoden,  nach 
welchen  man  bei  Aufstellung  der  Theorie  fortschreitet  und  eine 
gute  Darstellung  der  Eigenschaften  der  Kathodenstrahlen  durch 
die  vollendete  Theorie. 

Die  Helmholtz'sche  Theorie  (und  andere  Theorien)  ist 
eine  beHebige  Erweiterung  der  Maxwell'schen  Theorie  und 
stellt  deswegen  Longitudinalwellen  dar.  Diese  haben  jedoch 
alle  Eigenschaften  von  Schallwellen,  nicht  aber  von  Kathoden- 
strahlen. Dementsprechend  ist  auch  diese  Theorie  sehr  will- 
kürlich auf  die  Annahme  einer  elektrischen  Molecularpolari- 
sation  gegründet. 

Hertz  empfiehlt  eine  rein  formalistische  Aufstellung  der 
elektrischen  Grundgleichungen  und  es  ist  seither  auch  vielfach 
versucht  worden,  durch  freies  Errathen  die  Maxwell'schen 
Gleichungen  zu  vervollständigen.  Dies  ist  eine  ganz  berechtigte, 
aber  aussichtslose  Methode.  Sie  geht  nämlich  von  der  falschen 
Voraussetzung  aus,  dass  die  gesuchten  Gleichungen  überhaupt 
noch  einigermassen  einfach  sein  müssen.  Directe  Naturgesetze 
sind  immer  einfach,  die  vervollständigten  Maxwell'schen 
Gleichungen  sind  aber  wahrscheinlich  ein  Eliminationsresultat 
aus  zwei  einfachen  Differentialgleichungen  und  solche  Elimi- 
nationsresultate sind  nicht  selten  ausserordentlich  complicirt. 
Formalistische  Schlüsse  dürfen  nur  zur  Aufstellung  von 
Gleichungen  verwendet  werden,  von  vyelchen  man  schon  sicher 
weiss,  dass  sie  ganz  einfach  sind.  In  complicirten  Fällen  ist  es 
übrigens  auch  sehr  schwer,  fehlerfreie  formalistische  Schlüsse 
zu  machen.^ 


1  Ein  formalistischer  Fehler  unterliegt  z.  B.  der  gangbaren  Erklärung  der 
Drehung  der  Polarisationsebene  und  also  auch  der  Stereochemie.  Es  ist  nicht 
richtig,  dass  active  Medien  eine  besondere  (dissymmetrische)  Structur  haben 
müssen.  Sonst  müssten  Leiter  eine  ganz  ähnliche  Structur  haben,  denn  Leitung 
und  Drehung  der  Polarisationsebene  stehen  in  formaler  Analogie.  Es  würde 
dies  jedermann  deutlich  sein,  wenn  man  Leiter  kennen  würde,  für  welche  die 
Ampere'sche  Regel  umgekehrt  gilt.  Dieselben  müssten  freilich  auch  die 
Energie  in  umgekehrter  Richtung  verwandeln.  Ein  Medium,  in  welchem  ein 
Strom  auftritt,  nicht  wie  in  einem  Leiter,  wenn  eine  elektrische  Kraft  vorhanden 
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Wohin  kommt  man  auch,  wenn  man  für  jede  elektro- 
optische  Besonderheit  eine  formalistische  Vervollständigung 
der  Maxwell'schen  Gleichungen  aufstellt. 

Im  Folgenden  wird  von  den  im  Wesentlichen  ungeänderten 
Maxwell'schen  Gleichungen  ausgegangen  und  die  einfache 
simultan  geltende  Beziehung  aufgesucht,  welche  den 
elektrischen  Erscheinungen  in  verdünnter  Luft  ihren  eigen- 
thümlichen  Charakter  verleiht.  Die  Aufstellung  dieser  Beziehung 
erfolgt  durch  vergleichend  physikalische  Schlüsse,  welche  durch 
nebenhergehende  formalistische  Betrachtungen  geleitet,  aber 
nicht  auf  dieselben  gestützt  werden. 

18.  MaxweU'sche  Gleichungen  für  ein  veränder- 
liches Medium.  Da  der  elektrische  und  magnetische  Coeffi- 
cients  und  (x  in  den  Maxwell'schen  Gleichungen  während  des 
elektrischen  Vorganges  in  verdünnter  Luft  nach  Abschnitt  16 
veränderlich  ist,  erhalten  diese  Gleichungen  die  Form: 

Hierin  bedeuten  AT,  Y,  Z  die  elektrischen  Kraftcomponenten, 
X,  ^,  3  <^JG  magnetischen  Kraftcomponenten,  s  und  (x  ^wei 
Variable,  welche  in  einfacher  Beziehung  zu  der  elektrischen 
und  magnetischen  Constanten  s^  und  (x^  des  Mediums  stehen, 
sich  nämlich  im  Ruhezustande  auf  dieselben  reduciren,  und  Cq 
die  normale  Lichtgeschwindigkeit. 


ist,  sondern  wenn  eine  magnetische  Kraft  vorhanden  ist,  muss  ohne  dissym- 
metrische Structur  Drehung  der  Polarisationsebene  zeigen,  und  zwar  von  ver- 
schiedener Richtung,  je  nachdem  der  auftretende  Strom  gleiche  oder  entgegen- 
gesetzte Richtung  hat,  wie  die  ihn  verursachende  magnetische  Kraft.  Vergl. 
im  Gegensatze  hiezu  die  Theorie  der  Drehung,  welche  Drude  (Physik  des 
Äthers,  Stuttgart  1894,  S.  535)  aufstellt. 
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Aus  den  Gleichungen  I)  folgt  unmittelbar 


la) 


Kür  den  Ruhezustand,  in  welchem  s  und  [jl  in  8^,  und  [i^ 
übergehen,  «^ind  nämlich  diese  Ausdrücke  anerkanntermassen 
gleich  Null  und  sie  erfahren  nach  den  Gleichungen  I)  durch 
keinen  elektrischen  Vorgang  eine  zeitliche  Änderung- 

Der  Umstand  allein  schon,  dass  die  MaxwelTschen 
Gleichungen  die  nichtUneare  Form  I)  annehmcHj  wenn  das 
Medium  durch  den  Vorgang  verändert  wird,  lässt  den 
Vorzug  dieser  Voraussetzung  erkennen.  Elektrische  Vorgänge 
müssten  sich  immer  einfach  superponiren,  wenn  die  Max- 
welTschen  Gleichungen  wirklich  linear  wären-  Nun  haben  aber 
die  meisten  höheren  elektrischen  Vorgänge  einen  entschieden 
nichtsuperpositorischen  Charakter  (z.  B.  Entladung  durch 
Lpcht,  gegenseitige  Abstossung  der  Kathodenstrahlen  etc.).  Der 
hier  eingeschlagene  Weg,  den  MaxwelTschen  Gleichungen 
die  Linearität  zu  nehmen,  kann  schwerlich  durch  einen  anderen 
übertroffen  werden. 

19.  Einfluss  grosser  constanter  Kräfte.    Falls  man 

et*  3a 

die  Änderungen  -^  und  -j^-  nicht  zu  berücksichtigen  braucht, 
dt  et 

sind  die  Maxwell 'i^chen  Gleichungen  linear  und  stellen  die 

elementaren  optischen  Erscheinungen  dar. 

Bs 
Aber  auch   in  Medien,    in   welchen  die  Änderungen   7- 

und  -J-  grosse  Werthe  haben,  sind  noch  rein  super posito- 
et 

rische  Strahl  ungser  seh  ein  ungen  möglich,  und  zwar  dann, 
wenn  so  grosse  statische  Kräfte  A'^^,  Yq,  Zq  und  K^t  ?)rt*  3o 
vorhanden  sind,  dass  die  durch  den  betrachteten  Vorgang  ein- 
geführten Änderungen  (.V^A'^j),  (V— y^)  etc.  gegen  sie  ver* 
schwinden  und  auch  (e— -Sp)  gegen  e^  und  ([i— fi^»)  gegen  ^j  \^er- 
schwindet. 
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Dann    nehmen    die   MaxwelTschen   Gleichungen    die 
Form  an: 

- '«    8/    ^  ^o   8/    -  ^°  8;f       ^'^    8z 


"^ ^o    8/    ^"^o   8/    -'^»  8^       '^^   8;r 


8$      y  _!li  —      sz  8y 

87  "*"  *«  "87  -  ^»  "67  ~^»    &z 


I') 


4  .....   .     \Iq  -7j7    +  Xq  -KT-    —    ^0  i;^  ^0  "^ 


^ f'o"8r'^^«"87"  -''o-g^-^o   gy 

Diese  Gleichungen  sind  linear,  also  sind  superpositorische 
Strahlungen  möglich. 

Jedoch  superponiren  sich  die  constanten  Kräfte  und  die 
Kräfte  der  Strahlung  nicht,  sondern  die  constanten  Kräfte  treten 
als  Coefficienten  in  die  Gleichungen,  wohl  aber  superponiren 
sich  verschiedene  in  demselben  constanten  Feld  auftretende 
Strahlungen. 

Auch  verdünnte  Luft  verhält  sich,  wenn  keine  grossen 
constanten  Kräfte  in  ihr  vorhanden  sind  und  die  Amplitude  der 
Strahlung  sehr  klein  ist,  ganz  normal  nach  der  ursprünglichen 
Maxwell'schenTheorie.  FürStrahlungen  von  grosser  Amplitude 
folgt  sie  jedoch  auch  bei  Abwesenheit  constanter  Kräfte  den 
Gleichungen  I)  und  lässt  also  Longitudinalstrahlen  zu. 

Verdünnte  Luft,  in  welcher  grosse  constante 
Kräfte  vorhanden  sind,  verhält  sich  jedoch  auch  für 
die  schwächsten  Strahlungen  ganz  eigenthümlich, 
nämlich  nach  Gleichung  V). 

Die  auffällige  Abhängigkeit  der  Kathodenstrahlen  von  der 
constanten  elektrischen  und  magnetischen  Kraft  des  Feldes 
kommt  also  hier  schon  aus  der  Theorie  hervor  und  hat  nach 
Gleichung  I')  darin  ihre  Ursache,  dass  in  verdünnter  Luft  auch 
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für  die  schwächsten  Strahlungen  -^—  und  -r^  gegen  die  zeit- 

ot  et 

liehen  Änderungen  der  Kräfte  nicht  verschwinden. 

So  also  unterscheidet  sich  meine  Vorstellung  von  elek- 
trischen Longitudinalwellen  entscheidend  von  jener  von  Helm- 
hol tz,  dessen  Longitudinalwellen  sich  superpositorisch  wie 
Schallwellen  verhalten,  so  dass  constante  Kräfte  ganz  gleich- 
giltig  sind.  Man  kann  den  Artunterschied,  von  welchem  die 
Kathodenstrahlen  ihren  Namen  haben,  unmöglich  erklären, 
wenn  die  constanten  Ladungen  der  Elektroden,  welche  diesen 
Artunterschied  definiren,  gleichgiltig  sind. 

Ich  glaube  nun  die  Vorzüglichkeit  der  Grundannah  me 
dass  s  und  (x  durch  elektrische  Vorgänge  in  verdünnter  Luft 
geändert  werden,  hinreichend  nachgewiesen  zu  haben. 

20.  Ursache  der  Veränderlichkeit  von  s  und  (x.  Es 
handelt  sich  nun  um  die  Aufstellung  zweier  wesentlich  neuer 
Gleichungen  für  die  neu  hinzugekommenen  Variablen  s  und  (jl. 
Diese  Gleichungen  können  so  aufgefasst  und  geformt  werden, 
dass  sie  als  die  Ursache  der  zeitlichen  Änderungen  dieser 
Variablen  eine  gewisse  Function  der  Kräfte  angeben. 

Man  hat  nun  freilich  keine  directen  Beobachtungen  über 
die  Veränderlichkeit  von  s  und  (jl  während  elektrischer  Vor- 
gänge. Eine  solche  Veränderlichkeit  kann  aber  wohl  ohne 
theoretische  Hilfe  überhaupt  nicht  erkannt  werden,  des  raschen 
Ablaufes  aller  Vorgänge  wegen,  welche  sie  herbeiführen 
können. 

Aber  auch   ohne  directe  Grundlage  können  theoretische 

Überlegungen  die  Aufstellung  der  Gleichungen  für   .    und-^ 

dt  ot 

ermöglichen.  Der  Erfolg  derselben  hängt  aber  davon  ab,  dass 
es  richtig  ist,  dass  diese  Änderungen  unter  dem  directen  Ein- 
fluss  der  Kräfte  auftreten.  Nur  directe,  einfache  Zusammen- 
hänge kann  man  ihrer  Form  nach  frei  oder  durch  vergleichend- 
physikalische Schlüsse  errathen. 

21.  Vorläufiger  Schluss  auf  die  gesuchten  Glei- 
chungen   nach    dem    formalen    Bedürfniss.    Es   werden 

explicite  Gleichungen  für  -    -  und  -rj-   gesucht,    welche    als 

ot  et 
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Ursache  dieser  Änderungen  gewisse  Functionen  der  Kräfte 
angeben. 

Diese  Functionen  müssen  sich  wenigstens  annäherungs- 
weise linear  aus  Ableitungen  erster  Ordnung  der  Kraft- 
componenten  zusammensetzen.  Dies  wird  gefordert  durch  die 
Möglichkeit  annäherungsweise  ungedämpfterstrahlen. 

Diese  Ableitungen  müssen  räumliche  sein,  es  würden 
sonst  Strahlen  unbestimmter  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
möglich  sein. 

Die  ganze  Function,  also  die  Summe  dieser  Ableitungen 

muss  bei  Änderungen  des  Coordinatensystems  invariant  und 

sealarisch   sein,  denn  sie  ist  gleichgesetzt  den  invarianten 

8s  3a 

und  sealarischen  Ausdrücken  ^    und  -^. 

ot  Ol 

Man  ist  damit  auf  die  Laplace'schen  Ausdrücke  hin- 
gewiesen und  wird  die  Giltigkeit  ungefähr  folgender  Gleichungen 
vermuthen 

8>^  ■*■  ac  ( 

>  ungiltig. 

a>'       8s 

Man  erkennt  sogleich  als  eine  Übereinstimmung,  dass  es 

nach  Abschnitt  19  die  Bedingung  für  das  Auftreten  longitudi- 

8s  8a 

naler  Wellen  ist,  dass  ^,    und  -rr   nicht  verschwinden  und 

et  8/ 

dass  es  bekanntlich  ein  Kennzeichen  rein  transversaler  Wellen 

ist,  dass  der  Laplace'sche  Ausdruck  verschwindet. 

Diese  formalistische  Überlegung  ist  natürlich  in  allen 
Theilen  auf  die  Voraussetzung  möglichster  Einfachheit  der 
gesuchten  Beziehung  gegründet.  Sie  hat  sich  später  als  nicht 
scharf  zutreffend  und  in  einem  wesentlichen  Punkte  principiell 
unrichtig  erwiesen.  Doch  enthält  sie  den  richtigen  Hinweis  auf 
den  Laplace'schen  Ausdruck,  was  der  folgenden  Überlegung 
sogleich  eine  gute  Richtung  gab. 

22.  Über  die  stofflichen  Änderungen,  welche 
vectorische  Vorgänge  begleiten.    Beginnen  wir  mit  der 


Ss 
et    ~ 

SA' 

8:^  _ 

8/    ~ 

"    dx 
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Frage,  ob  eine  directe  Abhängigkeit  von  s  und  (x  von  den  elek- 
trischen und  magnetischen  Kräften  nicht  an  sich  widersinnig  ist. 

Es  würde  z.  B.  den  Sinn  aller  mechanischen  Gleichungen 
ändern,  wenn  man  annehmen  wollte,  dass  die  Dichte  p  eines 
Körpers  eine  directe  Function  seiner  Geschwindigkeitscom- 
ponenten  S,  H,  Z  ist.  Eine  solche  Annahme  ist  ausgeschlossen, 
auch  bei  den  grössten  Geschwindigkeiten  bewahren  z.  B.  Pro- 
jectile  ihre  Masse. 

Nichtsdestoweniger  ist  die  folgende  Differentialgleichung 
giltig  und  enthält  keinen  Widerspruch: 

-^  =  i(pS)-^|r(pH)  +  i(pZ)  II.) 

Ich  halte  dafür,  dass  diese  Gleichung  der  Special- 
fall eines  weit  allgemeineren  Princips  ist,  welches 
alle  vectorischen  Vorgänge  beherrscht. 

Andeutungen  dieses  Princips  finden  sich  in  allen  Gebieten 
der  Physik,  dort  wo  der  Laplace'sche  Ausdruck  von  Be- 
deutung wird,  z.  B.  bei  der  Wärmeleitung,  Stromvertheilung  etc. 
Doch  sind  dies  nur  Anzeichen  der  vorhandenen  Analogie,  nicht 
aber  genaue  Analogien  der  Gleichung  IIa). 

Man  betrachtet  die  Gleichung  IIa)  gar  nicht  als  ein  eigent- 
liches Naturgesetz,  welches  auch  andere  Formen  haben  könnte, 
sondern  nennt  sie  die  Continuitätsgleichung.  Man  hält  sie 
mehr  für  einen  geometrischen  Satz  als  für  den  Ausdruck  einer 
unabhängigen  physikalischen  Beobachtung,  welche  auch  ganz 
etwas  anderes  hätte  ergeben  können,  z.  B.  ein  anderes  Vor- 
zeichen. 

Thatsächlich  spricht  die  Gleichung  IIa)  nichts  anderes 
aus,  als  den  populären  Satz,  dass  eine  Masse  dorthin 
kommt,  wohin  ihre  Geschwindigkeit  gerichtet  ist. 
Dieser  Satz  ist  jedem  Menschen  von  Kindheit  an  und  selbst 
den  Thieren  bekannt,  wie  überhaupt  eine  ungefähre  Kenntniss 
der  wichtigsten  mechanischen  Principien  und  vor  Allem  eine 
grosse  Sinnesschärfe  für  mechanische  Vorgänge  den  willkürlich 
beweglichen  Thieren  nothwendig  und  auch  eigenthümlich  ist. 
Würde  unser  Wille  nicht  durch  mechanische  Mittel  nach 
aussen  wirken,  sondern  durch  elektrische,  so  hätten  wir  von 
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Geburt  an  elektrische  Kenntnisse,  statt,  wie  jetzt,  mechanische. 
In  der  grossen  praktischen  (aber  nicht  theoretischen)  Selbst- 
verständlichkeit der  Gleichung  IIa)  liegt  es,  dass  man  das  »Ding 
an  sich«  an  die  Masse  und  ferner  die  Ortsänderung  an  die  Ge- 
schwindigkeit gebunden  sich  vorzustellen  liebt. 

Der  Satz,  dass  ein  Körper  dorthin  kommt,  wohin  seine 
Geschwindigkeit  gerichtet  ist,  ist  nur  dann  selbstverständlich, 
wenn  man  die  Geschwindigkeit  durch  Gleichung  11^),  also 
durch  Ortsänderung  von  Massen  definirt.  Die  Ortsänderung 
ist  zwar  bei  den  zufällig  gegebenen  Verhältnissen  weitaus 
das  beste  Kriterium  der  Geschwindigkeit,  aber  durchaus  nicht 
das  einzige.  Man  muss  sich  in  Gleichung  IIa)  die  Geschwindig- 
keiten anders  als  durch  Ortsänderungen  gemessen  denken,  um 
die  Bedeutung  derselben  richtig  zu  verstehen. 

Man  denke  sich  ein  Schiff  inmitten  des  Oceans.  Jedermann 
wird  die  Geschwindigkeit  des  Schiffes  nach  anderen  Kriterien 
beurtheilen,  als  nach  der  Ortsänderung,  z.  B.  nach  der  Richtung 
des  Kiels  und  der  Schwellung  der  Segel,  oder  nach  der  Stellung 
und  Form  der  Welle,  welche  >  förmig  vor  seiner  Spitze  steht, 
oder  nach  der  Tourenzahl  und  dem  Drehungssinn  der  Räder, 
oder  nach  der  Dampfspannung  und  der  Stellung  des  Ventils. 
A  priori  kann  Niemand  auf  den  Gedanken  kommen,  dass  mit 
allen  diesen  Erscheinungen  eine  Ortsänderung  des  Schiffes 
gegen  die  entfernten  Ufer  verbunden  ist.  Hat  man  die  Be- 
obachtungsmittel so  weit  verschärft,  dass  man  diese  Orts- 
änderung constatiren  kann,  so  kann  man  wieder  a  priori  nur 
aus  Symmetriegründen  vermuthen,  dass  sich  das  Schiff  in 
seiner  Kielrichtung  bewegt,  ob  es  sich  aber  dem  Punkt  des 
Ufers,  wohin  seine  Segel  concav  sind  und  wohin  sein  Steuer 
gerichtet  ist,  nähert  oder  entfernt  kann  man  nur  durch  Beob- 
achtung erkennen  und  diese  Beobachtung  hat  (wie  überhaupt 
alle  Beziehungen  zwischen  zwei  Vectoren)  den  Charakter  eines 
Artunterschiedes. 

Wäre  man  an  das  Studium  der  Geschwindigkeitsvorgänge 
in  continuirlichen  Flüssigkeiten  gegangen,  ohne  Kenntniss  der 
mit  der  Geschwindigkeit  discreter  fester  Körper  v^erbundenen 
Ortsänderung,  hätte  man  also  beispielsweise  die  Flüssigkeits- 
geschwindigkeit so  gemessen,  wie  die  Meteorologen  den  Wind- 
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druck  messen,  so  hätte  es  wohl  lange  gedauert,  bis  man  auf  die 
Gleichung  IIa)  gekommen  wäre.  Von  dieser  Seite  hat  sich 
jedoch  die  Elektricitätslehre  entwickelt  und  hier  ist  noch  die 
Schwierigkeit  des  allzu  raschen  Ablaufes  aller  Vorgänge  hinzu- 
gekommen. 

23.  Gleichung  für  die  Änderung  des  Zustandes  a. 
Die  Beziehung  zwischen  der  Dichteveränderung  und  der 
Geschwindigkeitsvertheilung  ist  so  charakteristisch  für  die 
Mechanik,  dass  man  annehmen  muss,  dass  die  anderen  vec- 
torischen  Vorgänge  einer  ähnlichen  Wirkung  nicht  entbehren, 
falls  überhaupt  von  einer  quantitativen  Analogie  der 
mechanischen  und  elektrischen  Vorgänge  die  Rede 
sein  kann,    und  dies  wird  Niemand  bezweifeln. 

Damit  ist  einer  der  stärksten  Gründe  aufgeführt,  die  man 
überhaupt  einer  Theorie  zu  Grunde  legen  kann. 

Es  muss  eine  elektrische  Gleichung  existiren, 
welche  vollkommen  genau  der  Gleichung  IIa)  ent- 
spricht; also  die  Form  hat: 


da  9  8  d 


«OTT-  =  -^-(^^)+^(^Y)+^(,Z).  II) 


An  Stelle  der  Geschwindigkeiten  in  Gleichung  IIa)  treten 
hier  die  elektrischen  Kraftcomponenten.  Dies  ist  die  natür- 
lichste Analogie.  Sollte  doch  darin  ein  Fehler  liegen,  so  wird 
sich  derselbe  späterhin  leicht  ersehen  und  verbessern  lassen. 

An  Stelle  der  Dichte  f>  tritt  eine  neue  physikalische 
Variable  a,  über  deren  Natur  man  erst  im  Weiteren  einen 
Aufschluss  erhält.  Wesentlich  ist,  dass  sie  sealarisch  ist.  Sie 
ist  entweder  der  Dichte  oder  dem  Druck,  der  Temperatur,  dem 
Chemial,  etc.  vergleichbar. 

Oq  ist  ein,  wie  sich  später  zeigen  wird,  wesentlich  positiver 
Reductionsfactor,  dessen  Dimension  die  einer  elektrischen 
Kraft,  gebrochen  durch  eine  Geschwindigkeit  ist.  Seine  Grösse 
und  sein  Vorzeichen  hängt  nur  von  der  üblichen  Zählung  der 
Kräfte  ab,  nicht  aber  von  der  Natur  des  Mediums.  Die 
Gleichung  II)  gilt  in  gleicher  Weise  für  alle  Medien. 

24.  Die  Mannigfaltigkeit  in  dem  elastischen  Verhalten  der 
Körper  (es  gibt  elastische  und  flüssige,  Körper  von  begrenztem 
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Volum  und  ausdehnsamflüssige ,  compressible  und  incom- 
pressible)  zeigt,  dass  dasselbe  nicht  nahe  mit  den  Geschwindig- 
keitsvorgängen zusammenhängt.  Die  Wahrscheinlichkeit,  dass 
die  elektrischen  Vorgänge  mit  den  Geschwindigkeitsvorgängen 
in  einem  Stoff,  welcher  irgend  eine  dieser  elastischen  Speciali- 
täten  aufweist,  übereinstimmen  werden,  ist  sehr  gering  und 
thatsächlich  sind  die  Versuche,  hier  einen  Vergleich  herzustellen, 
misslungen.  Eine  Erscheinung,  welche  z.  B.  den  Kathoden- 
strahlen entspricht,  kann  man  weder  in  einem  elastisch-com- 
pressiblen,  noch  flüssig-incompressiblen  etc.  Medium  herstellen. 

Der  hier  eingeschlagene  Weg  führt  desshalb  zu  einem 
Resultat,  weil  die  Analogie  mit  den  Geschwindigkeitsvorgängen 
in  dem  nicht  auf  eine  bestimmte  Art  von  Medien  specialisirten 
Gesetz  IIa),  welches  also  eine  directe  und  tiefliegende  Beziehung 
darstellt,  gesucht  wurde.  Der  specielle  Charakter  der  elek- 
trischen Erscheinungen,  sowie  derselbe  aus  meiner  Theorie 
folgt,  entspricht  keineswegs  dem  mechanischen  Verhalten  irgend 
eines  bekannten  Mediums.  Sollte  ein  künstliches  mechanisches 
Bild  für  meine  Theorie  möglich  sein,  so  versichere  ich  nur  (zur 
Methode),  dass  ich  nicht  (wie  man  mir  das  bei  meiner 
chemischen  Theorie  zu  meinem  Erstaunen  nachsagen  wollte) 
ein  solches  Bild  weiss  und  verschwiegen  habe. 

25.  Zusammenhang  zwischen  s  und  a.  Alle  physi- 
kalischen Zustände  hängen  von  einander  ab,  alle  Eigenschaften 
der  Körper  sind  Functionen  der  Temperatur,  des  Druckes  etc., 
besser  gesagt,  sind  Functionen  von  einander,  s  und  a  werden 
sich  mitsammen  ändern,  wie  sie  sich  mit  der  Temperatur,  dem 
Druck,  dem  Chemial  etc.  ändern. 

Die  Beziehung  zwischen  s  und  a  muss  eine  äusserst 
einfache  sein.  Wäre  dies  nicht  der  Fall,  so  hätten  mich  die 
formalistischen  Schlüsse  in  Abschnitt  21  irre,  aber  nicht  so 
nahe  an  Gleichung  Ua)  geführt.  Man  konnte  auch  voraus 
wissen,  dass  s  und  a  sehr  einfach  zusammenhängen,  es  folgt 
dies  aus  der  Form  der  Energiegleichung. 

0  steht  in  Analogie  zur  Dichte  p.  Die  kinetische  Energie 
eines  Raumelementes  stellt  sich  dar  durch 
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Die  elektrische  Energie  E  eines  Raumelementes  bestimmt 
üich  sonach  zu: 

E—  ^o{X^-hy^-hZ^}dzdydz.  111) 


Erfahrungsgemäss  ist  sie  im  Ruhezustande  durch  Sp 
bestimmt 

Hieraus  folgt,  dass  s  und  i  im  Ruhe  zustande  geradezu 
gleich  sein  müssen 

h  -  %•  IVß) 

Eine  einfache  Gleichheit  kann  jedoch  zwischen  s  und  3 
nur  im  Ruhezustande  stattfinden.  Würde  nämlich  <%  immer 
gleich  i  gesetzt,  so  müsste  nach  den  Gleichungen  Ja)  und  II) 

die  Änderung  -r--  immer  gleich  Null  sein  und  die  Theorie  würde 

sich  dadurch  auf  die  MaxweH'sche  Theorie  reduciren.  Nächst 
der  Gleichheit  ist  die  folgende  Beziehung  die  einfachste: 

^^So  =  ifJo(a-Gj  IV) 

Hierin  ist  ri^  eine  von  der  Natur  des  Mediums  ab- 
hängende Constante,  Man  erkennt  die  r<ichtigkeit  der  Gleichung 
IV)  sogleich  an  folgender  Übereinstimmung.  Die  Gleichung  IV'), 
zunächst  hingestellt,  muss  die  Bedingung  erfüllen,  dass  sich 
für  einen  einfachen  Zahlwerth  von  %  (etu^a  für  rj^,  =  0  oder 
Yj^,  r=  l)  die  Theorie  auf  die  MaxwelTsche  Theorie  reducirt. 

Es  findet  dies  nun  statt  sowohl  fürT]^  =  1,  als  für 
7j^  ^  Oj  aber  für  keinen  anderen  Werth  von  tj^* 

Für  T^Q  ^  1  ergibt  sich  ^  r=  s  und  Gleichung  Wü).  Bei 
einfacher  Gleichheit  von  q  und  s  reducirt  sich  aber,  wie  schon 
erwähnt,  die  Theorie  auf  die  MaxwelTsche. 

Für  irjo  =  0  müsste  a  =:  oo  werden,  damit  s  sich  von  ^^ 
unterscheiden  kann.  Nun  kann  aber  nach  Gleichung  II)  a  nur 
durch  unendliche  Kräfte  oder  Discontinuitäten  unendliche 
Werthe  annehmen.  Für  tj^  =  0  ist  also  £  "  5,,,  was  ebenfalls 
auf  die  MaxweU'sche  Theorie  führt. 

Sitzh,  d.  m^tiitm-niilurw*  CL ;  Cl  V.  Bd.,  Abth.  11.  a.  50 
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Falls  man  annimmt,  dass  für  alle  gewöhnlichen  dichten 
Körper  die  MaxvvelTsche  Theorie  in  jeder  Beziehung,  auch 
die  Energiegleichung  derselben,  Giltigkeit  hat,  so  hat  irj^  für 
diese  Körper  den  Werth  1. 

Beim  Verdünnen  der  Luft  sinkt  jedoch  der  Werth  von  tj^ 
ab  und  Longitudinalwellen  werden  möglich.  Im  absoluten 
Vacuum  erreicht  tj^  den  Werth  0.  In  diesem  Grenzfall  sind 
Longitudinalwellen  wieder  unmöglich. 

iTjj,  hat  also  für  verdünnte  Gase  einen  wesentlich  positiven 
Werth,  welcher  je  nach  der  Dichte  des  Gases  zwischen  0  und 
-hl  liegt,  für  dichte  Körper  einen  Werth,  welcher  sehr  nahe  an 
-4-1  liegt. 

Aus  II)  und  IV)  folgt  unter  Berücksichtigung  von  IV  a)  und 
des  Umstandes,  dass  der  Ausdruck  la)  nach  I)  einen  constanten 
Werth  hat,  folgende  Gleichung: 

i^l  ^=1  (^«^'>-^  i (^o^)-^  -t  (^o2).  H') 

Dies  ist  die  gesuchte  Gleichung,  welche  die  And e- 

rung  -r-  als  Function  der  Kraftvertheilung  darstellt. 
öf 

Man  bemerkt,  dass  dieselbe  auch  für  im  Ruhezustande  in- 
homogene Medien  anwendbar  ist.   Sie  erfüllt  von  selbst  für 

ds 

den  Ruhezustand,  d.  i.  für  -r-  =  0  die  bekannte,  aber  den  hier 

Ol 

durchgeführten  Betrachtungen  nicht  eigentlich  zu  Grunde  ge- 
legte Beziehung 

0  =  -gi  (s„.Y)+  |;  (e,y)+  -g^ (s,Z).  1) 

Die  Gleichungen  I,  II,  III  und  IV  sprechen  die  Theorie 
.völlig  aus.  Die  Beziehung  1)  ist  ein  Deductionsresultat  dieser 
Theorie. 

26.  Der  Zustand  t.  Zusammenhang  zwischen  |x 
und  T.  Die  magnetischen  Erscheinungen  stehen  ebensogut  in 
Analogie  zu  den  mechanischen,  wie  die  elektrischen.  Es  lassen 
sich  also  die  Betrachtungen  des  vorigen  Abschnittes  wörtlich 
wiederholen,   wenn   man   statt  von  elektrischen   Kräften   von 
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magnetischen  Kräften  und  statt  von  s  von  |jl  spricht,  endlich 
statt  von  (3  von  einem  neuen  physikalischen  Zustand  t  spricht, 
der  durch  die  Vertheilung  der  magnetischen  Kräfte  beeinflusst 
wird. 

Dies  gibt  eine  der  Gleichung  11^  analoge  Gleichung  und 

du. 

diese  könnte  man  für  die  gesuchte  Gleichung  halten,  welche   «^ 

Ol 

als  Function  der  Vertheilung  der  magnetischen  Kräfte  darstellt. 
Sie  ist  auch  richtig,  aber  nicht  die  gesuchte  Gleichung. 
Wir  acceptiren  von  dieser  conformen  Betrachtung  nur  die 
schliesslich  sich  ergebende  Gleichung  für  den  Ruhezustand 
jedes  Mediums: 

So  lange  man  nicht  Beweise  hat,  und  ich  weiss  keine 
solchen,  dass  die  Maxwell'sche  Theorie  nach  der  magne- 
tischen Seite  ebenfalls  unzureichend  ist,  empfiehlt  es  sich  nicht, 
dies  anzunehmen.  So  richtig  es  ist,  die  Betrachtungen  des 
vorigen  Abschnittes  ins  Magnetische  umzusetzen,  bleibt  doch 
die  freie  Wahl  über  die  der  Constanten  yj^,  entsprechende  neue 
Constante.  Diese  letztere  muss  für  alle  Medien,  auch 
für  verdünnte  Luft  den  Werth  1  erhalten.  Dann  ist  [i  von 
der  Vertheilung  der  magnetischen  Kräfte  unabhängig. 

Die  Annahme  verschiedener  Werthe  für  yJo  und  bloss  des 
Werthes  1  für  die  entsprechende  magnetische  Constante,  also 
einer  rein  zahlenmässigen  Ungleichheit,  entspricht  der  vom 
vergleichend-physikalischen  Standpunkt  auffallenden  Unsym- 
metrie  der  bekannten  elektrischen  und  magnetischen  Erschei- 
nungen. 

Die  elektrischen  Erscheinungen  sind  viel  reichhaltiger:  Es 
gibt  elektrische  Kathodenstrahlen,  aber  nicht  magnetische;  elek- 
trische Leiter,  aber  nicht  magnetische;  elektrische  Entladung, 
aber  nicht  magnetische;  elektrochemische,  aber  nicht  magneto- 
chemische Erscheinungen. 

Man  kann  aus  der  Verschiedenheit  dieses  Capitels  von 
dem  vorigen   erkennen,   dass    die   hier   vorgetragene  Theorie 

50* 
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nicht  formalistisch  aufgebaut  ist,  sonst  wäre  sie  gewiss  hier  in 
die  symmetrischen  Betrachtungen  verfallen. 

27.  Zusammenhang  zwischen  (x  und  a.  Aus  den  im 
vorigen  Abschnitt  gemachten  Bemerkungen  folgt  nicht,  dass  [i 
bei  elektromagnetischen  Vorgängen  einen  constanten  Werth 
behält.  Dies  kann  gar  nicht  sein.  Es  würden  in  diesem  Falle  die 
constanten  magnetischen  Kräfte  3£o,?)o»3o  ^^^  ^^"  Gleichungen  I') 
ganz  wegfallen,  während  man  doch  weiss,  dass  constante 
magnetische  Kräfte  auf  den  Verlauf  der  Kathodenstrahlen  von 
grossem  Einflüsse  sind. 

Thatsächlich  muss  sich  (x  mit  a  ändern,  a  ist  ein  physika- 
lischer Zustand  wie  Temperatur,  Druck  etc.  Mit  der  Temperatur 
etc.  ändern  sich  alle  Eigenschaften  der  Körper  und  auch  e  und  |jl. 
Ebenso  werden  sich  sowohl  e  als  (x  mit  a  ändern,  s  steht  zwar 
zu  a  in  einer  anderen  Beziehung  als  [x,  weil  a  von  den  elek- 
trischen, nicht  von  den  magnetischen  Kräften  abhängt.  Aber 
diese  andere  Beziehung  spricht  sich  in  I)  und  II),  nicht  aber 
in  IV)  aus. 

Der  Zusammenhang  zwischen  |x  und  a  wird  dargestellt 
durch 

l^—V-o  =  ^0(^—^0)-  V) 

Hierin  ist  v^  eine  von  der  Natur  des  Mediums  abhängende 
Constante,  welche  für  dichte  Körper  den  Werth  1,  für  ver- 
dünnte Luft,  entsprechend  dem  abnehmenden  Druck  derselben, 
kleinere  Werthe,  für  das  absolute  Vacuum  den  Werth  0  hat. 

Endlich  ergibt  sich  aus  V),  IV)  und  IIO : 

^  ^4  =  i(so^)-h4(soy)-h  A(s,Z):      IF) 


ir|,-r  V,  'dt  dx^'     '^    dy 

du. 

Dies  ist  die  gesuchte  Gleichung,  welche  -~j   als 

Function  der  Kraftvertheilung  darstellt,  aber  nicht  wie 
in  Abschnitt  21  vermuthet  wurde,  der  magnetischen,  sondern 
der  elektrischen  Kraftvertheilung. 

Der  Grund,  warum  der  ri^  entsprechenden  Constanten  im 
vorigen  Abschnitt  für  alle  Körper  der  Werth  1  zugesprochen 
wurde,  ist,  dass  es  keine  magnetischen  Kathodenstrahlen  gibt. 
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Der  Grund,  warum  dann  v^,  für  verdünnte  Luft  ein  kleinerer 
Werth  als  1  zugeschrieben  werden  musste,  ist,  dass  constante 
magnetische  Kräfte  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  Kathoden- 
strahlen sind. 

IV.  Deductionen  (vorläufig  mitgetheilt).  ' 

Aus  der  obigen  Theorie  folgt  die  Nothwendigkeit  des  Auf- 
tretens longitudinaler  elektrischer  Strahlen  (vornehm- 
lich in  verdünnter  Luft  bei  Gegenwart  grosser  statischer  elek- 
trischer Kräfte),  welche  vollkommen  den  Charakter  von 
Kathodenstrahlen  haben. 

Auch  auf  elektrooptischem  Gebiete  gibt  die  Theorie  eine 
bemerkenswerthe  Übereinstimmung. 

Aus  derselben  folgen  eine  grosse  Zahl  neuer  experimen- 
teller Motive,  von  welchen  jedoch  erst  die  Rede  sein  soll,  bis 
die  betreffenden  Experimente  gemacht  sind,  wozu  mir  gegen- 
wärtig alle  Mittel  fehlen. 

28.  Longitudinale  ebene  Welle.  Artunterschied 
der  Kathodenstrahlen.  Es  sei  im  luftverdünnten  Raum  eine 
statische  elektrische  Kraft  Zq  und  keine  magnetische  Kraft  vor- 
handen. Dann  ist  eine  elektrische  Longitudinalwelle  in  der 
^-Richtung  möglich.  Die  Gleichungen  I^  und  HO  reduciren 
sich  auf 


»0      ÖS    _  ^    8Z 


II') 


lo-l  ^t    -  '"  8-- 
Eine  Lösung  derselben  ist: 

Z  =  Zo  4- C  sin  — (/——),  a) 

.    r     •      271  /  Z 

"  x    \        c 

Die  Schwingungsdauer  r  dieser  Strahlen  ist  beliebig,  sie 
verhalten   sich   superpositorisch. 
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Das  Verhältniss  der  Amplituden  E  und  C  bestimmt  sich  zu 

jE_  _  _  e„ 

c  -     z; 

Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  c  ergibt  sich  zu 

So  wie  das  Argument  der  Sinus  in  ä)  geschrieben  ist, 
erfolgt  die  Fortpflanzung  in  der  positiven  c-Richtung,  falls  c 
positiv  ist.  Ob  also  überhaupt  eine  F'ortpflanzung  in  der  posi- 
tiven c-Richtung  möglich  ist,  hängt  noch  davon  ab,  ob  c  durch 
Gleichung  3)  einen  positiven  Werth  erhält. 

Da  ■  einen  bestimmten  Werth  hat,  hängt  es  vom  Vor- 

zeichen  der  statischen  elektrischen  Kraft  Z^  ab,  ob  eine  Fort- 
pflanzung in  der  4-  oder  in  der  —  s-Richtung  möglich  ist. 
Jedenfalls  ist  nur  eines,  nicht  beides  möglich,  wie  bei  Trans- 
versalwellen, wo  sich  c  durch  eine  quadratische  Gleichung 
bestimmt.  Die  Longitudinalwelle  kann  sich,  falls  a^  einen  posi- 
tiven Werth  hat,  nur  in  der  Richtung  der  negativen 
elektrischen  Kraft  fortpflanzen,  denn  yJo — 1  hat  nach 
Abschnitt  25  einen  wesentlich  negativen  Werth. 

Hiemit  ist  der  Artunterschied  der  Kathoden- 
strahlen erklärt.  Die  nöthigen  Grenzbedingungen  zur  An- 
regung der  Kathodenstrahlen,  nämlich  die  Schwingungen  der 
elektrischen  Kraft  in  der  Normale  der  Oberflächenschichte  der 
zur  c-Richtung  senkrechten  Elektrodenflächen,  werden  von  den 
zufliessenden  elektrischen  Drahtwellen  an  beiden  Elektroden 
in  völlig  gleicher  Weise  geliefert.  Nur  von  der  Kathode  können 
jedoch  die  Strahlen  ausgehen,  denn  dort  haben  sie  in  der  Rich- 
tung nach  aussen  (Metall — Luft)  positiv^e  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit. An  der  Anode  jedoch  haben  sie  in  der 
Richtung  nach  aussen  negative  Fortpflanzungsgeschwindigkeit, 
sie  können  dort  also  nicht  auftreten. 

Y^o  hat  nach  Abschnitt  25  für  dichte  Körper  einen  sehr 
nahe  um  1  liegenden  Werth.  Die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit ist  also  in  dichten  Körpern  sehr  klein  und  Longitudinal- 


Longitudinales  Licht.  777 

Strahlen  werden  nur  schwer  zu  erhalten  sein.  Bei  grösserer  Ver- 
dünnung wird  jedoch  tjq  immer  kleiner,  so  dass  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  Kathodenstrahlen  wächst,  bis 

sie  im  absoluten  Vacuum  den  Grenzwerth  — ^  erreicht.^ 

«0 

29.  Das. blaue  Kathodenlicht.  Es  kann  vorausgesetzt 
werden,  dass  das  blaue  positive  Glimmlicht  in  gewöhnlicher 
Luft  dem  blauen  Kathodenlicht  in  verdünnter  Luft  entspricht. 
Letzteres  ist  nachweislich  eine  Wirkung  der  Kathodenstrahlen. 
Das  blaue  positive  Glimmlicht  ist  dann  eine  Wirkung  von 
Anodenstrahlen  und  zwar  seiner  geringeren  Dicke  und  grösseren 
Helligkeit  wegen,  von  Anodenstrahlen  sehr  kleiner  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit. 

Hieraus  ist  zu  vermuthen,  dass  -/j^  in  dichter  Luft  einen 
ein  wenig  grösseren  Werth  als  1  hat.  Dann  sind  nach  3) 
nur  Anodenstrahlen  kleiner  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
möglich.  Beim  Verdünnen  sinkt  r^^  zunächst  auf  1  ab,  dann 
ist  nach  3)  c  =  0  und  es  sind  keine  Longitudinalstrahlen 
möglich.  Beim  weiteren  Verdünnen  sinkt  r^^  unter  1  bis  0. 
Dann  sind  keine  Anoden-,  aber  Kathodenstrahlen  möglich, 
welche  desto  grössere  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  haben, 
je  weiter  die  Verdünnung  geht.  Es  tritt  dementsprechend  die 
blaue  Lichtschichte  an  der  Kathode  auf  und  gewinnt  bei  fort- 
schreitender Verdünnung  an  Dicke,  verliert  aber  an  Leuchtkraft. 

Die  Production  des  blauen  Lichtes  muss  mit  einer 
Schwächung  der  Kathodenstrahlen  zusammenhängen.  Nach  den 
hier  benützten  Annäherungsgleichungen  I'),  welche  für  grössere 
statische  Kräfte  gelten,  sind  jedoch  die  Kathodenstrahlen  un- 
gedämpft. In  der  Nähe  der  Kathode,  wo  die  statische 
Kraft  überwiegt,  kann  also  die  blaue  Lichtschichte  nicht 
auftreten.  Es  ist  dort  thatsächlich  ein  dunkler  Raum'^  vor- 
handen, welcher  all  mal  ig  in  die  blaue  Lichtschichte  übergeht. 


^  Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von  longitudinalen  elastischen 
Wellen  in  einem  compressiblen  Medium  ändert  sich  umgekehrt,  und  zwar 
zwischen  oo  und  0. 

2  Dieser  dunkle  Raum  und  die  blaue  Lichtschichte  darf  nicht  verwechselt 
werden  mit  dem  scharf  gegen  das  blaue  Ende  des  Entladungsbogens  ab- 
gegrenzten dunklen  Raum. 
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In  grösserer  Entfernung  von  der  Kathode,  wo  die  Amplitude 
des  Strahles  gegen  die  statische  Kraft  des  Feldes  nicht  ver- 
schwindet, gelten  die  Gleichungen  I),  welche  Sinusstrahlen  nicht 
mehr  zulassen.  Beim  Eintritt  in  dieses  Gebiet  erfahren  die 
Kathodenstrahlen  eine  leicht  berechenbare  Modification  und 
Abschwächung. 

30.  Fortpflanzung  von  Longitudinalstrahlen 
schief  zur  statischen  Kraft.  Transversalwellen.  Es 
sind  in  verdünnter  Luft  auch  Longitudinalstrahlen  möglich, 
deren  Wellenebene  schief  gegen  die  statische  elektrische  Kraft 
liegt  und  deren  Richtung,  wie  sich  später  zeigt,  auf  der  Wellen- 
ebene senkrecht  steht.  Diese  Strahlen  sind  jedoch  nicht  rein 
longitudinal,  sondern  sind  mit  Transversalcomponenten  aus- 
gerüstet. 

Es  gelten  die  Gleichungen : 


iX             8s             8?)         n 
%   8/   "^^o  8/       ^«   iz    -  ^■ 

IM) 

iZ       ^    8s            8?)         ^ 

I'3) 

82)            iX            iZ 

^   8/        ^0    8.   +'^ix    =^- 

I'5) 

«0     8s         8Z        8;>i:      ^ 

-1  •  9/       '•  8s        '»   ix    -  "■ 

II') 

Ling  derselben  ist: 

7.  —    7  .L.C  ein            1  t                                   L 

Die  drei  übrigen  Variablen  X^  und  s  sind  cohaerent 
und  gleichphasig  und  ihre  Amplituden  sind  der  Amplitude 
C  proportional.  Durch  Einsetzen  dieser  Lösung  erhält  man  zur 
Bestimmung  dieser  Amplituden  vier  homogene  Gleichungen. 
Die  Determinante  ihrer  Coefficienten  muss  verschwinden.  Dies 
gibt  die  Bedingung: 


-\^h^' 


^0—1 


^0        c—{mX^-hnZ, 


=  0.  4) 
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In  Wellenebenen  von  den  Richtungscosinus  m  und  n  der 
Normale  können  sich  also  drei  verschiedene  Wellen  fortpflanzen. 
Zwei  davon  entsprechen  den  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten 


-i^;,^^ 


1 


und  sind;  wie  man  sich  durch  Einsetzen  dieser  Werlhe  von  r 
in    die    Amplitudengleichung    überzeugt,    gewöhnliche    Max- 

^vell'sche  Transversal  wellen.  Für  dieselben  ist  ^—  ^  CK 
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Auch  in  verdünnter  Lufi  und  bei  Gegenwart 
grosser  statischer  Kräfte  können  sich  also  gc- 
wohnliche  Transversalwellen  nach  jeder  Richtung 
lortpflanzen. 

Die  dritte  Welle  ist  theilwebe  longitudinaL  Sie  hat  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

c=  -"^^^  (ffiX^^ itZ,).  5) 

Dieselbe  ist  also  proportional  dem  Cosinus  des  Winkels, 
welchen  die  totale  statische  elektrische  Kraft  mit  der  Wellen- 
normalen  einschliesst.  Longitudinalstrahlen  können  sich  also 
nicht  nur  in  der  Richtung  der  negativen  Kraft  tortpflanzen, 
sondern  allerdings  bei  abnehmender  Geschwindi^^keit  auch 
schief  dazu.  Senkrecht  zur  elektrischen  Kraft  haben  sie  die 
Geschwindigkeit  0.  Dreht  man  sie  noch  weiter  in  die  Richtung 
der  positiven  Kraft,  so  können  sie  f>ich  nicht  mehr  fortpflanzen, 
weil  ihre  Geschwindigkeit  negativ  wird. 

Durch  Einsetzen  von  5)  in  die  Amplitudengleichungen 
zeigt  sich,  dass  diese  Strahlen  desto  stärkere  Transversal - 
componenten  benöthigen,  je  schiefer  sie  gegen  die  statische 
Kraft  verlaufen.  Diese  Transversalcomponenten  liegen  in  der 
Wellcnebene  und  zwar  die  elektrische  Transversalcomponenie 
A'  in  der  Einfallsebene  der  statischen  Kraft,  die  magnetische 
Transversal componente  J)  senkrecht  dazu. 

Nicht  ohne  Interesse  ist  die  Bedingung,  welche  eine  senk- 
recht wirkende  magnetische  Kraft  ^f,  dem  Strahl  auferlegt. 
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Dieselbe  tritt  in  Gleichung  1^5)  in  dem  Glied  -+-?)o"^  ^^f-  Sie 
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kommt  dann  auch  in  die  Determinante,  aber  gerade  an  der 
Stelle,  wo  sie  zum  Werthe  derselben  nichts  beiträgt.  Die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit wird  also  durch  eine  magnetische 
Kraft  nicht  beeinflusst.  Auch  die  Transversalcomponenten 
bleiben  gleichphasig,  aber  sie  ändern  ihr  Amplitudenverhältniss 
zur  Longitudinalcomponente.  Die  totale  elektrische  Schwingung 
erhält  dadurch  eine  andere  Richtung  gegen  die  Wellennormale. 
Es  wäre  nicht  richtig,  dies  dahin  zu  deuten,  dass  die  magnetische 
Kraft  ^0  die  Richtung  der  elektrischen  Schwingungen  des 
Strahles  dreht,  sondern  es  bedeutet,  dass  ein  Strahl  von  solcher 
Wellenebene  nur  dann  möglich  ist,  wenn  man  ihn  durch  die 
Grenzbedingungen  mit  Transversalcomponenten  versieht,  die 
verschieden  sein  müssen,  je  nachdem  eine  senkrecht  wirkende 
magnetische  Kraft  vorhanden  ist  oder  nicht. 

31.  Reflexion.  Unanwendbarkeit  des  Huyghens'- 
schen  Principes.  Diese  Strahlen  können  an  der  Grenzebene 
eines  anderen  Mediums  reflectirt  werden,  vorausgesetzt,  dass 
ihr  Einfallswinkel  grösser  ist  als  das  Complement  des  Einfalls- 
winkels der  statischen  elektrischen  Kräfte  Hieran  kann  man 
erkennen,  dass  das  Huyghens*sche  Princip  für  Kathoden- 
strahlen nicht  anwendbar  ist.  Gleichung  5)  bestimmt  die  Nor- 
malenfläche. Diese  ist  hier  eine  Kugel,  deren  Oberfläche  jedoch 
durch  das  Erregungscentrum  geht  und  deren  Mittelpunkt  in 
der  Richtung  der  negativen  Kraft  liegt.  Alle  Wellenebenen  um- 
hüllen den  Gegenpol  dieser  Kugel.  Dieser  Gegenpol  stellt  also 
die  ganze  Huyghens'sche  Fläche  dar.  Hieraus  würde  folgen, 
dass  die  Strahlenrichtung  nur  in  die  Richtung  der  negativen 
Kraft  fallen  kann,  was  nicht  der  Fall  ist,  da  Reflexion  möglich  ist. 

In  diesem  Falle  und  im  Folgenden  stehen  die  Schlüsse  aus 
dem  Huyghens'schen  Princip  mit  der  directen  Rechnung  aus 
denselben    zu    Grunde    gelegten    Differentialgleichungen    im 


'  Sie  dringen  auch  (und  zwar  bei  senkrechter  Incidenz  völlig)  in  das 
neue  Medium,  z.  B.  in  Glas,  ein,  aber  unter  enormer  Schwächung  nicht  im 
Innern  des  Glases,  sondern  schon  in  der  Oberflächenschichte.  Dies  berechnet 
sich  leicht  aus  der  Energiegleichung  III)  unter  Berücksichtigung  des  Umstandes, 
dass  sich  7]^  in  der  Oberflächenschichte  fast  von  0  bis  1  ändert. 
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V  Viderspruch.  Das  Huyghens'sche  Princip  gibt  für  Transversal - 

V  Vellen  und  Schallwellen,  welche  einen  Fall   zweiten  Grades 
t  darstellen,  zwei  Lösungen  (eine  vor-  und  eine  rückschreitende 

Welle).  Eine  davon  ist  richtig,  die  andere  falsch.  In  dem  hier 
vorliegenden  Falle  ersten  Grades  gibt  dieses  Princip  nur  eine 
,  Lösung  und  zwar  eine  falsche. 

32.  Scharf  begrenzte  Kathodenstrahlen.  Begrenzte 
Transversalstrahlen.    Die   Kathodenstrahlen    haben   nach 
Abschnitt  11  eine  Schwingungsdauer  von  10""®  See,  also  eine 
f     viel  grössere  als  Licht.  Ausserdem  sind  sie  longitudinal.  Es 
f     muss  somit  wundern,  dass  sie  nicht  wie  Schall  sich  fortpflanzen, 
*      sondern  in  scharf  begrenzten  Strahlen  wie  Licht.  Es  soll 
nun  gezeigt  werden,  dass  gerade  die  Longitudinalstrahlen 
'      meiner  Theorie   bei    beliebig   grosser   Schwingungs- 
dauer   die     Fähigkeit    haben,     scharfe    Strahlen    zu 
liefern,   während   das   transversale   Licht    erst    bei    kleinen 
Wellenlängen  scharfe  Strahlen  liefert. 

Der  Einfachheit  wegen  soll  nur  die  Fortpflanzung  scharfer 
Strahlen  in  der  Richtung  der  negativen  elektrischen  Kraft  Z^^ 
behandelt  werden.  ,  Man  kann  dann  in  den  Differential- 
gleichungen, welche  in  Abschnitt  30  vorangestellt  wurden, 
noch  Xq  zu  0  setzen. 

Eine  charakteristische  Lösung  dieser  Gleichungen  (nach 

9s  \ 
Elimination   von    ^1  ist: 

Z  =  Zn  +  C  sm ;i: .  sm  / 

X  X     \  c  J 

Xzn         A  cos AT.  cos ^1/ I  6) 

"})  =         85  cos  -^^  X .  cos  -^^  [t——] 

X  Z      \  c  J 


Dieselbe  stellt  einen  Strahl  von  unendlicher  Wellenebene 
z  =:  Const.  dar,  dessen  Richtung  x  =  Const.  ist,  weil  seine 
Intensität  sich  in  der  Richtung  x  ändert.  Diese  Änderung  mit  x 
ist  sinusförmig. 
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Die  Coefficientendeterminante  der  Amplitudengleichungeijg 
ergibt  sich  zu 

[<J-(.*-^.|)^'l-(^-5»--i2.)  =  o.       7^ 

Es  ergeben  sich  wieder  drei  Lösungen. 
Zunächst   ist  eine  Longitudinalvvelle  von   der   normalen 
F'ortpflanzungsgeschwindigkeit 

möglich.  Die  sinusförmige  Vertheilung  der  Intensität  im  Quer- 
schnitte des  Strahles  ändert  also  seine  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit nicht. 

Man  kann  zu  P'olge  dessen  in  der  Lösung  6)  der  Streifen- 
breite X  beliebige  Werthe  geben,  kann  dann  eine  Reihe  solcher 
Lösungen  nach  dem  Fourier'schen Theorem  zusammensetzen 
und  erkennt  hieraus  den  Satz: 

Longitudinalstrahlen  kleiner  Amplitude  sind  mit  jeder 
beliebigen  Intensitätsvertheilung  in  ihrem  Querschnitt,  also 
auch  mit  vollkommen  scharf  begrenztem  Querschnitt 
ohne  beschränkende  Bedingungen  (für  jede  Schwingungs- 
dauer) möglich,  und  haben  die  normale  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit der  Kathodenstrahlen. 

Wie  man  aus  Gleichung  6)  ersieht,  sind  bei  einem  be- 
grenzten Kathodenstrahl  in  der  Mitte  keine  Transversalcom- 
ponenten  vorhanden,  gegen  die  Ränder  hin  sind  aber  solche 
vorhanden  (eine  radiale  elektrische  und  tangentiale  magnetische 
Transversalcomponente)  und  zwar  sind  sie  um  eine  Viertel- 
wellenlänge gegen  die  longitudinale  Schwingung  verschoben. 

Ferner  ergeben  sich  aus  7)  noch  die  zwei  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeiten 

/zzlz:. 


c  =  ±c^ 


V    ^0^.-^^ 


Diese     entsprechen    Transversalstrahlen    von    sinus- 
förmiger Vertheilung  der  Intensität  im  Querschnitt.  Falls  c^  — 


V 
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Y  nicht  verschwindet,  d.  h.  falls  die  Querstreifung  von  der 
Grössenordnung  der  Wellenlänge  des  Strahles  ist,  haben  diese 
Strahlen  nicht  die  normale  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der  Transversalstrahlen. 

Man  kann  also  eine  Reihe  solcher  Strahlen  von  ver- 
schiedener Streifenbreite  x  nur  dann  nach  dem  Fourier'schen 
Theorem  zusammensetzen  zu  einem  scharf  begrenzten  Strahl, 
wenn  der  Querschnitt  desselben  gross  ist  gegen  die  Wellen- 
länge. 

Transversalstrahlen  werden  also  immer  an  den 
Rändern  unscharf  sein  müssen.  Wie  man  aus  6)  ersieht, 
tritt  an  dem  Rande  jedes  transversalen  Lichtstrahles 
longitudinales  Licht  auf,  welches  gegen  das  trans- 
versale um  eine  Viertelwellenlänge  verschoben    ist. 

33.  Drehung  der  Wellenebene  durch  eine  senk- 
recht wirkende  magnetische  Kraft.  Eine  reine  Longi- 
tudinalwelle  von  unendlicher  Wellenebene  behält  unter  dem 
Einfluss  einer  senkrecht  wirkenden  magnetischen  Kraft  g^  nur 
dann  die  Richtung  ihrer  elektrischen  Schwingung  und  hat  nur 
dann  keine  transversale  magnetische  Componente  nöthig,  wenn 
sich  die  Wellenebene  unter  dem  Einflüsse  der  magne- 
tischen Kraft  dreht. 

Dies  ergibt  sich  aus  den  Gleichungen : 


82       ^    8e 

I'3) 

^    3[A            ÖZ       ^ 

I'5) 

«0         3^        c^^-0 

II') 

^„-1       8/        ^0   8c-^ 

«0           ^0       ¥               8Z_ 

11") 

Die  Lösung  derselben  ist 


Zzz  Z(j-4-Csin  —  (/— - 


~c — ; 
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2  -=2  Sj^-hEsin 


2::  f         mx-hnc  \ 

z    \  c         I 


Für  die  Cotangente  des  Winkels  um  welchen  die  Wellen- 
ebene  gedreht  wird,  ergibt  sich 

Die  positive  Z-Richtung  gehe  von  links  nach  rechts,  in 
dieser  schreitet  der  Kathodenstrahl  fort.  Die  -f-;»r-Richtung  gehe 
von  unten  nach  oben,  dann  geht  die  -f-_y- Richtung  gegen  den 
Beschauer.  Wenn  fj^  positiv  ist,  so  wird  nach  8)  die 
Wellennormale  nach  oben  abgelenkt.  Es  ist  dies  der 
Sinn,  in  welchem  die  Richtung  eines  Kathodenstrahles  er- 
fahrungsgemäss  durch  eine  senkrecht  wirkende  magnetische 
Kraft  abgelenkt  wird.  Um  sich  zu  vergewissern,  dass  dabei 
wirklich  die  Richtung  des  Strahls  und  die  Wellennormale 
identisch  sind,  soll  die  folgende  Rechnung  dienen. 

34.  Magnetische  Krümmung  der  Kathoden  strahlen. 
Es  sollen  die  Bedingungen  aufgesucht  werden,  unter  welchen 
ein  Kathodenstrahl  eine  kreisförmig  gekrümmte  Bahn  ein- 
schlägt. Es  wird  dies  natürlich  nur  mit  Annäherung  oder  für 
ein  kurzes  Stück  seiner  Bahn  möglich  sein.  Im  Falle  eine  senk- 
recht wirkende  magnetische  Kraft  ^^  vorhanden  ist,  ist  ein 
gekrümmter  Kathodenstrahl  das  einfachste  Integral  der 
Gleichungen  I')  und  W')  und  das  einzige,  welches  sich  mit  den 
Grenzbedingungen  verträgt. 

Die  Gleichungen  sollen  auf  cylindrische  Coordinaten  trans- 
formirt  werden,  und  zwar  bedeute  y  die  Axialrichtung,  x  die 
Radialrichtung  und  C  den  Polarwinkel.  Z  sei  die  tangentiale, 
A'  die  radiale  Componente  der  elektrischen  Kraft,  ^^  die  axiale 
magnetische  Kraft. 

Die  Gleichungen  müssen  reducirt  werden  auf: 

£„|^'  +A'„::  =0.  i'i 


A'o 

8s 
8/ 

= 

0. 

2o 

8s 
8/ 

=: 

0. 

^o^+2o;*=0.  I'3) 
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8|j.          c„  8A'           dZ           Z 

^^  dt  -  X  8;     ^«  ix     *""  4-  ■ 

I'5) 

S       8s             8A'           X        s„     dZ 
—  r  8/    -"«   8Ar    "^"^o  ;f    "^    a-   ■   8;  ■ 

II') 

r,„     8(1    _    83 
Vp  ■  8/          8/  ■ 

II") 

^io 


Wir  betrachten  nur  ein  schmales  Bündel  eines  Kathoden- 
strahles, dessen  Dicke  (x—x^^)  gegen  den  Krümmungsradius  x\^ 
verschwindet. 

Die  einfachste  Lösung  ist  folgende: 

"  \  Xq    /  z     \         fvj 

Die  Intensität  des  Strahles  nimmt  nach  seiner  convexen 
Seite  etwas  ab.  Die  Wellenebenen  C  =  Const.  liegen  radial. 
Für  die  Winkelgeschwindigkeit  fv  des  Strahles  ergibt  sich  hier 
nur  eine  Lösung: 

fv=    y  .V—  .Z,.  9) 

Diese  Lösung  gilt  für  longitudinale  Strahlen.  Transversale 
Strahlen  von  diesem  Verlaufe  sind  nicht  möglich  und  können 
hier  schon  desshalb  nicht  als  Lösung  erscheinen,  weil  für  keine 
magnetische  Transversalcomponente  ^  gesorgt  ist. 

Man  erhält  ferner  für  die  Amplituden  A  und  C  die  Be- 
ziehung 

d.  h.  die  elektrischen  Schwingungen  des  Strahles  finden  in 
jedem  Theile  desselben  in  der  dort  vorhandenen  Richtung  der 
totalen  statischen  elektrischen  Kraft  statt. 


G. 

Jaumann, 

t  sich 

<^0             «0 

■  So  'l^o  — 1 

^0 
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Dies  ist  die  Bedingung,  dass  der  Strahl  die  Kreisbahn  ein- 
schlägt. Falls  Xq  =  0,  also  die  totale  elektrische  Kraft  ohnehin 
kreisförmig  verläuft,  so  muss  nach  11)  g^  =  0  sein,  d.  h.  der 
Strahl  folgt  genau  einer  gekrümmten  elektrischen  Kraftröhre, 
falls  ihn  nicht  eine  senkrecht  wirkende  magnetische  Kraft 
ablenkt. 

Man  darf  hienach  Kathodenstrahlen  kleiner  Amplitude, 
welche  keine  magnetischen  Transversalcomponenten 
besitzen,  die  Neigung  zusprechen,  längs  der  elektrischen  Kraft- 
linien des  Feldes  zu  verlaufen,  also  elektrische  Deflexion 
zu  zeigen.^ 

Kathodenstrahlen,  welche  durch  die  Grenzbedingungen 
mit  magnetischen  Transversalcomponenten  versehen  werden, 
sind  jedoch  ihrer  Richtung  nach  von  dem  Verlauf  der 
Kraftlinien  entsprechend  unabhängiger.  Für  Kathodenstrahlen 
grosser  Amplitude  gilt  dies  in  erhöhtem  Masse. 

Falls  jedoch  Xq  nicht  Null  ist,  also  die  elektrische  Kraft 
nicht  kreisförmig  verläuft,  so  ist  nach  11)  eine  senkrecht 
wirkende  magnetische  Kraft  ^^  nothwendig,  um  den  Strahl 
aus  der  elektrischen  Kraftröhre  abzulenken  und  in  die  Kreis- 
form zu  biegen.  Der  Ablenkungssinn  ergibt  sich  ebenso  wie 
in  Abschnitt  33.  Die  dort  behandelte  Drehung  der  Wellenebene 
durch  eine  magnetische  Kraft  ist  überhaupt  dieselbe  Er- 
scheinung wie  die  hier  behandelte  Krümmung  der  Strahl- 
richtung. 

Nach  Gleichung  10)  wird  jedoch  die  Schwingungsrichtung 
des  magnetisch  gekrümmten  Strahles  durch  die  magnetische 
Kraft  nicht  beinflusst,  sie  findet  nach  wie  vor  in  der  Richtung 
der  elektrischen  Kraft  statt.  ^ 


1  Das  Huyghens'sche  Princip  stellt  hier  ausnahmsweise  die  Richtung 
des  Strahles  gut,  aber  auch  hier  die  Lage  der  Wellenebene  unrichtig  dar. 
Diese  haben  radiale  Lage,  während  sie  nach  dem  Huyghens'schen  Princip 
im  homogenen  Felde  einander  parallel  bleiben  sollten. 

2  Hertz  vergleicht  die  magnetische  Krümmung  der  Kathodenstrahlcn 
mit    der   magnetischen    Drehung    der   Schwingungsrichtung   des    Lichtes.    So 
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Das  hier  betrachtete  dünne,  gekrümmte  Bündel  eines 
Kathodenstrahles  entspricht  dem  axialen  Theile  eines  be- 
grenzten Kathodenstrahles  von  grösserer  Dicke.  Die  Ränder 
desselben  verhalten  sich  complicirter,  weil  sie  magnetische 
Transversalcomponenten  führen.  Auch  im  axialen  Bündel  wird 
streng  genommen  an  den  Stellen  starker  Ablenkung  des 
Strahles  eine  magnetische  Transversalcomponente  g  auftreten, 
welche  ihren  Grund  hat  in  der  Änderung  der  Amplitude  A 
nach  10).  Diese  Änderung  verschwindet  jedoch  vollständig 
gegen  die  Änderungen,  welche  die  Schwingung  des  Strahles 
einführt,  der  kurzen  Schwingungsdauer  derselben  wegen. 


JC    ^ 


.  ;::ini 


Fig.  1  macht  das  Verhalten  eines  im  homogenen  elek- 
trischen Feld  durch  eine  senkrecht  wirkende  magnetische 
Kraft  gekrümmten  Kathodenstrahles  anschaulich. 

Die  parallelen,  von  rechts  nach  links  gehenden  Pfeile  be- 
zeichnen die  positive  Richtung  der  elektrischen  Kraft.  Die 
Stärke  der  magnetischen  Kraft  ^q,  welche  von  vorn  nach  hinten 
geht,  ist  durch  die  Dichte  der  zwischengesetzten  Punkte  an- 
gedeutet. Sie  ist  in  der  linken  Hälfte  des  Feldes  sehr  klein, 
nach  rechts  hin  immer  grösser  angenommen,  so  dass  der 
Strahl  nach  11)  nach  rechts  hin  immer  stärker  abgelenkt  wircj 
und  also  ungefähr  Kreisform  annimmt. 


charakteristisch  dieser  Vergleich  auch  ist,  so  trifft  er  doch  nach  der  hier  vor- 
getragenen Theorie  zufällig  gerade  das  Gegentheil  der  thatsächlich  stattfindenden 
Verhältnisse. 

Sitzb.  d.  malhem.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  H.a.  51 
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Der  Kathodenstrahl  KK  verläuft  in  der  linken  Hälfte  des 
Feldes,  wo  keine  magnetische  Kraft  wirkt,  geradlinig  in  der 
Richtung  der  negativen  elektrischen  Kraft,  in  der  rechten 
Hälfte  des  Feldes  biegt  er  aus  dieser  Richtung  ab.  Nach 
Gleichung  11)  ist  die  Tangente  des  Winkels,  welcher  seine 
Richtung  mit  der  Richtung  der  negativen  elektrischen  Kraft 
einschliesst,  überall  der  Kraft  D^  proportional. 

Es  sind  ferner  die  Wellenebenen  des  Strahles,  welche 
überall  auf  seiner  Richtung  senkrecht  stehen,  eingezeichnet, 
und  zwar  in  solchen  Distanzen,  wie  sie  der  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit des  Strahles  entsprechen.  Dieselbe  nimmt 
nach  9)  mit  dem  Cosinus  des  Ablenkungswinkels  ab.  In  der 
Mitte  jeder  Wellenebene  sind  durch  einen  kleinen  Pfeil  der 
Richtung  und  Grösse  nach  die  elektrischen  Schwingungen  des 
Strahles  bezeichnet.  Dieselben  bewahren  im  homogenen  elek- 
trischen Felde  ihre  Richtung.  Was  ihre  Grösse  anbelangt,  so 
wird  die  Grösse  der  longitudinalen  Componente  C  im  ganzen 
Verlaufe  des  Strahles  annähernd  dieselbe  sein.  Die  radiale 
Componente  A  muss  aber  nach  10)  beträchtlich  zunehmen. 
Die  Intensität  der  totalen  Schwingung  des  Strahles  muss  also 
desto  mehr  zunehmen,  je  weiter  der  Strahl  abgelenkt  wird. 
Gleichzeitig  nimmt  aber  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
desselben  ab,  so  dass  die  in  einer  halben  Wellenlänge  des 
Strahles   vorhandene    Energie   überall   denselben   Werth    hat. 

35.  Gegenseitige  Abstossung  der  Kathoden- 
strahlen. Die  Gleichungen  I),  welche  für  Kathodenstrahlen 
grosser  Amplitude  gelten,  sind  geeignet,  die  gegenseitige  Ab- 
stossung zweier  Kathodenstrahlen  darzustellen.  Es  ist  dies  eine 
nichtsuperpositorische  Erscheinung,  kann  also  durch  die  an- 
nähernd giltigen  linearen  Gleichungen  10  nicht  erklärt  werden, 
wohl  aber  durch  die  nichtlinearen  Gleichungen  I).  Man  denke 
sich  als  Grenzbedingung  in  der  ;ry-Ebene  elektrische  Z-Schwin- 
gungen  gegeben,  wie  sie  in  den  zwei  Spalten  des  Croo keuschen 
Schirmes  auftreten.  Das  Integral  der  Gleichungen  I)  wird  dann 
jedenfalls  zwei  von  diesen  Spalten  ausgehende  Strahlen  dar- 
stellen, und  zwar  der  nichtlinearen  Form  dieser  Gleichungen 
wegen  keine  geradlinigen  Strahlen,  sondern  ungefähr  hyper- 
bolisch auseinander  gekrümmte  Strahlen. 
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36.  Magnetischer  Longitudinalstrahl.  Rein  magne- 
tische Longitudinalstrahlen  sind  der  Unsymmetrie  der  Glei- 
chungen II')  und  IV)  wegen  nicht  möglich. 

Ein  elektrischer  Kathodenstrahl,  welcher  in  der  Richtung 
einer  zusammenfallenden  elektrischen  Kraftlinie  Zq  und  magne- 
tischen Kraftlinie  3o  fortschreitet,  zeigt  ausser  seiner  elektrischen 
Longitudinalschwingung  Z  auch  eine  magnetische  Longi- 
tudinalschwingung  3- 

Diese  könnte  auf  eine  Spule,  in  deren  Axe  der  Strahl  fort- 
schreitet, inducirend  wirken,  ein  Experiment,  welches  unter  den 
Strahlungsexperimenten  eine  besondere  Stellung  einnehmen 
würde. 

V.  Longitudinales  Licht. 

37.  Longi tu d inal  e  An th eile  des  natürlichen  Lichtes. 
Nach  der  zu  Ende  des  Abschnittes  32  gegebenen  Entwicklung 
soll  das  transversale  Licht  im  luftverdünnten  Raum  (wenigstens 
an  seinen  Rändern)  von  Longitudinalstrahlen  begleitet 
werden,  welche  cohaerent  sind  und  in  der  Phase  um  eine 
Viertelwellenlänge  gegen  das  transversale  Licht  ver- 
schoben sind.  Im  Folgenden  wird  dies  an  Experimenten  von 
Elster  und  Geitel  bestätigt. 

Von  theoretischem  Interesse  ist  die  Frage  nach  dem 
Grenzübergang  des  transversalen  Lichtes  durch  eine  Ober- 
flächenschichte,  in  welcher  s^  sich  ändert,  während  tj^  nicht  den 
Werth  1  hat.  Es  findet  sich  eine  solche  Schichte  an  der  Grenze 
jedes  luftverdünnten  Raumes. 

In  dieser  Grenzschichte  muss  das  transversale  Licht  die 
Longitudinalcomponenten,  welche  es  dann  im  luftverdünnten 
Räume  zeigt,  angenommen  haben.  Es  könnte  dies  so  zu  Stande 
kommen,  dass  die  Kräfte  des  Transversalstrahles  auch  in 
dieser  Grenzschichte  die  Laplace'sche  Gleichung  erfüllen. 

Dann  gilt  nach  IV): 

-^X^^Y^-hZ^.  12) 


7]o  — 1  *  8/  dx  dy  82; 

Nur  dann,  wenn  die  Richtung  der  elektrischen  Schwin- 
gungen des  Transversalstrahles  auf  der  Richtung  des  Gefälles 

51* 
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Je 
von  Bq  senkrecht  steht,  ist  dann  -^  z=  0  und  werden  keine  Lon- 

gitudinalstrahlen  angeregt. 

Die  angeregten  Longitudinalschwingungen  haben,  wie 
durch  den  Vergleich  von  12)  mit  V)  folgt,  eine  Viertelwellen- 
länge Phasenunterschied  gegen  die  transversalen  Schwingungen 
Xj  y,  Z.    Sie  sind  nämlich  mit  s  gleichphasig. 

38.  Die  Messungen  von  Elster  und  Geitel  Als  ich 
die  jüngst  erschienene  Arbeit  der  Herren  Elster  und  GeiteP 
erhielt,  erkannte  ich  auf  den  ersten  Blick,  dass  bei  ihren  Ent- 
ladungsexperimenten theilweise  longitudinales  Licht  auftritt 
und  dass  dasselbe  eine  Phasenverschiebung  von  einer  Viertel- 
wellenlänge gegen  das  transversale  Licht  hat.^ 

Dies  folgt  aus  meinem  Entladungsgesetz  nach  Capitel  I, 
also  auf  rein  experimentellem  Wege. 

Der  lichtelektrische  Strom  J  ist  nach  Elster  und  Geitel 
cet.  par.  der  Lichtintensität  (dem  Quadrat  der  Amplitude) 
proportional  und  befolgt  das  Gesetz 

J  =  A  cos'-a-f-Bsin^  a, 

worin  a  das  Azimuth  der  elektrischen  Schwingungsebene  des 
einfallenden  Lichtes  gegen  die  Einfallsebene  ist.  Die  Constanten 
A  und  B  haben  folgende  Werthe 


Einfallswinkel  i 

70° 

66*» 

40« 

23<» 

A 

; 

!       149-6 

144-0 

161-3 

96-8 

B 

3-2 

4-0 

7-1 

28-1      1 

! 

Diese  Gleichung  zeigt  in  der  Form: 

J=:  A—B)  cos^a-hB, 


1  Elster  und  Geitel,  Abhängigkeit  des  elektrischen  Stromes  vom 
Azimuth  und  Einfallswinkel  des  Lichtes  (Sitzber.  d.  Berl.  Akad..  1895,  S.  209). 

-  Die  Herren  Elster  und  Geitel,  vergl.  1.  c.  S.  213,  Z.  14  v.  u.  erkennen 
keineswegs,  dass  sie  es  mit  longitudinalem  Licht  zu  thun  haben. 
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dass  5  (die  Abweichung  von  meiner  Voraussage,  vergl.  Cap.I, 
Abschnitt  5)  für  grosse  Einfallswinkel  sehr  klein  ist,  aber  für 
kleine  Einfallswinkel  stark  anwächst. 

Bei  constantem  Einfallswinkel  und  variablem  Azimuth 
zeigt  das  Licht  eine  constante  Abweichung  B  von  der 
Wirkung,  welche  es  haben  muss,  wenn  mein  Entladungsgesetz 
richtig  ist  und  das  Licht  rein  transversal  wäre. 

Das  Licht  hat  also  eine  longitudinale  Componente  und  diese 
ist  um  eine  Viertelwellenlänge  verschoben.  Dann  werden  sich 
die  Quadrate  der  Schwingungen,  welche  beziehungsweise  die 
transversale  und  die  longitudinale  Schwingung  des  Lichtes 
in  die  Elektrodennormale  senden,  zu  dem  Quadrat  der  resul- 
tirenden  Schwingung  in  der  Normale  addiren,  welches  die 
lichtelektrische  Wirkung  bestimmt. 

B  steht  zu  der  Amplitude  L  der  Longitudinalschwingung 
in  der  Beziehung 

B  ^=1  U  cos^  /. 

(A — B)  steht  zu  der  Amplitude  T  der  transversalen 
Schwingung  in  der  Beziehung 


Hieraus  folgt: 


(A—B)—  72  sin«/. 


L       ^    .    l"  B' 


Aus  den  angeführten  Messungsresultaten  von  Elster  und 
G eitel  ergibt  sich  hienach: 


Einfallswinkel  ( 

70*» 

66*» 

40*» 

23*» 

T 

0-407 

0  380 

0-230 

0-287 

Ungeachtet  die  Intensität  des  bei  verschiedenem  Einfalls- 
winkel verwendeten  Lichtes  nicht  dieselbe  war,  ergibt  sich  ein 
ziemlich   regelmässig,   mit   dem   Einfallswinkel   abnehmendes 
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Verhältniss  des  Longitudinalantheils  L  des  Lichtes  und  der 
anregenden  transversalen  Amplitude  T  desselben,  was  die  Über- 
einstimmung mit  der  obigen  Theorie  vervollständigt. 

Das  transversale  Licht  zeigt  longitudinale  Antheile,  deren 
Phase  um  eine  Viertelwellenlänge  verschoben  ist,  deren  Ampli- 
tude mit  dem  Einfallswinkel  abnimmt  und  in  den  angeführten 
Messungen  ungefähr  den  dritten  Theil  der  Transversalampli- 
tude ausmacht. 

Die  Gesellschaft  zur  Förderung  deutscher  Wissenschaft, 
Kunst  und  Literatur  in  Böhmen  hat  das  Zustandekommen 
dieser  Arbeit  unterstützt,  wofür  ich  hiemit  meinen  Dank  sage. 
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XVIII.  SITZUNG  VOM  11.  JULI  1895. 


Der  Vorsitzende,  Herr  Vicepräsident  Prof.  E.  Suess, 
gedenkt  des  Verlustes,  welchen  die  kaiserliche  Akademie  und 
speciell  diese  Classe  durch  das  am  8.  Jüli  I.  J.  erfolgte  Ableben 
des  wirklichen  Mitgliedes  Herrn  emerit  k.  k.  Universitäts- 
professors  Dr.  Josef  Losch mi dt  in  Wien  erlitten  hat. 

Die  anwesenden  Mitglieder  geben  ihrem  Beileide  über 
diesen  Verlust  durch  Erheben  von  den  Sitzen  Ausdruck* 

Das  c,  M.  Herr  Hegierungsrath  Prof.  C.  Freiherr  v,  EttlngS- 
hausen  in  Graz  übersendet  eine  Abhandlung,  betitelt:  *Über 
dieNervation  der  Blätter  bei  der  Gattung  Ofit^rrns  mit 
besonderer  Berücksichtigung  ihrer  vorweltlichen 
Arten*. 

Das  c,  M.  Herr  Prof.  Franz  Exner  in  Wien  übersendet 
eine  von  ihm  in  Gemeinschaft  mit  Herrn  stud,  phih  E.  Hasche k 
ausgeführte  Arbeit,  betitelt:  »Über  die  ultravioletten  Fun- 
kenspectra  der  Elemente*,  1.  Mittheilung. 

Ferner  übersendet  Herr  Prof.  Franz  Exner  eine  im  physi- 
kalisch-chemischen Institute  der  Wiener  Universität  ausgeführte 
Arbeit  von  Herrn  Hans  Eenndorf,  betitelt:  *Über  den  Druck 
in  Seifenblasen*, 

Das  c.  M  Herr  Prof.  H.  Moli  seh  übersendet  eine  Arbeit: 
►  Die  Ernährung  der  Algen*.  (Süsswasseralgen,  1.  Abhand- 
lung.) 

Das  w.  M.  Herr  k.  u,  k.  Hofrat h  Director  F,  Steindachner 
tiberreicht  eine  *  Vorläufige  Mittheilung  über  einige 
neue  Fischarten  aus  der  ichthyologischen  Sammlung 
des  k.  k,  naturhistorischen  Hofmuseums  in  VVien^. 
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Das  w.  M.  Herr  Intendant  Hofrath  Fr.  Ritter  v.  Hauer  legt 
eine  Abhandlung  vor  unter  dem  Titel:  »Nautileen  und 
Ammoniten  mit  ceratitischen  Loben  aus  dem  Muschel- 
kalk von  Haliluci  bei  Sarajevo  in  Bosnien«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Lan  g  überreicht  folgende 
drei  Abhandlungen  aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k. 
Universität  zu  Innsbruck: 

1.  y^Über  das  magnetische  Kraftfeld  einer  von  elek- 
trischen Schwingungen  durchflossenen  Spirale«, 
von  Prof.  Dr.  Ernst  Lech  er. 

2.  »Über  den  Sahulka'schen  Gleichstrom  im  Wechsel- 
strom-Lichtbogen Eisen — Kohle«,  von  Franz  Gold. 

3.  »Über  die  Bestimm  ungder  Frequenz  von  Wechsel- 
strömen«, von  Theodor  Wulf,  S.  J. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  C.  Toldt  überreicht  eine 
Abhandlung  von  Dr.  Josef  Lartschneider,  emerit.  Assistent 
des  anatomischen  Institutes  der  k.  k.  Universität  in  Wien, 
betitelt:  »Zur  vergleichenden  Anatomie  des  Dia- 
phragma pelvis«. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  H.  Weidel  überreicht  folgende  drei 
Arbeiten  aus  dem  I.  chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Univer- 
sität in  Wien: 

1.  »Überdie  Bildung  von  Thiazolderivaten  aus  Harn- 
säure«, von  H.  Weidel  und  L.  Niemiiowicz. 

2.  »Zur  Kenntniss  einiger  Nitroverbindungen  der 
Pyridinreihe«,  von  H.  Weidel  und  E.  Murmann. 

3.  »Über  die  directe  Einführung  von.  Hydroxyl- 
gruppen in  Oxychinoline«,  von  Julius  Diamant. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
in  seinem  Laboratorium  ausgeführte  Arbeit:  »Elektrolytische 
Bestimmung  der  Halogene«,  von  Dr.  G.  Vortmann. 

Ferner  überreicht  Herr  Hofrath  Lieben  eirie  Arbeit  von 
Dr.  Adolf  JoUes  in  Wien:  »Über  eine  einfache  und 
empfindliche  Methode  zum  qualitativen  und  quantita- 
tiven Nachweis  von  Quecksilber  in  Harn«. 
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Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Ebner  überreicht  eine 
Abhandlung:  *Über  den  feineren  Bau  der  Chorda  dor- 
salis  von  Acipenser«. 

Das  c.  M.  Herr  Custos  E.  v.  Marenzeller  überreicht  eine 
für  die  Berichte  der  Commission  zur  Erforschung  des  östlichen 
Mittelmeeres  bestimmte  Abhandlung  mit  dem  Titel:  *Echino- 
dermen^,  gesammelt  1893  und  1894. 

Ferner  überreicht  Herr  Custos  v,  Marenzeller  unter  clem 
Titel:  *Über  eine  neue  Echinasidr- Art  von  den  Salomons- 
inseln«  die  Beschreibung  &ines  Eckhtast&r  callosus  genannten 
Soesternes. 

Schliesslich  übergibt  Herr  Custos  v,  Marenzeller  die 
vorläufige  Beschreibung  einer  neuen  Polychäten- Gattung  und 
Art  aus  der  Familie  der  Goldkrönchen,  unter  dem  Titel:  ^Phala- 
crostcnmta  cidariophilum,  eine  neue  Gattung  und  Art  der 
Hermelliden'. 

Derselbe  berichtet  auch  über  die  Auffindung  einer  Ahzo- 
^toma-Avi  in  Seesternen  unter  dem  TUel:  *Myzostoma  asicriae 
n  sp,,  ein   Kndoparasit  von  Äsierias-AmT\'^. 

Herr  Prof.  Dr.  Ed-  Lippmann  überreicht  eine  Arbeit  aus 
dem  HL  chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Universität  in 
Wien  von  Dr.  Paul  Cohn:  «Über  Tetraalkyldiamidoazo- 
naphthalin*. 

Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Julius  Plückers  gesammelte  wissenschaftliche  Ab- 
handlungen. Im  Auftrage  der  königl.  Gesellschaft 
der  Wissenschaften  in  Göttingen  herausgegeben  von 
A,  Sc  ho  en  flies  und  Fr.  Pocke  is.  L  Band.  Mathematische 
Abhandlungen,  (Mit  dem  Bildnisse  Plücker's  und  73  l'ext- 
figuren.)  Leipzig,  1895;  8". 

Fresenius  C,  R,,  Anleitung  zur  qualitativen  chemischen 
Analyse.  (Mit  1  Tafel  und  48  Textiiguren.)  Braunschweig^ 
1805;  8'\ 
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Über  den  Druck  in  Seifenblasen 

von 
Dr.  Hans  Benndorf. 

Aus  dem  physikalisch-chemischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Wien. 
(Mit  1  Textfigur.) 

Ursprünglich  in  der  Absicht,  das  Verhalten  elektrisirter 
Seifenblasen  zu  untersuchen,  unternahm  ich  es,  den  Druck  in 
Seifenblasen  zu  messen,  da  es  nicht  uninteressant  schien,  das 
Gesetz  der  Proportionalität  von  Oberflächenspannung  mit  dem 
reciproken  Krümmungsradius  auch  für  grössere  Krümmungs- 
radien einmal  experimentell  zu  verificiren. 

Es  liegen  zwar  schon  einige  derartige  Messungen  vor,  von 
denen  aber  nur  die  Pia te aussehen  von  Interesse  sind,  als  die 
einzigen,  über  die  ziffernmässige  Resultate  mitgetheilt  sind. 

Als  Erster  hat  im  Jahre  1844  M.  Henry,'  nach  einer  münd- 
lichen Mittheilung  in  der  »American  Philosophical  Society«  am 
17.  Mai,  den  Druck  in  Seifenblasen  mittelst  eines  einfachen 
Wassermanometers  gemessen,  dessen  Stand  mit  einem  Mikro- 
skop abgelesen  wurde.  Er  fand  im  Grossen  und  Ganzen  das 
Gesetz  der  Constanz  des  Productes  aus  Druck  in  den  Durch- 
messer der  Blase  bestätigt.  Doch  hatten  seine  Messungen  noch 
nicht  die  wünschenswerthe  Genauigkeit  erreicht,  wesshalb  er 
es  unterliess,  specielle  Zahlenangaben  zu  machen;  später 
scheint  er  nicht  mehr  darauf  zurückgekommen  zu  sein. 

Dieselbe  Methode  der  Druckbestimmung  wendet  Plateau^ 
an.   Er  gibt  eine  ausführliche  Beschreibung  seiner  Versuche 


1  Phil.  Mag.  Vol.  XXVI,  1845,  p.  542. 

2  J.  Plateau,  Statique  experimentale  et  theorique  des  liquides,  1873, 
Bd.  I,  p.  187  ff. 
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und  theilt  in  einer  Tabelle  die  erhaltenen  Zahlenresultate 
mit.  Auf  das  Nähere  darüber  werde  ich  weiter  unten  zurück- 
kommen. 

Eines  anderen  von  Tisley  construirten  Manometers  be- 
diente sich  Dewar;^  dasselbe  bestand  im  Wesentlichen  aus 
einem  U-Rohr,  dessen  einer  Schenkel  rechtwinkelig  umgebogen 
und  in  eine  enge  Röhre  ausgezogen  war,  die  genau  horizontal 
gestellt  werden  konnte;  als  Manometerflüssigkeit  diente  Alkohol. 
Aus  der  Grösse  der  Verschiebung  des  Flüssigkeitsmeniscus  im 
horizontalen  Schenkel  wurde  der  Druck  bestimmt  und  es 
leuchtet  ein,  dass,  im  Princip  wenigstens,  die  Empfindlichkeit 
eines  solchen  Manometers  gegen  die  eines  gewöhnlichen  be- 
liebig gross  gemacht  werden  kann,  da  sie  vom  Verhältniss  der 
Querschnitte  der  beiden  Schenkel  abhängt.  .In  der  Sitzung  der 
»Physical  Society  of  London«,  wo  dieses  Instrument  ausgestellt 
war,  machte  Dewar  auch  einen  Versuch  über  den  Druck  in 
Seifenblasen;  ausser  diesem  Vorlesungsversuch  scheinen  keine 
weiteren  Messungen  gemacht  worden  zu  sein. 

Schliesslich  hat  K.  Waitz^  eine  Reihe  Versuche  gemacht, 
in  denen  er  allerdings  nicht  den  absoluten  Druck  in  Seifen- 
blasen, sondern  nur  die  Abnahme  desselben  bei  Elektrisirung 
der  Blase  misst.  Er  bedient  sich  eines  einfachen  U-Rohres,  das 
mit  Wasser  gefüllt  war,  dessen  Stand  mit  einem  Mikroskop 
abgelesen  wurde. 

Zunächst  versuchte  ich  nun,  diese  manometrischen  Mes- 
sungen zu  wiederholen;  allein  es  glückte  mir  nicht,  weder  mit 
einem  gewöhnlichen  U-Rohr -Manometer,  noch  mit  einem 
Tisley'schen  Horizontalmanometer,  wesentlich  genauere  Re- 
sultate zu  erhalten  als  Plateau,  dessen  Tabelle  ich  hier  ein- 
füge, um  ein  Bild  der  Grössenordnung  der  Fehler  zu  geben.  In 
der  ersten  Columne  stehen  die  Durchmesser  der  Blasen  in 
Millimeter,  in  der  zweiten  die  entsprechenden  Drucke  in  Milli- 
meter Wasser  und  in  der  dritten  das  Product  beider,  welches 
theoretisch  constant  sein  sollte. 


1  Nature,  XV,  p.  210. 

9  Ober  eine  Methode  zur  absoluten  Messung  hoher  Potentiale.   Wied. 
Ann.,  Bd.  37,  1889,  S.  330. 
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d 

P 

pd 

7-55 

3-00 

22-65 

10-37 

2-17 

22-50 

10-55 

2-13 

22-47 

23-35 

0-98 

22-88 

26-44 

0-83 

21-94 

27-58 

0-83 

22-89 

46-60 

0-48 

22-37 

47-47 

0-48 

22-78 

47-85 

0-43 

20-57 

48-10 

0-55 

26-45 

Mittel 

22-75 

Wie  man  sieht,  keine  allzu  gute  Übereinstimmung;  selbst 
wenn  man  vom  letzten  abnorm  hohen  Werthe  absieht,  betragen 
die  Abweichungen  vom  Mittel  noch  gegen  107o- 

Was  die  Messungen  mit  dem  U-Rohr-Manometer  anlangt, 
zeigten  sich  im  Wesentlichen  dieselben  Übelstände,  die  schon 
Plateau  ausführlich  auseinandersetzt;  das  Horizontalmano- 
meter erwies  sich  dagegen  trotz  seiner  viel  grösseren  Empfind- 
lichkeit unbrauchbar  wegen  seiner  grossen  Trägheit,  die  sich 
mit  kleiner  werdenden  Drucken  natürlich  steigert.  Abgesehen 
von  lästigen  Temperaturschwankungen,  zerplatzte  die  Blase 
meist,  ehe  sich  der  Meniscus  im  horizontalen  Rohre  beruhigt 
hatte. 

Nach  alledem  schien  es  nothwendig,  wollte  man  sich  nicht 
mit  diesem  geringen  Grade  der  Genauigkeit  begnügen,  nach 
einer  anderen  Methode  sich  umzusehen. 

Eine  solche,  allerdings  indirecte,  bietet  sich,  wenn  man 
den  Druck  berechnet  aus  der  Zeit,  die  die  Seifenblase  braucht, 
um  sich  um  ein  Gewisses  zusammenzuziehen,  wenn  sie  am 
Ende  einer  engen  Röhre  hängend,  durch  dieselbe  die  Luft 
pressen  kann. 

Aus  der  unten  folgenden  Rechnung  ergibt  sich,  in  welcher 
Weise  dies  geschehen  kann.    Dieselbe  ist  angestellt  unter  der 
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Voraussetzung,  dass  Product  aus  Druck  und  Durchmesser  con- 
stant  ist;  stimmen  die  Messungen  mit  der  Theorie,  so  ist  zu- 
gleich diese  Voraussetzung  innnerhalb  der  Grenzen  der  Ver- 
suche erwiesen. 

In  Folgendem  ist  zunächst  die  Theorie,  dann  die  Beschrei- 
bung der  Versuche  gegeben  und  zum  Schluss  sollen  die  er- 
haltenen Resultate  mitgetheilt  und  in  Kürze  besprochen  werden. 

Theorie  der  Versuche. 

Es  kamen  als  Ausflussröhren  durchwegs  so  dimensionirte 
Röhren  in  Verwendung,  dass  für  sie  das  Poiseuille'sche 
Gesetz  galt. 

Nach  Poiseuille  ist  bekanntlich 

wenn  dv  das  in  der  Zeit  dt  ausgeflossene  Volum,  7]  den  Coeffi- 
cienten  der  inneren  Reibung  des  Gases,  R  den  Radius,  L  die 
Länge  des  Ausflussrohres,  p  die  Druckdifferenz  zwischen 
beiden  Enden  der  Röhre  bedeutet. 

In  unserem  Falle,  wo  an  einem  Ende  des  Rohres  die  Seifen- 
blase hängt,  ist  unter  Annahme  der  Kugelgestalt  dv  =:  4p^'!:d[j 

4a 
und  p  r= zu  setzen,  wenn  p  den  Radius  der  Kugel  und  a 

die  Capillaritätsconstante  der  Seifenlösung  bezeichnet. 

Durch  Einsetzen  dieser  Werthe  in  die  Gleichung  1)  ergibt 
sich 

1     /?* 

integrirt  man  nun  zwischen  den  Grenzen  p^  und  [Jq,  so  ergibt 
sich  für  a  der  Werth 

^.-l3±tA--:±,  2) 

i?^     t-t,  ' 

Da  — j^  =  const,  muss  der  Ausdruck  -^ — —  ebenfalls 
R'  t,-t, 

constant  sein.   Misst  man  also  die  Zeit  (/j  —  Z^),  die  verstreicht, 

während   sich    die  Blase  vom   Radius  p^   auf  den   Radius  p„ 
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zusammenzieht,  und  bildet  den  obigen  Ausdruck  für  beliebige 
Werthe  von  p^  und  p^,  so  müsste  derselbe,  soll  die  Annahme 
p./7  =  const.  richtig  sein,  constant  bleiben. 

Zunächst  wurden  nun  aus  den  experimentell  gefundenen 
Daten  nach  obiger  Formel  die  Werthe  für  a  berechnet;  dabei 
zeigte  sich,  dass  dieselben  nicht  constant  waren,  sondern  einen 
ganz  bestimmten,  wenn  auch  verhältnissmässig  kleinen  Gang 
zeigten,  und  zwar  in  dem  Sinne,  dass  a  für  kleinere  p  continuir- 
lich  kleiner  wurde  oder  was  dasselbe  ist,  dass  das  Product  2p.p 
(Druck  X  Durchmesser)  mit  abnehmendem  p  kleiner  wird. 

Als  Grund  hievon  erwies  sich,  dass  der  Rechnung  die  An- 
nahme einer  vollkommenen  Kugelgestalt  der  Seifenblase  zu 
Grunde  gelegt  war,  während  sie  in  Wirklichkeit  nur  eine  Kugel- 
calotte  ist,  deren  Grösse  vom  Radius  des  Rohres  abhängt,  an 
dem  die'  Seifenblase  befestigt  ist. 

Legt  man  der  Rechnung  die  Annahme  einer  Kugelcalotte 
zu  Grunde,  so  ergibt  sich  Folgendes: 

Bezeichnet  h  die  Höhe  der  Kugelcalotte,  also  den  Abstand 
des  tiefsten  Punktes  der  Blase  von  der  Ebene  des  Mündungs- 
rohres, r  den  Radius  desselben,  so  ist 

p=-^      und       v=~h{3r^+h*y, 
daraus  ist: 

dv=  jir^+h')dh      und      P  = —^:j^- 

Setzt  man  dies  in  Gleichung  1)  ein  und  integrirt  zwischen 
h^  und  Ä,,  so  erhält  man  für  a 

27jL  r  1    A*— AJ        r^  hl— hl       r*  .      Aj  1 

r*         A 
das  Glied  —  log  -—   ist  zu  vernachlässigen  und  es  bleibt 


4      °Ä„ 


2-f\L 
a.  ^  — ' — 


3) 
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Ferner  musste  berücksichtigt  werden,  dass  die  Seifenblasen 
in  Folge  ihres  Gewichtes  etwas  immerhin  von  der  Kugelgestalt 
abwichen,  so  dass,  da  die  Verticaldurchmesser  der  Seifenblasen 
gemessen  wurden,  von  den  gemessenen  Werthen  eine  kleine 
Grösse,  die  natürlich  experimentell  bestimmt  werden  muss,  ab- 
zuziehen ist. 

h  h 

Sei  -~  um  8j  und    ^  um  8^  zu  gross  gemessen,  so  ergibt 

h       h  h       h 

sich,  wenn  man  statt    -~  ,    ^ — 8^  und  statt  -^  y  ~^ — 8^  in 

Gleichung  3)  einführt  nach  Vernachlässigung  Glieder  höherer 
Ordnung: 


R^  \        t  —t  t —i  t —i  \       ^ 

Die  Grössen  Äj,  h^,  r,  8^,  8,^  wurden  mit  einem  Ocular- 
mikrometer  gemessen  und  der  bequemeren  Rechnung  halber 
ihre  Werthe,  angegeben  in  Theilstrichen  des  Mikrometers,  beim 
Rechnen  benutzt.  Es  tritt  daher  in  Formel  4)  vor  dem  Klammer- 
ausdruck  noch  die  4.  Potenz  des  Reductionsfactors  des  Ocular- 
mikrometers,  den  wir  n  nennen  wollen,  so  dass  der  endgiltige 
Ausdruck,  der  den  Rechnungen  zu  Grunde  gelegt  wurde,  lautet 


a  =  — ' —  n* 


hr^ 4 


Wurde  mit  dieser  Formel  gerechnet,  so  zeigte  sich,  dass 
der  oben  erwähnte  Gang  der  Werthe  für  a  verschwand  und  die 
einzelnen  Werthe  unregelmässig  um  einen  Mittelwerth  vertheilt 
waren. 

Die  Versuche. 

Die  endgiltigen  Versuche,  deren  Resultate  unten  angegeben 
werden,  wurden  in  folgender  Weise  angestellt. 

In  einem  Blechkasten  B  (siehe  nachstehende  Figur)  von 
30  cm  Höhe,  je  \6  cm  Tiefe  und  Breite  war  die  Vorder-  und 
Rückwand  herausgenommen.   Die  letztere  wurde  durch  einen 
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aufgeklebten  Bogen  Schreibpapier  ersetzt,  während  vorne  eine 
Spiegelglasplatte  den  Kasten  abschloss.  In  seinem  Deckel  hatte 
er  zwei  Öffnungen;  in  der  einen  war  ein  Thermometer  C  ein- 
gepfropft, durch  die  andere  führte  ein  15  cm  langes  und  2  cm 
weites  Glasrohr  M,  an  dessen  unterem  Ende  eine  Messing- 
fassung m  mit  Schraubengewinde  aufgekittet  war,  in  welches 

verschieden  weite,  1  cm  lange 
Messingröhrchen  eingeschraubt 
werden  konnten;  an  ihnen  hin- 
gen die  Seifenblasen.  Das  andere 
Ende  der  Röhre  Af  führte  in  das 
bedeutend  weitere  Rohr  N  luft- 
dicht durch  einen  Kautschuk- 
stöpsel. Geschlossen  wurde  das 
Rohr  A^  durch  einen  doppelt 
durchbohrten  Stöpsel,  in  dessen 
einer  Bohrung  die  Röhre  A  stak, 
durch  welche  die  Luft  aus  der 
Seifenblase  entweichen  sollte. 
Durch  die  zweite  Bohrung  führte 
ein  Glasrohr  D  mit  Hahn  //, 
durch  welches  die  Luft  zum  Auf- 
blasen getrieben  wurde.  Am 
Boden  des  Rohres  A^  lag  Chlor- 
calcium,  um  die  Luft  trocken  zu 
halten.  Die  Seifenlösung  befand 
sich  in  einem  Schälchen  S  auf  einem  Tisch  7,  dessen  Fuss 
durch  ein  Loch  in  der  Mitte  des  Kastenbodens  und  der  Console, 
auf  der  das  Ganze  stand,  nach  aussen  reichte,  so  dass  man  von 
aussen  den  Tisch  auf-  und  niederschieben  konnte. 

Eineeinzelne  Versuchsreihe  verlief  nun  in  folgender  Weise: 
Zuerst  wurde  eine  Seifenblase  etwas  grösser,  als  es  zur 
Messung  nothwendig  war,  aufgeblasen,  der  Hahn  H  geschlossen 
und  ein  etwa  an  der  Blase  hängender  Tropfen  vorsichtig  mit 
Filtrirpapier  entfernt,  darauf  der  Kasten  mit  der  Spiegelglas- 
platte verschlossen. 

Nun  wurde  die  Seifenblase  mit  einem  Fernrohr  beobachtet, 
das  in   einiger  »Entfernung  vom  Kasten  stand,  sie  hob  sich 
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scharf  vom  weissen  Vapierhintergrunde  ab,  der  durch  eine 
Glühlampe  gleichmässig  beleuchtet  war.  Das  Fernrohr  trug  ein 
100-theiligesOcularmikrometer.  Der  Nullstrich  desselben  wurde 
auf  den  Rand  der  Röhre,  an  dem  die  Seifenblase  hing,  ein- 
gestellt. Während  sich  nun  die  Seifenblase  langsam  zusammen- 
zog, wurde  jedesmal,  wenn  der  unterste  Punkt  der  Seifenblase 
einen  Zehnerstrich  passirte,  auf  einem  durch  ein  Uhrwerk 
gezogenen  Papierstreifen  auf  elektrischem  Wege  eine  Zeitmarke 
gemacht.  Ein  parallel  geschaltetes  Secundenpendel  markirte  auf 
demselben  Streifen  die  ganzen  Secunden.  Aus  je  10  solchen 
Versuchsreihen  wurden  die  Zeitmittel  gebildet  und  mit  ihnen 
dann  rechnerisch  verfahren. 

Als  Ausflussröhren  für  die  Luft  mussten  für  verschiedene 
Grössenordnungen  der  Seifenblasen  verschieden  dimensionirte 
Rohre  verwendet  werden,  um  überall  eine  mittelgrosse  Zu- 
sammenziehungsgeschwindigkeit  zu  erhalten.  Gar  zu  langsames 
Zusammenziehen  der  Blase  musste  wegen  der  Gefahr  des  früh- 
zeitigen Platzens  vermieden  werden,  während  anderseits  zu 
rasches  Zusammenziehen  die  Pointirungsfehler  zu  gross  werden 
Hess.  Aus  demselben  Grunde  konnte  auch  bei  ein  und  derselben 
Seifenblase  nur  ein  bestimmter  Rayon  ausgemessen  werden. 

Es  sollen  in  Folgendem  die  Resultate  von  vier  Gruppen  von 
Messungen  mitgetheilt  werden. 

I.  Die  erste  wurde  ausgeführt  am  14.  März  1895.  Die  Länge  L 
und  der  Radius  R  der  Ausflussröhre  waren  L  =  14*65  cm, 
i?  =  0- 1386  (7W,  der  Radius  r  des  Röhrchens,  an  dem  die 
Seifenblase  hing,  r  zz  0*  7  cm,  der  Reductionsfactor  des  Ocular- 
mikrometers  n  —  0*0990,  d.  h.  ein  Theilstrich  des  Mikrometers 
z=  0-099  cm;  es  wurden  die  Seifenblasen  von  ungefähr  7  cm 
bis  4  cm  Durchmesser  beobachtet. 

II.  Die  zweite  Gruppe  wurde  am  22.  März  1895  gemessen. 
Die  entsprechenden  Dimensionen  sind: 

L=:  14-65  cw,    /?z=0*1386cw,    r  =  0'7bcm,    «  =  0*0990 

von  circa  8 — 5  cm  Durchmesser. 

III.  Die  dritte  Gruppe  ist  ausgeführt  am  22.  März  1895. 
L=  30*00 cw,  R  =  0'\27&cm,  r  =  0'5cm,  «  =  0*0990, 
von  circa  6 — 3  cm  Durchmesser. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  GL;  CIV.  Bd.,  Abth.  U.  a.  52 
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IV.  Die  vierte  Gruppe  ist  ausgeführt  worden  am  23.  März 
1895. 

L  —  2D'7cm,       /?  =  0-07795,      r  =  0'2ocm,      ;/ =  0-0378 

und  beobachtet  wurde  zwischen  circa  4 — 2- Sem  Durchmesser. 

Bei  allen  Messungen  schwankte  die  Temperatur  nur  wenig 
um  24°  C. 

Als  Seifenlösung  wurde,  nach  dem  Plateau'schen  Recept, 
1  Gewichtstheil  geschabter  Marseiller  Seife  in  40  Theilen 
Wasser  gelöst  und  dann  noch  30  Theile  Glycerin  hinzugesetzt. 
In  den  ersten  drei  Gruppen  ist  ein  und  dieselbe  Lösung  benutzt. 

Als    Coefficient    der    inneren    Reibung    ist    der    Werth 

0-000179  ( — )   den  Rechnungen  zu  Grunde  gelegt. 

\cmsecj  o      o 

Was  die  Werthe  der  8  anlangt,  so  wurde  für  verschiedene 
Blasengrössen  der  Unterschied  zwischen  Horizontal-  und  Ver- 
ticaldurchmesser  mit  dem  Ocularmikrometer  gemessen  und 
gleich  4  8  angenommen.  Die  8  sind  natürlich  für  die  einzelnen 
Blasen  gleicher  Grösse  nicht  gleich,  da  eine  Spur  eines  Tropfens 
am  unteren  Ende  der  Blase  dieselbe  gleich  merklich  verlängert 
und  es  nicht  immer  gelingt,  die  überschüssige  Flüssigkeit  in 
demselben  Grade  zu  entfernen. 

Es  sind  daher  die  den  Rechnungen  zu  Grunde  gelegten 
Werthe  der  8  Mittel  aus  einer  Reihe  von  Beobachtungen  und 
nur  als  ungefähre  Annäherung  zu  betrachten. 

In  der  nachfolgenden  Tabelle  sind  alle  Daten  noch  einmal 
übersichtlich  zusammengestellt  und,  um  den  Einfluss  der  Cor- 
rectionsglieder  auf  die  Werthe  von  a  zu  zeigen,  in  der  vorletzten 
Columne  die  Werthe  von  a  zusammengestellt,  die  sich  durch 
Rechnung  mit  der  einfachen  Formel 

ergeben. 

Man  sieht,  dass  sie  im  Allgemeinen  grösser  sind,  als  die 
corrigirten  Werthe,  und  zugleich  innerhalb  der  einzelnen 
Gruppen  den  obenerwähnten  Gang. 
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Die  Abweichungen  vom  Mittel  innerhalb  der  einzelnen 
Gruppen  betragen  bei  den  ersten  drei  Gruppen  nirgends  mehr 
als  P/o»  t)ei  der  vierten  Gruppe  nicht  ganz  27oI  diese  grössere 
Abweichung   erklärt  sich   leicht   daraus,    dass   in   der  vierten 
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Gruppe  die  kleinsten  Seifenblasen  gemessen  wurden,  ein  kleiner 
Fehler  in  der  Bestimmung  des  Durchmessers  also  schon  sehr 
viel  ausgibt. 

Was  die  Übereinstimmung  der  einzelnen  Gruppen  unter- 
einander anlangt,  so  ist  es  wohl  dem  Zufall  zuzuschreiben,  dass 
die  Mittelwerthe  der  Gruppe  III  und  I  und  II  (Mittel  aus  I  und 
11:  28-12,  aus  III:  28-06)  so  gut  stimmen,  wenn  man  bedenkt, 
dass  dabei  verschiedene  Ausflussröhren  verwendet  sind. 

In  Gruppe  IV,  bei  der  eine  andere  Seifenlösung  verwendet 
wurde,  ist  der  Mittelwerth  von  a  circa  ö^o  höher  als  bei  den 
ersten  drei  Gruppen,  was  bei  einer  so  schlecht  definirten  Sub- 
stanz, wie  es  die  Seifenlösung  ist,  nicht  Wunder  nehmen  kann. 

Alles  in  Allem  ist  die  Übereinstimmung  innerhalb  der  ein- 
zelnen Gruppen,  auf  die  es  hier  ankommt,  eine  befriedigende 
zu  nennen  und  die  Genauigkeit  circa  die  10-fache  der  von 
Plateau  erreichten. 

Berechnet  man  aus  den  gefundenen  Werthen  für  a  die 

Plate aussehe  Constante  c  —  2pp  in  — ^,  so  ergibt  sich  23-36, 

fHfH 

ein  Werth,  der  in  die  Plateau'schen  Werthe  hineinfällt. 

4a 

Wir  sehen  also,  dass  die  gemachte  Voraussetzung  p  z=z  — 

durch  die  Experimente  als  richtig  sich  bestätigt  hat,  dass  inner- 
halb der  Versuchsgrenzen,  also  bei  Krümmungsradien  zwischen 
4  cm  und  1  cm  das  Gesetz  erwiesen  ist,  dass  der  Oberflächen- 
druck bei  Flüssigkeiten  umgekehrt  proportional  dem  Krüm- 
mungsradius ist. 

Diese  Arbeit  wurde  im  physikalisch-chemischen  Institute 
der  Universität  Wien  ausgeführt  und  es  sei  mir  an  dieser  Stelle 
gestattet,  Herrn  Prof.  F.  Ex n er  für  die  vielseitige  Unterstützung, 
die  er  mir  zu  Theil  werden  Hess,  meinen  herzlichsten  Dank 
auszusprechen. 
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Ober  das  magnetische  Kraftfeld   einer  von 
elektrischen    Schwingungen    durchflosseneu 

Spirale 

von 
Prof.  Dr,  Ernst  Lech  er. 

Am  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k,  Universität  in  rnnsbruck. 

In  bekannten  Versuchen  v^on  Elihu  Thomson*  und 
W  w  Lang^  wird  ein  Drahtring  durch  eine  vom  Wechselstrom 
durchflossene  Spirale  abgestossen-  \^  Lang  citirt  da  eine  calori- 
metrische  Messung  von  mir,  welche  die  inducirte  Stromstärke 
im  Drahtringe  zu  schätzen  gestattet.  Diese  Stromstärke  be- 
stimmte ich  in  folgender  Notiz  experimentell  noch  auf  eine  andere 
Weise,  wobei  aber  die  Bedingungen  so  vereinfacht  wurden, 
dass  auch  gleichzeitig  eine  theoretische  Berechnung  des  Ver- 
hältnisses der  Stromstärken  in  beiden  Kreisen  möglich  war  Zu 
dem  Zwecke  wurde  die  Frequenz  der  Wechselströme  möglichst 
gei^teigert  und  die  Verwendung  von  Eisen  ganz  vermieden. 

Zuerst  bestimmte  ich  experimentell  das  magnetische  Kraft- 
feld des  Wechselstromes:  hierauf  wurden  im  Solenoide  und 
im  Drahtringe  zwei  entgegengesetzte  Gleichströme  in  ihrem 
Verhältnisse  so  lange  geändert,  bis  dasselbe  Feld  wie  früher 
entstand.  Eine  Berechnung  dieses  Verhältnisses  ergab  dann 
unter  so  vereinfachten  Bedingungen  eine  überraschend  genaue 
Übereinstimmung  mit  den  beobachteten  That^achen, 


^  E.  Thomson,    »Wüs  ist  Elcktricität?*    Überseut  vün  R  Di-scher. 
UipsJlg  und  Wien,  18Ö0, 

3  Diese  SHzun^sber.,  102.  S.  523.  1803. 
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F  ist  ein  zwischen  Magnetpolen  überspringender  Funke 
von  10000  Volt  Potentialdifferenz,  erzeugt  durch  Transformation 
des  100  Volt -Wechselstromes  der  Innsbrucker  Centrale  mit 
circa  43*5  Schwingungen  per  Secunde.  A  und  ^  sind  zwei 
Leydnerflaschen  mit  5000  cm^  Fläche  und  einer  (nur  sehr)  un- 
gefähren^ Glasstärke  von  0-2  cm,  SS'  ist  die  aus  38  Windungen 
bestehende  Primärspule;  äusserer  Durchmesser  der  Spule  22*8, 
Länge  derselben  29*5,  Durchmesser  des  blanken  Drahtes  0*3 
und  Durchmesser  des  umsponnenen  0-69rm.  Der  secundäre 
Inductionsring  55  ist  in  5*6  Entfernung  von  S'  (Rand  der  Spule 
bis  zum  Rand  des  Ringes)  so  angeordnet,  dass  seine  Enden  ntn 


Fig.  1.  '/i,)  nalürl.  Grösse.  (Von  oben  gesehen). 

durch  Heben  eines  mit  Hg  g;efüllten  Troges  rasch  mit  einander 
elektrisch  verbunden  werden  können.  Der  mittlere  Durchmesser 
dieses  Secundärkreises  ist  24*5,  der  Durchmesser  des  blanken 
Drahtes  0*85,  des  umsponnenen  1*0 cm.  Die  Frequenz  der 
elektrischen  Schwingungen  braucht  nicht  genau  bestimmt  zu 
werden,  es  genügt  zu  wissen,  dass  n  über  10000  liegt. 

Die  Richtung  der  Kraftlinien  wurde  experimentell  in 
folgender  Weise  bestimmt. 

abcd  (Fig.  1  und  2)  ist  ein  rechteckiger  Drahtrahmen,  be- 
stehend aus  circa  300  Windungen  eines  0*04ciw  dicken  Drahtes; 
ab  steht  horizontal  und  senkrecht  auf  der  Axe  55'  und  ist  als 


^  Es  wurden  zur  Herstellung  dieser  Flaschen  sogenannte  Christusstürze 
verwendet,  deren  Glas  sehr  unrein  war. 
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Rotationsaxe  fixirt,  indess  die  Lage  von  cd  und  somit  die 
Neigung  des  Rahmens  leicht  geändert  werden  kann.  Die  Draht- 
enden führen  über  c  und  d  zu  einem  dreizelligen  Quadranten- 
elektrometer mit  drei  Lemniscaten;  letztere  und  die  eine 
Quadrantenserie  sind  mit  c,  die  andere  Quadrantenserie  ist  mit  d 
und  der  Erde  verbunden.  Liegen  nun  ab  und  cd  in  derselben 
Kraftlinie,  so  heben  sich  die  in  ab  und  cd  inducirten  elektro- 
motorischen Kräfte  auf  und  das  Elektrometer  bleibt  ruhig.^  Ich 
verwendete  drei  verschiedene  Spulen  abcd;  bei  allen  war 
ab  :=.  cd  :=z  6-6  n«,  hingegen  hatte  ad  =  bc  die  Längen  5, 
respective  8  oder  12*5  cm. 

Da  aber  der  Ausschlag  des  Elektrometers  stets  nach  der- 
selben Seite  geht,  ob  nun  cd  über  oder  unter  der  Kraftlinie 
von  ab  ist,  so  wurde  zuerst  c 
und  d  mit  einem  vierspuligen 
Galvanometer  (von  H.  du  Bois 
und  H.  Rubens)  verbunden, 
dessen  vier  10000  Q  Rollen 
parallel  geschaltet  waren  und 
die  Spule  »S»S'  mit  Gleichstrom 
von  etwa  50  Ampere  beschickt. 
Jetzt  ist  der  Inductionsstoss  in 
abcd  bei  Stromschluss  je  nach 
der  Lage  von  cd  positiv  oder 
negativ,  die  Einstellung  auf  Null 
geht  daher  ziemlich  rasch.  Wir  erhalten  so  eine  Sehne  einer 
Kraftlinie  des  Gleichstromes. 

Um  diese  Lage  zu  fixiren,  wird  durch  eine  8  m  vor  55' 
brennende  Bogenlampe  der  Schatten  der  ganzen  Einstellung 
scharf  auf  ein  hinter  55'  gespanntes  Papier  geworfen.  Passende 
Merkzeichen  gestatten  genau,  die  Mitte  der  Drahtmasse  ab 
und  cd  zu  finden,  die  dann  auf  dem  Papier  mittelst  des 
Schattens  durch  Punkte  bezeichnet  wurden. 

Nachdem  dies  geschehen,  wird  die  in  den  meisten  Fällen 
benachbarte  Einstellung  mit  den  elektrischen  Schwingungen 
durch  das  Elektrometer  gesucht  und  diese  wieder  nach  dem 

1  Die  grosse  Empfindlichkeit  des  Elektrometers  hat  leider  den  Nachtheil 
einer  sehr  langsamen  Schwingungsdauer  (fast  ^4  Minuten). 


Fig.  2.    i/,o  nat.  Grösse. 
(Von  der  Seite  gesehen.) 
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Schattenbilde  aufgezeichnet.  Durch  Bestimmung  möglichst 
vieler  Punkte,  wobei  alle  drei  verschieden  grossen  Rahmen  abcd 
verwendet  werden,  gelingt  es,  die  Curven  sehr  genau  zu  ziehen. 

Als  erstes  wohl  zu  erwartendes  Resultat  ergab  sich,  dass 
die  Gleichstrom-Kraftlinien  und  die  Kraftlinien  der  hier  ange- 
wendeten elektrischen  Schwingungen  identisch  sind,  so  lange  55 
nicht  geschlossen  oder  nicht  über  den  Ring  geschoben  ist.^ 

War  so  die  Richtung  der  Wechselstrom-Kraftlinien  und 
ihre  Anzahl^  bei  ungeschlossenem  Inductionsringe  bestimmt, 
so  geschah  dann  dasselbe  mit  geschlossenem  Ringe  S5.  Das 


Fig.  3.   1/5  natürl,  Grösse. 

Resultat  gibt  Fig.  3  für  den  ersten  und  Fig.  4  für  den  zweiten 

Fall,  wobei  immer  nur  die  obere  Hälfte  der  Spule  gezeichnet  ist. 

Besondere  Schwierigkeiten  machte   in  Fig.  4  der  Raum 

über  5.    Hier  wurden  natürlich  viel  mehr  Linien  bestimmt,  als 

1  Gleichzeitig  auftretende  elektrostatische  Spannungen  gaben  keinen 
merklichen  Einfluss  auf  den  Verlauf  der  Linien.  Um  dies  zu  sehen,  wurden 
zwei  kleine  Condensatorplatten  von  30  cm  Durchmesser  zu  beiden  Seiten 
von  abcd  mittelst  eines  Tesla'schen  Öltransformators  auf  mindestens 
100.000  V.  Potentialdifferenz  geladen.  Die  Einstellungen  der  Spulen  blieben  so 
ziemlich  die  gleichen,  die  hohen  Spannungen  machten  zwar  die  Ablesungen 
unsicher,  ein  eventueller  Einfluss  ist  aber  minimal.  Es  war  die  Aufsuchung 
dieser  Thatsache  der  eigentliche  Ausgangspunkt  der  Arbeit. 

2  Wie  bei  Zuchristian,  diese  Sitzungsber.,  103,  S.  943,  1894. 
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in  der  Figur  gegeben  sind.  Interessant  ist,  dass  man  oft  vier 
verschiedene  Null-Lagen  des  Rahmens  abcd  hat,  z.  B.  von  1 
nach  2,  oder  nach  3,  4  oder  5. 

Ein  einfacher  Blick  auf  Fig.  4  zeigt  den  Thomson  — 
L  an  gesehen  Abstossungseffect.  Der  Ring  5  erhält  hier  in  seinem 
oberen  Theile  einen  Impuls,  der  circa  unter  45°  nach  rechts 
aufwärts  gerichtet  ist.  Dieser  Winkel  wird  umso  kleiner,  je 
mehr  s  an  den  Rand  rückt. 

Interessant  ist  auch,  dass  die  Anzahl^  der  Kraftlinien  durch 
Schliessen  des  secundären  Kreises  nicht  geändert  wird;  bei 


Fig.  4.  Vs  natürl.  Grösse. 

elektrischen    Schwingungen    muss    die    ganze    Energie    ab- 
wechselnd elektrostatische  oder  magnetische  Energie  sein. 

Theoretisch  ist  die  Phasenverschiebung  cp  des  secundären 
Stromes  gegeben  durch 


tg? 


W, 


2;:«L., 


Hier  bedeutet  n  die  Frequenz  der  Schwingungen,  W^  den 
Widerstand  des  secundären  Kreises,  nämlich  330000  c.g.s 
Einheiten  und  L^  dessen  Selbstinductionscoefficienten,  der 
596  c.g.s  Einheiten  ist,  berechnet  nach  Blathy's  Formel^ 

1  Diese  Anzahl  ist  in  willkürlichem  Maassystem  gezeichnet. 

2  Elektr.  techn.  Z.  Berlin,  11,  S.  346,  1891. 
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4:rr    0-5794-hlog«-^^ ...  |  , 

wo  r=  12- 25  und  d  =  0'S5  sind. 

100 
Das  gibt  für  tg^  ungefähr .  Da  nun  n  gewiss  über 

H 

10000  liegt,  ist  ^  fast  180°,  d.  h.  inducirender  und  inducirter 
Strom  laufen  bei  dieser  Frequenz  schon  fast  entgegen- 
gesetzt. 

Man  muss  daher  genau  das  gleiche  Feld  wie  in  Fig.  4 
auch  dadurch  erhalten  können,  dass  man  zwei  Gleichströme  in 
entgegengesetzter  Richtung  durch  SS^  und  55  sendet.  Es  wurde 
zuerst  der  Rahmen  a^c^  in  die  Lage  12  gebracht  und  dann  das 
Verhältniss  zweier  solcher  Gleichströme  so  lange  geändert,  bis 
beim  Stromschluss  durch  abcd  kein  Inductionsstoss  ging.  Das 
wurde  erreicht,  wenn  durch  S»S'  0*764  und  durch  55  5-21  Am- 
pere gingen.  Dann  trat  aber  beim  Stromschlusse  auch  keine 
Induction  auf,  wenn  abcd  die  Lagen  13,  14  oder  15  hatte. 
Ebenso  wurden  andere  Stellen  des  Kraftfeldes  geprüft  und 
immer,   wenn    das  Verhältniss   des  Stromes  in  SS'  zu  dem 

in  55  -,  —  0-147  war,  ergab  sich  derselbe  Verlauf  der 

o  *  z  1 

Kraftlinien. 

Es  stehen  somit  auch  bei  den  elektrischen  Schwingungen 
die  primäre  Stromstärke  J^  in  SS^  und  die  Intensität  J^  des  ent- 
gegengesetzt fliessenden  secundären  Stromes  in  55  im  Ver- 
hältnisse 0- 147. 

In  unserem  Falle  lässt  sich  dieses  Verhältniss  aber  auch 
theoretisch  leicht  berechnen.  Da  keinerlei  Capacitäten  einge- 
schaltet sind,  hat  man,  wenn  M  der  gegenseitige  Inductions- 
coefficient  von  SS'  auf  55  ist 

Es  war  W^  =  330000  und  L^  —  596,  n  mindestens  10000, 
somit  verschwindet  W^  gegen  den  zweiten  Ausdruck  und  es 
bleibt 
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Zur  Bestimmung  schliesslich  dieses  M  wendete  ich  die 
bekannte  Vergleichungsmethode  MaxwelTs  mit  einem  Nor- 
malsystem an,  dessen  ilfj  sich  nach  der  Formel  von  Himstedt^ 
mit  beliebiger  Genauigkeit  rechnen  Hess;  so  fand  ich  für  M 
3923  c.g.s  Einheiten. 

— p  soll  somit  theoretisch  0*  152  sein,  indess  obige  experi- 

mentelle  Methode  dafür  0- 147  lieferte.  Die  Übereinstimmung  ist 
bei  der  grossen  Anzahl  der  gemessenen  Grössen  und  der  That- 
sache,  dass  die  an  die  Oberfläche  drängenden  Schwingungen 
andere  Inductionsverhältnisse  finden,  als  die  gerechneten,  eine 
genauere,  als  man  von  vorneherein  erwarten  durfte. 


Wied.  Ann.  23,  S.  547,  1885. 
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Über    den   Sahulka'sehen    Gleichstrom   im 
Weehselstromliehtbogen  Eisen— Kohle 

von 
Franz  Gold. 

Aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Innsbruck. 
(Mit  2  Textfiguren.) 

Fr.  Sah  ulk  a^  stellte  durch  eine  Reihe  von  Versuchen  fest, 
dass  im  Wechselstromlichtbogen  zwischen  einer  Eisen-  und 
Kohlenelektrode  ein  verhältnissmässig  starker  Gleichstrom  in 
der  Richtung  Eisen  — Kohle  auftrete.  Die  Resultate  wurden 
durch  die  ablenkende  Einwirkung  des  Stromes  auf  eine 
Magnetnadel  gewonnen,  wodurch  von  vornherein  die  Möglich- 
keit der  Fehlerquelle  nicht  ganz  ausgeschlossen  erscheint,  dass 
der  beobachtete  Gleichstrom  durch  den  Einfluss  des  Wechsel- 
stromes auf  die  Magnetnadel  zu  erklären  sei.^ 

Ich  machte  daher  dieselben  Versuche  nochmals,  aber  mit 
Benützung  eines  Kupfervoltameters  zur  Constatirung  des 
Gleichstromes.  Dabei  hatte  ich  unter  dem  Übelstande  zu  leiden, 
dass  bei  mir  die  Messung  längere  Zeit  dauerte.  Nun  ist  es, 
wie  wiederholte  Versuche  zeigen,  nicht  gleichgiltig,  ob  die 
Eisenelektrode  einen  ausgebildeten  Tropfen  trägt  oder  nicht, 
ob  der  Bogen  ruhig  brennt  oder  ob  er  spritzt;  desshalb  schaltete 
ich  ohne  Stromunterbrechung  das  Kupfervoltameter  durch  einen 


1  Sahulka,  diese  Berichte,  103,  S.  4U,  1894. 

-  Nur  bei  besonders  gehärteten  Stahlmagneten  übt  der  Wechselstrom 
keine  richtende  Kraft  aus.  Die  Magnetnadeln  der  gewöhnlichen  Tangenten- 
boussole  u.  dergl.  werden  durch  Wechselströme  stark  abgelenkt,  wobei  die 
Richtung  von  der  Anfangslage  der  Nadel  abhängig  ist. 
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Nebenschluss  rasch  aus,  sowie  der  Bogen  unruhig  wurde.  Da 
dies  jedoch  nicht  immer  bewirkt  werden  konnte,  so  geben  die 
folgenden  Zahlen  nur  Näherungswerthe  an.  Die  Stärke  und  die 
Beschaffenheit  der  Elektroden  war  dieselbe,  wie  sie  Sahulka 
anwendete,  nämlich  ein  Eisenstab  von  4  mtfiy  eine  Dochtkohle 
von  10  mm  Durchmesser.  Die  Fläche  der  Kupferelektroden  war 
je  160  cm'. 

In  der  folgenden  Tabelle  steht  an  erster  Stelle  die  Strom- 
stärke des  Wechselstromes  (^4),  welche  durch  Regulirung  des 
Lichtbogens  ohne  Änderung  des  vorgeschalteten  Widerstandes 
constant  erhalten  wurde,  an  zweiter  Stelle  die  Dauer  der  ein- 
zelnen Versuche  (7),  an  dritter  die  Gleichstromstärke  (A% 
welche  das  Kupfervoltameter  lieferte.  Die  Stellung  der  Elek- 
troden war  eine  verticale,  und  zwar  Eisen  unten,  Kohle  oben. 


A 

r 

A' 

5 

15  Minuten 

3-20  Ampere 

6 

15 

4-05 

7 

20 

4-75 

7 

20 

4-76 

Die   folgende  Tabelle   enthält   die   Werthe,   welche   sich 
ergaben,  wenn  Eisen  oben  und  Kohle  unten  war. 


A 

T 

A' 

5 

15  Minuten 

3-07 

Ampere 

5 

15 

» 

3-16 

» 

5 

15 

» 

3-29 

» 

6 

15 

» 

3-88 

» 

6 

15 

» 

3-89 

» 

6-6 

15 

» 

4-23 

» 

7 

15 

» 

4-78 

» 

7 

15 

» 

4-62 

» 

7 

10 

» 

4-67 

» 

8 

15 

» 

5-59 

» 

Zu  ähnlichen  Resultaten  gelangte  ich  bei  horizontaler 
Lage  der  Spitzen.  Es  ist  somit  der  Sahulka-Effect  von  der 
Lage   der   Spitzen   unabhängig.    Die   Versuche   mit   höheren 
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Stromstärken  mussten  wegen  des  starken  Schmälzens  des 
Eisens  aufgegeben  werden. 

Ausserdem  zeigte  sich  regelmässig  die  merkwürdige  That- 
sache,  dass  der  auftretende  Gleichstrom  weit  schwächer  war, 
wenn  die  Eisenelektrode  während  der  Versuchszeit  öfter 
sprühte,  was  immer  eintrat,  wenn  dieselbe  keinen  Tropfen  trug. 
So  gab  z.  B.  ein  8  Ampere  starker  Strom  nur  4*83  ^4,  oder  gar 
nur  4-27  -4  statt  5*59  A,  wenn  der  Lichtbogen  sprühte. 

Einen  weiteren  und  sehr  bequemen  Beweis  für  das  Auf- 
treten des  Sahulka'schen  Gleichstromes  bietet  folgender  Ver- 
such. Bekanntlich  lenkt  ein  Magnet  den  Gleichstromlichtbogen 
nach  einer,  den  Wechselstromlichtbogen  nach  zwei  Seiten 
ab;  ein  Wechselstromlichtbogen  Eisen— Kohle  wird  durch  den 
Magneten  so  abgelenkt,  als  ob  von  Eisen  zu  Kohle  ein  Gleich- 
strom flösse. 

Nachdem  so  die  von  Sahulka  entdeckte  Thatsache  über 
jeden  Zweifel  gesichert  erscheint,  liegt  die  Idee  nahe,  eine  Er- 
klärung dieser  merkwürdigen  Erscheinung  zu  suchen.  Zunächst 
stellte  ich  Versuche  an  über  das  Verhalten  des  Gleichstrom- 
lichtbogens Eisen — Kohle.  Als  Stromquelle  diente  mir  eine 
Accumulatorenbatterie  von  60  Volt.  Ein  Hitzdrahtvoltmeter 
diente  zur  Messung  der  Potentialdifferenz  des  Gleichstrom-Licht- 
bogens, ein  Amperemeter  zur  Bestimmung  der  Stromstärke; 
ausserdem  wurde  noch  ein  Rheostat  und  ein  Commutator  ein- 
geschaltet. Die  Bogenlänge  wurde  durch  einen  Keil  gemessen. 
Die  Beobachtungen  geschahen  in  folgender  Weise.  Zuerst 
wurde  Stromstärke,  Potentialdifferenz  und  Bogenlänge  für  eine 
Stromrichtung  bestimmt,  dann  wurde  der  Commutator  umgelegt 
und,  nachdem  durch  Regulirung  des  Lichtbogens  dieselbe 
Stromstärke  erzielt  worden  war,  Spannung  und  Bogenlänge 
wieder  gemessen.  Der  vorgeschaltete  Widerstand  blieb  der- 
selbe. Dabei  zeigte  sich,  dass  die  Potentialdifferenz  im  zweiten 
Falle  ganz  dieselbe  war,  wie  im  ersten,  bis  auf  wenige  Aus- 
nahmen, in  denen  übrigens  der  Unterschied  höchstens  0*2  V. 
betrug.  Anfangs  wurden  die  Versuche  mit  denselben  Elektroden 
angestellt,  wie  bei  Anwendung  von  Wechselstrom.  Da  sich 
aber  in  der  10  mm  starken  Dochtkohle  bald  ein  Krater  bildete, 
der  die  Messung  des  Bogens  sehr  erschwerte,  so  wurden  auch 
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Kohlen  von  4  und  6  mm  Dicke  verwendet;  das  Eisen  war  wie 
früher  4  mm  stark. 

In  der  folgenden  Tabelle  enthält  die  erste  Col'umne  (A)  die 
Stromstärke,  die  zweite  (V)  die  Potentialdifferenz,  die  dritte  (B) 
die  Bogenlänge  bei  der  Stromrichtung  Kohle — Eisen,  die  vierte 
(B^  die  Bogenlänge  für  die  entgegengesetzte  Stromrichtung, 
die  fünfte  (V.-A.)  die  Volt -Ampere,  die  sechste  (D)  die  Kohlen- 
stärke. Aus  den  vielen  hundert  Beobachtungen  sollen  nur  jene 
angeführt  werden,  welche  dann  vorgenommen  wurden,  wenn 
der  Lichtbogen  ruhig  und  ohne  Sprühen  brannte  und  die  Eisen- 
elektrode einen  ausgebildeten  Tropfen  trug.  Es  sind  Mittelwerthe 
die  aus  Sätzen  von  5  bis  15  Ablesungen  zusammengestellt  sind. 
An  erster  Stelle  (I.)  befindet  sich  das  Resultat  aus  einer  Reihe 
von  Beobachtungen,  bei  denen  ein  kleinerer  Widerstand  ein- 
geschaltet war,  als  in  (IL). 


B' 


V.-A. 


D 
mm 


39-5 

36 

33 

30 

27-6 

25 

22 

36 

33 

29-7 

27 

24-2 

22 

31 
28 

25-7 
23 


3 

2-75 

2-38 

2-0 

1-9 

1-6 

1-0 

3-45 

3 

2 

1-6 

1-1 

0-98 

4 

2-6 
2-3 
1-65 


4 

26 

9 

5 

16 


2 
2 

1 
l 
1 
1 
0-8 

2 

1-85 

1-45 

1 

0-88 

0-82 

2-8 
1-6 
1-3 
0  95 


138 
144 
148 
150 
151 
150 
143 

144 
148 
148 
148 
145 
143 

155 
154 
154 
149 


10 


II. 


3-5 
4 

4  5 
4-7 
5 


33-2 
30  06 
26-4 
23-7 
21-7 


2-83 
2-5 
1-99 
l-,4 

l 


1-93 

1-6 

1-09 

0-88 

0-78 


116 
120 
118 
121 
108 
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Aus  den  vorliegenden  Zahlen  erhellt: 

a)  Dass  die  Bogenlänge  bei  derselben  Stromstärke  und 
derselben  Spannungsdifferenz  bedeutend  geringer  ist,  wenn  der 
Strom  im  Lichtbogen  von  Eisen  zu  Kohle  fliesst,  als  für  die 
entgegengesetzte  Richtung; 

h)  dass  sich  auf  diesem  Wege  kaum  ein  allgemeines 
Gesetz  ableiten  lassen  wird,  welches  das  Verhältniss  zwischen 
den  drei  Grössen  und  der  Stromrichtung  ausdrücke,  da  die 
ungleichmässige  Zusammensetzung  und  die  inhomogene  Be- 
schaffenheit der  Elektroden  wahrscheinlich  einen  grossen  Ein- 
fluss  ausübt.  Ausserdem  ist  noch  zu  beachten,  dass,  wie  der 
Tropfen  an  der  Eisenelektrode  sich  beim  Erhitzen  ziemlich 
stark  ausdehnt  und  bei  der  Erkaltung  zusammenzieht,  so  auch 
der  Lichtbogen  immerwährend  seinen  Ort  wechselt  und 
meistentheils  nicht  von  der  Spitze,  sondern  von  der  Seite  des 
Tropfens  zur  Kohle  überspringt,  wie  dies  die  Projection  des 
Lichtbogens  deutlich  zeigt; 

c)  dass  die  geleistete  Arbeit  bei  derselben  Kohlenstärke 
und  demselben  äusseren  Widerstände  fast  gleich  ist  für  ver- 
schiedene Combinationen. 

Was  schliesslich  die  Werthe  betrifft,  welche  die  Bogen- 
länge dann  zeigte,  wenn  die  Eisenelektrode  keinen  Tropfen 
trug,  so  waren  dieselben  für  beide  Stromrichtungen  fast  gleich, 
eher  noch  grösser  für  die  Richtung  Kohle — Eisen.  Die  genaue 
Bestimmung  derselben  wurde  durch  folgende  Umstände  sehr 
erschwert.  Sobald  der  Tropfen,  zu  dessen  Bildung  oft  eine 
längere  Zeit  nothwendig  war,  herabgefallen  war,  zerfranste  sich 
die  Eisenelektrode,  zeigte  viele  Spitzen,  auf  die  der  Lichtbogen 
abwechselnd  übersprang;  zugleich  sprühte  das  Eisen  sehr 
heftig  bei  einem  nur  etwas  stärkerem  Strome. 

Nachdem  diese  Erfahrungen  mit  Gleichstrom  eine  Er- 
klärung des  Sahulka-Effectes  nicht  lieferten,  so  stellte  ich 
neue  Versuche  an,  um  zu  sehen,  ob  vielleicht  die  Ursache 
dieser  Erscheinung  eine  neu  auftretende  Gegenkraft  sei,  wie 
noch  trotz  der  Arbeiten  Lecher*s^  und  Stenger's^  für  zwei 


1  Lecher,  diese  Ben,  95,  S.  629,  1887.   Wied.  Ann.,  33,  S.  609,  1888. 
-'  stenger,  Wied.  Ann.  45,  S.  33,  1892, 
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Kohlenelektroden  oft  angenommen  wird.  Die  ersten  Versuche 
fanden  auch  genau  nach  der  Methode  Locher— Stenger  statt, 
nur  wurde  an  Stelle  einer  Tangentenboussole  ein  ballistisches, 
einseitig  gehemmtes  Galvanometer  verwendet.  Trotzdem  die 
mechanische  Hemmung  eine  ergiebige  Fehlerquelle  bot,  so 
schien  es  doch,  dass  die  Leitungsfähigkeit  des  Lichtbogens 
Kohle— Eisen  von  der  Richtung 
des  Hauptstromes  abhänge. 

Nachdem  verschiedene  Me- 
thoden, die  einseitige  Hemmung 
der  Galvanometemadel  elektrisch 
zu  insceniren,  wegen  Inconstanz 
des  Lichtbogens  gescheitert  waren, 
wurde  darauf  verzichtet,  gleich- 
zeitig mit  der  Unterbrechung  des 
Hauptstromes  die  Leitungsfähig- 
keit des  Lichtbogens  zu  unter- 
suchen. Es  wurde  der  Hauptstrom 
unterbrochen  und  nach  möglichst 
kurzer  Zeit,  circa  Ygoo  Secunde,  die 
Untersuchung  vorgenommen. 

In  Fig.  1  bedeutet  A  die  Ac- 
cumulatorenbatterie,  W^einenRheo- 
staten,  U  einen  Unterbrecher,  C 
einen  Commutator,  L  den  Licht- 
bogen, R  den  Elektromagneten 
eines  ungemein  kleinen,  sehr  em- 
pfindlichen Relais.  So  lange  der 
Hauptstrom  durch  den  Lichtbogen 
fliesst,  ist  die  punktirte  Neben- 
schaltung, in  der  sich  das  ballistische  Galvanometer  G  und 
eine  galvanische  Batterie  B  befinden,  geöffnet.  Im  Moment,  wo 
der  Hauptstrom  bei  f/ unterbrochen  wird,  erlischt  der  Lichtbogen, 
die  Batterie  B  wird  mittels  R  durch  den  Lichtbogen  und  das 
Galvanometer  hindurch  geschlossen  und  es  bringt  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Batterie  B  durch  die  Reste  des  Lichtbogens 
hindurch  eventuell  eine  Ablenkung  der  Galvanometernadel 
hervor.  Der  Lichtbogen  wird  auf  einen  Schirm  projicirt  und 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  53 
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immer  möglichst  gleich  gross  erhalten.  Die  Länge  desselben 
betrug  auf  dem  Projectionsschirme  5ntm,  der  eine  wahre  Länge 
von  1  mm  entsprach.  Diese  Anordnung  hat  den  grossen  Vortheil, 
dass  die  Galvanometernadel  ruhig  erhalten  werden  kann,  dass 
kein  Extrastrom  wirksam  auftritt  und  so  die  Fehlerquellen  auf  ein 
Minimum  reducirt  werden.  Zuerst  wurde  unter  Hinweglassung 
der  Batterie  B  nach  einer  eventuellen  elektrischen  Gegenkraft 
im  Lichtbogen  selbst  gefahndet. 

Fliesst  der  Accumulatorenstrom  im  Lichtbogen  von  Eisen 
zu  Kohle,  so  erhielt  man  nach  Öffnung  von  U  und  dem  fast 
momentan  erfolgenden  Schlüsse  bei  R  den  Ausschlag  0*  1  ww 
im  Mittel  (0*  3,  0*0,  0*  1,  0*0);  fliesst  der  Accumulatorenstrom 
aber  in  der  Richtung  Kohle  —  Eisen,  so  war  das  Mittel 
— 0-03  ww  (—0-1,  0-6,  —0-1,  —0-3,  —0-0,  --0-5).  Es  ist 
somit  die  elektrische  Gegenkraft  unmittelbar  nach  dem  Er- 
löschen des  Lichtbogens,  wenn  überhaupt  vorhanden,  minimal. 

Hierauf  wurden  Versuche,  sowohl  mit  3  Daniel,  als  auch 
mit  4  Bunsen  in  B  angestellt.  Da  die  Resultate  ziemlich  genau 
übereinstimmen,  so  sollen  hier  nur  jene  Werthe  angeführt 
werden,  welche  sich  im  letzteren  Falle  ergaben. 

aj  Die  Bunsenbatterie  ist  gegen   die  Accumulatoren  ge- 
schaltet, 
a)  Der  Hauptstrom  fliesst  im  Lichtbogen  von  Eisen  zu  Kohle; 

die  Ablenkung  beträgt 

0-2,  0-3,  0-4,  Ol,  0-1  mm. 

ß)  Der  Hauptstrom  fliesst  von  Kohle  zu  Eisen: 

31-4,  39-4,  40-23,  33-48,  41   6mm. 

b)  Der  Bunsenstrom  hat  dieselbe  Richtung  wie  der  Ac- 
cumulatorenstrom, und  zwar 
a)  Eisen — Kohle: 

8-4,  6-7,  5-0,  4-2,  6'Omm. 

ß)  Kohle— Eisen: 

0-0,  0-2,  0-06,  — 0-l,0-2  ww. 
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Die  Abweichungen  in  den  einzelnen  Gruppen  erklären  sich 
wenigstens  theilweise  dadurch,  dass  der  Lichtbogen  trotz  aller 
Sorgfalt  Ort  und  Länge  wechselt.  Wie  aus  den  vorausgehenden 
Zahlen  erhellt,  fliesst  der  Strom  der  Bunsenbatterie  nur  in  der 
Richtung  Eisen — Kohle  und  zwar  bedeutend  leichter,  wenn  der 
Hauptstrom  die  entgegengesetzte  Richtung  hatte.  Muthmassun- 
gen  über  diese  merkwürdige  Thatsache  Hessen  sich  wohl  auf- 
stellen, es  seien  aber  die  experimentell  gesicherten  Thatsachen 
hier  nur  angeführt,  um  die  Erscheinungen  im  Wechselstromlicht- 
bogen zu  erklären.  Wenn  der  Wechselstrom  in  der  Richtung 
Eisen— Kohle  einsetzt,  so  findet  er  einen  viel  geringeren  Wider- 
stand als  in  umgekehrter  Richtung.  Ob  dieser  Grund  auch 
quantitativ  ausreicht,  lässt  sich  schwer  bestimmen. 

Es  ist  nämlich  auch  noch  eine  weitere  Erklärung  des 
Sahulka'schen  Phänomens  möglich.  Ich  erwähnte  bereits,  dass 
bei  -Unterbrechung  des  Gleichstromes  der  Eisentropfen 
sich  stark  zusammenzieht  und  der  Lichtbogen  sich  ver- 
grössert.  Dies  geschieht  in  viel  stärkerem  Masse  in  der 
Richtung  Eisen — Kohle.  Betrachtet  man  nun  den  Wechsel- 
stromlichtbogen Eisen — Kohle  durch  eine  stroboskopische 
Scheibe,  die  fast  synchron  mit  den  Wechselstromschwin- 
gungen rotirt  wird,  so  schwingt  der  Eisentropfen  zwischen  p.  ^ 
den  nebenbei  in  Fig.  2  gezeichneten  Tropfen  hin  und 
her,  ein  Beweis  dafür,  dass  der  Tropfen  Pendelbewegungen 
in  der  Richtung  des  Stromes  ausführt.  Durch  diese  mechanische 
Verkürzung  des  Lichtbogens  wird  dem  Durchgang  des  Stromes 
in  der  Richtung  Eisen — Kohle  ein  geringerer  Widerstand  ent- 
gegengesetzt, als  bei  der  Richtung  Kohle--Eisen.  Dieses  Phä- 
nomen des  oscillirenden  Tropfens  konnte  bei  Anwendung  von 
Gleichstrom  nicht  wahrgenommen  werden. 

Bei  letzterer  Untersuchung  trat  noch  eine  andere  Er- 
scheinung zu  Tage,  die  hier  nur  nebenbei  erwähnt  werden  soll. 

Der  Tropfen  zeigt,  durch  die  stroboskopische  Scheibe 
gesehen,  dunkle  Curven,  fünf  bis  sieben  an  der  Zahl,  die  nach 
der  Krümmung  zu  urtheilen,  geschlossen  sind.  Die  Ebenen  der 
einzelnen  Curven  stehen  auf  der  Stromrichtung  senkrecht,  oder 
genauer,  auf  der  Lichtbogenrichtung.  Denn  zieht  man  z.  B. 
durch  einen  Magneten  den  Lichtbogen  auf  die  Aussenseite  des 
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Tropfens,  so  stellen  sich  die  Curven  beinahe  in  die  Richtung 
der  Elektroden.  Bei  einer  bestimmten  Drehungsgeschwindigkeit 
der  Scheibe  scheinen  dieselben  an  der  Austrittstelle  des  Stromes 
zu  entstehen  und  sich  in  raschei  Aufeinanderfolge  von  der- 
selben zu  entfernen,  um  auf  der  entgegengesetzten  Seite  zu 
verschwinden;  ihre  grösste  gegenseitige  Entfernung,  welche 
ungefähr  05  f«>«  beträgt,  erreichen  sie  unmittelbar  vor  ihrem 
Verschwinden.  Diese  Erscheinung  macht  den  Eindruck  einer 
Wellenbewegung  an  der  Oberfläche,  welche  durch  den  raschen 
Stromwechsel  verursacht  wird.  Eine  Bekräftigung  findet  diese 
Ansicht  in  dem  Ausbleiben  des  Phänomens,  wenn  statt  des 
Wechselstromes  Gleichstrom  angewendet  wird. 

Resultate.  1.  Bei  Anwendung  von  Wechselstrom  tritt  bei 
ruhig  brennendem  Lichtbogen  Eisen — Kohle  der  Sahulkasche 
Gleichstrom  in  der  Richtung  Eisen — Kohle  auf. 

2.  Unmittelbar  nach  dem  Verlöschen  des  Lichtbogens  lässt 
sich  eine  elektromotorische  Gegenkraft,  welche  jenen  Gleich- 
strom erzeugte,  nicht  nachweisen. 

3.  Der  auftretende  Gleichstrom  findet  eine  Erklärung  in  der 
grösseren  Leitungsfähigkeit  des  Lichtbogens  in  der  Richtung 
Eisen — Kohle,  wenn  vorher  ein  entgegengesetzter  Strom  floss, 
und  in  den  Schwingungen,  welche  die  flüssige  Eisenelektrode 
ausführt. 

4.  Bei  Anwendung  von  Gleichstrom  ist  der  Lichtbogen 
Eisen — Kohle  bedeutend  länger,  für  die  Stromrichtung  Kohle 
—  Eisen  als  für  Eisen — Kohle  bei  gleicher  Stromstärke  und 
gleicher  Potentialdifferenz. 
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Ober  die  Bestimmung"  der  Frequenz  von 
Wechselströmen 

von 
Theodor  Wulf,  S.  J. 

Aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Innsbruck. 

Da  heutzutage  viele  physikalische  Institute  von  einer 
Centrale  aus  mit  Wechselstrom  versehen  werden,  so  dürfte  die 
Schilderung  einer  Methode,  welche  die  Frequenz  solcher  Ströme 
mit  den  gewöhnlichen  Laboratoriums-Hilfsmitteln  rasch  und 
bequem  zu  bestimmen  gestattet,  nicht  ohne  Interesse  sein. 

Auf  einem  Eisenstativ  von  0*5 — 1  m  Höhe  steht  eine 
Mariotte'sche  Flasche,  deren  horizontale  Ausflussröhre  an 
der  Spitze  einen  Durchmesser  von  etwa  2  mm  hat.  Wenn  man 
jetzt  einen  hufeisenförmigen  Elektromagneten  bis  auf  1 — 2  cm 
nähert  und  den  Wechselstrom  durchschickt,  so  dient  das  Stativ 
als  Anker,  es  erfährt  bei  jedem  Stromwechsel  eine  kleine 
Erschütterung.  Bei  jedem  Stosse  wird  aber  auch  ein  Wasser- 
tropfen hinausgeschleudert  und  der  Strahl,  der  sich  vorher  ganz 
unregelmässig  zertheilte,  löst  sich  jetzt  in  ganz  gleichmässig 
aufeinander  folgende  Tropfen  auf,  so  dass  man  mit  der  Zahl 
der  Wassertropfen,  die  in  einer  Secunde  durch  irgend  einen 
Querschnitt  der  Bahn  gehen,  zugleich  die  doppelte  Frequenz 
des  Stromes  hat. 

Betrachtet  man  den  Strahl  durch  eine  stroboskopische 
Scheibe,  so  ist  es  leicht,  die  Scheibe  so  zu  drehen,  dass  die 
Tropfen  scheinbar  still  stehen.  Zur  Ermittelung  dieser  Um- 
drehungsgeschwindigkeit kann  man  sich  eines  Zählwerkes 
bedienen;   in  Ermangelung  eines  solchen  benützte  ich  einen 
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gewöhnlichen  Morse'schen  Schreibapparat.  An  die  Axe  der 
Scheibe  war  ein  Kupferstift  angelöthet,  welcher  bei  jeder  Um- 
drehung einmal  in  ein  Quecksilbernäpfchen  tauchte  und  da- 
durch, einen  Hilfsstrom  schliessend,  auf  dem  Streifen  des 
Morse-Apparates  einen  Punkt  erzeugte. 

Wenn  nun  der  Strahl  scheinbar  still  stand  und  der  Schreib- 
apparat bereits  functionirte,  wurde  durch  constantes  mecha- 
nisches Niederdrücken  des  Ankers  ein  längerer  Strich  auf  das 
Papier  gezeichnet,  und  sobald  die  Aufzeichnung  beginnen 
sollte,  wurde  der  Anker  freigelassen.  Ebenso  wurde  zu  Ende 
der  Beobachtung  zuerst  der  Anker  angehalten  und  dann  erst 
der  Hilfsstrom  geöffnet.  Auf  diese  Weise  wurden  nicht  nur  alle 
Verzögerungen,  die  das  öffnen  und  Schliessen  des  Stromes 
immer  mit  sich  bringt,  ausgeschlossen,  sondern  es  konnten 
auch  aus  der  Entfernung  des  ersten  und  letzten  Punktes  vom 
Beginn  und  Schluss  der  Beobachtungszeit  noch  Bruchtheile 
von  Umdrehungen  geschätzt  werden. 

Ist  dann  s  die  Zahl  der  Umdrehungen,  welche  die  Scheibe 
während  /  Secunden  machen  musste,  damit  der  Strahl  still- 
stehend erschien,  ist  ferner  k  die  Anzahl  der  Öffnungen  in  der 
Scheibe,  so  ergibt  sich  w,  die  Frequenz  des  Stromes,  aus  der 
Gleichung 

2  w/  =:  ks,         oder         n  m  es, 

k 
wo  c  z=z  —-  gesetzt  ist. 
st 

Es  wurden  stündlich  meist  drei  Sätze  von  Beobachtungen 
gemacht,  deren  jeder  sich  über  60  Secunden  erstreckte.  Da  es 
nach  einiger  Übung  keine  Schwierigkeit  mehr  hatte,  den  Strahl 
mehrere  Minuten  lang  fast  unbeweglich  zu  erhalten,  so  wurde 
zwischen  je  zwei  Sätzen  einfach  der  Anker  des  Schreib- 
apparates fünf  Secunden  hindurch  angehalten,  so  dass  man 
für  diese  drei  Minuten  die  mittlere  Geschwindigkeit  der 
Maschine  als  constant  voraussetzen  durfte. 

Obwohl  die  Einzelresultate  kein  allgemeines  Interesse 
beanspruchen  können,  so  mögen  doch  zur  Beurtheilung  der 
Methode  einige  der  besseren  Beobachtungen  beispielsweise 
hier  angeführt  werden. 
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Zeit 
der  Beobachtung 

Tourenzahl  der  strobosk. 
Scheibe  während  60  See. 

Frequenz  des  Wechsel- 
stromes während  1  See. 

*i 

^ 

^8 

«j 

«2        1         «3 

1 1  Uhr  Abends 

291-5 

291  4 

291-2 

43-72 

43-71 

43-68 

4    »    Morgens  .  . . 

292 

292 

292-5 

43-80 

43-80 

43  87 

9    »    Morgens  . . . 

289  5 

289-6 

289-4 

43-43 

1 

43-44 

43-41 

In  keinem  der  angeführten  Fälle  betrug  die  Differenz 
zwischen  zwei  Beobachtungen  mehr  als  0*5  Umdrehungen 
unter  nahezu  300.  Es  ist  also  schon  das  Einzelresultat  auf 
VeVo  genau. 

Eine  bedeutend  grössere  Übereinstimmung  Hesse  sich 
natürlich  erzielen,  wenn  man  für  jeden  Satz  eine  längere 
Beobachtungszeit  nähme,  so  dass  die  angegebene  Methode  bei 
aller  Einfachheit  der  Ausführung  den  für  wissenschaftliche 
Untersuchungen  erforderlichen  Grad  der  Genauigkeit  gewähren 
dürfte. 

Dass  solche  Bestimmungen  bei  Wechselstrommessungen 
von  grösstem  Werthe  sind,  mag  folgende  Tabelle  zeigen, 
welche  für  den  Verlauf  eines  Tages  die  am  Innsbrucker 
Elektricitätswerk  ^  beobachteten  Schwankungen  registrirt. 


Beob- 
achtungs- 
zeit 

Frequenz 

Beob- 
achtungs- 
zeit 

Frequenz 

Beob- 
achtungs- 
zeit 

Frequenz 

7^  Vorm. 

43-46 

1"  Nachm. 

43-65 

8^  Abends 

43-50 

8 

43-52 

2 

43-50 

9 

43-45 

9        . 

43-58 

3          > 

43  50 

10 

43-38 

10 

43-50 

4 

43-45 

11''  Nachts 

43-70 

11 

43-56 

5           » 

43-52 

4 

43  80 

12 

43-63 

6 

43-55 

5          » 

43  63 

7 

43-62 

7^  Vorm. 

43-47 

^  Dasselbe  wird  durch  Wasserkraft  betrieben. 
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Man  sieht,  dass  die  Geschwindigkeit  sich  Vormittags 
ziemlich  constant  erhält;  zur  Mittagszeit,  wo  die  Maschine 
weniger  belastet  ist,  steigt  sie  merklich  an  und  nimmt  Nach- 
mittags wieder  ab  bis  gegen  5  Uhr.  Zwischen  5  und  7  Uhr 
Abends  zeigten  sich  durchgehends  grössere  Unregelmässig- 
keiten. Auf  eine  diesbezügliche  Anfrage  ertheilte  die  Ver- 
waltung des  Elektricitätswerkes  bereitwilligst  die  Auskunft, 
dass  zu  dieser  Zeit  einerseits  verschiedene  Motoren  die  Arbeit 
einstellen,  anderseits  für  die  Abendbeleuchtung  eine  Um- 
schaltung der  Maschinen  vorzunehmen  sei.  Das  Minimum  der 
Geschwindigkeit  gegen  9  — 10  Uhr  Abends  wie  das  Maximum 
während  der  Nacht  erklären  sich  von  selbst.  Die  grösste 
Differenz,  welche  innerhalb  einer  Zeit  von  14  Stunden  beob- 
achtet wurde,  betrug  nahezu  2  Procent. 

Ahnliche  Schwankungen,  wie  zwischen  den  einzelnen 
Stunden,  bestehen  zwischen  den  Tagesmitteln,  doch  ist  der 
allgemeine  Verlauf  der  Geschwindigkeit  an  den  verschiedenen 
Arbeitstagen  dem  mitgetheilten  durchaus  ähnlich.  Wesentlich 
anders  werden  sich  die  Verhältnisse  selbstredend  an  Sonn- 
und  Feiertagen  und  wieder  anders  im  Winter  gestalten. 
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Ober  die  Verdampfungswärme  von  Lösungen 

von 
O.  Tumlirz. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  20.  Juni  1895.) 

Gerade  so  wie  beim  Erstarren  einer  Lösung  die  Erstarrungs- 
wärme der  ausgeschiedenen  Componente  von  jener  Wärme 
verschieden  ist,  welche  bei  der  normalen  Erstarrung  dieser 
Substanz  frei  wird^  ist  auch  die  Verdampfungswärme  einer 
Substanz,  welche  beim  Sieden  einer  Lösung  aus  dieser  ver- 
dampft wird,  von  jener  Wärme  verschieden,  welche  verbraucht 
wird,  wenn  derselbe  Dampfaus  seiner  Flüssigkeit  bei  demselben 
Druck  entsteht.  Wir  werden  uns  im  Folgenden  ausschliesslich 
auf  solche  Fälle  beschränken,  bei  denen  nur  eine  Componente 
in  Dampf  verwandelt  wird,  wie  z.  B.  bei  den  Salzlösungen  und 
bei  verdünnter  Schwefelsäure. 

Die  Lösung  enthalte  zwei  Bestandtheile;  der  eine,  welcher 
beim  Sieden  der  Lösung  nicht  in  Dampf  verwandelt  wird,  habe 
das  Gewicht  1  g,  der  andere  dagegen,  welcher  Dampf  entwickelt, 
vor  dem  Sieden  das  Gewicht  w^.  Wir  stellen  uns  ferner  vor, 
dass  die  Lösung  sich  in  einem  cylindrischen  Gefäss  mit  ver- 
schiebbarem Kolben  befinde,  stets  unter  dem  Drucke  einer 
Atmosphäre  stehe  und  zu  Beginn  des  Versuches  die  Temperatur 
T  habe,  welche  für  die  zweite  Componente  der  normale  Siede- 
punkt bei  dem  Drucke  einer  Atmosphäre  ist.  Wird  nun  der 
Lösung  beständig  Wärme  zugeführt,  dann  beginnt  sie  bei  der 
Temperatur  J-l-A  zu  sieden  und  es  entstehen  Dämpfe  der 
zweiten  Componente,  welche  den  Kolben  heben.  Da  aber  in 
dem  Masse,  als  die  Dämpfe  aus  der  Lösung  entweichen,  das 


^   Vergl.  meine  Abhandlung  über  >Die  Erstarrungswärnie  in  Lösungen«. 
Diese  Sitzungsberichte,  Bd.  CIV,  Abth.  II.  a.  1895. 
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Verhältniss  der  beiden  Componenten  in  der  Lösung  geändert 
wird,  so  wird  der  Siedepunkt  der  Lösung  stetig  steigen.  Die 
Steigerung  des  Siedepunktes  und  die  Menge  des  entwickelten 
Dampfes  stehen  zu  einander  in  einer  bestimmten  Beziehung. 
Wir  nehmen  an,  der  Siedepunkt  sei  bis  J-h  A+t  gestiegen 
und  die  entwickelte  Dampfmenge  habe  die  Grösse  M,  Die 
Wärme,  welche  bis  zu  diesem  Zustande  zugeführt  wurde, 
besteht  aus  zwei  Theilen:  1.  aus  der  Wärme,  welche  zur 
Temperatursteigerung  von  T  auf  J+A  nothwendig  war,  und 
2.  aus  der  Wärme,  welche  von  der  Temperatur  J-hA  bis  zur 
Temperatur  J-hA-ht  verbraucht  wurde.  Die  erstere  Wärme 
ist  gleich 

(H-w)CA,  (1) 

wo  C  die  mittlere  specifische  Wärme  der  Lösung  zwischen  den 
Temperaturen  Jund  J-hA  bedeutet.  Um  die  zweite  Wärme- 
zufuhr zu  bestimmen,  betrachten  wir  eine  zwischen  J+A  und 
r+A-ht  gelegene  Temperatur  J-hA+Z  mit  der  zugehörigen 
Dampfmenge  m.  Wird  durch  die  Wärmezufuhr  dQ  die  Tem- 
peratur auf  T-h^-ht-hdt  und  die  Dampfmenge  auf  m-^dm 
erhöht,  dann  besteht  die  Wärmemenge  dQ  aus  den  folgenden 
drei  Theilen:  1.  aus  der  Wärmemenge,  welche  die  Lösung  von 
dem  Gewicht  (1-hw — m)  um  dt  erwärmt,  —  ihre  Grösse  ist 
(1  -♦-  n — m)  Cn-mäty  wo  Cn-m  die  specifische  Wärme  der  Lösung 
bedeutet,  —  2.  aus  der  Wärmemenge,  welche  die  Dampfmenge 
m  um  dt  erwärmt,  —  ihre  Grösse  ist  m  ^dt,  wo  ®  die  specifische 
Wärme  des  Dampfes  bedeutet  —  und  3.  aus  jener  Wärme, 
welche  beim  Entwickeln  der  Dampfmenge  dm  verbraucht  wird; 
ihre  Grösse  sei  mit  Xmdm  bezeichnet.  Wir  erhalten  demnach 
die  Gleichung 

dQ  =  (1  +n—m)C„-tndt+m^dt+XtndfH 

und  sehen,  dass  die  von  J-hA  bis  J+A-f-t  zugeführte  Wärme- 
menge Q  durch  die  Gleichung 

Q—  I  (1  -hw— w)  Cn-mdt-^  /  m^dt+  /      X,näm      (2) 

gegeben  ist. 
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Ist  die  Temperatur  r+A-f-t  erreicht,  dann  möge  der 
Dampf  von  der  darunter  befindlichen  Flüssigkeit  getrennt 
werden,  etwa  durch  Dazwischenschieben  einer  Scheidewand. 
Diese  Scheidewand  stellen  wir  uns  in  dem  Cylinder  verschieb- 
bar vor,  damit,  wenn  wir  das  Ganze  abkühlen,  die  Flüssigkeit 
immer  unter  dem  gleichen  Drucke  steht.  Wenn  wir  jetzt  den 
Dampf  und  die  Flüssigkeit  auf  die  Temperatur  T  abkühlen, 
dann  beträgt  die  entzogene  Wärme 

(1  -^n—M)  l  Cn-Mdt-hM  j  e  J/.  (3) 

Und  ist  die  Temperatur  T  erreicht,  dann  denken  wir  uns 
dem  Dampfe  allein  solange  Wärme  entzogen,  bis  er  bei  der 
Temperatur  T  vollständig  condensirt  ist.  Diese  Condensations- 
wärme  hat  die  Grösse 

Mh.  (4) 

Auf  diese  Weise  haben  wir  in  den  getrennten  Abtheilungen 
des  cylindrischen  Gefässes  zwei  Flüssigkeiten  erhalten,  nämlich 
1.  die  Lösung,  welche  von  der  ersten  Componente  die  Gewichts- 
menge 1  g  und  von  der  zweiten  Componente  die  Gewichts- 
menge {n — M)g  enthält  und  2.  eine  Flüssigkeit,  welche  ledig- 
lich aus  der  zweiten  Componente  besteht  und  das  Gewicht  Mg 
hat.  Ziehen  wir  endlich  die  Scheidewand  weg  und  mischen  wir 
die  beiden  Flüssigkeiten  bei  der  Temperatur  T  unter  ent- 
sprechender Wärmeabfuhr  mit  einander,  so  erhalten  wir 
schliesslich  wieder  jene  Lösung  von  dem  Gewichte  (\'hn)g 
und  von  der  Temperatur  T,  von  welcher  wir  ausgegangen  sind 
und  haben  damit  einen  Kreisprocess  geschlossen.  Die  bei  der 
zuletzt  vorgenommenen  Mischung  entzogene  Wärme  wollen 
wir  mit 


£ 


G(«,  T)än  (5) 

bezeichnen. 

Bei  dem  Kreisprocesse  haben  wir  ausser  der  Wärme  noch 
die  Arbeit  der  äusseren  Kräfte  in  Rechnung  zu  ziehen.  Von 
den  äusseren  Kräften  kommt  nur  der  Druck  in  Betracht.  Da 
aber  der  Druck  während  des  ganzen  Kreisprocesses  constant 
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bleibt,  so  ist  seine  während  des  Kreisprocesses  im  Ganzen 
geleistete  Arbeit  gleich  Null,  und  wir  gelangen  demnach  zu  dem 
Schlüsse,  dass  die  Wärmemengen,  welche  während  des  Kreis- 
processes zugeführt  und  entzogen  wurden,  einander  gleich 
sind,  oder  dass 


'  {\'\-n—m)Cn-mdt'^  l  m^dt-^ 

\„,dm—{\  '\-n—M)  /  C„_m^/— M  /  gJ/— 

—  MXj— r"    G{n,T)dn  =  0. 

Jn  -A/ 

In  derselben  Weise,  wie  wir  den  Kreisprocess  zwischen 
den  Temperaturen  7  und  T-hA-ht  durchgeführt  haben,  können 
wir  ihn  auch  zwischen  den  Temperaturen  Zund  r-f-A-ht-h^t 
durchführen  und  erhalten  dann  eine  ganz  analoge  Gleichung. 
Ziehen  wir  die  beiden  Gleichungen  von  einander  ab,  so  kommen 
wir  zu  einer  neuen  Gleichung,  welche,  wie  man  ohne  weiters 
einsieht,  aus  der  früheren  durch  Differentiation  entsteht.  Diese 
Gleichung  ist 

(1  ^n—M)  C„_M-hMS-hXM  ~  4- 

^  /  Cn-yidt-{\  -^n-M)  Cm-  ^  1  ^dt  — 


äz  av 


oder 


Xm  =  Xr—  f       ^' (Cn-yi'-^)dt-hG{ft—M,  T).         (6) 

Hierin  bedeutet,  wie  wir  nochmals  hervorheben  wollen, 
\t  die  Verdampfungswärme  der  zweiten  Componente  beim 
Sieden  ihrer  Flüssigkeit  unter  dem  Druck  einer  Atmosphäre, 
Xm  die  Verdampfungswärme  derselben  Componente,  wenn  sie 
beim  Sieden  einer  Lösung,  welche  1  g  von  der  ersten  Compo- 
nente und  (« — M)^  von  der  zweiten  Componente  enthält,  bei 
der  Siedetemperatur  7-^A4-t  als  Dampf  entweicht.  C„   m  ist  die 
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specifische  Wärme  der  genannten  Lösung  und  S  die  specifische 
Wärme  des  Dampfes.  G(n-—My  T)  ist  jene  Grösse,  welche  wir 
in  der  oben  citirten  Abhandlung  die  »Bindungswärme  pro 
Masseneinheit«  genannt  haben. 

Wir  wollen  die  gewonnene  Beziehung  durch  ein  Beispiel 
erläutern,  indem  wir  das  Sieden  der  Mischungen  von  Schwefel- 
säure und  Wasser  betrachten.  Beim  Sieden  verdünnter  Schwefel- 
säure scheidet  sich  reines  Wasser  als  Dampf  ab^  Was  die 
Siedepunkte  der  Mischungen  von  Schwefelsäure  und  Wasser 
anbelangt,  so  hat  Herr  Hämmerle  im  Laboratorium  des  Herrn 
Prof.  Pfaundler  darüber  eine  sehr  sorgfältige  Untersuchung 
angestellt^  aus  welcher  wir  die  folgenden  vier  Daten  heraus- 
greifen wollen,  die  sich  auf  einen  Luftdruck  von  760  mm  be- 
ziehen, m  bedeutet  dabei  die  Anzahl  Gramm  Wasser,  welche 
in  der  Mischung  auf  1  g  Schwefelsäurehydrat  H^SO^  kommen 
und  6  den  zugehörigen  Siedepunkt.     ^ 

m—      2-  020,  1  •  469,  1  •  1 02,  0-7347 

6  =  109-4%         114-15%         120-05%         134-18"  C. 

Was  die  specifische  Wärme  der  Mischungen  von  Schwefel- 
säure und  Wasser  anbelangt,  so  liegen  darüber  mehrere  Be- 
stimmungen von  J.  Thomsen  vor^  welche  in  der  folgenden 
Tabelle  zusammengestellt  sind. 


0-7347     1-653 


3-490 


9-000 


18-180 


36-55 


specifische  Wärme 
bei  18*»  C 

specifische  Wärme 
berechnet 

Differenz 


0-545 


0-555 


0-700 


0-699 


H-O-OlOl— 0  001 


0-821 


0-818 


0-918 


0-916 


-0-0031—0-002 


0-956 

0-956 

-+  0  000 


0-977 

0-977 
±0-000 


Die  Berechnung  geschah  nach  der  Formel 

0-8513 


C„,  =  1- 


m-h  1-17676 


>   Pfaundler,  Lehrbuch  der  Physik,  II,  2,  S.  217.  1879. 

3  Diese  Sitzungsber.  59,  2,  S.  862.  1869. 

^  Thermochemische  Untersuchungen,  I,  S.  46.  1882. 
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Um  diese  Zahlen  auf  die  Formel  für  Xm  anwenden  zu 
können,  haben  wir  m  durch  «— M  und  6  durch  T-^-A-ht  zu 
ersetzen.  Ferner  haben  wir  T  ^=.  100,  Xj^^  =  536*50  und 
S  rz  0-4805  (Regnault)  zu  setzen.  Die  Mischungswärme, 
welche  entsteht,  wenn  1  g  Schwefelsäurehydrat  H2SO4  mit  mg 
Wasser  gemischt  wird,  beträgt  nach  den  Untersuchungen  von 
J.  Thomsen  bei  etwa  18**  C. 


also  ist 

G(.«,18)=  (^^o-lw^^^'-' 

Um  nun  daraus  G(f«,  100)  oder  G{n — Af,  100)  bestimmen 
zu  können,  haben  wir  von  der  Formel  (7)  der  erwähnten  Ab- 
handlung auszugehen,  welche  für  diese  Verhältnisse  lautet: 

=  1-C„,  — (1-hfw)- 


Benützen   wir  die    obige   empirische   Formel   für   Cmy  so 
erhalten  wir  für  die  Temperatur  von  18** 

^G(mJ)  _         0   1505 


9/  (tw -4- 1-17676)2 

Weil  aber  der  Werth  des  Differentialquotienten   ^,* 

ot 

sich  mit  der  Temperatur  nur  wenig  ändert,  so  können  wir  ihn 

für   unsere   Correctionsrechnung    als    constant    ansehen   und 

schreiben: 

rr       1AA^       ^/       1  qn  -      0-1505x82 
G(m,  100)  =  G(w,  18) 


(w-+- 1-17676)2 
56-742  12-34 


(fw-h  0-3204)2        (w-M- 17676) 


^^c^^- 


I  Vergl.   meine    oben    citirte    Abhandlung:    »Die   Erstarrungswärme   in 
Lösungen«.  S.  4. 
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Wir  gelangen  dadurch  zu  der  folgenden  Tabelle: 
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M  =  n — M 


e=ioo-hA-ht 


Cm  =  Cn—M 


JlOO 


(S)äi 


Gin—M,  100) 


Xa/ 


2-020 
1-469 
1102 
0-7347 


109-4*»  C. 
114-15 
120-05 
134-18 


0-7337 
0-6782 
0-6264 
0-545 


2-380 
2-797 
2-925 
2-205 


11-567 
19-493 
30-416 
54-357 


545-69 
553-20 
563-99 
588-65 
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Polarisation  und  Widerstand  einer  galva- 
nischen Zelle 


Franz  Streintz. 

(Mit  ö  Textfiguren.) 

Für  einen  geschlossenen  Stromkreis,  der  nebst  einer  galva- 
nischen Kette  noch  ein  Voltameter  enthält,  wurde  die  Beziehung 
aufgestellt: 

TT  zz  a  -+-  f>  / . 

In  dieser  Gleichung  sind  zwei  Unbekannte  z  und  ,o  ent- 
halten, deren  getrennte  Bestimmung  nicht  durchführbar  ist. 
Aus  diesem  Grunde  sah  sich  eine  Reihe  von  Physikern  ver- 
anlasst, die  Messungen  der  im  Voltameter  aufgetretenen  Polari- 
sation erst  vorzunehmen,  sobald  der  ursprüngliche  Stromkreis 
geöffnet  war.  Durch  dieses  Verfahren  wurde  die  Elimination 
von  ,0  erzielt.  Allerdings  konnte  dagegen  eingewendet  werden, 
dass  ein  richtiges  Bild  der  Voltameterzelle  im  Zustande  der 
Ladung  nicht  gewonnen  wurde.  Allein  die  im  unverändert 
belassenen  Stromkreise  nach  den  Methoden  von  Ohm  und 
Fuchs  angestellten  Versuche  haben  gleichfalls  nicht  die 
Lösung  des  Problems  erreicht:  im  Gegentheil,  sie  haben  zwar 
ein  reiches  Zahlenmaterial  geliefert,  das  jedoch  nur  allzu  sicht- 
bar den  Stempel  der  jeweiligen  Versuchsanordnung  an  sich 
trägt.  Es  ist  daher  nicht  erstaunlich,  wenn  das  Gebiet  der 
galvanischen  Polarisation  trotz  seiner  umfangreichen  Literatur 
zu  den  sterilsten  der  Physik  gehört. 

Im  Folgenden  soll  der  Versuch  gemacht  werden,  zu  zeigen, 
dass  auch  jede  beliebige  neue  Methode  zu  keiner  einwandfreien 
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Bestimmung  der  Polarisationsgrössen  während  der  Dauer  der 
Elektrolyse  führen  kann.  Es  ist  dazu  nothwendig,  den  Beweis 
zu  erbringen,  dass  nicht  nur  die  elektromotorische  Kraft  ;r, 
sondern  auch  der  »Widerstand«  p  Functionen  der  Stromstärke 
oder  präciser  ausgedrückt  der  an  der  Elektrode  herrschenden 
Stromdichte  sind.  An  Stelle  der  eingangs  aufgestellten  Be- 
ziehung, in  der  p  als  constant  anzusehen  ist,  soll  der  Ohm'sche 
Begriff  Widerstand  seinen  Sinn  behalten,  erhält  man  eine  völlig 
unbestimmte  Function 

zu  deren  Ermittlung  es  aber  nicht  nur  an  Methoden,  sondern  an 
dem  Fundamente  physikalischer  Vorstellungen  über- 
haupt gebricht.  Daraus  folgt,  dass  auch  eine  befriedigende 
Theorie  der  galvanischen  Polarisation  nicht  aufgestellt  werden 
kann. 

Zunächst  werde  ich  eine  Methode  beschreiben,  der  eine 
gewisse  Überlegenheit  vor  jenen  von  Ohm  und  Fuchs  dadurch 
zukommt,  dass  sie  eine  Bestimmung  des  jeweiligen  Werthes 
von  p  zu  gestatten  scheint.  Im  weiteren  Verlauf  soll  die  Methode 
sorgfältig  auf  die  Grenzen  ihrer  Anwendbarkeit  untersucht 
werden.  Bei  dieser  Gelegenheit  werden  einige  Erscheinungen 
besprochen  werden,  die  bei  Bestimmung  von  Leitfähigkeit  und 
Dielektricitätsconstante  der  Elektrolyte  nicht  ohne  Interesse 
sein  dürften.  Eine  Discussion  der  geförderten  Resultate  soll 
dann  den  erwähnten  Beweis  liefern. 

Die  Methode. 

Bezeichnet  P  die  elektromotorische  Kraft  einer  Zelle 

P=  ZnlZnSO^aq+HgSO^aqjM, 

worin  M  ein  beliebiges  der  Polarisirung  zu  unterwerfendes 
Metall  bedeutet,  so  erhält  man,  wenn  man  das  Element  in 
einen  Stromkreis  bringt,  der  noch  eine  zweite  elektromotorische 
Kraft  A  enthält,  an  M  anodische  oder  kathodische  Polarisation 
je  nach  dem  Sinne,  in  dem  das  durch  die  algebraische  Summe 
(P-hA)  gegebene  Potential  die  Elektricität  treibt.  Stellen  p^  und 
Ph  die  Grössen  der  erzeugten  Polarisation  dar,  so  ergibt  sich 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd..  Abth.  II.  a.  54 
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für  den  Fall,  dass  A  und  P  gleichgerichtet  sind,  kathodische 
Polarisation.  Sind  A  und  P  entgegengesetzt,  dann  erhält  man 
gleichfalls  kathodische  Polarisation,  so  lange 
P  >  A.  Beide  Fälle  liefern  zur  Bestimmung 
von  ph  die  Beziehungen  (Fig.  1): 

{P±^)—Ph  =  I{W'\-R) 
P—pH  =  Iw+Kh. 

Den  Gleichungen  liegt  die  Voraussetzung 
zu  Grunde,  dass  die  Zinkplatte  in  ihrer  Salz- 
lösung unpolarisirbar  ist.  In  denselben  stellen 
/  die  Stromstärke,  R  den  Drahtwiderstand,  w 
den  Widerstand  der  Zelle  und  K  die  an  ihr 
vorhandene  Polspannung  dar.  Die  Stromquelle,  die  A  erzeugt, 
wird  als  widerstandslos  betrachtet. 

Wenn  P  <  A,  dann  erfährt  das  Metall  anodische  Polari- 
sation und  man  erhält: 

P'hPo=K^-Ifv. 

Ist  man  im  Stande,  die  drei  Grössen  Stromstärke,  Wider- 
stand und  Polspannung  gleichzeitig  zu  ermitteln,  dann  erhält 
man  im  Ausdrucke  P  ±  p,  die  Giltigkeit  der  Gleichungen 
vorausgesetzt,  ein  Mass  für  die  Polarisation. 

K  ist  an  einem  Quadrantenelektrometer  zu  beobachten, 
/  kann  direct  gemessen  oder  aus  den  Grössen  Ä",  A  und  R 
gerechnet  werden,  fv  endlich  lässt  sich  durch  Inductionsstösse, 
die  durch  die  polarisirte  Zelle  geleitet  werden,  ermitteln.^ 

Die  gesammte  Versuchsanordnung  ist  eine  ziemlich  com- 
plicirte,  kann  aber  mit  Hilfe  beistehender  schematischer  Figur 
(Fig.  2)  rasch  überblickt  werden. 

Das  Potential  A  wird  den  Punkten  A  und  C  eines  Mess- 
drahtes entnommen  und  zur  Polarisirung  der  Zelle  P  ver- 
wendet; in  T  werden  Inductionsstösse  erzeugt  und  durch  die 
Rolle  g  eines  Differentialgalvanometers  D,  durch  einen  Wider- 

J  Zur  Bestimmung  des  Widerstandes  eines  Secundärelementes  wurde  die 
Methode  bereits  angewendet  (F.  Streintz,  Wied.  Ann..  49,  S.  571,  1893). 
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stand  f>  über  P  nach  C  und  A  geleitet  Die  Rolle  g'  liegt  in 
einem  selbständigen  Stromkreise,  der  die  Galvanometernadel, 
sobald  sie  durch  den  in  g  circulirenden  stationären  Strom 
afficirt  worden  ist,  in  die  Nulllage  zurückführt.  Eine  Näpfchen- 
gruppe in  S  vermittelt  die  Verbindungen  mit  dem  Elektrometer. 
Der  Rheochord  AB  war  durch  kurze  und  starke  Draht- 
stücke mit  einem  oder  zwei  Secundärelementen  £  verbunden; 


Fig.  2. 

er  bestand  aus  zwei  parallelen  meterlangen  Constantandrähten 
AD  und  BD',  die  durch  einen  Kupferbügel  DD'  mit  einander 
verbunden  waren  (Fig.  3);  ihr  Widerstand  i?'  betrug  5*134  Ü. 
Das  Stück  AD  war  sorgfältig  geaicht  worden.  Als  Laufcontact  C 
fungirte  ein  die  Richtung  AD  senkrecht  schneidender  Platin- 
draht, der  von  einem  nicht  zu  leichten  Messinghebel  getragen 
wurde.  Bei  einer  und  derselben  Stellung  von  C  konnten  ver- 
schiedene Potentiale  A  der  elektromotorischen  Kraft  P  super- 
ponirt  werden,  je  nachdem  A  oder  B  mit  dem  positiven  Pole 

54* 
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von  JS  verbunden  v^ar  und  die  Abzweigung  nach  dem  Inductor  T 
von  A  oder  von  B  aus  erfolgte.  Zur  raschen  Ermittlung  des 
jeweiligen  Potentials 

r 


Ai=£ 


R' 


3 


Fig.  3. 

Der  zwischen  A  und  C  während  des  Stromdurchganges 
vorhandene  Widerstand  ergibt  sich  zu 


■(•-;> 


M 


Zju 


Diese  Gleichung  gilt  wegen  der 
Symmetrie  der  Versuchsanordnung  so- 
wohl für  den  stationären  Strom  /,  als 
auch  für  den  in  T  erzeugten  Inductions- 

~\\ stoss.  Die  Werthe  für  Z  konnten  gleich- 

I — I  falls  einer  Tabelle  entnommen  werden. 

Durch  Fig.  4  wird  die  Zusammen- 
stellung der  Zelle  P  ersichtlich  gemacht. 
In  einem  Becherglase  befanden  sich  Zink- 
cylinder  und  Thonzelle  eines  grossen 
Bunsen- Elementes.  Das  Becherglas  ent- 
hielt Zinkvitriollösung  vom  specifischen  Gewichte  1-170,  des- 
gleichen die  Thonzelle,  in  die  während  der  Versuchsdauer 
mit  seinem  unteren  erweiterten  Ende  ein  Lampencylinder  (L) 
tauchte.  Dieser  war  daselbst  mit  Pergamentpapier  luftdicht  ver- 
schlossen und  enthielt  in  seinem  weiteren  Theile  gelatinöse 
Schwefelsäure,  die  durch  Mischung  von  einem  Theil  Wasser- 
glas in  drei  Theilen  Schwefelsäure  von  den  gleichen  speci- 
fischen Gewichten  hergestellt  worden  war.  Über  die  gelatinöse 


Fig.  4. 
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Schicht  wurde  sehr  verdünnte  Schwefelsäure  (specifisches 
Gewicht  1*020  bis  1026)  gegossen  und  das  zu  untersuchende 
Metall  in  sie  gesenkt.  Die  Elektrode  M  bestand  aus  Platin.  Ein 
Streifen  Blech  von  0'\mm  Stärke  wurde  an  einem  starken 
Kupferdrahte  angelöthet,  über  letzteren  ein  Glasrohr  als  Hülse 
geschoben,  dieses  an  seinem  unteren  Ende  gleichzeitig  mit  der 
Seite  des  Bleches,  an  der  die  Löthung  vorgenommen  worden 
war,  sorgfältig  mit  Siegellack  überzogen.  Der  Lampencylinder 
war  durch  einen  Stopfen  verschlossen,  durch  den  der  Kupfer- 
draht hindurchging.  Die  Zelle  stand  vor  Erschütterungen  ge- 
schützt in  einer  mit  Sägespänen  gefüllten  Kiste.  Die  Temperatur 
der  Lösungen  wich  während  der  Versuchsdauer  nur  wenig  von 
15°  ab. 

Der  Inductor  T  bestand  aus  zwei  bifilar  gewickelten  Spulen 
einer  Galvanometerrolle  von  ziemlich  gleichem  Widerstand.  Die 
inducirende  elektromotorische  Kraft  im  primären  Kreise  wurde 
durch  ein  oder  mehrere  Hellesen-Obach -Trockenelemente  her- 
vorgerufen. 

Das  Differentialgalvanometer  D  enthielt  eine  Rolle  g  von 

stärkerem  Draht  mit  geringerer  Windungszahl  und  eine  Rolle  ^ 

von    schwächerem    Draht   mit   grösserer   Windungszahl.    Die 

Widerstände  derselben  waren  ermittelt  worden.  Zur  Zurück- 

führung  der  Nadel  auf  die  Nullage  wurden  je  nach  Bedürfniss 

bis  zu  sieben  Trockenelemente  (H)  mit  einem  Widerstands- 

etalon  von  110.000  ß  in  Stufen  von  1  ß  aufwärts  eingeschaltet. 

Die  Ströme  in  g  und  g'  konnten  durch  einen  Doppelbügel,  der 

die  Verbindung   der  Näpfchen  in   N  entsprechend  herstellte, 

gleichzeitig  geschlossen  und  geöffn.et  werden. 

g 
Das  Verhältniss   der  Reductionsfactoren  -^    wurde   von 

Zeit  zu  Zeit  bestimmt,  dessgleichen  der  Reductionsfactor  von  g 
allein.  Der  Rheostatenwiderstand  (j  enthielt  1000  ß  in  Sätzen 
bis  zu  0*1  ß.  Da  auch  der  Widerstand  der  Zuleitungen  ge- 
messen war,  so  konnten  alle  auf  die  Stromstärke  /  und  den 
Widerstand  im  äusseren  Stromkreise  R  bezüglichen  Elemente 
als  gegeben  angesehen  werden. 

Der  innere  Widerstand  der  Zelle  fv  ergab  sich  aus  der 
Schwächung,  den  der  Inductionsstoss  beim  Passiren  derselben 
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erfuhr.  Nach  jeder  Versuchsreihe  wurde  die  Zelle  ausgeschaltet, 
die  Stromkreise  AEB  und  bei  g'  geöffnet,  ferner  der  Laufcontact 
in  C  so  lange  verschoben,  bis  r  dem  früheren  Werthe  von  Z 
gleichkam,  und  endlich  C  mit  p  verbunden.  Dann  wurde  aus 
dem  Etalon  p  so  lange  Widerstand  zugesetzt,  bis  das  Galvano- 
meter durch  den  Stromstoss  dieselbe  Ablenkung  erfuhr,  wie  bei 
eingeschalteter  Zelle.  Dieses  Verfahren  zog  ich  einer  Berech- 
nung von  fv  aus  mehreren  Gleichungen  mit  verschiedenen 
Werthen  von  p  desshalb  vor,  weil  das  Galvanometer  aperio- 
dische Schwingungen  vollzog. 

Die  Näpfchen  in  S,  in  bekannter  Weise  aus  Glasröhrchen 
und  Siegellackstangen  hergestellt  und  mit  Quecksilber  gefüllt, 
ermöglichten  die  Messungen  der  Polspannungen  ÜT  durch  Kupfer- 
bügel 1  —  3,  3 — 5,  2 — 4  und  4 — 6,  wie  in  Fig.  2  angegeben.  Die 
Näpfchen  E' — E'  standen  mit  den  Punkten  A  und  B  in  Ver- 
bindung, die  Näpfchen  H' — H'  mit  den  beiden  Polen  von  H. 
Durch  entsprechende  Schaltung  war  somit  auch  die  Potential- 
differenz zwischen  A  und  B  und  jene  in  //jederzeit  der  Prüfung 
zu  unterwerfen.  Die  Näpfchen  8  und  9  endlich  dienten  durch 
ihre  Verbindung  mit  einem  Normal-Clark-Elemente  zur  Angabe 
der  gefundenen  Potentiale  in  Volts. 

Das  Elektrometer  befand  sich  in  Quadrantenschaltung. 
Die  Nadel  desselben  erhielt  von  144  Clark-Elementen  Ladung. 
Die  Ablenkung  des  Spiegels  um  einen  Theilstrich  einer  in  der 
Entfernung  von  3  m  vom  Instrumente  aufgestellten  Scala  ent- 
sprach etwas  weniger  als  0-01  Volt.  Zehntel  von  Theilstrichen 
konnten  mit  ziemlicher  Sicherheit  geschätzt  werden. 

Zum  Schlüsse  soll  noch  hervorgehoben  werden,  dass 
sämmtliche  Drähte  nicht  nur  auf  das  sorgfältigste  von  einander 
isolirt,  sondern  auch  getrennt  nach  Art  der  Telegraphen- 
leitungen geführt  waren,  wohl  ein  Grunderforderniss  bei  einer 
derartigen  Anordnung. 

Prüfung  der  Methode. 

1.  Verhalten  von  Zn  in  ZnSO^.  Die  nächste  Voraus- 
setzung zur  Anwendbarkeit  der  Methode  besteht  darin,  dass 
der  Zinkcylinder  in  seiner  umgebenden  Salzlösung  sich  in 
jenem  Bereiche  von  Stromstärken,  die   zur  Polarisirung  der 
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Zelle  aufgewendet  wurden,  vollkommen  frei  von  Polarisation 
zeige;  zu  ihrer  Prüfung  wurde  dem  amalgamirten  Zinkcylinder 
ein  zweiter  concentrischer  aus  gleichem  Metalle  in  der  Sulfat- 
lösung gegenübergestellt,  der  an  Stelle  von  M  in  Verbindung 
mit  A  (Fig.  2)  trat.  Aus  den  beobachteten  Werthen  Ky  I  und  fv 
konnte  die  Gesammtpolarisation  Pq-^Ph  gefunden  werden.  Es 
ergab  sich: 


^Volt 

^Volt 

■^Ampere 

'"Ohm 

^•"Volt 

Ph-*-PoVo\i 

0 

0 

0 

2-60 

0 

0 

0102 

0-019 

0-0062 

2-61 

0016 

+0-003 

0-307 

0-051 

0-0187 

2-64 

0-049 

+0-002 

0-514 

0-082 

0-0304 

2-64 

0-080 

+  0-002 

0-717 

0-111 

0-0424 

2-61 

0-111 

0 

0-919 

0-147 

0-0542 

2-72 

0-147 

0 

1-353 

0-136 

0-0508 

2-77 

0-141 

—0-005 

1-556 

0-162 

0  0586 

2-84 

0-166 

—0-004 

1-968 

0-214 

0-0767 

2-84 

0-219 

-0-005 

Die  sechs  ersten  Versuche  waren  mit  einem  Widerstände 
von  13*1  bis  14*4  ß  (je  nach  der  Stellung  des  Contactes  in  C) 
im  äusseren  Stromkreise,  die  drei  letzteren  mit  einem  solchen 
von  23*8  bis  22*7  ß  ausgeführt  worden.  Der  Widerstand  fv  ist 
bei  Zunahme  von  /  in  langsamem  Wachsthum  begriffen;  dass 
diese  Zunahme  durch  Concentrationsänderungen  in  der  Lösung 
der  Wanderung  der  Ionen  entsprechend,  verursacht  wurde,  ist 
bei  der  geringen  in  Anwendung  gekommenen  Stromdichte  nicht 
wahrscheinlich.  Die  für  K  und  Ifv  gefundenen  Werthe  sind 
ziemlich  gleich  gross.  Die  vorhandenen  Differenzen  dürften  auf 
Beobachtungsfehler  zurückzuführen  sein,  die  namentlich  durch 
die  mit  etwas  grösseren  Schwierigkeiten  verbundenen  Bestim- 
mungen von  fv  hervorgerufen  werden.  Immerhin  kann  man  den 
Satz  aussprechen,  dass  das  Verhalten  von  Zink  in  Zinksulfat - 
lösung  kein  Hinderniss  inder  Anwendung  der  Methode  bildet. 

2.  Der  polarisirende  Effect  der  Inductionsstösse. 
Ein  durch  die  geschlossene  Zelle  P  geleiteter  Inductionsstoss 
wird  im  Allgemeinen  eine  Änderung  in  der  Anordnung  der- 
selben hervorrufen.  Ist  der  Stromstoss  von  derselben  Richtung 
wie  der  stationäre  Strom,  dann  tritt  an  der  Elektrode  M  eine 
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Vermehrung,  im  entgegengesetzten  Falle  eine  Verminderung 
der  Gasabscheidung  ein.  Dadurch  kann  aber  auch  die  Polari- 
sation verändert  werden,  da  an  Stelle  der  Gleichung  ic  z=  ^(i) 
eine  solche  ir-hY]  =  ^(/-+-C)  tritt,  in  der  C  als  »polarisirende 
Stromstärke«,  y]  als  Polarisation  des  Inductionsstosses  zu  be- 
zeichnen ist.  Der  Einfluss  von  C  vvird  innerhalb  gewisser 
Grenzen  von  der  Verhältnisszahl  CA  abhängen.  Dies  lässt  sich 
an  einem  bekannten  Beispiele  erläutern.  Durch  viele  Unter- 
suchungen bei  offenem  Stromkreise  ist  festgestellt  worden, 
dass  die  Polarisation  zunächst  linear  mit  der  polarisirenden 
Kraft  ansteigt,  um  nach  Erreichung  eines  Maximums  keinen 
wesentlichen  Änderungen  mehr  zu  unterliegen.  In  Fig.  5  soll 
durch  die  Curve  OB'  diese  Abhängigkeit  charakterisirt  werden. 
F'ür  irgend  einen  Werth  von  /,  bei  dem  das  Maximum  bereits 


Ä-        B       B' 


entsprechend  überschritten  ist,  werde  die  Grösse  der  Polari- 
sation durch  die  Ordinate  AB  dargestellt.  Diese  ist  aber  der 
Beobachtung  nicht  zugänglich,  da  der  Stromstoss  je  nach  seiner 
Richtung  die  Ordinaten  A'B'  oder  A''B''  liefert.  Je  nach  der 
Intensität  des  Stosses  werden  sich  die  Abstände  AA'  und  AA'' 
ändern.  Erzeugt  der  Stoss  dieselbe  Ablenkung  am  Galvano- 
meter, ob  er  nun  anodischer  oder  kathodischer  Natur  ist,  dann 
wird  A'B'  =  A"B",  und  man  wird  im  Allgemeinen  annehmen 
können,  dass  er  den  der  Stromstärke  /  zukommenden  Zustand 
der  Zelle,  ausgedrückt  durch  AB,  wiedergibt.  Anders  verhält  es 
sich  jedoch  in  jenen  Stadien  der  Polarisation,  in  denen  das 
Maximum  entweder  noch  nicht  erreicht  oder  nicht  genügend 
überschritten  ist.  Hier  erhält  man  an  Stelle  des  wahren  Werthes 
A^B^  zwei  von  einander  verschiedene  VVerthe  A'^B[  und  A'(B['. 
Man   kann   nun   allerdings  den  Versuch  machen,  die  elektro- 
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motorische  Kraft  der  Induction  immer  mehr  zu  verkleinern, 
so  dass  die  beiden  Ordinaten  einander  sehr  nahe  gerückt 
werden  und  ihr  arithmetisches  Mittel  dem  Werthe  A^B^  nahe- 
kommt. Allein  bei  diesem  Versuche  stosst  man  auf  eine  andere 
Schwierigkeit,  die  nicht  zu  bewältigen  ist. 

Operirt  man  nämlich  bei  stromlosem  oder  nahezu  strom- 
losem Zustande  der  Zelle,  indem  man  der  elektromotorischen 
Kraft  P  eine  gleiche  A  entgegensetzt,  so  zeigt  es  sich,  dass  der 
Stromstoss,  je  nachdem  eine  kleinere  oder  grössere  Elektrode  M 
in  der  Zelle  befindlich  ist,  mehr  oder  weniger  verschluckt  wird. 
Je  schwächer  die  Intensität  des  Stosses,  desto  auffälliger  macht 
sich  die  Erscheinung  geltend.  Berechnet  man  den  Widerstand 
aus  den  Galvanometerausschlägen,  so  kann  man  an  blanken 
Platinplatten  tausende  von  Ohm  für  denselben  erhalten.  Es  ist 
kein  Grund  erfindlich,  warum  eine  Elektrode,  an  der  jede  Gas- 
entwicklung ferne  gehalten  ist,  der  Stromleitung  einen  so 
ausserordentlichen  Widerstand  entgegensetzen  soll,  während 
die  gasbedeckte  normale  Verhältnisse  (10  bis  30  ß  Widerstand) 
aufweist.  Die  Ursache  für  diese  merkwürdige  Erscheinung  wird 
vielmehr  darin  liegen,  dass  die  durch  den  Stromstoss  abge- 
schiedenen Ionen  an  der  Elektrode  einen  Condensator  her- 
stellen, der  die  Elektricität  staut.  Nimmt  die  Intensität  des 
Stosses  zu,  dann  erfährt  der  Condensator  an  verschiedenen 
Stellen  Durchbrüche,  die  eine  scheinbare  Abnahme  des  Wider- 
standes hervorrufen. 

Wird  anderseits  die  Oberfläche  der  Elektrode  bedeutend 
vergrössert,  das  beste  Mittel  hiefür  besteht  im  Platiniren  der- 
selben, dann  kommt  es  nur  zu  einer  unvollkommenen  Aus- 
bildung des  Condensators  und  die  Durchlässe  für  die  strömende 
Elektricität  werden  zahlreicher. 

Diese  schwierigen  Verhältnisse  sollen  nun  an  einigen 
speciellen  Fällen  discutirt  werden.  Vorerst  sei  bemerkt,  dass 
der  Inductionsstoss  keinerlei  Einfluss  auf  die  Polspannung 
ausübte.  Das  mit  den  Polen  der  Zelle  P  dauernd  verbundene 
Elektrometer  erfuhr  in  seiner  Ruhelage  nicht  die  geringste 
Änderung,  wenn  der  Taster  in  T  niedergedrückt  oder  los- 
gelassen wurde.  Die  Polarisation  t]  ist  also  schon  abgelaufen, 
bevor  die  Nadel  des  Elektrometers  dem  Impulse  Folge  leisten 
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konnte.  Demnach  sind  es  nur  die  Anomalien  bei  der  Wider- 
standsbestimmung, die  auf  die  Wirkung  von  tq  Schlüsse  ge- 
statten. 

Die  scheinbare  Abhängigkeit  des  Widerstandes  der  Zelle  w 
von  der  Richtung  des  Inductionsstosses  ist  aus  folgender  Zu- 
sammenstellung zu  ersehen. 

M  bestand  aus  einer  b  1  a  n  k  e  n  Elektrode  von  27  X  1  '4  cm^ ; 
das  Potential  P  der  Zelle,  dessen  Elektrode  bereits  wiederholten 
kathodischen  Polarisationen  ausgesetzt  war,  betrug,  nachdem 
die  Zelle  längere  Zeit  zusammengestellt  war,  1-324  V.  Die 
elektromotorische  Kraft  A  war  1565  V.  und  von  gleicher 
Richtung  wie  P,  so  dass  sich  die  gesammte  polarisirende  Kraft 
auf  2  •  90  V.  belief,  die  an  M  kathodische  Polarisation  hervor- 
rief. Durch  Einschaltung  von  Widerstand  p  wurde  die  Strom- 
stärke /  auf  0-0244  A.  gebracht.  Der  Widerstand  jeder  Rolle 
in  T  betrug  M  ß.  Die  Polspannung  Kh  war  zu  — 0-218  V. 
ermittelt  worden.  Nun  wurden  abwechselnd  kathodische  und 
anodische  Stromstösse  durch  die  Zelle  geleitet. 

Scheinbarer  Widerstand  w  für 


Inducirende  elektro- 

kathodis 

che 

anodische 

motorische  Kraft 

Stösse 

4-466  V. 

24-7 

ü 

33-9  Ö 

5 -950 

23-1 

35-9 

7-439 

22-4 

45-8 

8-936 

22-7 

49-3 

7-439 

22-4 

51-0 

5-950 

22-4 

47-1 

4-466  21-0  39-2 

Bildet  man  aus  den  zu  einander  gehörigen  Werthen  die 
Mittel,  so  erhält  man: 

Induc.  elektromoto- 
rische Kraft 4-466  5-950  7-439       8-936  V. 

Wa 36-5  41-5  48-4        49-3  Q 

Wk 22-8  22-7  22*4         22-7 
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Die  durch  Fig.  5  illustrirte  Anschauung  findet  ihre  Bestäti- 
gung. Die  »Widerstände«  fVx  unterscheiden  sich  nur  wenig 
von  einander  und  scheinen  somit  dem  Widerstände  der  Zelle 
im  Zustande  AB  gleichzukommen.  Anders  verhält  es  sich  mit 
den  »Widerständen«  fVa,  die  mit  der  Zunahme  der  Induction 
wachsen. 

Wird  an  M  an  Stelle  kathodischer  Polarisation  anodische 
erzeugt,  dann  unterscheiden  sich  die  Werthe  ft/a  wenig  von 
einander  und  scheinen  den  wahren  Widerstand  der  Zelle  zu 
repräsentiren,  während  die  Ausdrücke  für  Wk  mit  steigender 
Induction  zunehmen. 

Um  diese  Störungen  möglichst  hintanzuhalten,  musste  die 
Intensität  des  Inductionsstosses  verringert  werden.  Die  Galvano- 
meterrollen in  T,  sowie  in  g  und  g^  wurden  durch  neue  ersetzt 
von  grösserer  Windungszahl,  so  dass  die  von  einem  einzigen 
Trockenelemente  erzeugten  Inductionsstösse  zur  sicheren  Be- 
stimmung von  fv  ausreichten.  Durch  diese  Änderung  in  der 
Anordnung  wurde  auch  thatsächlich  erzielt,  dass  sich  an 
blanken  Elektroden  die  Ausschläge  am  Galvanometer  unab- 
hängig von  der  Richtung  des  Stromstosses  fanden,  sobald  die 
Stromstärke  /  einen  Werth  erreicht  hatte,  der  auf  den  Eintritt 
von  Gasentwicklung  an  M  schliessen  liess.  An  platinirten  Elek- 
troden verursachten  Stromstösse  verschiedener  Richtung  auch 
unter  dieser  Grenze  gleiche  Ausschläge.  Über  diese  Fälle  wird 
im  nächsten  Abschnitte  berichtet  werden. 

Es  erübrigt  nun  noch  zu  zeigen,  wie  sich  die  Bestim- 
mungen des  »Widerstandes«  fv  im  stromlosen  Zustande  der 
Zelle  gestalten.  Zu  diesem  Behufe  wurde  dem  Potential  P  ein 
gleiches,  aber  entgegengesetztes  A  =:  1*425  V.  superponirt.  Die 
Polspannung  K  ergab  sich  dann  gleichfalls  zu  1*425  V.  Nun 
wurden  in  der  früher  angegebenen  Weise  Inductionsströme  von 
verschiedener  Intensität  durch  P  geleitet.  Die  Resultate  waren 
an  der  blanken  Elektrode  die  folgenden: 

Inducirende  elektro- 
motorische Kraft:  2*982     4*466     5*950     7*439     8*936  V. 
fv:     300         230  165  127         102  Ö 

Dabei  betrug  der  gesammte  Widerstand  an  Drähten  4*8  ö. 
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Erzeugte  ein  einziges  Element  von  1*492  V.  den  Inductions- 
stoss,  so  fand  sich,  nachdem  die  Empfindlichkeit  des  Galvano- 
meters entsprechend  erhöht  war,  bei  einem  Widerstände  von 
120ß  im  äusseren  Stromkreise: 

fv  —  2500  Q. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  in  diesem  Zustande  der  Zelle 
nicht  die  Spur  eines  stationären  Stromes  im  Galvanometer 
nachzuweisen  war,  obwohl  dasselbe  so  empfindlich  war,  dass 
100  Theilstrichen  Ablenkung  20  Mikroampere  entsprechen. 

Wird  die  Differenz  zwischen  P  und  A  allmälig  vergrössert, 
dann  sinkt  dieser  »Widerstand«.  Zunächst  halten  sich  A  und  Ä" 
die  Wage;  sobald  aber  K  merklich  grösser  (bei  kathodischer 
Polarisirung)  oder  kleiner  (bei  anodischer  Polarisirung)  geworden 
ist  wie  A,  tritt  eine  rasche  Zunahme  von  /  ein,  und  die  Werthe 
von  w  sinken  auf  ein  Minimum. 

Als  Beleg  hiefür  möge  folgende  Versuchsreihe  dienen:  Der 
elektromotorischen  Kraft  P=i  1*485  V.  wurden  abnehmende 
Werthe  von  A  opponirt,  so  dass  also  wachsende  kathodische 
Polarisation  entstand.  Die  Inductionsstösse,  verursacht  durch 
die  inducirende  elektromotorische  Kraft  von  4*47  V.,  hatten 
gleiche  Richtung;  man  erhielt  für  fv: 

^y   =— 1-485,  1-474,  1-423,  1-371,  1-318,  1-266,  1-217,  M68,  1-060,  075 
ii\,=      216    203   176   158   124   102    96    74    57    31 

Ich  glaube  von  einer  Mittheilung  weiterer  Resultate  Ab- 
stand nehmen  zu  können.  Der  Beweis,  dass  die  anomalen 
Widerstände  durch  Entstehung  einer  condensatorischen  Schicht 
an  der  Elektrode  erzeugt  werden,  dürfte  zur  Genüge  erbracht 
sein.  Eine  geringe  Anzahl  von  Ionen  ist  der  Ausbildung  des 
Condensators  am  günstigsten;  für  w  ergaben  sich  die  grössten 
Werthe.  Reichlicher  abgeschiedene  Ionen,  gleichgiltig,  ob  die- 
selben durch  stationäre  oder  inducirte  Ströme  erzeugt  werden, 
verursachen  Undichtigkeiten  im  Condensator  und  damit  eine 
entsprechende  Abnahme  von  fv. 

Nicht  ohne  Werth  dürften  die  gemachten  Erfahrungen  bei 
Anwendung  der  wichtigen,  von  V.  Kohlrausch  angegebenen 
und  weiter  entwickelten  Methode  zur  Bestimmung  des  Wider- 
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Standes  von  Elektrolyten  mit  Hilfe  von  Wechselströmen  sein. 
Selbstverständlich  sollen  sich  diese  Bemerkungen  nur  auf  jene 
Leiter  beziehen,  bei  denen  durch  die  Elektrolyse  gasförmige 
Ionen  an  den  Elektroden  ausgeschieden  werden,  also  zunächst 
auf  Säuren  und  Basen.  Wenn  ein  einziger  Inductionsstoss 
während  der  sehr  kurzen  Zeit,  als  er  das  Voltameter  passirt, 
im  Stande  ist,  eine  Veränderung  in  dessen  Zustande  hervor- 
zurufen, die  sich  nur  während  dieser  Zeit  zur  Geltung 
bringt,  dann  kann  ein  dem  ersten  Stoss  rasch  folgender  zweiter 
von  entgegengesetzter  Richtung  die  Wirkung  des  ersten  nicht 
aufheben,  weil  sie  gar  nicht  mehr  vorhanden  ist.  Er  wird  viel- 
mehr eine  der  ersten  ähnliche  zweite  Veränderung  erzeugen, 
die  ebenso  rasch  verschwindet  wie  die  erste.  Durch  den  Strom- 
wechsel wird  also  die  Brauchbarkeit  der  Methode  nicht  garan- 
tirt.  Es  scheint  vielmehr  das  bei  dieser  Methode  benützte  hohe 
Potential  der  Induction  (tausende  von  Volt)  die  Ursache  zu  sein, 
dass  Complicationen,  wie  sie  bei  Anwendung  von  hiductions- 
strömen  entstehen,  deren  Potential  nur  wenige  Volt  betrug,  ver- 
mieden werden.  Ausserdem  hat  sich  ein  neues  Motiv  für  die 
von  Kohl  rausch  gestellte  Forderung  ergeben,  bei  derartigen 
Messungen  platinirte  Elektroden  anzuwenden. 

Nach  Versuchen  von  F.  Kohlrausch  ^  mit  Wechsel- 
strömen, die  ein  Sinusinductor  lieferte,  lässt  sich  die  durch 
Inductionsströme  hervorgerufene  Polarisation  durch  die  Formel 

Q 

Yl=r  — Jiät  ausdrücken;  q  bedeutet  in  derselben  die  Ober- 
fläche der  Elektroden,  Jiäi  die  durch  die  Zelle  geleitete  Elek- 
tricitälsmenge.  Nach  den  mitgetheilten  Versuchen  lässt  es  sich 
nicht  entscheiden,  ob  diese  Formel  bei  Anwendung  eines  ein- 
zelnen Stromstosses  Anspruch  auf  Giltigkeit  besitzt.  Da  aber, 
wie  gezeigt,  die  Polarisation  in  so  ausserordentlich  rascher 
Weise  auftritt  und  wieder  verschwindet,  so  erscheint  es  wahr- 
scheinlicher, dass  der  maximale  Werth,  den  /  im  Integrale 
besitzt,  die  Höhe  der  Polarisation  bestimmt,  ähnlich  wie  bei 
Inductionsströmen    auch    nicht   das    an   einem    Elektrometer 


1  F.  Kohlrausch,    Pogg.   Ann.    148.    S.   143,    1873    und  Pogg.   Ann., 
Jubelb.,  S.  290,  1874. 
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gefundene  mittlere  Potential,  sondern  sein  Maximalwerth  für 
die  Länge  des  Öffnungsfunkens  massgebend  ist.  Möglicher- 
weise ist  auch  die  Geschwindigkeit,  mit  der  der  Stoss  ver- 
läuft, von  Einfluss.  So  wurde  z.  B.  für  drahtförmige  Elektroden 
gefunden,  dass  der  scheinbare  Widerstand  der  Zelle  ein  wesent- 
lich veränderter  war,  wenn  an  Stelle  eines  Schliessungsstromes 
ein  gleichgerichteter  Öffnungsstrom,  der  dieselbe  Menge  mit 
sich  führte,  durch  die  Zelle  floss. 

Die  Bestimmung  der  Dielektricitätsconstanten  von  Elektro- 
lyten, zu  denen  ja  auch  das  reinste  Wasser  zu  zählen  ist, 
scheint  nach  dieser  Darstellung  unüberwindlichen  Schwierig- 
keiten zu  begegnen,  da  sich  kein  Anhaltspunkt  dafür  ergibt, 
die  auftretende  Polarisation  entweder  durch  Rechnung  zu 
eliminiren  oder  aus  dem  Fehlen  gewisser  Nebenerscheinungen 
(Telephongeräusche),  die  in  manchen  Fällen  die  Polarisation 
begleiten,  auch  auf  das  Fehlen  von  Polarisation  einen  sicheren 
Schluss  zu  ziehen. 

Resultate. 

Die  im  vorigen  Abschnitte  erörterten,  durch  den  polari- 
sirenden  Effect  der  Induction  entstandenen  Störungen  ver- 
anlassen mich,  nur  jene  Resultate  mitzutheilen,  die  davon 
unberührt  blieben.  Dazu  gehören  jene  Messungen,  bei  denen 
die  Grösse  des  Widerstandes  sich  unabhängig  von  der  Richtung 
des  Stromstosses  zeigte;  ferner  sind  nur  jene  scheinbaren 
Widerstände  der  Zelle  anzuführen,  die  innerhalb  gewisser 
Grenzen  der  Wahrscheinlichkeit  liegen. 

Der  gestellten  Forderung  genügen  die  Ergebnisse  der  Ver- 
suchsreihe I,  die  an  einer  blanken  als  Kathode  fungirenden 
Elektrode  (2-7x  1*4  cm^)  erhalten  wurden.  Der  äussere  Wider- 
stand R  betrug  115-2  —  ll6-5flje  nach  der  Stellung  des  Con- 
tactes  in  C,  die  Empfindlichkeit  der  Rolle  besass  den  bereits 
früher  angegebenen  Werth  (100  Theilstriche  Galvanometer- 
ausschlag entsprachen  20  Mikroampere),  der  Widerstand  jeder 
Lage  der  InductionsroUen  in  T  belief  sich  auf  467  Q,  Wurde  der 
primäre  Stromkreis,  der  eine  als  widerstandslos  anzusehende 
elektromotorische  Kraft  von  1*49  Volt  enthielt,  geschlossen 
oder  geöffnet,  so   erfuhr  das  Galvanometer  einen  Ausschlag 
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von  100  Strichen,  wenn  der  Gesammtwiderstand  in  dem  Kreise 
mit  ^  130  ß  ausmachte. 

P  hatte,  nachdem  die  Zelle  längere  Zeit  aufgestellt  war, 
einen  Werth  von  1*583  V.  angenommen,  der  in  der  letzten 
halben  Stunde  vor  Stromschluss  nur  mehr  geringfügigen  Ände- 
rungen —  wenige  Tausendstelvolt  —  unterlag: 


Versuchsreihe  I. 


Blanke  Elektrode 

Kathodische 

{Z-lXVA 

lo«») 

/>=  1-583  V. 

^H,SO,a( 

,=  1027 

Polarisation 

A 

Kh 

/ 

W 

Iw 

p-Ph 

r632 

1-632 

0 

— 

0 

1 

•632 

1-590 

1-590 

0 

— 

1 

■590 

1-444 

1-444 

0-000003- 

— 

1 

■444 

1-343 

1-343 

13 

— 

1 

■343 

1-240 

1-246 

25 

— 

1 

■246 

1-147 

1-140 

32 

— 

1 

■140 

1-043 

1039 

36 

— 

1 

•039 

1-022 

1028 

36 

— 

1 

•028 

0-918 

0-925 

36 

— 

\ 

0 

925 

0-819 

0-825 

40 

— 

0 

•825 

0-746 

0-757 

70 

— 

0 

757 

0-716 

0-741 

183 

31-5 

0-006 

0 

747 

0-695 

0-730 

276 

27-1 

0-007 

0 

•737 

0-665 

0-718 

452 

250 

0-011 

0 

729 

0-615* 

0-703 

798 

215 

0-017 

0 

720 

0-564 

0-694 

1130 

24-2 

0-027 

0 

721 

0-513 

0-685 

1500 

24-0 

0-036 

0 

721 

0-462 

0  677 

1850 

24-7 

0-046 

0 

723 

0-411 

0-658 

2150 

25-1 

0-054 

0 

712 

0-358 

0-651 

2500 

25-9 

0-065 

0 

716 

0-306 

0-642 

2860 

26-0 

0  074 

0 

716 

0-254 

0-629 

3220 

26-1 

0-084 

0 

•713 

0-202 

0-611 

3550 

27-0 

0  096 

0 

707 

0-152 

0-602 

3870 

28-3 

0-110 

0 

712 

0-102 

0-596 

4350 

28-6 

0-124 

0 

720 

0-051 

0-583 

4640 

27-9 

0-129 

0- 

712 

0 

0-572 

4970 

29-0 

0-144 

0 

719 
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A 

Kh 

/ 

W 

Iw 

P-Ph 

+0051 

0-559 

0-005290 

28-8 

0-152 

0-711 

0-102 

0-548 

5660 

28-4 

0-161 

0-709 

0-202 

0-531 

6270 

28-2 

0-177 

0-708 

0-306 

0-507 

7040 

28-3 

0-199 

0-706 

0-411 

0-488 

7700 

28-1 

0-216 

0-704 

0-513 

0-473 

8400 

28-0 

0-235 

0-708 

0-615 

0-453 

9100 

271 

0-257 

0-710 

0-716 

0-430 

9800 

29-4 

0  288 

0-718 

Aus  der  Reihe  wird  Folgendes  ersichtlich:  Die  kathodische 
Polarisation  hält  zunächst  mit  der  Grösse  der  polarisirenden 
Kraft  vollkommen  gleichen  Schritt;  da  die  Summe  der  im  Strom- 
kreise vorhandenen  elektromotorischen  Kraft  somit  gleich  Null 
ist,  tritt  auch  nahezu  kein  Strom  auf.  Erst  bei  A  =  0*746  ent- 
steht eine  bemerkenswerthere  Differenz  K^j — A=:  0*011  V.,  die 
nun  bei  weiterer  Verringerung  der  oppositionell  zu  P  stehenden 
elektromotorischen  Kraft  rasch  ansteigt;  in  entsprechender 
Weise  vergrössert  sich  auch  der  Werth  von  /. 

Bei  dem  Werthe  von  A,  der  mit  einem  Sternchen  (*)  ver- 
sehen ist,  wurden  zuerst  Gasbläschen  an  der  Elektrode  M 
sichtbar;  der  diesem  Zustande  der  Zelle  entsprechende  Werth 
von  w  erreicht  ein  Minimum  von  215  Ü.  War  die  Zelle  längere 
Zeit  geschlossen,  so  konnte  schon  bei  einem  Werthe  von 
A  1=0*700,  somit  bei  einer  polarisirenden  Kraft  von  0*88  V. 
das  Auftreten  mikroskopischer  Gasbläschen  festgestellt  werden. 

Ist  der  Eintritt  gut  sichtbarer  Wasserstoffentwicklung  ein- 
mal erfolgt,  dann  entspricht  der  Abnahme  von  Kh  eine  gleiche 
Zunahme  von  Iiv\  die  Polarisation  hat  somit  ein  Maximum 
erreicht,  das  bei  Zunahme  der  Stromstärke  im  Verhältnisse  1:12 
nur  geringen  Schwankungen  unterworfen  ist.  Als  mittlerer 
Werth  für  P — p^j  ergibt  sich  innerhalb  dieser  Grenzen  0*714  V., 
woraus  sich  p^j  im  Mittel  zu  0*87  V.  berechnet.  Im  offenen 
Stromkreise  wurde  nach  der  Stimmgabelmethode  0*89  bis 
0-93  V.  gefunden,^  eine  Übereinstimmung,  die  auf  diesem 
Gebiete  immer  noch  als  befriedigende  zu  erklären  ist. 


1  F.  streintz,  Wied.  Ann.,  33,  S.  473,  1888. 
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Diese  Resultate  geben  somit  der  Hoffnung  Raum,  dass  die 
eingangs  der  Mittheilung  ausgesprochene  Vermuthung,  das 
Potential  sei  eine  unbestimmbare  Function  der  Stromstärke, 
nicht  zutreffend  sei. 

Dieses  Bild  ändert  sich,  wenn  man  platinirte  Elektroden 
in  Verwendung  zieht.  Es  wird  dies  aus  der  Versuchsreihe  II 
ersichtlich,  die  unter  denselben  Umständen  wie  I  entstanden 
ist  und  daher  auch  damit  verglichen  werden  kann. 


Versuchsreihe  II. 


IMatinirte  Elektrode 

* 

A)  Kathodische 

(2-7X1- 

4  cm') 

P=  1-590  V. 

^H,SO,aq 

=  1-027 

Polarisation 

A 

f^H 

/ 

w 

Iw 

''-"h 

—  1-590 

1-590 

0 

[102] 

— 

1-590 

1-545 

1-542 

[90-3] 

— 

1-542 

1  444 

1-444 

[68-3] 

— 

1-444 

1-393 

1-397 

[63-3] 

— 

1-397 

1-240 

1-246 

[52-0] 

— 

1-246 

1-048 

1-046 

[32-9] 

— 

1-046 

0-941 

0-942 

27-6 

— 

0-942 

0-840 

0-837 

25-0 

— 

0-837 

0-733 

0-739 

23-5 

— 

0-739 

0-683* 

0-708 

0-000358 

23-5 

0-008 

0-716 

0-631 

0-695 

1000 

22-1 

0-022 

0-717 

0-526 

0-674 

1330 

22-8 

0-030 

0-704 

0-428 

0-655 

2060 

22-1 

0-046 

0-699 

0-314 

0-635 

2790 

22-9 

0-064 

0-699 

0-207 

0-616 

3540 

21-3 

0-075 

0-691 

0-105 

0-598 

4280 

20-4 

0-087 

0-685 

0 

0-576 

5050 

20-3 

0-103 

0-679 

+  0-052 

0-562 

5370 

18-7 

0-101 

0-663 

0-207 

0  535 

6580 

18-4 

0-121 

0-656 

B)  Anodische 
Polarisation 

A 

A'o 

/ 

w 

Iw 

P+Po 

—  1-618 

1-623 

0 

33-3 

— 

1-623 

1-669 

1-676 

31-8 

— 

1-676 

1-776 

1-772 

35-1 

— 

1-772 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 
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—  1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 


•881 

1- 

•982 

1- 

•113 

2- 

•219 

2- 

•347 

2- 

•435* 

2- 

•524 

2- 

•629 

2- 

•734 

2- 

•885 

2- 

•937 

2- 

•144 

2- 

•351 

2- 

•565 

2- 

•740 

2- 
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A'o 

/ 

w 

hv 

^-i-A. 

875 

34-7 

— 

1-875 

981 

34-5 

— 

1-981 

083 

0^000040 

35-0 

— 

2-083 

181 

90 

35-0 

0^003 

2-178 

259 

342 

35-0 

0-012 

2-247 

306 

774 

35-0 

0^027 

2-279 

352 

1290 

34-3 

0-044 

2-308 

403 

1880 

34-3 

0^065 

2-338 

442 

2445 

33-3 

0-081 

2-361 

475 

2880 

333 

0-096 

2-379 

500 

3700 

33-6 

0-124 

2-376 

552 

4900 

336 

0-165 

2-387 

572 

6260 

336 

0-210 

2-362 

645 

7530 

335 

0-252 

2-393 

695 

8950 

34^  7 

0-311 

2-384 

Ein  Vergleich  zwischen  den  Zahlen  der  Versuchsreihe  I 
und  jenen  von  II  A  (kathodische  Polarisation)  ergibt  zunächst, 
dass  die  Werthe  für  die  Polspannung  unabhängig  sind  von  der 
Ausdehnung  der  angewendeten  Elektrode.  Anders  verhält  sich 
der  Widerstand;  er  erreicht  bei  Eintritt  von  Gasentwicklung, 
dieselbe  beginnt  bei  Am — 0-683  und  ist  mit  *  bezeichnet, 
kein  Minimum,  sondern  nimmt  mit  zunehmender  Stromstärke 
ziemlich  stetig  ab.  Der  Abnahme  von  Kh  entspricht  somit  eine 
geringere  Zunahme  von  Iw^  wesshalb  auch  die  Polarisation  p^^ 
kein  Maximum  erreicht,  sondern  mit  steigendem  /  fortwährend 
zunimmt.  Dass  sich  Elektroden  je  nach  ihrer  Oberfläche  in 
dieser  Hinsicht  so  wesentlich  unterscheiden,  ist  schon  ein 
höchst  merkwürdiges  Ergebniss. 

Für  platinirte  Elektroden  wurden  im  vorigen  Abschnitte 
keine  Angaben  über  die  scheinbare  (3rösse  des  Widerstandes 
im  stromlosen  Zustande  des  Kreises  gemacht;  es  wurde  dies 
nachgeholt  und  der  jeweilige  Werth  von  w  in  die  Tabelle  in 
Klammern  eingetragen.  Für  die  anodische  Polarisation  (II  5) 
ergeben  sich  für  w  keine  anomalen  Werthe;  vermuthlich  rührt 
dies  von  der  bereits  vorangegangenen  kathodischen  Beladung 
der  Elektrode  her. 
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Das  Galvanometer  zeigt  sich  bei  Anwendung  von  plati- 
nirten  Elektroden  viel  unruhiger  als  bei  blanken.  Die  geringsten 
Differenzen  zwischen  A  und  Kh,  beziehungsweise  Kq  zeigen 
unmittelbar  nach  dem  Schliessen  des  Stromes  bereits  bedeu- 
tende kathodische,  beziehungsweise  anodische  Ströme,  die  erst 
nach  Verlauf  von  längerer  Zeit  (10 — 20  Minuten)  abfliessen, 
wodurch  Beobachtungen  mittelst  Inductionsstössen  ermöglicht 
werden.  Durch  die  bedeutende  Vergrösserung  der  Elektroden- 
fläche wird  eben  zur  Herstellung  eines  Gleichgewichtes  viel 
mehr  Zeit  in  Anspruch  genommen.  Möglicherweise  bietet  diese 
Erscheinung  die  Aussicht,  die  so  gänzlich  unbekannte  Ober- 
fläche einer  platinirten  Elektrode  schätzend  zu  bestimmen. 
In  der  Periode  der  Gasentwicklung  verhält  sich  das  Galvano- 
meter hingegen  wieder  ruhig.  Bei  einem  Potential  A=i  — 0  683 
fand,  wie  schon  erwähnt,  sichtbare  Gasentwicklung  statt.  Der 
diesem  Zustande  entsprechende  Werth  von  pn  berechnet  sich 
zu  0'87  V.,  befindet  sich  somit  in  guter  Übereinstimmung  mit 
dem  für  eine  blanke  Elektrode  gefundenen  0*88  V. 

Die  anodische  Polarisation  (Versuchsreihe*  II  B)  steigt 
zunächst  auch  gleichmässig  mit  der  polarisirenden  Kraft  an. 
Die  Differenzen  zwischen  A  und  Kq  sind  jedoch  lange  vor 
dem  erfolgten  Eintritte  sichtbarer  Gasentwicklung,  der  in  der 
Tabelle  mit  *  bezeichnet  ist,  schon  erheblich.  Obwohl  die 
Schwefelsäure  in  der  Zelle  vor  jeder  Versuchsreihe  ausgekocht 
wurde,  so  ist  das  Vorhandensein  von  absorbirter  Luft  in  der 
Flüssigkeit  doch  nicht  ausgeschlossen.  Die  elektrolytische  Con- 
vection  desO  an  die  Anode  wird  die  Ursache  der  bemerkens- 
werthen  Differenz  A — Kq  sein. 

Bei  einer  polarisirenden  Kraft  P — 2 •435  =  0*845  V.  treten 
die  ersten  0-Bläschen  auf;  die  Zelle  zeigt  eine  Polarisation 
2-279— Pn:  0-689  V. 

Geht  man  von  der  Voraussetzung  aus,  dass  in  einer  Zelle 
mit  zwei  polarisirbaren  Elektroden  dieselben  keine  Störung 
auf  einander  ausüben,  dann  würde  zur  sichtbaren  Wasser- 
zersetzung an  Platinelektroden  von  grosser  Oberfläche  eine 
elektromotorische  Kraft  von  2-435— 0*683  =  1*752  V.  hin- 
reichen, die  eine  Gesammtpolarisation  p  —pQ-^pfj  von  1*563  V. 
hervorrufen  würde. 
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Nach  dem  Eintritt  der  Gasentwicklung  nimmt  die  ano- 
dische Polarisation  noch  weiter  zu;  doch  scheint  sie  im  Gegen- 
satze zur  kathodischen  einem  Maximum  zuzustreben. 

Nun  möge  noch  die  Aufmerksamkeit  auf  die  für  den 
Widerstand  w  gefundenen  Zahlen  gelenkt  werden.  Dieser 
Widerstand  schwankt  bei  0-Polarisation  zwischen  33*3  und 
35  ß,  bei  H- Polarisation  dagegen  nimmt  er  von  23*5  auf 
18-4  ß  ab! 

Dass  in  der  Versuchsanordnung  während  der  Beobach- 
tungen keine  Veränderung  vor  sich  ging,  bewies  ein  Zurück- 
greifen auf  die  kathodische  Polarisation  nach  Beendigung  der 
Versuche  in  ÜB.  Es  ergab  sich  nämlich: 


A 

^H 

/ 

IV 

Iw 

P-Ph 

0 

0-574 

0-0005070 

19-8 

0-100 

0-674 

Einen  einleuchtenden  Grund  für  die  Widerstandsänderung 
zu  finden,  halte  ich  für  gänzlich  ausgeschlossen.  Es  erübrigt 
mithin  nur,  den  Begriff  des  Ohm'schen  Widerstandes  für  eine 
Zelle,  die  Polarisation  annimmt,  fallen  zu  lassen. 

Zwei  Versuchsreihen,  bei  denen  die  polarisirende  Kraft 
constant  gehalten  und  nur  die  Stromintensität  durch  Rheo- 
statenwiderstände  Veränderungen  unterzogen  wurde,  sollen 
noch  angeführt  werden.  Die  Elektrode  M  tauchte  dabei  etwas 
tiefer  in  das  Gefäss  L,  so  dass  die  Widerstände  fv  geringer 
ausfielen. 

\'ersuchsreihe  III. 


Platinine  EU 

:ktrode 

Kathodische 

wie 

in 

II. 

A  =  +o 

•516  V. 

Polarisation 

Kh 

I 

w 

Jw 

P-Pll 

0-639 

0 

-003320 

10-0 

0-033 

0-672 

0-616 

4020 

8-5  (?) 

0-034 

0-650 

0-571 

6790 

11-3 

0-078 

0  649 

0-555 

7640 

9:6 

0-073 

0-628 

0-529 

9190 

TÖ-5 

0-060 

0-589 
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Versuchsreihe  IV. 


Platinirte  Elektrode 

Anodische 

wie 

in  II. 

A=- 

-3-757  V. 

Polarisation 

^« 

/ 

w 

Iw 

P+Po 

2-422 

0-002940 

26-5 

0-078 

2-344 

2-443 

4000 

26-1 

0-104 

2-339 

2-478 

4860 

26-1 

0-127 

2-351 

2-540 

7260 

27-1 

0-197 

2-343 

2-569 

9190 

27-2 

0-250 

2-319 

2-614 

9590 

26-6 

0-255 

2-359 

Die  Veränderung  des  »Widerstandes«,  wenn  man  von 
kathodischer  zu  anodischer  Polarisation  übergeht,  tritt  hier 
noch  greller  hervor. 

Eine  auffallende  und  räthselhafte  Erscheinung  besteht 
darin,  dass  nur  die  »kathodischen  Widerstände«  bedeutende 
Abhängigkeit  von  der  Stromstärke  zeigen,  während  die 
»anodischen«  sich  kaum  damit  ändern.  Ausser  dieser  That- 
sache  wird  übrigens  noch  manche  andere  in  der  vorliegenden 
Mittheilung  erwähnte  einer  Erklärung  bedürfen. 

So  viel  steht  jedoch  fest:  die  Bestimmung  der  galvani- 
schen Polarisation  im  ursprünglichen  Stromkreise  ist 
ein  Ding  der  Unmöglichkeit. 
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XIX.  SITZUNG  VOM  10.  OCTOBER  1895. 


Der  Vorsitzende,  Herr  Vicepräsident  Prof.  E.  Suess, 
begrüsst  die  Classe  bei  Wiederaufnahme  der  Sitzungen  nach 
den  akademischen  Ferien  und  heisst  das  neueingetretene  Mit- 
glied Herrn  Prof.  C.  Grobben  herzlich  willkommen.  Zugleich 
begrüsst  derselbe  Herrn  Dr.  Melchior  Treub,  Director  des 
botanischen  Gartens  in  Buitenzorg  (Java),  welcher  die  Sitzung 
als  Gast  mit  seiner  Anwesenheit  beehrt. 

Hierauf  gedenkt  der  Vorsitzende  der  Verluste,  welche 
die  kaiserl.  Akademie  und  speciell  diese  Classe  seit  der  letzten 
Sitzung  durch  den  Tod  einiger  hochverdienter  Mitglieder  erlitten 
hat,  und  zwar  des  ausländischen  Ehrenmitgliedes  Louis  Pas  t  e  u  r 
in  Paris  (gestorben  am  28.  September  1.  J.);  des  inländischen 
correspondirenden  Mitgliedes  Prof.  Moriz  Willkomm  in  Prag 
(gestorben  am  26.  August  1.  J.)  und  des  ausländischen  corre- 
spondirenden Mitgliedes  Prof.  Sven  Ludwig  L o  v  e  n  in  Stockholm. 

Die  anwesenden  Mitglieder  geben  ihrem  Beileide  an  diesen 
Verlusten  durch  Erheben  von  den  Sitzen  Ausdruck. 

Ferner  theilt  der  Vorsitzende  mit,  dass  die  wissenschaft- 
liche Expedition  S.  M.  Schifif  »Pola«  in  das  Rothe  Meer  am 
^7.  d.  M.  den  Hafen  von  Pola  verlassen  hat  und  dass  dieselbe  vor 
ihrer  Abfahrt  auf  telegraphischem  Wege  von  der  kaiserl.  Aka- 
demie zu  reichen  Erfolgen  beglückwünscht  wurde. 

Für  die  diesjährigen  Wahlen  sprechen  ihren  Dank  aus: 
Herr  Prof.  C.  Grobben  in  Wien  für  seine  Wahl  zum  wirk- 
lichenMitgliede,HerrProf.W.  Wirtinger  in  Innsbruck  für  seine 
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Wahl  zum  inländischen  correspondirenden  Mitgliede,  und  die 
Herren  Professoren  M.  Berthelot  in  Paris  und  W.  Engelmann 
in  Utrecht  für  ihre  Wahl  zu  ausländischen  correspondirenden 
Mitgliedern  dieser  Classe. 

Herr  Prof.  Dr.  Ign.  Klemencic  in  Graz  dankt  für  die  ihm 
zur  Fortsetzung  seiner  Untersuchungen  über  den  Energie- 
verbrauch bei  der  Magnetisirung  durch  oscillatorische  Ent- 
ladungen gewährte  nochmalige  Subvention. 

Der  Secretär  legt  ein  im  Auftrage  Sr.  k.  u.  k.  Hoheit  des 
durchlauchtigsten  Herrn  Erzherzogs  Ludwig  Salvator, 
Ehrenmitgliedes  der  kaiserl.  Akademie,  von  der  Buchdruckerei 
H.Mercy  in  PragübersendetesExemplar  des  Werkes:  »Colum- 
bretes«  vor. 

Im  Laufe  der  akademischen  Ferien  sind  folgende  Publi- 
cationen  der  Classe  erschienen: 

Sitzungsberichte,  Bd.  103  (1895),  Abtheilung  I,  Heft 
I1I_IV  (März— April);  Abtheilung  IL  a.,  Heft  III— IV  (März  und 
April)  und  V— VI  (Mai— Juni);  Abtheilung  II.  b.,  Heft  V— VII 
(Mai— Juli);  Abtheilung  III,  Heft  I— V  (Jänner— Mai). 

Monatshefte  für  Chemie,  Bd.  16  (1895),  Heft  VI  (Juni), 
VII  (Juli)  und  VIII  (August). 

Se.  Excellenz  der  k.  k.  Minister  für  Cultus  und  Unter- 
richt, Herr  Dr.  Paul  Freiherr  v.  Gautsch,  setzt  die  kaiserl. 
Akademie  der  Wissenschaften  von  der  am  2.  October  l.  J. 
erfolgten  Übernahme  der  Geschäfte  dieses  Ministeriums  in 
Kenntniss. 

Das  w.  M.  Herr  k. u.  k.  Hofrath  Director  F.  Steindachner 
übersendet  eine  Abhandlung,  betitelt:  »Beiträge  zur  Kennt- 
niss der  Süsswasserfische  der  Balkan-Halbinsel«. 

Ferner  übersendet  Herr  Hofrath  Steindachner  eine  Ab- 
handlung des  Herrn  Friedrich  Sieben  rock,  Custos-Adjuncten 
am  k.  k.  naturhistorischen  Hofmuseum  in  Wien,  betitelt:  »Das 
Skelet  der  Agamidae*. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  übersendet  eine 
Arbeit  aus  dem  chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Universität 
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in  Czernowitz  von  Herrn  Georg  Gregor:  »Über  die  Einwir- 
kung von  Jodäthyl  auf  ß-resorcylsaures  Kalium*. 

Das  c.  M.  Herr  k.  u.  k.  Oberst  des  Armeestandes  Albert 
V.  Obermayer  übersendet  eine  Abhandlung:  »Über  die  Wir- 
kung des  Windes  auf  schwach  gewölbte  Flächen«. 

Das  c.  M.  Herr  Prof.  Guido  Goldschmiedt  übersendet 
vier  Arbeiten  aus  dem  chemischen  Laboratorium  der  k.  k. 
deutschen  Universität  in  Prag: 

1.  »Über  die  Hydrazone  des  Fluorenons  und  seiner 
Substitutionsproducte«,  von  Guido  Goldschmiedt 
und  Franz  Schranzhofer. 

2.  »Über  eine  neue,  aus  dem  Isobutylidenhydrazin 
gewonnene  Base«,  vom  a.  o.  Prof.  Carl  Brunner. 

3.  »Über  Papaveraldoxim«,  von  Dr.  Robert  Hirsch. 

4.  »Chemische  Untersuchung  der  Samen  von  Nephe- 
litim  lappacetim  und  des  darin  enthaltenen  Fettes«, 
von  Max  Baczewski. 

Herr  H.  Zukal  in  Wien  übersendet  die  II.  Abhandlung 
seiner  Arbeit:  »Morphologische  und  biologische  Unter- 
suchungen über  die  Flechten«. 

Der  Secretär  legt  folgende  eingesendete  Abhandlungen 
vor: 

1.  »GeologischeUntersuchungenimöstlichen Balkan 
und  abschliessender  Bericht  über  seine  geologi- 
schen Arbeiten  im  Balkan«,  von  Prof.  Dr.  Franz  Toula 
an  der  k.  k.  technischen  Hochschule  in  Wien. 

2.  »Zum  Problem  derWärmetheorie«,  von  P.  C.  Puschl, 
Stiftscapitular  in  Seitenstetten. 

3.  »Über  die  analytische  Form  der  concreten  stati- 
stischen Massenerscheinungen«,  von  Dr.  Ernst 
Blaschke,  Privatdocent  an  der  k.  k.  Universität  in  Wien. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
Arbeit  aus  dem  Laboratorium  des  Herrn  Prof.  Przibram  in 
Czernowitz:  »Zur  Bildung  des  Pinakolins  aus  Calcium- 
isobutyrat«,  von  Carl  Glücksmann, 
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Herr  Dr.  Friedrich  Czapek,  Privatdocent  an  der  k.  k. 
Universität  in  Wien,  überreicht  eine  im  pflanzenphysiologischen 
Institute  der  Wiener  Universität  ausgeführte  Arbeit:  »Über 
die  Richtungsursachen  der  Seitenwurzeln  und  einiger 
anderer  plagiotroper  Pflanzentheile«. 


Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Erzherzog  LudwigSalvator:  »Columbretes«.  Prag, 
1895;  4^ 

Tillo,  A.  V.,  Expedition  der  kaiserl.  russischen  Geo- 
graphischen Gesellschaft.  Beobachtungen  der  russi- 
schen Polarstation  an  der  Lenamündung.  I.  Theil.  Astrono- 
mische und  magnetische  Beobachtungen  1882 — 1884,  be- 
arbeitet von  V.  Fuss,  F.  Müller  und  N.  Jürgens. 
Anhang:  1.  Drei  Porträts;  2.  Beschreibung  der  Lena-Expe- 
dition von  A.  Bunge;  3.  Zwei  Karten;  4.  Bilder  und  5.  Ein 
Plan.  Petersburg,  1895,  Folio. 
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Die  Laplace'sehe  und  die  Salmon'sche 
Schattentheorie  und  das  Saturnring-Sehatten- 

problem 

von 
Dr.  Hugo  Buchholz. 

(Vorgelegt  inftder  Sitzung  am  4.  Juli  1896.) 

Das  Problem,  die  Gleichung  für  die  Schattenfigur  eines 
beliebigen  dunkeln  Körpers,  der  von  einem  hellen  beleuchtet 
wird,  aufzufinden,  ist  bereits  zu  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts 
von  Laplace  bei  Betrachtung  der  Jupitertrabanten -Verfinste- 
rungen eingehend  behandelt  worden.  Auf  Grund  der  bei  dieser 
Gelegenheit  von  Laplace  vollständig  entwickelten  Schatten- 
methode ^  wird  es  aber  nur  in  seltenen  Fällen,  durch  besondere 
analytische  Kunstgriffe,  möglich,  specielle  Aufgaben  zu  lösen. 
Und  obendrein  können  diese  Aufgaben,  sobald  sie  nicht  mehr 
einfacher  Natur  sind,  mittelst  der  Laplace*schen  Theorie  auch 
nicht  mehr  strenge,  sondern  nur  noch  unter  festgesetzten,  bei 
naturwissenschaftlichen  Problemen  der  Wirklichkeit  aber  nicht 
immer  entsprechenden  Voraussetzungen  ausgeführt  werden. 
Es  rührt  dies  daher,  dass  die  Laplace'sehe  Methode  im 
Allgemeinen  die  Auflösung  einer  Gleichung  höheren  Grades 
erfordert,  und  dass  man  bei  ihr  auf  häufig  nicht  zu  über- 
windende Eliminationsschwierigkeiten  stösst,  wofern  man  näm- 
lich die  betreffenden  Eliminationen  ohne  Vernachlässigungen 
ausführen  will. 

Für  den  Astronomen  hat  der  Fall  ein  besonderes  Interesse, 
dass  der  leuchtende  Körper  die  Sonne  ist,  die  Laplace  in 
seiner  Theorie  als  Kugel  voraussetzt,  was  bei  ihrer  minimalen 

J   Cf.  Laplace,  Mecanique  Celeste,  tome  IV.  cap.  8. 
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Ellipticität  keinen  wesentlichen  Fehler  zur  Folge  hat.  Unter 
dieser  Voraussetzung  hat  der  grosse  französische  Theoretiker 
in  dem  genannten  Capitel  der  Mecanique  Celeste  die  Lösung 
zweier  specieller  Aufgaben  bereits  durchgeführt.  Diejenige  der 
Ersteren:  die  Schattengleichung  eines  kugelförmigen  Pla- 
neten —  und  als  solche  sind  unsere  acht  grossen  Planeten  mit 
Ausnahme  von  Jupiter  und  Saturn  zu  betrachten  — ,  der  von 
einer  kugelförmigen  Sonne  beleuchtet  wird,  zu  finden,  ergibt 
sich  nach  seiner  Methode  unmittelbar  und  strenge.  Hingegen 
gelingt  die  Aufstellung  der  Schattengleichung  des  Jupiter- 
ElUpsoides  nur  noch  durch  jene  für  Laplace  typischen 
Kunstgriffe  und  wurde  zudem  nur  durch  ganz  specielle  Voraus- 
setzungen und  Vernachlässigungen  ermöglicht,  die  aber  für  das 
System:  »Sonne— Jupiter«  astronomisch  genügend  streng  sind, 
wie  man  sich  aus  der  betreffenden  Partie  der  Mecanique  Celeste 
überzeugt. 

Ganz  neue  Kunstgriffe  hingegen  erforderte  schon  die 
Behandlung  des  zweiten  Sonderfalles  im  Planetensystem,  die 
Aufstellung  der  Schattengleichung  des  Saturn-Ellipsoides, 
weil  bei  diesem  Planeten  der  Äquator  eine  Neigung  von  circa 
28°  gegen  die  Ekliptik  aufweist,  während  beim  Jupiter  von 
Laplace  diese  Winkelgrösse  Null  gesetzt  werden  konnte.  Die 
Folge  davon  ist  die,  dass  beim  Saturn  der  Elevationswinkel 
der  Sonne  über  der  Aquatorebene  oder  Ringebene  (die  so  gut 
wie  zusammenfallen)  bedeutende  Werthe  anzunehmen  vermag, 
z.  B.  —  inO-1  für  1889  Nov.  1-0.  Desshalb  konnte  man  das 
Saturnellipsoid-Schattenproblem  auch  nicht  unter  der  speciellen 
Voraussetzung  behandeln,  dass  die  Sonne  in  die  Aquator- 
ebene des  Planeten  fällt.  Diese  Voraussetzung  macht  näm- 
lich Laplace  bei  Ableitung  der  Gleichung  der  Schattenfigur 
des  Jupiter- Ellipsoides  astronomisch  genügend  strenge  und 
erleichtert  sich  dadurch  den  Gang  der  Rechnung.  Und  oben- 
drein muss  man  beim  Saturn  in  Folge  seiner  starken  Äquator- 
neigung von  einer  ganz  anderen  Form  der  Oberflächengleichung 
ausgehen,  als  sie  Laplace  dem  Jupiter-Ellipsoid  zu  Grunde 
legen  konnte,  indem  man  der  genannten  Neigung  in  der  Saturn- 
oberflächengleichung Rechnung  trägt.  Das  verursacht  aber,  wie 
man  sich  überzeugt,  einen  völlig  anderen  Verlauf  der  Rechnung, 
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bei  der  man  dann  von  den  Laplace'schen  Kunstgriffen  in 
keiner  Weise  mehr  Gebrauch  machen  kann.  Vielmehr  entsteht 
analytisch  ein  ganz  neues  Problem.  Dieses  zweite  Problem 
ist  von  Prof.  Seeliger  gelöst  worden  in  der  dieser  Frage 
gewidmeten  Abhandlung:  »Über  den  Schatten  eines  Planeten«.^ 
Auf  den  Gang  dieser  Lösung  gehen  wir  hier  indess  gleichfalls 
nicht  ein,  sondern  verweisen  auf  die  betreffende  Abhandlung. 

Gemeinsam  beiden  Lösungen  ist  das  eine:  wiewohl  sie 
ziemlich  bedeutende  Schwierigkeiten  durch  analytische  Kunst- 
griffe überwinden,  so  sind  sie  doch  nur  »astronomisch«  ge- 
nügend genau,  hingegen  keine  mathematisch  strengen 
und  allgemeinen  Lösungen,  was  jedoch,  wie  wir  sehen 
werden,  durch  die  Laplace'sche  Methode  als  solche  bedingt 
ist  und  an  den  beiden  Lösungen  selbst  nicht  liegt.  Man  wird 
überhaupt  soweit  gehen  müssen,  zu  sagen,  dass  es,  in  Folge 
der  eintretenden  Eliminationsschwierigkeiten,  praktisch  kaum 
durchführbar  ist,  eine  allgemeine  und  strenge  Lösung  dieser 
zwei  Probleme  nach  der  Laplace'schen  Schattentheorie  wirk- 
lich aufzufinden. 

Bei  Anlass  schliesslich  des  von  mir  behandelten  Phäno- 
mens der  »lapetosverfinsterung  vom  Jahre  1889  durch  Saturn 
und  sein  Ringsystem«  ^  machte  sich  das  Bedürfniss  geltend, 
die  Gleichung  der  Schattenfigur  des  Saturnringes  —  des 
letzten  Sonderfalles  im  Planetensystem  —  zu  kennen.  Glück- 
licherweise gestatteten  auch  hier  die  speciellen,  für  das  System 
»Sonne— Saturn«  geltenden  Verhältnisse  die  Lösung  des  Saturn- 
ring-Schattenproblems nach  der  Laplace'schen  Methode  unter 
Anwendung  von  Kunstgriffen  astronomisch  genügend  strenge 
zu  geben.  Das  war  aber  in  gewissem  Sinne  eben  wieder  nur  ein 
glücklicher,  durch  die  beim  System  »Sonne — Saturn«  geltenden 
Verhältnisse  bedingter  Zufall.  Für  die  allgemeine  und  strenge 
Lösung  versagt  indess  auch  hier  die  Laplace'sche  Methode, 
wie  wir  an  diesem  Beispiel  ausführlich  nachweisen  wollen, 
während  die  beiden  anderen  erwähnten  Probleme  zu  noch 
grösseren  Complicationen  führen  als  das  letztgenannte. 


*  Cf.  Seeliger,  Aus  den  Sitzungsberichten  der  mathem.  physik.  Classe 
der  k.  bayer.  Akad.  der  Wissensch.,  1894,  Bd.  XXIV,  Heft  IV. 
2  Cf.  Astr.  Nachr..  Bd.  137,  Nr.  3280. 
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Schon  bei  diesen  astronomischen  Näherungsuntersuchun- 
gen —  wenn  ich  mich  so  ausdrücken  darf  —  über  die 
Schattengleichung  des  Saturnringes  lag  nun  aber  der  Gedanke 
nahe,  die  Anwendbarkeit  eines  vom  Laplace'schen  total  ver- 
schiedenen Lösungsweges  zur  Behandlung  von  Schattenauf- 
gaben zu  prüfen,  der  im  Princip  zwar  noch  complicirter  und 
weitläufiger  ist  als  jener,  der  aber,  wie  sich  bald  ergab,  doch 
wenigstens  das  für  sich  hat,  dass  er  stets  zu  einem  positiven 
Resultate  führen  muss  in  jedem  beliebigen  Falle.  Doch  erwies 
sich  damals  für  die  Prüfung  der  Barnard'schen  Beobachtungen 
—  die  sich  auf  die  genannte  lapetusverfinsterung  beziehen  — 
die  Behandlung  des  Saturnring-Schattenproblems  auf  diesem 
viel  verwickeiteren  strengen  Wege  schliesslich  nicht  als  nöthig. 
In  der  folgenden  Abhandlung  aber  soll  dieser  Gedanke  wieder 
aufgenommen,  und  vom  Beispiele  des  Schattenproblems  eines 
von  der  kugelförmigen  Sonne  beleuchteten  Kreises  —  als 
welchen  man,  wie  in  der  letztcitirten  Abhandlung  gezeigt,  den 
Ring  des  Saturn  betrachten  durfte  —  ausgehend,  nachgewiesen 
werden,  dass  die  Laplace'sche  Methode  bei  allgemeiner  und 
strenger  Behandlung  dieser  Aufgabe  wirklich  versagt;  um 
sodann  die  schon  angedeutete,  von  dem  genialen  englischen 
Geometer  George  Salmon  stammende,  in  der  modernen  Geo- 
metrie basirende  Methode^  zur  Lösung  von  Schattenproblemen 
zunächst  in  einem  anderen  Zusammenhang  noch  einmal  aus- 
führlich abzuleiten  —  die  Salmon*sche  Ableitung  ist  sehr  kurz 
und  bei  Behandlung  anderer  geometrischer  Fragen  gegeben  — 
und  hierauf  zur  strengen  Lösung  des  Saturnringschatten- 
problems wirklich  zu  verwenden.  Dabei  sei  jedoch  gleich  an 
dieser  Stelle  bemerkt,  dass  die  thatsächliche  Aufstellung  dieser 
strengen  Lösung  eines  bestimmten  Schattenproblems  —  der 
erste,  so  viel  mir  bekannt,  wirklich  durchgeführte  Versuch  — 
lediglich  seines  theoretischen  Interesses  halber  im  Folgenden 
ausgeführt  wird,  weil  er  einen  Einblick  in  die  eigenthümlich 
complicirte  Natur  der  strengen  Lösung  als  solcher  gestattet. 


1  Cf.  Salmon,  Elemente  der  analytischen  Geometrie  des  Raumes  und 
der  Theorie  der  Flächen  zweiten  Grades.  Theil  I,  S.  87  und  88;  femer  Theil  II, 
Zusätze  VI,  §§.  12  und  15  (deutsch  von  Fiedler;  Zusätze  VI,  §§.  12  und  15 
bloss  in  Fiedler's  Übersetzung,  nicht  im  Original). 
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während  auf  die  praktische  Verwerthbarkeit  des  aufgefundenen 
Resultates  im  astronomisch-rechnerischen  Sinne  —  eine  An- 
forderung, welcher  die  in  meiner  früheren  Abhandlung  abge- 
leitete Saturnring-Schattengleichung  genügte  —  hier  gar  kein 
Werth  gelegt  wird,  ja  die  sogar,  wie  wir  sehen  werden,  durch 
die  Natur  der  strengen  Lösung  überhaupt  ausgeschlossen  ist. 
Wohl  aber  dürfte  man  nach  den  folgenden  Ausführungen  im 
Stande  sein,  von  vornherein  ganz  allgemein  zu  entscheiden, 
ob  es  noch  einen  praktischen  Werth  und  eine  Aussicht  auf 
Erfolg  hat,  sich  auf  die  Behandlung  eines  Schattenproblems, 
sei  dasselbe  nun  durch  die  reine  Mathematik  oder  durch  die 
theoretische  Physik  gegeben,  einzulassen  oder  nicht,  und  wie 
man  dann  ersterenfalls  zu  verfahren  hat,  Vorschriften,  die  am 
Schluss  der  Abhandlung  zusammengestellt  werden  sollen. 

Die  LapIace^sche  Theorie,  deren  Leistungsfähigkeit  zu- 
nächst geprüft  werden  soll,  referiren  wir  hier  natürlich  nicht, 
sondern  verweisen  auf  die  citirte  Partie  der  Mecanique  Celeste. 
Vielmehr  wenden  wir  diese  Methode,  mittelst  deren  also  unter 
den  beim  System  »Sonne — Saturn«  bestehenden  speciellen 
Verhältnissen  die  Saturnring-Schattengleichung  sich  wirklich 
ableiten  Hess  —  es  ergab  sich  die  merkwürdige  Form: 

\2 


(,,_^.)%,3_,.(^.^J^ 


=  ±2Xc,/f-r.[r^(-^::=l)-y 


■AV  l  JC-z 

VVc. 


r 


C-zY 


C    J  ' 


wobei  das  positive  Zeichen  dem  Kern-,  das  negative  dem  Halb- 
schatten entspricht  —  des  theoretischen  Interesses  halber  auf 
die  Gleichung  eines  Kreises  nun  noch  einmal  allgemein  und 
strenge  an,  wodurch  der  analytische  Verlauf  der  Rechnung,  der 
bei  der  Laplace'schen  Methode  allein  entscheidet,  sich  von 
jenem  früheren  total  verschieden  gestaltet. 

Zunächst  definiren  wir  das  Problem  analytisch,  damit  die 
Laplace'sche  Methode  überhaupt  darauf  anwendbar  wird. 
Denn  Laplace  hat  das  allgemeine  Schattenproblem  nur  für 
den  Fall  zweier  Oberflächen,  nicht  aber  für  den  einer 
Oberfläche   und    einer   Linie    behandelt,    für   welchen    die 
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Grundgleichungen  in  etwas  anderer  Form  erscheinen  und 
etwas  anders  abgeleitet  werden  müssen.  Es  geht  ja  Laplace 
bei  seiner  allgemeinen  Untersuchung  aus  von  der  Tangential- 
ebenengleichung: 

l':zzai^bj!^c.  .     (1) 

Damit  nun  diese  die  Kreislinie  berühre,  müssen  offenbar 
zwei  Gleichungen  vorliegen: 


(2) 
(3) 


indem  der  Kreis  aus  dem  Schnitt  der  zwei  Flächen,  welche 
letztere  Gleichungen  repräsentiren,  entstanden  gedacht  werden 
kann.  Differentiiren  wir  jetzt  im  Sinne  der  Laplace'schen 
Methode  diese  drei  Relationen  (1),  (2),  (3),  so  erhält  man 
folgendes  System: 

dl'-  adi)'+bdi' 
n  _  ^(^1  dr'^  ^^^  dW^  ^'^»  d^i 


0 


Durch   Elimination   von    di',  d^,  d^   aus   letzteren    drei 
Gleichungen  ergibt  sich  dann  die  folgende  Determinante: 


—  1 


9^' 


—  0. 


(4) 


die  in  Gleichungsform  geschrieben  so  lautet: 


—  1 


3t)' 

Vi 


8l,' 


Vi 
h' 
Vi 
\'' 

Vi 

8^' 


Vi 

8^' 

Vi 

V» 
h' 


=  0. 


(5) 
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Aus  den  vier  Gleichungen  (1),  (2),  (3),  (5)  hätte  man  jetzt 
l\  t)',  j'  zu  eliminiren,  um  die  Laplace'sche  Methode  allgemein 
anwenden  zu  können.  Was  man  durch  diese  Elimination  er- 
hielte, wäre  die  Bedingung,  der  die  a,  ^,  c  genügen  müssen, 
damit  die  durch  Gleichung  (1)  repräsentirte  Ebene  den  Kreis 
berühre. 

Um  diese  Rechnung  ausführen  zu  können,  fassen  wir 
unseren  bestimmten  Fall  ins  Auge.  Da  wir  denselben  aber 
allgemein  behandeln  wollen,  dürfen  wir  jetzt  nicht  mehr  von 
der  speciellen  Form  der  Kreisgleichung: 

ausgehen,  weil  diese  nur  eine  ganz  specielle  Lage  des  Kreises 
zur  leuchtenden  Kugel  charakterisirt,  die  nämlich,  wo  die  Ver- 
bindungslinie ä  des  Kugelcentrums  mit  demjenigen  des  Kreises 
senkrecht  auf  der  Ebene  des  letzteren  steht,  und  wobei  die 
vom  Kreiscentrum  als  Ursprung  ausgehende  j'-Axe  mit  dieser 
Linie  ä  zusammenfällt.  Die  Gleichung  der  Kugel  würde  dann: 

und  diejenige  der  Ebene: 

e'  =  o. 

Ginge  ferner  die  Ebene  des  Kreises  zufällig  durch  den 
Kugelmittelpunkt,  so  hätte  man  an  Stelle  der  einen  Gleichung: 

j/2^^/2    _-    yf2 

auszugehen  von  den  zwei  folgenden: 

(j/_^)2^^/2  -  ^/2 

l^'—ä  =  atf'-hc — d. 

Wir  wollen  jedoch  das  Beleuchtungsproblem  wie  gesagt 
hier  allgemein  charakterisiren  und  haben  daher  von  der  fol- 
genden Form  der  Kreisgleichung  auszugehen: 

(j/_^)2^.(^/_ß)2  -  ^/2.  (6) 
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Der  Oberflächengleichung  der  Kugel  indess  können  wir 
die  etwas  speciellere  Form  zu  Grunde  legen: 

indem  wir  von  ihrem  Mittelpunkt  ein  Loth  auf  die  Ebene  des 
Kreises  fällen  und  den  Fusspunkt  dieses  Lothes  als  Ursprung 
zu  Grunde  legen,  was  die  folgende  Rechnung  etwas  verein- 
facht, ohne  ihrer  Allgemeinheit  Eintrag  zu  thun. 
Verstehen  wir  jetzt  unter  der  Gleichung: 

die  Ebene  des  Kreises,  und  diese  fällt  mit  der  Coordinatenebene 
j'  ~  0  zusammen,  so  geht  die  Gleichung  (5)  über  in: 

-■t--4?=°-  <») 

Die  Relation 

l^,(s',t)')  =  0 

repräsentirt  die  allgemeine  Gleichung  (6)  unseres  Kreises.  Als 
dritte  Bedingung  tritt  im  Sinne  der  Laplace'schen  Theorie 
noch  hinzu: 

l'  =  axi^c.  (9) 

Mithin  haben  wir  das  Problem  jetzt  vollständig  analytisch 
präcisirt.  Man  hat  zunächst  die  beiden  Gleichungen: 

j'+^'  +  (ä-f)'  =  ^'  (10) 

j=za^+^j-hc.  (11) 

Aus  ihnen  folgt  die  eine  nöthige  Relation  der  Laplace'- 
schen  Theorie  in  a,  h,  c.  Die  zweite,  hier  nur  in  a  und  c,  ergibt 
sich  aus  den  drei  anderen  Gleichungen: 

^   =  (j'_^)2  +  („'_5)2_^/2  =  0  (6) 

l'  =  a^'+c,  (12) 
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indem  man  aus  diesen  drei  Relationen  j'  und  tf  eliminirt.  Aus 
den  sich  in  dieser  Weise  ergebenden  zwei  Gleichungen  folgen 
dann  b  und  c  als  Functionen  von  a  und  somit  auch: 

db  de 

da  da 

Hieraufwäre  a  selbst  nach  Laplace  aus  der  Relation: 

^  db        de  ,,^. 

zu  finden  und  durch  Einsetzen  der  sich  so  für  a,  b,  e  ergebenden 
Werthe,  die  ausgedrückt  erscheinen  als  Functionen  sämmtlicher 
Constanten  des  Problems,  in  die  allgemeine  Gleichung: 

X  =.  ay-^-bz-^-e  (14) 

erhielte  man  nach  Laplace  die  gesuchte  Gleichung  der 
Schattenfläche  eines  von  einer  hellen  Kugel  beleuchteten 
dunkeln  Kreises. 

Nach  dem  Gesagten  scheint  es,  als  müsse  die  angedeutete 
Rechnung  in  einfachster  Weise  zum  Ziele  führen.  Nur  zu  bald 
werden  wir  uns  aber  vom  Gegentheil  überzeugt  sehen,  was 
eben  in  der  dies  Beispiel  ebensogut  wie  die  meisten  anderen 
betreffenden  Unmöglichkeit  begründet  liegt,  gewisse  Elimina- 
tionen auszuführen. 

Aus  Gleichung  (10)  folgt  nach  der  allgemeinen  Theorie: 

i)-haj  —  0 


woraus 


Ferner 


xf  =  a^f 
(ä-f)2  =  b^f. 


a\)  z=  — a^j 


bi  =  b]-b^i. 

Die  Gleichung  (10)  wird  daher: 

f,[\j^a^^b2^  —  r^,  (15) 
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Die  Relation  (l  I)  geht  über  in: 

f.[\^a^^b^Y  -  (^-h^f)^.  (16) 

Also  liefern  (15)  und  (16)  zusammen: 

(c+^f)2r=r2(l-4-a2+^2)^ 

d.  i.  die  erste  gesuchte  Relation  in  a,  b,  c.  Die  zweite,  in  a 
und  c,  ergibt  sich  aus  den  Gleichungen:  (6),  (8),  (12).  Durch 
Differentation  folgt  aus  denselben: 

a\^  =  aB. 

Demnach  wird  Gleichung  (6): 

(^'—Ay.[\+a^]  =  r'^,  (17) 

Gleichung  (12)  geht  über  in: 

(^'—A)K[\  -ha^Y  =  (c-haB—A).  (18) 

Mithin  die  genannte  Bedingung: 

(c-haB—Ay  =  r'^l  -ha^). 

Aus  den  so  gewonnenen  zwei  Gleichungen: 

(c-haB—Ay  =  r'^l-ha^) 

bestimmen  wir  zunächst  b  und  c  als  Functionen  von  a.  Für  c 
folgt  sofort: 

c  =  r'  \/l-4-a2— a5+A  (19) 

Der  Coefficient  b  hingegen  ergibt  sich  aus  der  quadra- 
tischen Gleichung: 

b^ ll!_.^_  1 l-ilZ_?-  — 0. 

Substituiren  wir  für  c  gleich  seinen  Werth,  so  erhält  b  die 
folgende  Form: 
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(r'\/lTä^—aB+A)^ 


4 


r«— f« 


und  von  dieser  Form  geht  man  bei  der  folgenden  Differentation, 
wie  leicht  ersichtlich,  besser  aus,  als  z.  B.  von  der  Form  eines 
Productes,  als  welches  man  b  auch  schreiben  könnte. 

Nun  sind  also,  entsprechend  der  Laplace*schen  Theorie, 
die  Differentialquotienten  von  b  und  c  nach  a  zu  bilden.  Für  c 
folgt  wieder  sofort: 

de  r'a 


da        s^x. 


-B.  (21) 


Der  Differentialquotient  von  b  hingegen  ergibt  sich  erst 
nach  längerer  Rechnung.  Wenn  man  zur  Abkürzung  für  die 
bei  dieser  Rechnung  auftretenden  Constanten  die  folgenden 
Werthe  einführt: 


ferner: 


\-- 

-  +rä[(r'«- 

-r')+(V 

'+5*)] 

h- 

z  —r»AB 

X,z 

-  —2r*r'B 

\  = 

-  +2r'r'A 

K  = 

-  _2r8r' 

"^  = 

—r^r'B 

Vj  = 

+  r»r'A 

Vs  = 

^r*(r'»—r 

»)+f(r* 

+B^) 

'\  = 

—2r^AB 

nimmt  dieser  Differentialquotient  die  folgende  Forni  an: 
da        r«— f«  [^i+a«  J 
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(20) 


(22) 
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Soweit  ist  bei  den  gemachten  allgemeinen  Annahmen  der 
analytische  Verlauf  der  Rechnung  durch  die  Laplace'sche 
Methode  unabänderlich  festgelegt,  und  man  kann  hier  durch 
keinerlei  Kunstgriffe  auf  eine  einfachere  Gleichungsform  als 
die  folgende  kommen.  Die  nach  Laplace's  directer  Vorschrift 
bezüglich  a  aufzulösende  Gleichung  (14)  der  allgemeinen 
Theorie  wird  nämlich  im  jetzigen  speciellen  Falle: 


0  =  r-h: 


l-+-a2 


-B 


f 


^2_p 


(r2— f2)>^l4-a- YVia\/l  +  a2  4-V2Vy4-^^-+-^3^^-^-^^4^^-''5 

-4-  -^—  -B     (23) 

d.  i.  eine  Relation  in  x,y,z,  a  und  den  Constanten  des  Problems 
r,  r\  A,  B,  f. 

Eine  Auflösung  dieser  Gleichung  nach  a  überhaupt,  ge- 
schweige denn  eine  lineare,  wie  sie  Laplace  allgemein  fordert, 
um  den  so  gefundenen  a-Werth  dann  in  Gleichung  (14)  ein- 
setzen zu  können,  ist  nun  aber  eben  praktisch  gar  nicht  aus- 
führbar, wie  man  sich  überzeugt.  Die  Elimination  hingegen 
von  a  aus  den  beiden  Gleichungen: 

(r^s/l-f-'a-^— aJ54-^).f  \ 


r2— p 


±V  (^'-— f^)'  "^  ^'^— P  "^ 


Onr  r-h: 


'■"  -«!>!:,,  -  r 


\a\/\-¥a'^-h\2\/l'^a^'h\a^'h\a'^\ 


-f-      r-—--B 
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die  zusammen,  wie  man  sagen  könnte,  die  Schattenfläche, 
gegeben  durch  den  Parameter  a,  repräsentiren,  führt,  wenn 
sie  principiell  betrachtet  natürlich  auch  immer  möglich  ist, 
praktisch  doch  zu  so  enormen  Weitläufigkeiten,  dass  man  von 
diesem  zweiten,  fast  ebenso  aussichtslosen  Weg  gleichfalls 
absehen  muss.  Auch  nicht  wesentlich  verringert  wären  diese 
Complicationen  worden,  wenn  man  die  ursprüngliche  Gleichung 
(G)  wie  folgt  angesetzt  hätte: 

indem  man  das  Coordinatensystem  noch  um  die  j'-Axe  so 
gedreht  hätte,  dass  die  y'-Axe  durch  den  Mittelpunkt  des 
Kreises  ginge,  was  auch  noch,  unbeschadet  der  Allgemeinheit 
der  Aufgabe,  möglich  gewesen  wäre.  Denn  auch,  wenn  B  in 
Gleichung  (23)  und  im  System  (24)  Null  wird,  ist  die  Auf- 
lösung, respective  bei  (24)  die  Elimination,  doch  nicht  wesent- 
lich leichter. 

Die  Laplace'sche  Methode  versagt  also,  wie  dies  eine 
Beispiel  zeigt  —  und  auf  die  Betrachtung  weiterer  Beispiele 
gehen  wir  hier  nicht  ein  —  bei  der  strengen  Behandlungs- 
weise  schon  verhältnissmässig  einfacher  Probleme  in  gewissem 
Sinne  buchstäblich.  Ein  umso  unleugbareres  Interesse  würde, 
angesichts  dieses  negativen  Resultates,  ein  Weg  besitzen, 
mittelst  dessen  man  factisch  im  Stande  wäre,  diese  nach  der 
Laplace'schen  Methode  nicht  zu  findende  strenge  Gleichung 
der  Schattenfigur  des  von  einer  Kugel  beleuchteten  Kreises  — 
und  ebenso  in  anderen  Fällen  die  Gleichungen  beliebiger 
anderer  Schattenfiguren  —  aufzufinden,  d.  h.  in  Form  einer 
einzigen  Gleichung  thatsächlich  hinzuschreiben.  Wie  schon 
angedeutet,  existirt  aber  in  der  That  ein  solcher  Weg.  Derselbe 
wurde  in  unserem  Jahrhundert  von  dem  Engländer  George 
Salmon  gefunden,  ohne  dass  jedoch  von  ihm  seine  praktische 
Verwerthbarkeit  geprüft  worden  wäre,  und  wir  wollen  unser 
eben  behandeltes  Problem  an  der  Hand  dieser  allgemeinen 
Theorie,  die  wir  noch  einmal  im  Zusammenhang  unseres  Bei- 
spieles neu  ableiten  wollen,  jetzt  vollständig  lösen. 

Bekanntlich  ist  die  Gleichung: 

/rr-i-  ry-hu'z  4-1  =  0  (25) 

37* 
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diejenige  einer  Ebene,  welche  nicht  durch  den  Ursprung  geht, 
da  in  ihm  u,  f,  fv  unendlich  werden.  Und  da  die  drei  Grössen 
u,  f ,  w  diese  Ebene  bestimmen,  so  bezeichnet  man  sie  als  Coordi- 
naten  derselben,  als  »Ebenencoordinaten«  im  Gegensatz  zu 
»Punktcoordinaten«.  Offenbar  gibt  nun  eine  Gleichung  in 
11,  V,  w: 

F(n,  v,fv)  =  0  (26) 

eine  zwiefach  unendliche  Mannigfaltigkeit  von  Ebenen  an, 
indem  man  ja  v  und  fv  z.  B.  beliebig  annehmen  und  u  daraus 
bestimmen  kann.  Allgemein  ist  jetzt  die  Bedingung  aufstellbar, 
dass  eine  solche  Ebene  eine  Fläche  berührt,  z.  B.  Tangential- 
ebene an  eine  Kugel  ist.  Die  Gesammtheit  aller  Ebenen,  welche 
diese  Kugel  berühren,  ist  dann  in  der  Gleichung  der  Kugel  in 
Ebenencoordinaten  enthalten. 

Ferner  kann  man  aber  auch  die  weitere  Bedingung  auf- 
stellen: 

G(u,v,fv)  =  0,  (27) 

die  besagt,  dass  unsere  Ebene  eine  andere  Fläche,  etwa 
zunächst  auch  wieder  eine  Kugel,  berührt.  Die  Relationen 
(26)  und  (27)  zusammengenommen  geben  dann  alle  Ebenen, 
welche  die  beiden  Kugeln  gleichzeitig  berühren,  und  dieselben 
bilden  wieder  eine  einfach  unendliche  Mannigfaltigkeit,  weil 
man  tu  etwa  beliebig  annehmen  und  dann  «  und  v  aus  (26) 
und  (27)  bestimmen  kann.  Das  dualistische  Gegenstück  hiezu 
ist,  dass  die  Gleichungen  zweier  Flächen  in  Punktcoordinaten 
gegeben  sind: 

iP(x,y,z)  =  0  (28) 

T(x,y,z)  =  0.  (29) 

welche  zusammen  die  Schnittcurve  der  zwei  Flächen  im  Räume, 
d.  h.  eine  einfach  unendliche  Mannigfaltigkeit  von  Punkten 
definiren,  die  diese  Curve  bilden,  und  dieselbe  entspricht  im 
ersten  Problem  jener  einfach  unendlichen  Mannigfaltigkeit  von 
Ebenen,  welche  die  beiden  Flächen  gleichzeitig  berühren. 
Es  kann  aber  auch  zweitens  die  Relation: 

G(u,v,fv)  —  0  (27) 
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die  Gleichung  einer  Curve  darstellen,  indem  sie  die  Bedingung 
dafür  ist,  dass  die  Ebene: 

diese  Curve  berührt.  Die  Gleichung  (27)  repräsentirt  dann  eine 
zweifach  unendliche  Ebenenschaar.  In  diesem  Falle  umfassen 
die  Gleichungen  (26)  und  (27)  zusammen  die  Gesammtheit 
aller  der  Ebenen,  welche  die  Fläche  und  die  Curve  —  in 
unserem  zu  lösenden  Schattenproblem  die  Kugel  und  den 
Kreis  —  gleichzeitig  berühren.  Das  dualistische  Gegenstück 
zu  diesem  zweiten,  für  uns  wesentlichen  Fall,  dass: 

G(u,v,fu)  =  0 

eine  Curve,  die  wir  dann  als  Kreis  betrachten  werden,  darstellt, 
ist,  dass  die  Relation: 

r(x,y,z)  =  0  (29) 

eine  abwickelbare  Fläche  definirt,  bei  der  bekanntlich  jede 
Tangentialebene  längs  einer  ganzen  Geraden  berührt;  speciell 
würde  eine  Kegelfläche  zweiter  Ordnung  dem  Fall  ent- 
sprechen, dass  die  Relation: 

G(u,  f,  w)  =  0 

einen  Kegelschnitt  darstellt  Ein  solcher  wird  also,  ähnlich 
wie  eine  Kegelfläche  in  xyz,  so  analog  in  u,  v,fv  durch  eine 
quadratische  Gleichung  dargestellt.  Bekanntlich  ist  nun 

'\'2A^^vw+2A^^v-\'A^^w'^-^2A^^fv-hA^  —  0 

die  allgemeine  Gleichung  zweiten  Grades  in  w,  f,  w.  Dieselbe 
entspricht  also  der  Gleichung  einer  Fläche  zweiter  Ordnung, 
und  das  durch  sie  dargestellte  Gebilde  heisst  eine  Fläche 
zweiter  Classe.  Die  Bedingung  dafür,  dass  speciell  letztere 
Gleichung  in  u,v,fv  einen  Kegelschnitt  repräsentire,  ist  das 
Verschwinden  der  folgenden,  aus  ihren  Coefficienten  gebildeten 
Determinante: 
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i  "^^21        22      23      24    ' 

1    .     .     .     .      ,  =^  0, 


A    A    A     A      1 

^^31 '^32^33*^34    j 

A     A     A     A      ! 


wobei  allgemein: 


-4  IX    —   -^/x 

ist.  Dem  entspricht  dualistisch,  dass  die  Gleichung 

^2A,,yz^2A,,y^A,,z'-h2A,^z-^A^  =  0 

eine  Curve  zweiter  Ordnung  repräsentirt,  speciell  eine  Kegel- 
fläche, wenn  die  genannte  Determinante  verschwindet. 
In  unserem  Schattenproblem,  wo 

F(u,  r,  w)  =  0 

die  Gleichung  einer  Kugel  in  Ebenencoordinaten, 

G{u,  V,  w)  =  0 

diejenige  eines  Kreises  in  denselben  Coordinaten  bedeutet, 
müsste  also  letztere  Determinante  Null  sein,  damit 

G{u,  i\  fv)  ~  0 

einen  Kegelschnitt  darstellt.  Wir  haben  somit  die  Gleichung 
einer  Kugelfläche  mit  derjenigen  eines  Kreises,  beide  in  «,  i\  fv 
gleichzeitig  zusammenbestehen  zu  lassen,  oder  dualistisch:  wir 
haben  die  Gleichung  einer  allgemeinen  Fläche  zweiter  Ord- 
nung und  speciell  die  Gleichung  einer  Kegelfläche  zweiter  Ord- 
nung zusammenbestehen  zu  lassen,  um  den  Schnitt,  d.  h.  die 
Durchdringungscurve  des  Kegels  mit  der  allgemeinen  Fläche 
zweiter  Ordnung  zu  bekommen.  Das  Zusammenbestehen 
der  beiden  Relationen: 

F(u,  f ,  ft>)  •=  0 
G(r/,  r,  «')  z=  0 

gibt  somit  die  Schattenfläche. 
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Allein  wir  wollen  diese  Gleichung  nicht  in  «,  f,  w,  d.  h. 
nicht  in  Ebenencoordinaten,  sondern  vielmehr  in  Punktcoordi- 
naten  x^y.z  haben.  Das  entspricht  dualistisch  dem  Fall,  dass 
wir  die  Gleichung  der  Durchdringungscurve  nicht  in  x,  jv,  -, 
sondern  in  «,  v,  w  haben  wollen.  Mit  anderen  Worten:  wir 
haben  die  Gleichung  einer  allgemeinen  Fläche  zweiter  Ordnung 
und  einer  Kegelfläche  zweiter  Ordnung,  die  sich  durchdringen. 
Durch  die  Gleichungen: 

cl>(^,_)',c)=:0 

ist  dann  diejenige  der  Durchdringungscurve  gegeben.  Allein 
wir  wollen  diese  Gleichung  nicht  in  x^y,  c,  sondern  in  «,  v,  w 
haben,  d.  h.  wir  wollen  die  Bedingung  dafür  aufstellen,  dass 
eine  Ebene  diese  Durchdringungscurve  berührt. 

In  unserem  Schattenproblem  müssen  wir  dazu  die  Bedin- 
gung so  formuliren,  dass  ein  Punkt  x,  y,  z  angehört  der 
Schattenfläche,  was  dualistisch  dem  Fall  entspricht,  dass  eine 
Ebene  u,v,iv  die  Durchdringungscurve  berührt.  Hat  man  also 
die  zwei  Gleichungen: 

F(u,  V,  w)  =r  0 
G{u,  V,  w)  ~  0, 

so  muss,  falls  ein  Punkt  auf  den  durch  diese  beiden  Gleichungen 
repräsentirten  Flächen  zugleich  liegen  soll,  die  Gleichung: 

ux-^ty-hivz-hl  =  0 

bestehen.  Das  Zusammenbestehen  der  drei  Gleichungen: 

F(Uy  v.w)  ^=zO   \ 

G(u,v,fv)^0    ■  0) 

ux-^vy-hivz-hl  zu  0    ' 

bedeutet  mithin,  dass  der  Punkt  x,y,z  auf  einer  Ebene  liegt, 
welche  die  beiden  Flächen  Fund  G  gleichzeitig  berührt. 

Nehmen  wir  nun  eine  andere  Ebene  an,  welche  die  beiden 
gegebenen  Flächen  F  und  G  auch  berührt,  so  ist  dieselbe 
gleichfalls    eine  Tangentialebene    an    die  Schattenfläche    und 
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beide  Tangentialebenen  schneiden  sich  offenbar  in  einer  Kante. 
Denkt  man  sich  nun  die  erste  Tangentialebene  festgehalten 
und  die  zweite  so  bewegt,  dass  sie  nach  und  nach  zur  Deckung 
mit  der  ersteren  gelangt,  so  bewegt  sich  die  Schnittkante  auf 
der  festen  Tangentialebene  entlang,  der  Schattenfläche  ent- 
gegen und  fällt  beim  Grenzübergang  in  dieselbe  hinein.  Sie 
bildet  dann  also  die  Berührungslinie,  längs  welcher  die  Tan- 
gentialebene die  Schattenfläche  berührt.  Auf  dieser  Linie 
nun  muss  der  Punkt  ;ty^2:  liegen,  wenn  er  der  Schatten- 
fläche angehören  soll.  Bedeuten: 

«,  V,  fV 

die  Coordinaten  der  ersten, 

u-k-än,  v+äVy  fv-k-dfv 

diejenigen  der  zweiten  Tangentialebene,  so  müssen  also  auch 
die  folgenden  drei  Gleichungen  bestehen,  wenn  der  Punkt  at,  j,  z 
der  Schattenfläche  angehören  soll : 

F{U'{-du,  v-hdv,  w-hdfv)  z=z  0  ] 
Giu-hdu,  v-hdv,  fv-hdnf)  =  0  '  (11> 

(n'k-du)X'k-(V'hdv)y-h(fV'hdfu)Z'^\  =z  0  ' 

Das  gemeinsame  Bestehen  der  beiden  Gleichungs- 
systeme (1)  und  (II)  zusammen  ist  demnach  erforderlich,  wenn 
der  Punkt  x^y,  z  der  Schattenfläche  angehören  soll.  Aus  ihnen 
wären  jetzt: 

n,  V,  w,  du,  dv,  div 
zu  eliminiren.  Da  man  indess  durch  Subtraction: 

F{ti  +  du,  v-hdv,  fv-^dw) — F(/(,  r,  w)  ^=zO 
oder 

dF{ti,  i;,  w)  =  0 

erhält,  so  kann  man  das  System  II  auch  ersetzen  durch  das 
folgende: 
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dF  dF  hF 

^—  du  4-  -^—  c-i;  -4-  T —  dfv  =  0    1 

0«  dv  öfv  I 

cG  ^        SG  ,        ÖG  ^         ^    >  ("•) 

-^—  du  -4-  -^—  c/t;-h  1^ —  dfvrzO 

OU  OV  OfV 

xdu-hydv-^zdfv  =  0 

so  dass  also  auch  die  beiden  Systeme  (I)  und  (III)  zusammen- 
genommen unsere  sechs  Bedingungen  umfassen,  aus  denen 

u,  V,  fv,  du,  dv,  dfu 

zu  eliminiren  sind.  Dabei  kann  man,  um  das  zu  bemerken,  in 
(III)  du,  dv,  dw  alle  in  demselben  Verhältniss  vergrössern  oder 
verkleinern,  ohne  dass  dadurch  etwas  geändert  würde.  Da 
also  in  (III)  bloss  die  Verhältnisse  von  du,  dv,  dw  in  Betracht 
kommen,  so  kommt  es  überhaupt  nur  auf  diese  an.  Durch 
Elimination  von  du,  dv,  dw  aus  (III)  folgt: 

8F   8F  ^F   I 


oder 

/8F 


3G    3F 

iw  hw 


9» 


8G 

dv 


8i; 

8G^ 

8t' 

y 
^y 


dw 
3G 
dw 


=   0 


(dF 
\dw 


dG  _  8F  3G\ 


3G 

8» 

BF 
9m 


8G 


3G' 

8«r. 

3F  8G  \ 


9«  '  A.i     !).>  '  A«  / 


9t;   8  m 


8w 
8G 


8G\ 


Man  hat  somit  folgendes  Hauptsystetn 

/8F     8G        8F 

\8f 
/8F 

'TiF 


8m 
8G 

8t; 


8t;/ 

8G 

8n; 


8w 
8F 
8» 

8«      8t;         8f 

F(h,  V,  w) 

G{u,  V,  fv) 

ux+vy+n>z  +  1 


~  I  -  0 
8t«. 


0 
0 
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(IV) 
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Aus  diesen  vier  Grundgleichungen  dieser  allgemeinen 
Theorie  hätte  man  //,  v,  tu  zu  eliminiren,  um  die  Schatten- 
gleichung einer  beliebigen  Figur  G,  die  durch  eine  andere 
Figur  F  beleuchtet  wird,  zu  erhalten.  Ehe  wir  uns  aber  mit 
dieser  Elimination  beschäftigen,  wollen  wir  unser  nach  der 
Laplace'schen  Methode  behandeltes  Beispiel  der  Saturnring- 
Schattengleichung  gleich  analytisch  neu  präcisiren,  um  seine 
Behandlung  in  Ebenencoordinaten  nach  Salmon's  Theorie  zu 
ermöglichen. 

In  unserem  Schattenbeispiel  sind  ja 

F{it,  Vy  w)  uz  0 
G  {u, «;,  w)  =:  0 

die  Gleichungen  einer  Kugel  und  eines  Kreises,  also  vom 
zweiten  Grad,  und  wir  wollen  dieselben,  um  der  rechne- 
rischen Behandlung  des  Folgenden  willen  in  Form  von 
ganzen  rationalen  Functionen  zweiten  Grades  schreiben.  Dann 
sind  die  partiellen  Differentialquotienten  offenbar  Functionen 
ersten  Grades  und  folglich  die  erste  Gleichung  unseres  Haupt- 
systems (IV)  vom  zweiten  Grad.  Wir  haben  dann  also  drei 
Gleichungen  zweiten  Grades  und  eine  Gleichung  ersten  Grades 
in  ;/,  V,  w.  Aus  den  drei  ersten  folgen  n,  v,  w  als  bekannte 
Functionen  und  durch  Einsetzen  derselben  in  die  vierte  ergibt 
sich  die  gesuchte  Schattengleichung.  Die  Elimination  wird 
später  ausgeführt  werden. 

Zunächst  sind  im  Sinne  der  allgemeinen  Theorie  fürFrzO 
und  G  =r  0  in  (IV)  die  Gleichungen  von  Kugel  und  Kreis  in 
Ebenencoordinaten  einzuführen.  Bedeuten  r,  5,  /  die  Coordi- 
naten  des  Mittelpunktes  der  Kugel,  R  ihren  Radius,  so  lautet 
die  erstere  Gleichung  bekanntlich: 

rn  +sv+tw -hl   „ 

Das  Coordinatensystem  ist  nun  aber  völlig  willkürlich. 
Wir  können  daher,  ohne  die  Allgemeinheit  der  Aufgabe  zu 
beschränken,  über  seine  Lage  die  Annahme  machen,  dass  die 
.rs-Ebene  durch  den  Mittelpunkt  der  Kugel  geht.  In  diesem  Fall 
wird  die  Kugelgleichung  etwas  einfacher: 
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ru  +  ifV  +  l       __ 

oder  als  ganze  rationale  Function  geschrieben: 

Die  Gleichung  des  Kreises  leiten  wir  für  unseren  Fall 
gleichfalls  unter  solchen  Annahmen  über  die  Lage  des  Coordi- 
natensystems  ab,  welche  die  spätere  rechnerische  Behandlung 
der  Kreisgleichung  in  unserem  Problem  überhaupt  erst  ermög- 
lichen. Wir  nehmen  nämlich  an,  dass  die  Ebene  des  Kreises 
die  ;ry-Ebene  sei  und  dass  der  Coordinatenursprung  mit  dem 
Mittelpunkt  des  Kreises  zusammenfalle.  Ohne  diese  scheinbar 
unbedeutenden  Annahmen  würde,  wie  noch  ersichtlich  werden 
wird,  die  spätere  Rechnung  im  wörtlichen  Sinne  um  viele 
tausendmal  umfangi'eicher  werden.  Die  Gleichung  der  Kreis- 
ebene E  lautet  jetzt: 

z-0. 

Denken  wir  uns  ferner  die  Gleichung  des  Kreises,  die  als 
Gleichung  zweiten  Grades  in  x  und  y  die  allgemeine  Form  hat: 

so  können  wir  diese  Relation  offenbar  auch  als  die  Gleichung 
eines  Kreiscylinders  betrachten,  dessen  Axe  senkrecht  zur 
^-Ebene  steht  und  als  dessen  Schnitt  mit  der  Kreisebene  2;  =  0 
dann  unser  Kreis  erscheint. 

Nun  haben  wir  die  Bedingung  dafür  aufzustellen,  dass  die 

Ebene: 

ux-\-vy'\-wz  H-  1  n:  0 

den  Kreis  berühre.  An  Stelle  der  zwei  Gleichungen  der  all- 
gemeinen Theorie: 

<I>(^,^',2)zzO 
Y{x,y,z)^^ 

treten  jetzt  offenbar  diejenigen  des  Cylinders  und  der  Kreis- 
ebene, und  unser  früher  allgemein  charakterisirtes  Problem 
specialisirt  sich  jetzt  dahin,  dass  die  Gleichung  der  Durch- 
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dringungscurve  von   zwei   Flächen,  der  Kreisebene  und  des 
Cylinders  in  Ebenencoordinaten  zu  suchen  ist. 

Das  dualistische  Gegenstück  hiezu  haben  wir  früher 
gleichfalls  schon  allgemein  behandelt.  Für  den  jetzigen  Fall 
können  wir  das  Resultat  direct  hinschreiben,  wenn  wir  nur  im 
Gleichungssystem  (IV)  bezüglich  x  mit  n^  y  mit  v  und  z  mit  fu 
vertauschen  und  für  F=:0  und  G  =  0  die  Gleichungen  der 
Ebene  E  und  des  Cylinders  tp  setzen.  So  erhalten  wir  folgendes 
allgemeine  Gleichungssystem: 

/hE     ^        dE     örpN 

dE     ^        iE     Btp 
JF  '  Jx^~Jx^    "82 

fdE     8cp        iE     d^\       ^ 


\dx      8y         dy      ^x . 

E  =  z  =  0 

nx-hvy-{-fvz-{-\  zu  0 
oder,  da  ff  jetzt  z  nicht  enthält: 

z  =  0  (31) 

'?ix,y)  =  0  (32) 

ux+vy+tvz  +  \  —  0  (33) 

Um  X,  y,  z  aus  letzterem  Gleichungssystem  zu  eliminiren, 
machen  wir  dasselbe  homogen.  Wir  setzen  dazu: 

—  ii. 

y  =  -^- 

Dann  wird  die  Gleichung  (32)  des  Kreises  homogen  vom 
zweiten  Grad  in  x^,x^,x^.  Die  Kreisebenengleichung  (31)  wird 
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x^znO  (indem  r  = —^).    Die   Gleichung  (33)  wird   homogen 


vom  ersten  Grad  in  x^,  x^,  x^,  x^.  Sei  nun  die  aus  Gleichung 
(32)  dadurch  entspringende  Relation: 

so  lautet  die  aus  (30)  hervorgehende  Gleichung  in  Determi- 
nantenform : 

8/        8/ 


ö*i 

Zx 

» 

V 

0 

0 

0  i 


w 

1 


=  0. 


(34) 


Hiebei  haben  wir  x^,  x^  und  Xg  als  variabel,  x^  als  constant 
betrachtet.  Wir  können  die  Veränderung  von  x,  y,  z  aber  auch 
dadurch  bewirken,  dass  wir  x^,  x^,  x^  sich  ändern  lassen, 
dagegen  x^  constant  setzen.  Dann  erhält  man  folgende  Deter- 
minantengleichung: 


8/ 

V 

0 


0 

w 
1 


3/ 

^x, 

1 

0 


=  0. 


(35) 


Diese  zwei  Determinantengleichungen  sind  vom  ersten 
Grad  in  x^,  x^,  x^.  Aus  ihnen  können  wir  also  die  Verhältnisse 
von  x^,  x^,  x^  bestimmen  und  darauf  für  diese  wieder  ihre 
ursprünglichen  Werthe: 


=y 


einführen.  Durch  Einsetzen  schliesslich  der  so  für  x  und  y 
gefundenen  Werthe  in  die  Relation  (33)  erhält  man  eine  Glei- 
chung zweiten  Grades  in  u,v,fVy  die  gesuchte  Gleichung  unseres 
Kreises  in  Ebenencoordinaten. 

Um  diesen  allgemeinen  Gedankengang  rechnerisch  durch- 
zuführen, schreiben  wir  die  beiden  Determinantengleichungen 
(34)  und  (35)  wie  folgt: 
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,..!L_iL  =  o.  (37, 

welche  zwei  Gleichungen  vom  ersten  Grad  sind,  da  dies  der 
Grad  der  drei  in  ihnen  auftretenden  Differentialquotienten  ist. 
Für  die  allgemeine  Gleichung: 

welche  ebenso  die  eines  Kreises  wie  die  eines  Cylinders  reprä- 
sentirte,  setzen  wir  jetzt,  indem  der  Ursprung  ja  im  Kreis- 
centrum liegt: 

rp=A:2-4-j2_^2_-o.  (38) 


Die  Gleichung: 
wird  dann: 
Und  da: 


l{x^.x^,x^)  —  0 
xl-^-xl—r'^xl  -  0. 
8/ 


=  2Ar. 


3/_ 


—  "^x 


so  gehen  die  Gleichungen  (36)  unci  (37)  über  in: 

vx^ — ux^  =  0 
r^vx^-\-x^  zz  0. 

X  X 

Mit  ;tr^  dividirt,  für     ^    und  -^-  wieder  at  und  ^  eingeführt 
und  ausmultiplicirt,  folgt: 

vx — ny  m  0 

vr^-^y  =  0 
woraus : 

X  =  — r-u 

y  ■=:  — r-v. 
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Durch  Einsetzen  dieser  Werthe  in  (33)  folgt  als  Gleichung 
unseres  Kreises  in  Ebenencoordinaten  in  der  speciellen  Form, 
wie  wir  sie  im  Folgenden  brauchen: 

r2/(^-4-r2r2  — 1.  j;39) 

Mit  der  allgemeinen  höchst  verwickelten  P^orm  der  Kreis- 
gleichung in  Ebenencoordinaten  hingegen  hätte  man  später, 
wie  ersichtlich  werden  wird,  die  rechnerische  Behandlung  des 
Problems  nicht  durchführen  können. 

Nach  dieser  speciellen  Zwischenbetrachtung  wenden  wir 
uns  wieder  dem  allgemeinen  Problem  zu.  Um  die  Schatten- 
gleichung eines  von  einer  Kugel  beleuchteten  Kreises  jetzt 
wirklich  zu  bekommen,  haben  wir  im  Hauptgleichungssystem 
(IV)  nur 'an  Stelle  der  zwei  allgemeinen  Relationen: 

F{n,  v,fv)z=0 
G(u,  Vyfv)  ziz  0 

die  abgeleiteten  Gleichungen  von  Kugel  und  Kreis  einzuführen. 
Mithin  besteht  unser  Schattenproblem  nunmehr  in  der  Elimina- 
tion von  Uy  f,  fv  aus  nachfolgendem  System: 


fiF 

x\ • 

,3t; 

3G        iF    iC 
iw       itv     dv  J 

Ui        iF    3G^ 

OH         3«      div.' 

/3F 

iG       8F    3G  , 

3t'         3t'      3«  ;' " 

(42) 

(ru+ttv+\y- 

—R^(H^+v^+tv^)  =  0 

(43) 

r^ti^  +  r'^v^  =  1 

(44) 

ux+v)'+n>z  +  \  =  0 

(45) 

(V) 


Um  diese  Elimination  durchzuführen,  schlagen  wir  folgen- 
den Weg  ein,  im  Sinne  des  Bisherigen  das  Problem  wieder  erst 
allgemein  analytisch  behandelnd  und  erst  hierauf  rechnerisch, 
für  die  in  Betracht  kommenden  speciellen  Werthe. 

Die  allgemeine  Form  der  Kreisgleichung: 

G(m,  i;,  ff )  =  0 
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multipliciren  wir  mit  einem  unbestimmten  Factor  X  und  addiren 
den  so  auf  der  linken  Seite  erhaltenen  Werth  zur  linken  Seite 
der  Kugelgleichung: 

F{u,  V,  fu)  =  0. 

Die  dadurch  entstehende  Relation: 

F{n,  v,fv)+X.G («,  v,w)  =  0  (46) 

repräsentirt  dann  die  Gleichung  einer  Fläche,  welche  ein- 
beschrieben ist  unserer  Schattenfläche,  weil  jede  Ebene^ 
welche  die  Kugel  und  den  Kreis  gleichzeitig  berührt,  auch 
diese  Fläche  (46)  berührt.  Unsere  Aufgabe  ist  jetzt,  diese 
Fläche  (46)  durch  eine  Gleichung  in  Punktcoordinaten  ;r,jv, - 
darzustellen,  die  vom  zweiten  Grad  in  Xyy,z  sein  muss.  Diese 
Gleichung  wird  aber  bezüglich  X  vom  dritten  Grad,  woraus  zu 
ersehen  ist,  dass  im  Allgemeinen  einem  beliebigen  Raumpunkt 
-^o>o^o  ^^^^  Wurzeln  X  entsprechen.  Eine  jede  dieser  drei 
Wurzeln  liefert  eine  von  unseren  Flächen  (46),  wenn  wir  sie 
in  diese  Gleichung  eingesetzt  denken.  Es  gehen  somit  von 
den  Flächen,  welche  durch  Gleichung  (46)  repräsentirt  sind, 
durch  jeden  Punkt  des  Raumes  im  Allgemeinen  drei  hindurch. 
Gehört  nun  aber  unser  Punkt  speciell  der  Schatten  fläche 
an,  so  fallen  zwei  der  Wurzeln  zusammen,  es  wird: 

X,  =  X3. 

Die  Gleichung  der  Schattenfläche  wird  mithin 
gefunden,  indem  man  die  Bedingung  dafür  aufstellt, 
dass  unsere  cubische  Gleichung  in  X  eine  Doppel- 
wurzel hat. 

Um  zunächst  die  Fläche  (46)  in  Punktcoordinaten  dar- 
zustellen, ist  folgendes  Princip  anzuwenden.  Es  sei: 

•^2a^^fv+2a2^vfv+2a^^fmi-\'2a^^uv  =1  0.     (47) 

die  Gleichung  einer  Fläche  zweiter  Classe  in  Ebenencoordi- 
naten.  Dann  findet  man  die  Gleichung  dieser  Fläche  in  Punkt- 
coordinaten in  folgender  Weise.  Man  stellt  die  Determinante  auf: 
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*ii^\2^n*^i^ 


wobei  allgemein: 


a.v  =:  a^ 


ist,  und  bildet  die  zu  den  einzelnen  Elementen  gehörenden 
Unterdeterminanten.  Sei  Ai^  diejenige  Unterdeterminante,  welche 
zum  Element  a^  gehört,  so  lautet  allgemein  die  Gleichung  der 
Fläche  (46)  in  Punktcoordinaten: 

-{-2A^^z-h2A^^yz+2A^^zx-h2A^^xy  =  0,     (48) 

und  es  ist  das  eine  Fläche  zweiter  Ordnung.  Die  a  enthalten 
nun  X  in  erster  Potenz.  Und  folglich  enthalten  die  A,  als 
Unterdeterminanten  der  a,  X  in  dritter  Potenz.  Ordnen  wir  nun 
letztere  Gleichung  nach  Potenzen  von  X,  so  folgt  eine  cubische 
Gleichung  in  X,  die  äquivalent  ist  der  Gleichung  46)  in 
Punktcoordinaten.  Wir  wollen  diese  cubische  Gleichung  in 
der  folgenden  allgemeinen  Form  ansetzen: 

O,\^-^Q,\'+Q,\^Q,  =  0  (49) 

und  haben  dann  also  die  Bedingung  dafür  aufzustellen,  dass 
diese  Gleichung  dritten  Grades  eine  Doppel wurzel  hat. 
Dazu  muss  der  Differentialquotient  der  linken  Seite,  genommen 
nach  X,  zugleich  verschwinden  für  die  Doppelwurzel.  Derselbe 

''^^^^'■-  3ÖoX''+2ö,X+Ö3  =  0.  (50) 

Diese  beiden  Gleichungen  (49)  und  (50)  muss  die  Doppel- 
wurzel erfüllen. 

An  Stelle  der  ursprünglichen  cubischen  Gleichung  (49) 
können  wir  aber  mit  Vortheil  eine  quadratische  setzen,  die  wir 
erhalten,  wenn  wir  die  cubische  Gleichung  (49)  mit  3  und 
die  Gleichung  (50)  mit  X  multipliciren  und  dann  die  linken 
Seiten  von  einander  subtrahiren,  wodurch  das  Glied  in  X^  fort- 
fällt. Es  folgt  so  die  Gleichung: 

Q,\^'^2Q,\^^0,  =  0,  (51) 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  58 
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Das  allgemeine  Schattenproblem  läuft  mithin 
darauf  hinaus,  die  Resultante  der  zwei  Gleichungen: 

30oX2-+-2ÖiX-h02  =  0  (50) 

OjX2  +  2O2X4-3O3  =  0  •  (51) 

aufzustellen.  Dass  aber  diese  zwei  Gleichungen  eine  Wurzel 
gemein  haben,  können  wir  dadurch  bewirken,  dass  wir  sie  als 
lineare  Gleichungen  in  den  Unbekannten  X^  und  X  auffassen, 
sie  für  diese  Unbekannten  auflösen  und  zum  Schluss  den  für  X 
gefundenen  Werth,  zum  Quadrat  erhoben,  gleichsetzen  dem 
für  X®  gefundenen  Werth.  Durch  Multiplication  bezüglich  mit 
Og  und  Q^  folgt  zunächst  aus  (50)  und  (51): 

—QIX^—2Q,0J.—SQ,0^  =  0 

X'(30o02-Of)+0^— 3Ö1O3  =  0, 
woraus: 

Multiplicirt  man  aber  (50)  und  (51)  bezüglich  mit  Q^  und 
30,  und  addirt,  so  ergibt  sich: 

3Ö„öiX*-20?>>+0,0,  =  0 

-SQ,Q,l'-6QoQ,-k-9Q,Q,  =  0 

H2Ql-6Q,Q,)+Q,Q,-90„Q,  =  0 

-  (20i-eQ,o,r  ' 

Setzen  wir  jetzt  die  zwei  für  X^  gefundenen  Werthe  ein- 
ander gleich,  so  erhalten  wir  als  endgiltiges  Resultat  unserer 
allgemeinen  Untersuchungen  die  Relation: 


2 


3Q,0,~Ql~  (20l-QO,0,y-  ' 

d.  h.  die  Gleichung: 

(9ÖoÖ3-Ö.Ö,)2  +  4(Oj-30,0,)(3Ö,Ö3-Ö|)  =  0,     (52) 
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d.  i.  die  gesuchte  strenge  Gleichung  der  Schatten- 
fläche. Und  da  dieselbe  eine  Gleichung  vierten  Grades  in 
den  Qy  diese  selbst  aber  x,  y,  z  im  zweiten  Grad  enthalten, 
so  ist  die  strenge  Schattengleichung  eine  Gleichung  achten 
Grades. 

Um  jetzt  die  allgemeine  Form  (52)  der  Schattengleichung 
zur  Behandlung  unserer  speciellen  Schattenaufgabe  rechnerisch 
verwerthen  zu  können,  muss  man  noch  einmal  die  Bedeutung 
der  vier  Coefficienten  Q  ins  Auge  fassen  und  ihre  Form  all- 
gemein aufstellen.  Dies  ist  aber  in  folgender  Weise  möglich. 
Es  standen  ja  mit  unseren  früheren  Untersuchungen  gewisse 
Determinanten  in  innigster  Beziehung.  Wie  man  leicht  sieht, 
haben  nun  die  Coefficienten  der  allgemeinen  Gleichung  (48)  die 
folgenden  Formen,  die  man  sofort  sämmtlich  der  allgemeinen 
viergliedrigen  Determinante  von  S.  889  entnehmen  kann: 


<^22^23^24 

ÖU«I3«14 

>lu  = 

Ö32^33<'34 

A22  — 

'=f»j'^S3^34 
^4l'^43'^44 

ÖI1«12Ö1S 

^33  '-— 

^4  = 

'^21Ö22«23 
'^U'='12^1S 

A,,^- 

^41^42'*  43 

-^24  = 

«S1''S2'^83 
''41<'42^43 

«U''l2^14 

-43.=  - 

^»i^a^is 

A      — 

<^31^32^34 

^41^^42043 

«41«42'^44 

«12013^14 

<^21Ö28Ö24 

Ai  = 

^22Ö23'»24 
'^42'»43^44 

A 

12  — 

«41^43^44 

Diese  Coefficienten   lassen   sich   aber  auch   noch  anders 
schreiben.  Setzen  wir  nämlich  allgemein: 


^i%  —  ^i%  "T"  ^*  •  Cix » 


58'^ 
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SO  wird,  indem  wir  hier  z.  B.  bloss  die  eine  der  10  Determi- 
nanten, A^^  hinschreiben: 

^21^22^23       -^ 
^31^32^83 

^11^12^13   i 

4-       ^21^22^28   I 

'    ^31^32^33    ' 


^11^2^ 


-H  \  I    ^21^22^23 
^31^32^33 

^11^12^13 
^21^22^23 
^81^32^33 


^'11^12^13 
^21^22^23 
^31^32^33 


*n^2^13 
^21^22^23 
^31^32^33 

^11^12^13 


-*■  I    ^21^22^23 
^31^32^33 


•  X 


=  A^      (53) 


.X2 


oder  kürzer: 


^•41  Cn-^Cn 


.X3 


A^  =  i^..4-Xa,-hX2n   -4-X^£, 


wobei  dann  also  B,  C,  A  E  Determinanten  bezüglich  Determi- 
nantensummen von  obiger  F'orm  repräsentiren.  Man  hat  somit 
für  die  Coefficienten  der  allgemeinen  Gleichung  (48)  folgendes 
Schema: 


.422   =  ß22-^^Q2+^^^22+^'^22 
A,3   ZZ  533+X.C33-hX2Z)33+X3£33 


(54) 


u.  s.  f. 

Auf  diese  Weise  hat  man  aber  die  allgemeine  Form 
unserer  Q  bereits  gefunden.  Denn  da  dieselben  nichts  Anderes 
als  die  Coefficienten  jener  Gleichung  dritten  Grades  in  X  waren, 
diese  selbst  aber  erhalten  wird,  indem  man  sich  die  A  sämmt- 
lich  nach  dem  Schema  (54)  berechnet,  ihreWerthe  in  Gleichung 
(48)  eingesetzt  denkt  und  die  so  erhaltene  Gleichung  nach  X 
ordnet,  wodurch  sich  eben  Gleichung  (49)  ergibt,  so  haben 
die  Q  die  folgende  allgemeine  analytische  Form: 
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-h2E^^z-i-2E,^^^^+2E^^zx-h2E,,xy 
O,  -  D,,x^-{-D,,y^+D,^z^+D,,-h2D,^x-h2D,^y^ 

•^2D,,z-^2D,^yz-^2D^,zx-i-2D,,xy  . 
0,^  =  C,,x^^C,,y^'hC^^z'^'hC^^  +  2C,^x^2C,^y+  >   ^""''^ 

-+-2C^^z-{-2C,j^^'z-h2C^^zX'{-2C^^xy 
O,  =  B^,x'^B,^^y^'hB^^z^B^^-^2B,^x-{-2B^^y-\- 

-^2\,z^2B,^yz-i-2B,,zx-^2B,,xy 

In  der  That  sind  also  die  Q  ganze  Functionen  zweiten 
Grades  in  x,y,z.  Durch  Einsetzen  derselben  in  Gleichung  (52) 
folgt  mithin  wirklich  eine  Gleichung  achten  Grades  in  xyz. 

Ehe  wir  nun  die  allgemeine  Form  (52)  der  Schatten- 
gleichung unter  Berücksichtigung  der  Systeme  (53)  und  (55) 
zur  strengen  Lösung  des  Kreisschattenproblems  verwenden, 
wollen  wir  zuvor  noch  eine  Bemerkung  machen,  die  über  die 
rechnerischen  Complicationen,  zu  denen  diese  Theorie  wohl 
in  den  meisten  Fällen  führt  —  die  aber,  im  Gegensatz  zur 
Laplace'schen  in  ganz  bestimmt  vorgeschriebener,  wenn  auch 
mehr  oder  minder  umständlicher  Weise  doch  stets  überwunden 
werden  können  —  einiges  Licht  verbreitet.  Es  sind  ja  die  O 
allgemeine  Functionen  zweiten  Grades,  von  denen  eine  jede 
zehn  Glieder  umfasst.  Bildet  man  also,  wie  Gleichung  (52)  das 
vorschreibt,  die  Producte  je  zweier  Q,  so  erhält  man  im  All- 
gemeinen eine  Gleichung  von  folgender  Gliederanzahl,  indem 
wir  zur  Abkürzung  Glieder  mit  »G«  bezeichnen: 

(lOOG  — lOOG')^— (lOOG"  — 100"0(100G»^  — lO0GV)r= 

zu  60.100  Glieder,! 

wobei  freilich  vorausgesetzt,  dass  sich  gar  keine  Glieder  in 
den  drei  Klammern  letzterer  Gleichung  vereinigen,  indem  nie 
gemeinsame  Potenzen  von  x,y,  z  oder  gleichen  Combinationen 
dieser  Grössen  auftreten.  Das  ist  nun  zwar  sicher  nicht  der 
Fall  —  wie  wir  auch  an  unserem  speciellen  Beispiel  sehen 
werden  —  indem  sich  eine  Anzahl  von  Gliedern  jedenfalls 
immer  vereinigen  lassen  wird.  Aber  man  bemerkt  doch  schon, 

1  Indem,  da  es  sich  um  algebraische  Summen  handelt,  hier 
1002  =  l4-2-|-3H-...-h 98-1- 99h-100  =  5050  bedeutet. 
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dass  auf  diesem  Wege,  bei  jeder  speciellen  Aufgabe,  wenn 
man  keine  Vereinfachungen  einzuführen  im  Stande  ist,  die 
Berechnung  einer  geradezu  ungeheueren  Zahl  von  Gliedern 
nothwendig  wird,  deren  gemeinsames  Anordnen  nach  den  ver- 
schiedenen auftretenden  Potenzen,  wie:  x*^,  x'^,  y^,  z^,  '^*J^  ^y> 
xyz^  etc.,  d.  h.  nach  einer  sehr  grossen  Anzahl  von  Combina- 
tionen  zu  lauter  verschiedenen  Classen  eine  beinahe  unaus- 
führbare Arbeit  werden  würde.  Dies  ist  offenbar  die  bei  dieser 
Theorie  sich  vor  Allem  einstellende  grosse  Schwierigkeit,  die, 
ganz  wie  bei  der  Laplace'schen,  schliesslich  rechnerischer 
Natur  ist.  Allein  diese  Schwierigkeit  ist  eben  dadurch  ganz 
ausserordentlich  zu  vermindern,  dass  man  durch  Annahmen 
über  die  Lage  des  an  sich  willkürlichen  Coordinatensystems, 
wie  wir  es  früher  gethan,  den  Gleichungen   der  allgemeinen 

Theorie: 

r  {tt,  V,  IV)  =  0 

G{n,  i\  iv)  -=  0 

im  speciellen  F'alle  eine  möglichst  einfache  und  praktisch 
verwerthbare  Form  zu  geben  sucht,  wodurch  eine  ganze 
Anzahl  von  Gliedern  in  den  allgemeinen  Functionen  zweiten 
Grades,  durch  welche  die  Q  dargestellt  werden,  zum  Ver- 
schwinden gebracht  wird,  indem  eine  mehr  oder  minder  grosse 
Zahl  der  Determinantencoefficienten  Null  wird.  Dieses  Herab- 
drücken der  Gliederanzahl  der  Q  ist  aber  in  der  genannten 
Weise  immer  zu  ermöglichen.  Inwieweit,  ist  eine  andere  Frage, 
welche  durch  die  mehr  oder  minder  grosse  Complicirtheit  der 
zwei  Figuren  bedingt  wird,  deren  Gleichungen  durch  F=z  0 
und  G  =  0  gegeben  sind. 

Nach  diesen  Ausführungen  können  wir  unser  specielles 
Problem  nun  wirklich  strenge  lösen,  ohne  weitere  principielle 
Schwierigkeiten,  während  die  rechnerische  Ausführung,  deren 
Ergebnisse  in  den  verschiedenen  Partien  wir  hier  bloss  mit- 
theilen werden,  immerhin  noch  sehr  verwickelt  bleibt.  Was  wir 
dabei  überhaupt  auf  diesem  Wege  gewinnen,  ist  aber  keines- 
wegs bloss  das  Resultat  als  solches,  welches  die  Laplace'sche 
Methode  uns  nicht  lieferte,  sondern  das  Werthvolle  ist  sozu- 
sagen vor  Allem  der  Einblick  in  die  complicirte  und  eigen- 
thümliche  Natur  solcher  strenger  Lösungen  überhaupt. 
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Wir  ordnen  jetzt  im  Sinne  der  allgemeinen  Theorie  die 
Kugel  und  Kreisgleichung  in  Ebenencoordinaten  nach  w,  v,  w. 
Man  erhält  dann: 

(r^—R^)u^—R^v^-h(t^—R'') ;r^  +  2 rtuw-\-2 ru^2tw^  1  =  0  (56) 
rhi^-{-r^v-  —  \  =zO.  (57) 

Weiter  stellen  wir  die  allgemeine  Gleichung  (46)  für 
unseren  jetzigen  Fall  auf,  indem  wir  Gleichung  (57)  mit  X 
multipliciren  und  sie  hierauf  zu  Gleichung  (56)  addiren.  Gleich 
nach  tt,  f,  fv  geordnet  folgt: 

[  r2  ( 1  -h  X)  — i?2]  u^  ^  [r^  l—R^  v'-  -h  (i'^—R^)  w'  -+• 

-\-2rtuw+2ru  +  2tfV—\+\  =  0. 

Mithin  haben  jetzt  die  Coefficienten  a  der  allgemeinen 
Gleichung  (47)  die  folgende  Form: 

a33  =  (^'-i?0-hO.X 
t^..  =  1-1.X 


a^^  =  r-4-O.X 
a.^^  =  0-t-O.X 
a.^^  =  /-hO.X 
cz^g  z=  0-4-0. X 
rtgi  rr  r/-t-O.X 
ajg  =  0+0. X 


(58) 


Das  sind  zehn  Glieder,  und  vier  Elemente,  zu  je  zweien 
combinirt,  ergeben  in  der  That  so  viele.  Festzuhalten  ist  für  die 
folgende  Rechnung  noch,  dass  die  sechs  übrigen  a,  die  ausser 
diesen  zehn  eben  angeführten  in  der  allgemeinen  Determinante: 


^:n^:j2^3a^34 
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auftreten,  also: 

^13»  ^21>  ^32»  ^41»  ^42»  ^43 

jetzt  nicht  etwa  Null  gesetzt  werden  dürfen,  wie  man  vielleicht 
meinen  könnte,  wodurch  indess  ein  ganz  anderes  Resultat 
erzielt  werden  würde.  Vielmehr  ist,  entsprechend  der  all- 
gemeinen Form  der  früheren  Theorie: 


^iv.  =  a.; 


auch  jetzt: 


<^32 

— r 

«23 

— 

0+0. X 

<»41 

=: 

«14 

= 

r+0.\ 

^42 

= 

«24 

— 

0+0. X 

«43 

= 

«34 

=: 

/+Ü.X 

(59) 


Unter  Zugmndelegung  dieser  zwei  Werthetabellen  (58) 
und  (59)  nun  hat  man  die  vier  Gleichungen  des  Systems  (55) 
auszurechnen.  Dabei  erfordert  offenbar  die  Berechnung  des 
durch  die  erste  Gleichung  in  (55)  gegebenen  Coefficienten  Q^^ 
die  Ausrechnung  von  zehn  Determinanten,  diejenige  von  O^ 
die  Ausrechnung  von  dreissig  Determinanten,  die  von  O^ 
ebenfalls  die  Berechnung  von  dreissig  Determinanten  und 
schliesslich  die  von  Q^  fordert  wieder  die  Ausrechnung  von 
zehn  Determinanten,  so  dass  im  Ganzen  achtzig  dreigliedrige 
Determinanten  gemäss  Schema  (58)  und  (59)  erst  aufzustellen 
und  dann  auszurechnen  sind,  was  sehr  rasch  bewerkstelligt 
werden  kann,  indem  man  in  bekannter  Weise  die  beiden  ersten 
V'erticalreihen  rechts  hinter  die  Determinante  schreibt  und 
multiplicirt.  Bei  dieser  Ausrechnung  zeigt  sich  nun  aber,  dass 
in  Folge  unserer  früher  gemachten  vereinfachenden  Annahmen 
über  die  Lage  des  Coordinatensystems  nicht  weniger  als 
zweiundfünfzig  von  den  achtzig  stets  zu  lösenden 
Determinanten  verschwinden,  was  die  folgende  Rech- 
nung eben  so  ausserordentlich  vereinfacht,  ja  in  gewissem 
Sinne,  wie  zur  Genüge  ersichtlich  werden  wird,  überhaupt  erst 
durchführbar  macht.  Die  Rechnung  ergibt  nämlich  für  diese 
achtzig  Determinanten  die  folgenden  Werthe: 
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I.  Ad  Oo: 

ET 
^33 


II.  Ad  Q,: 


i" .._ ._   -  i 


0 


(  0  '  0 


+  2»-*/?! 


^0  ^0                         ^0 

(  +H(/ä— /?=*)  '  0                         '  0 

+r\r--R'-)  0                           0 

( 0                           i  0  /  0                            ^0 

^  -/H                     '  0  '  0                            '  0 


—tr*  0  +/r 


III.  Ad  0,_: 


( 


Qi  =  i  0  C23  =  ■)  0 


Ri(f—Ri)  \  R^(f^+r'--R^ 


—r'-R^ 


C33  =  •  -r^R^ 


{ 

Ri(r^—Ri) 
—R^(i-^+R^) 
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0 


'  0 


0  0 


— r«i?«(2/-'+r*+2/?«)                     +r^R^  0 

(  tr^R'-                        f  0                   /  0  I  0 

C3,  =     tr^R^-             C,,=     0  C,,=     0  C,3  =     0 

(0                               '0                      —trR^  0 


(60) 


+  2/r«i?2  0  -/r/?2  0 

IV.  Ad  Q,: 

B,,  =  B,,  =  533  =  i?';  5,,  =  R^(r^+t^-R»); 
B,,  =  -rR';  B,,  =  -tR\  B,,  =  B,,  =  B,,  =  B,,  =  0. 

Auf  Grund  dieser  Determinantenwerthe  aber  nehmen  die  O 
die  Form  an: 

Qo  =  —r*z^  =  1  Glied 

ö,  =  r«  (R^—t^)  x^ + r«  {Ri—t^)y^ +2R^r^z^—  J 

— r*(i?ä_/2)_2r''/«+2r»tes  =  6  Glieder  \ 

O^  =  R'(f'—r'—R')x^—R^(R^—t^)y^—R'(R^+r'')z^—  ^ 

—R'r^2i^+f■^+2R^)  +  2R^r^x+   1 

+4R^r^lz—2R^rtxz  =  7  Glieder  l 

—2R*rx—2R*lz  =  6  Glieder 

Die  Gesammtsumme  aller  Glieder  der  vier  Q  =  Coeffi- 
cienten  beträgt  also  statt  vierzig  jetzt  nur  noch  zwanzig 
Glieder,  was  eben  die  folgende  Rechnung  so  bedeutend  ver- 
einfacht. Allgemein  wird  dadurch  nämlich  die  Gesammtzahl 
der  Glieder,  aus  denen  sich  die  strenge  Schattengleichung 
zusammensetzt,  in  unserem  jetzigen  Falle  reducirt  auf: 

(66— 42G')--(21G"-7G'")(36G'^— 28G^') 

oder,  da  sich  hier  in  der  früher  erwähnten  Weise  eine  Reihe 
von  Gliedern   innerhalb   der  einzelnen   Klammern  vereinigen, 
noch  einfacher: 
(6G-22G0*— (19G"— 7G»')(22Gi^-22G^)  =  1550  Glieder. 
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Diese  1550  Glieder  aber  muss  man  wirklich  ausrechnen 
und  dann  zusammenziehen,  indem  man  nach  gemeinsamen 
Potenzen  ordnet,  was  zwar  eine  ermüdende  mechanische 
Arbeit  ist,  die  man  indess  kaum  noch  mehr  wird  vereinfachen 
können.  Zunächst  ergibt  die  Rechnung  die  folgenden  Werthe  für 
die  in  der  Schattengleichung  (52)  auftretenden  zweigliedrigen 
Ö-Producte,  indem  wir  sie  gleich  nach  fallenden  Potenzen  und 
der  Übersichtlichkeit  halber  mit  den  folgenden  Abkürzungen 
schreiben: 


+?;^z^  =  6  Glieder, 
wobei  gesetzt  ist: 

ßi=+18i?V*/  ' 


(61) 


(62) 


8^  =  — 9i?V*(r«+/«— i?2) 


Ferner  ist: 


QiQb  =  oi^x*+?,yi+t,zi+%x'z  +  t,xz^+'^x^y^+rigX^z' 
+»'y^z^+i^xy^z+y^x^+'k2Z«+^x^z+v^xz^+  [ 

+^2*+X«=+'l'2  =  22  Glieder 
Dabei  bedeutet: 

ßg  =  —R^r^R^—i^y 
fg  =  —2R*r^R^+r^) 
82  =  +2i?V»/(2/»— 2i?«— j-ä) 
Sj  =  —2R^r^t{3R^+r^) 
t^=i  +r^-R^  (R^—P)  {t^—r'—Ri—  \ ) 
Yj«  =  +  3  i?«  r«  {R"  t^—R^  r^—Ri—rHi) 
\  —  —R^r^{R^—fi){ZR^+r*-) 
tg  =:  —AR^r^t{R^—fi) 
Xg  =  +2R^rH.R^—t^) 


(63) 


(64) 
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Sg=  +6R^rH(R^—i^) 

Og  =  +r*R\R'—r-)(3i^+R') 

iTg  =  —r*R^(R^—ß)(i^+3R^+r^) 

Pj  =  +R^r^(3R^t^—3R'—R'r^—9rH^) 

Oj  =  +2R^r^i(3R^-+r—r^-) 

Tj  =:  —2R^R-'{R'—l^) 

X2=  +2/?V«/(4/2+rä) 

Weiter  wird : 

+\y^z^+^x^z+:^xz^+s^xy^z+-ti^z^+ 
+^^x^z-¥'^xz^+\y'^z+%^x^-\--x^y^+ 
+\f+[)^xz-^^^z+i^  =  19  Glieder 


(64) 


(65) 


Dabei  ist: 


03=  +4r*iR^-iY' 
ß3=  +16/e*r' 
203  =  4-8t-'(ie*— Z")» 
Y3  =  +16»'*(i?*+r2Z«— /?«/'') 
ö^  =  +16r*i?«(;?2— /2) 
63=  +16r5/(i?«— /«) 
C3  =  +82  R^r^t 
Yjg  =  — 32  R^rH 
»3  =  _i6i?6/(/?ä— /ä) 
tj  =  — 32»''/2 
5C3  =  -8»'«(i?^— /2)» 
X3  =  +\6r^(R*+r^t'—R't^) 

[1,  =  —  16»''/(i?8_/2) 

V3  =  +16r»/(2?2— /2) 
$3  =  +4r8(i?*-02 


(66) 
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Ferner: 
I2Ö0Ö2  =  oL^z^+^^x^z^+'uy'z'+^.xz 


+s^z^+!i^xz^+■t]^z- 


7  Glieder 


(67) 


Hiebei  bedeutet: 


Z^  —  +24  R^r^t  \ 

s^  1=  —48R'r^t  ( 

:^  =  — 24Ä«r'  ] 

Ferner  wird: 

30,03  =  o^x*+oL,y^+^;i,z^+^,x'Y+\xH^+t,y^z^+  \ 
+ e^xy^z+ s,**z + e^xz^  +  Cj*:' +Tr)52' +^5**2  +  \ 
+ij,xz^+%r,y^z+:.^xy^+Xi,x^+X^y+^z'+ 


(68) 


-U5  =  22  Glieder 


(69) 


wobei: 


«5=  +3R*r^(R-^—f^) 
ßj  =  +2R*r%8R^—3r^-t) 
^^=  +6R'r-'{R^-r-} 
85  =  +3R'r^3R'—t^) 
65=  +6R*r^t 
C5  =  -6R'r^(R'-t^) 
\  =  —l2R^r^t 
»5  =  +16i?*r2/(/*— /?«— 3r2) 
15=  +l2R'r^(r-+R^) 
X5  =  +ßRirH(f^~R^—r*) 
X^  =  —3R'r^{R—fif 
fi5=  +3i?'r2(/e2r2+2i?«/«+5r2/«— 2i?*) 
V5  =  +QRir^t{3r^+p—Ri) 
4j  =  +6/?*»'5(i?«— /«) 
05  =  +6/?»r«/(2i?*— 2/«— r«) 
;t.  =  —3R'r*(R^—t^)(r^  +  i^—R^) 


(70) 
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Schliesslich  ist: 

+rigX^z+^gXz^+'.^xy^z+7t^x^+XgZ^+^x^z+  \    ,yjx 

+VgXZ^+igXy'-  +  Oßy'-z+r.gX^-+[jey'+'jfZ^+ZgXZ+ 
+Xß*+<{'c2+«6  =  22  Glieder 
wobei 

Og  =  _2i?«(/«— r2~Ää)(jeä— /«) 

Sg  =  +  2  i?  1  (2  f« /«-[/*—/?«—»-«]  [i?*  +  r*]) 

T|5  =  +4/?*W(/— /?2— r-) 

tg  =  +4i?*r/(7?2— ^ä) 

Xg  =  +4R*r\i—r^—R^) 

Xg  =  —  8/?V2/(/?«H-r2) 

lAg  =  +8i?«r»/(/ä— /?2— 2f-«) 

Vg  =  _4i?»r3(/?ä+r2  +  4/ä) 

Sg  =  — 4i?*ra(i?*— /2; 

Og  =  — Sie'fä/Ci?«-/«) 

icg  =  — 2/?^r2[(2/«+2/?«+rä)(/«-r»— Ä8)+2r*] 

Pg  =:  +27?'r2(i?«— /ä)(2/«+r2+2i?«) 

Og  =  4-2i?'r2[(i?2+r2)(2/«4-2i?ä4-r«)4-8r«/«] 

Tg  =  +4R*r^t(2t^+5r^+2R*) 

•/g  =  —  4i?<r5(2/ä+r2— 2/?ä) 

<{.g  =  —SR*rU(2t^+r^—2R») 

ü>g  =  +;?^r'(2/2+r2+2i?2)2 

Setzt  man  nun  die  Gleichung  (52)  in  der  vorgeschriebenen 
Weise  aus  den  sechs  algebraischen  Summen  (61),  (63),  (65), 
(67),  (69),  (71)  zusammen,  wodurch  man  eine  Productensumme 
von  1550  Gliedern  erhält  —  von  denen  im  vollen  Einklang 


(72) 
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mit  der  allgemeinen  Theorie  wirklich  kein  einziges  in  der 
Exponentialquersumme  den  achten  Grad  überschreitet  —  und 
ordnet  diese  Glieder,  indem  man  die  gleichen  zusammenzieht, 
nach  gemeinsamen  Potenzen  von  x,y,  z,  xy,  xz.yz,  xyz,  bei  der 
achten  Potenz  beginnend  bis  herab  zur  nullten,  so  reduciren 
sich  die  1550  Glieder  auf  gerade  96,  und  die  Schatten- 
gleichung des  von  der  kugelförmigen  Sonne  be- 
leuchteten Saturnringes  nimmt,  wenn  man  den  Ring  als 
Kreis  betrachtet,  die  folgende  völlig  strenge  und  allgemein 
giltige,  freilich  sehr  complicirte  Form  an: 

[A^x^+B^y^-^C^z^-^D^x\v--\-E^x\v^'hF^x'y'^G^x'z+ 

+  H^xz''^  +  I^x^z'''¥K^x'-z^+L^x'-z^^M^x^z'^'^N^x'z''\' 

4-  0^y''z'  +  P^fz^+  Q^y'z^-^R^xy^z-^-S^xy^z^^ 

-f-  r«;»:  V^'+f^8^V-'  +  V^x^y'z-\'  W^xy'z^-h 

-^X,x^y^z^-^Y,x^'y^z^^Z,xy^z]%,MA,x^+Biy'-^ 
■^qxy^'hD^x^y'-^E^xy^'i'F^x^z-hG^xz^'^H^x'^z^'^' 

-hI^x^z^'{-K^x'z^+L^X'*z''^M^y^z-hN^y^z^-^ 

■^O^y^z'^-^P^xy-z-hQ^xy^-z'-^R^x^y^z^'-^S^x^y^-z^-h 

+  T.x^yz  -h  U,xyz%,^-^[A,x'+B,y^+  C,z^+ 

'^K^x^z^^L^y'z^'^M^y'-z'-hN^x^y'z-hO^xy-z^'h 

•^P.xf^z^^  0,xy^zf,,MÄo^'-^B,z^-^  C,x^f  + 

+  D^xy''\-E.yz-\'F,^xz'^Gr,x^z^'\'H.^x^z^-^I^y^z-^ 

'k'C^z''\-D^x''y^'k'E^x^z+F^xz^-^G,x'-z^--^H^y^z''  + 

+F,xz^'-^G,f'zf,^-^\A,x^^B,f^-^C,z^-^D,xzf,,,+ 

wobei  zur  Übersichtlichkeit  die  Glieder  gleichen  Grades  in 
Klammern  gesetzt  und  Indices  beigefügt  sind,  von  denen  der 
obere  den  Grad,  der  untere  die  Gliederzahl  der  betreffenden 
Klammer  sogleich  erkennen  lässt.  Dabei  setzen  sich  die  96 
Coefficienten  A^. .  .A^  aus  den  04 .  .  .cd-  der  Systeme  (62),  (64), 
{^ß\  (68),  (70),  (72)  zusammen.  Diese  ganzen  96  Coefficienten- 


(73) 
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summen  von  A^  bis  A^,  von  denen  einzelne  aus  über  dreissig 
Gliedern  bestehen,  z.  B.  K^  aus  37,  Q^  aus  33  u.  s.  f.  und 
deren  vollständiges  Aufzählen  viele  Seiten  in  Anspruch  nehmen 
würde,  wollen  wir  hier  indess  nicht  anführen.  Denn  das 
Resultat,  welches  wir  in  erster  Linie  anstrebten,  der  genaue 
Einblick  iri  die  complicirte  Natur  der  strengen  Lösung  wird 
durch  Gleichung  (73)  vollständig  gegeben.  Zugleich  lässt  diese 
Gleichung  erkennen,  dass  sie  rechnerisch  keinesfalls  verwerth- 
bar  ist,  ein  Grund  mehr  dafür,  wie  überflüssig  es  wäre,  die 
Unmenge  von  Coefficienten  hier  alle  wirklich  aufzuzählen.  Nur 
um  einen  Begriff  davon  zu  geben,  in  wie  mannigfacher  Weise 
sich  dieselben  aus  den  a^  bis  cog  zusammensetzen,  wollen  wir 
jedesmal  den  ersten  von  jeder  Klammer  anführen,  zumal  diese 
ersten  Coefficienten  zufällig  nur  eine  kleinere  Gliederzahl  auf- 
weisen und  also  nicht  überflüssig  viel  Platz  beanspruchen.  Die 
Rechnung  ergibt  die  folgenden  Werthe: 

A.  =  202X2— 03  Cs-hOgXe 

A  =  02->-2a2l'2->-2V2— «3^5— V^Ö-^3«5  +  ^<«>6  + 
4,  =  2X., ']>2 -4-20,12— ;3:5-^3C5-hC3X6-+-V'^6 

A  =  2r2'>2— ^S^S  +  V/ß 

A  =  '{>2— ^3^5  +  ^3  ^«n 


(74) 


Ziehen  wir  nun  das  Resume  unserer  Untersuchungen  über 
die  Laplace'sche  und  die  Salmon'sche  Schattentheorie,  so 
wird  man  zunächst  keiner  den  directen  Vorzug  vor  der  anderen 
einräumen  dürfen.  Die  Laplace'sche  Methode  zeichnet  sich 
aus  durch  die  verhältnissmässige  Einfachheit  und  vor  Allem 
durch  die  praktische  Verwerthbarkeit  ihrer  Resultate  im  astro- 
nomisch-rechnerischen Sinne,  Resultate,  die  sie  freilich,  wie 
wir  gesehen,  nicht  allgemein  in  jedem  beliebigen  Falle  zu 
liefern  vermag  und  die  obendrein  nicht  mathematisch  strenge 
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sind.  Doch  wird  sie  immerhin  im  Grossen  und  Ganzen  dem 
Astronomen  genügen.  Denn  die  drei  für  diesen  wichtigsten 
Fälle  —  vom  höchst  einfachen  Kugelschattenproblem  abge- 
sehen —  sind  durch  sie  gelöst.  Zunächst  hat,  wie  schon 
erwähnt,  Laplace  im  achten  Capitel  des  vierten  Bandes  der 
Mecanique  Celeste  für  das  Jupiterellipsoid  die  Schattengleichung 
abgeleitet,  die  astronomisch,  wie  man  sich  überzeugt,  genügend 
strenge  ist,  und  die  wir,  ihrer  interessanten  Form  halber,  hier 
anführen  wollen: 

I.  Kernschatten: 

II.  Halbschatten: 
wobei  gesetzt  ist: 


Dann  hat  Prof.  Seeliger  das  Saturnellipsoid-Schatten- 
problem  vollständig  nach  der  Laplace'schen  Methode  gelöst. 
Die  Gleichung,  die  er  in  der  zu  Anfang  citirten  Abhandlung 
gefunden,  ist  besonders  einfach;  sie  hat  die  folgende  Form: 

^  "■  —  D  *  Ä'  V  R'^     (D^^—A^o)  ' 

Die  übrigen  Planeten  sind  Kugeln;  für  sie  ist  das  Problem 
also  eo  ipso  gelöst.  Für  den  Saturnring,  den  letzten  Sonder- 
fall im  Planetensystem  ist  die  Form  der  näherungsweisen 
Lösung  nach  der  Laplace'schen  Methode  gleichfalls  ver- 
hältnissmässig  einfach  und  im  Anfang  dieser  Abhandlung 
auf  S.  867  bereits  citirt.  Zur  Lösung  weiterer  Probleme  ist  die 
Laplace'sche  Schattentheorie,  soviel  mir  bekannt,  bisher  noch 
nicht  verwendet  worden. 

Bei  der  Wiederkehr  des  wichtigen  Phänomens  der  näch- 
sten lapetusverfinsterung  durch  Saturn  und  sein  Ringsystem, 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  59 
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die  im  Jahre  1905  stattfinden  wird,  hat  man  natürlich,  um  das 
hier  gleich  hervorzuheben,  bei  der  Rechnung  auszugehen  von 
der  genannten  astronomischen  Näherungs-Schattengleichung 
des  Saturnringes  und  nicht  von  der  in  dieser  zweiten  Abhand- 
lung gegebenen  strengen  Saturnring-Schattengleichung  (73), 
die  astronomisch-rechnerisch  nicht  verwerthbar  ist,  die  indess 
nicht  nur  selbst,  sondern  auch  in  ihrer  ganzen  Entstehungs- 
weise ein  unleugbares  theoretisches  Interesse  besitzen  dürfte, 
da  sie  einen  allgemeinen  Einblick  in  die  eigenthümliche  und 
complicirte  Natur  strenger  Lösungen  von  Schattenproblemen 
gibt. 

Damit  ist  die  Salmon'sche  Methode  zugleich  schon 
charakterisirt  Ihre  Resultate  sind  zu  verwickelt,  um  im  All- 
gemeinen praktisch  verwerthbar  zu  sein.  Allein  daraus  einen 
Vorwurf  gegen  sie  ableiten  zu  wollen,  würde  verfehlt  sein,  da 
die  grosse  Complicirtheit,  wie  wir  gesehen,  in  der  Natur  der 
strengen  Lösung  als  solcher  begründet  liegt.  Auf  der  anderen 
Seite  muss  man  es  aber  als  einen  entschiedenen  Vorzug  der 
Salmon'schen  Methode  anerkennen,  dass  sie  die  Lösung,  falls 
man  sich  nur  der  Mühe  der  Ausrechnung  unterzieht,  die 
freilich  bisweilen  eine  ausserordentlich  grosse  werden  kann, 
doch  wenigstens  immer  in  ganz  bestimmter  Weise  wirklich 
zu  liefern  vermag.  Der  Weg,  den  man  dazu  nach  den  hier 
gegebenen  Entwicklungen  einzuschlagen  hat,  ist  nunmehr, 
wenn  wir  das  Resume  ziehen,  ziemlich  einfach,  und  aus  ihm 
wird  schon  sehr  rasch,  gleich  zu  Anfang  ersichtlich  werden,  ob 
die  Rechnung  bei  der  strengen  Behandlung  eines  Schatten- 
problems grössere  Dimensionen  annehmen  wird  oder  nicht. 

Man  hat  offenbar  nur  die  Gleichungen  der  zwei  Figuren 
des  leuchtenden  und  des  dunkeln  Körpers: 

F(/(,  V,  w)  =:  0 
G  {n,  V,  w)  =:  0 

in  Ebenencoordinaten  darzustellen,  bildet  dann  sofort  die  Re- 

und  stellt  hierauf  direct  die  Tabellen  der  a  Nr.  58  und  Nr.  59 
auf.  Jetzt  ersieht  man  schon  durch  diese  Tabellen  vollständig. 
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ob  von  den  achtzig  allgemein  und  stets  zu  lösenden  Determi- 
nanten des  Problems  viele  Null  werden.  Ist  das  der  Fall,  so 
verfolgt  man  die  Aufgabe  weiter.  Man  bildet  die  Q,  und  trifft 
es  sich  nun  zufällig  so  glücklich,  dass  die  Gliederzahl  der 
einzelnen  Q  nicht  gross  wird,  etwa  die  ganzen  Zahlen  2  oder  3 
nicht  überschreitet,  so  hat  man  gewonnenes  Spiel  und  die 
strenge  Form  der  Schattengleichung  wird  verhältnissmässig 
einfach  und  eventuell  sogar  praktisch  vervverthbar  werden.  Ist 
das  aber  nicht  der  Fall,  d.  h.  werden  wenig  Glieder  in  den 
genannten  Tabellen  Null,  verschwinden  also  auch  nur  sehr 
wenig  Determinanten  des  ganzen  grossen  Complexes,  so  werden 
die  O  vielgliedrige  Summen  darstellen,  und  man  wird  dann 
sehr  viele  Tausende  von  Gliedern,  wie  früher  gezeigt,  bei  der 
Multiplication  der  Q  aufstellen  und  ordnen  müssen,  wobei  die 
letztere  Arbeit  natürlich  die  weit  complicirtere  ist,  wie  man 
sich  durch  Nachrechnung  des  von  uns  behandelten  Saturn- 
ringschattenbeispiels überzeugt.  In  diesem  Falle,  d.  h.  wenn 
Vereinfachungen  wie  in  unserem  behandelten  Falle  oder  besser 
noch  grössere  durch  die  Natur  der  Aufgabe  unmöglich  gemacht 
sind,  wird  es  sich  im  Allgemeinen  überhaupt  gar  nicht  mehr  der 
Mühe  verlohnen,  die  strenge  Schattengleichung  aufzusuchen. 
Immerhin  aber  sind  in  der  Physik  und  Mathematik  noch  Fälle 
denkbar,  wo  man  die  Anwendung  des  Salmon'schen  Ver- 
fahrens in  der  hier  angedeuteten  Weise  eventuell  würde  ver- 
suchen können.  Mit  der  Laplace'schen  Theorie  in  ungünstigen 
Fällen  Näherungslösungen  aufzufinden  zu  versuchen,  bleibt  ja 
dabei  immer  noch  überlassen.  Dass  dieselben  indess  nicht 
leicht  zu  finden  sind,  davon  überzeugt  man  sich  am  besten 
durch  Nachrechnung  der  Ableitung  der  nach  der  Laplace'- 
schen Methode  gewonnenen  citirten  astronomischen  Nähe- 
rungs-Schattengleichungen.  Zum  Schluss  wollen  wir  auch  noch 
darauf  hinweisen,  dass  die  Salmon'sche  Methode  die  all- 
gemeine Behandlung  eines  Schattenproblems  in  der  hier  ange- 
deuteten Weise  nur  solange  gestattet,  als  die  Gleichungen  der 
beiden  zu  behandelnden  Figuren  den  zweiten  Grad  nicht 
übersteigen. 

Mit  diesen  Bemerkungen  soll  jedoch  natürlich  nicht  gesagt 
werden,  dass  es  unmöglich   sei,  vielleicht  doch   noch  einen 

59* 
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praktischeren  Weg  als  den  Laplace'schen  und  den  von  George 
Salmon  stammenden  zur  Lösung  von  Schattenaufgaben  zu 
finden,  und  die  eben  gegebenen  allgemeinen  Vorschriften  sollen 
also  keineswegs  Grenzen  ziehen,  die  als  solche  nur  eine 
Begrenzung  wissenschaftlichen  Forschens  bedeuten  würden. 
Aber  der  Versuch,  das  Bereich  der  Schattenaufgaben  noch  von 
einem  dritten,  ganz  neuen  und  anderen  Gesichtspunkte  aus, 
als  den  beiden  hier  charakterisirten  zu  betrachten,  dürfte,  zum 
mindesten  gesagt,  ein  nicht  allzuviel  Aussicht  auf  Erfolg  ver- 
sprechendes Unternehmen  sein. 

Jena,  im  Mai  1895. 
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Q 

Ober  die  ultravioletten  Funkenspectra  der 

Elemente 

(I.   Mittheilung) 
(enthaltend  die  Spectra  von  Ag,  Cu,  Mn,  Wo,  Mo,  Pt,  Pd,  Ir,  Rh) 

von 
Prof.  Franz  Exner,  c.  M.  k.  Akad.,  und  E.  Haschek. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  11.  Juli  1895.) 

Gelegentlich  einer  Untersuchung  über  die  Spectra  der 
Meteoreisen  und  Meteorsteine  behufs  Constatirung  der  in  den- 
selben vorkommenden  Elemente  stiessen  wir  auf  eine  eigen- 
thümliche  Schwierigkeit,  die  uns  zu  einer  umfangreichen  Vor- 
arbeit veranlasste,  deren  erstes  Resultat  in  der  vorliegenden 
Mittheilung  enthalten  ist.  Es  sind  nämlich  derzeit  viel  zu  wenige 
Spectra  gemessen,  und  von  diesen  wenigen  auch  noch  die 
meisten  zu  ungenau,  als  dass  sich  auf  Grund  des  vorhandenen 
Beobachtungsmateriales  eine  Identificirung  unbekannter  Linien 
mit  einiger  Sicherheit  ausführen  Hesse.  Es  kommt  dies  zum 
Theil  daher,  dass  viele  Messungen,  wie  z.  B.  diejenigen  von 
Thalen,  sich  in  Folge  subjectiver  Beobachtung  nur  auf  den 
sichtbaren  Theil  des  Spectrums  beziehen,  während  man  heutigen 
Tags  doch  in  erster  Linie  auf  photographischem  Wege  zu 
arbeiten  sich  veranlasst  fühlen  wird;  es  ist  dies  umso  bedauer- 
licher, als  gerade  Thalen's  Messungen,  was  die  Anzahl  der 
untersuchten  Elemente  betrifft,  zu  den  umfangreichsten  und 
auch  sonst  zu  den  genauesten  gehören.  Ein  weiterer  er- 
schwerender Umstand  ist  der,  dass  sehr  viele  Elemente  im 
Funken  und  im  Bogen  —  vom  Flammenspectrum  ganz  abge- 
sehen —  vollkommen  verschiedene  Spectra  liefern;  ist  man 
nun,  wie  dies  bei  uns  in  Folge  der  Kostbarkeit  des  Meteoriten- 
materiales  der  Fall  ist,   darauf  angewiesen,  den   Funken   zu 
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benützen,  so  können  die  Bogenspectra  nicht  zum  Vergleich 
herangezogen  werden,  wenigstens  nicht  mit  Sicherheit.  Nun 
sind  aber  gerade  in  den  letzten  Jahren  die  vorzüglichsten  Mes- 
sungen der  Elemente  mit  Hilfe  des  Bogens  ausgeführt  worden, 
so  von  Kayser  und  Runge, ^  und  in  allerletzter  Zeit  auch  von 
Rowland*  und  werden  wohl  auch  nach  dieser  Methode  fort- 
gesetzt werden;  es  schien  uns  daher  am  zweckmässigsten,  alle 
jene  Elemente,  de-en  Funkenspectren  im  photographischen 
Theile  gar  nicht  oder  nur  unzulänglich  bestimmt  sind  —  und 
das  sind  leider  die  allermeisten  —  einer  Messung  zu  unter- 
ziehen. Es  ist  uns  eine  angenehme  Pflicht,  hier  dankend  zu 
erwähnen,  dass  uns  die  Anschaffung  des  hiezu  erforderlichen, 
zum  Theil  sehr  kostbaren  Materiales  durch  die  Unterstützung 
der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien  ermöglicht 
ward. 

Es  hat  die  Benützung  des  Eunkens  gegenüber  der  des 
Bogens  auch  noch  den  Vortheil,  dass  man  von  der  Kohle  und 
allen  ihren  variablen  Beimischungen  frei  ist  und  im  Spectrum 
ausser  den  Linien  der  Luft  keine  dem  untersuchten  Materiale 
nicht  selbst  angehörigen  Linien  erhält;  freilich  wird  dieser  Vor- 
theil nur  zu  oft  ein  illusorischer  dadurch,  dass  die  Substanzen 
selbst  nicht  die  genügende  Reinheit  haben,  aber  man  ist 
wenigstens  von  den  so  lästigen,  im  Bogen  sehr  intensiv  auf- 
tretenden Kohlenbanden  befreit. 

Es  waren  bei  diesen  Messungen  zwei  Momente  zu  berück- 
sichtigen: Erstens  eine  Methode  zu  finden,  welche  ein  mög- 
lichst rasches  Arbeiten  und  Ausmessen  der  Spectra  gestattet 
und  zweitens  die  Erreichung  einer  gewissen  Genauigkeit.  Was 
letzteren  Punkt  anlangt,  so  kommen  wir  bei  weitem  nicht  den 
grundlegenden  Messungen  von  Kayser  und  Runge,  sowie 
von  Rowland  nahe/  wohl  aber  glauben  wir  eine  grössere 
Genauigkeit  erzielt  zu  haben,  als  alle  übrigen  Beobachter  der 
ultravioletten  Spectra.  Wir  halten  für  die  sichere  Bestimmung 
einer  unbekannten  Linie  eine  Fehlergrenze  in  der  Wellenlänge 


»  Kayser  und  Runge,  Abh.  der  Berl.  Akad.  (1888  ff.). 

2  Rowland  und  Tatnall,  Astrophys.  Journ.  I,  (189ö). 

3  Zur  Ausführung  derartiger  Präcisionsmessungen  reichen  leider  die  bau- 
lichen Einrichtungen  der  hiesigen  physikalischen  Institute  in  keiner  Weise  hin. 
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von  1—2  Zehntel  Angström'scher  Einheiten  (A.  E.)  für  hin- 
reichend, und  diese  Grenze  haben  wir,  wie  aus  dem  Folgenden 
hervorgehen  wird,  bei  unseren  Messungen  eingehalten. 

In  Bezug  auf  den  ersten  Punkt  sei  erwähnt,  dass  wir  ein 
rasches  Arbeiten  einerseits  dadurch  erzielten,  dass  wir  den 
Ruhmkorff-Funken  durch  den  ungleich  stärkeren  eines  Trans- 
formators ersetzten,  wodurch  die  Expositionszeit  sehr  wesent- 
lich herabgedrückt  wird  und  zweitens  namentlich  durch  An- 
wendung eines  objectiven  Verfahrens  der  Ausmessung  der 
Spectra;  wir  wollen  zunächst  kurz  diese  Abänderung  der  bis- 
herigen Methode  besprechen. 

Zur  Herstellung  des  Funkens  bedienten  wir  uns,  wie 
erwähnt,  eines  Transformators,  der  zwar  etwas  anders  con- 
struirt  war,  aber  im  Wesentlichen  ganz  so  wirkte,  wie  der 
von  Ducretet  jetzt  allgemein  zur  Erzeugung  der  bekannten 
Tesla'sche  Erscheinungen  gelieferte;  er  wurde  mit  dem 
Wechselstrom  der  »Internationalen  Elektricitäts-Gesellschaft« 
für  gewöhnlich  in  der  Stärke  von  4 — 10  Ampere  und  mit 
100  Volt  Spannung  beschickt. 

Wir  erreichten  so  im  secundären  Stromkreise  eine  Span- 
nung von  circa  10000  Volt.  Um  einen  möglichst  lichtstarken 
Funken  zu  erhalten,  wurden  parallel  zur  Funkenstrecke  5  Con- 
densatoren  eingeschaltet,  deren  jeder  5  Paar  Glasplatten  von 
SO xöO  cm  Fläche  und  beiläufig  2  mm  Dicke  enthielt;  die 
zwischengelegten  Stanniolblätter  hatten  25X40  cm  Fläche. 
Nach  Bedarf  konnten  die  Condensatoren  einzeln  oder  in  belie- 
biger Zahl  nebeneinandergeschaltet  werden.  Die  Helligkeit  der 
so  erzeugten  Spectra  ist  bei  circa  3 — 4  mm  Funkenlänge  so 
gross,  dass  beispielsweise  das  Eisenspectrum,  das  unter  sonst 
gleichen  Umständen  mit  Ruhmkorff-Funken  erzeugt,  eine  Be- 
lichtungszeit von  40  Minuten  erforderte,  schon  in  3—4  Minuten 
ein  vollkommen  ausexponirtes  Negativ  lieferte.  Die  Expositions- 
zeit ist  natürlich  auch  von  der  Natur  des  Metalles  abhängig; 
das  Kupfer  z.  B.  und  ebenso  die  Metalle  der  Platingruppe 
erforderten  15  Minuten.   Als  Elektroden^  wurden  Metallstücke 


1  Die  Metalle  der  Pt-Gruppe  wurden  von  Heraus  in  Hanau,  Wo  und  Mo 
von  Schuchardt,  Mn  von  Merck  bezogen,  das  Ag  wurde  auf  die  gewöhn- 
liche Weise  aus  AgCl  und  das  Cu  elektrolytisch  dargestellt. 
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von  beiläufig  8  -  lOmm  Länge  und  2 — 3mm  Dicke  verwendet. 
Dünnere  Drähte,  namentlich  Platin,  verflüchtigen  sich  zu  rasch 
bei  der  hohen  Temperatur  des  anscheinend  continuirlich  über- 
gehenden, stark  prasselnden  Funkens. 

Zur  Beleuchtung  des  Spalts  wurde  eine  Quarzlinse  von 
5  cm  Brennweite  verwendet,  in  deren  Focus  sich  der  Funke 
befand.  Der  Spalt  stand  circa  25cm  von  der  Linse  entfernt: 
ausser  der  grösseren  Helligkeit  erreicht  man  durch  Anwendung 
der  Linse  auch  eine  grössere  Länge  (3  cm)  der  Linien,  was  die 
Ausmessung  wesentlich  erleichtert.  Der  Spalt  war  in  Stanniol 
auf  einer  Quarzplatte  geschnitten  und  hatte  eine  Breite  von 
0  012  mm.^  Das  verwendete  Gitter  war  ein  Concavgitter  nach 
Rowland^  von  3  m  Brennweite,  hatte  500  Linien  per  Millimeter 
und  25000  auf  der  getheilten  Fläche.  Die  Anordnung  von  Spalt, 
Gitter  und  Camera  war  die  bekannte  Rowland'sche  Dreiecks- 
aufstellung. Die  grobe  Einstellung  geschah  mittelst  der  Lupe, 
die  feine  natürliche  photographisch;  die  Linienschärfe  ist  voll- 
kommen gleichmässig  bis  zum  Rande  der  Platten,  die  wir,  be- 
zogen von  Schleussner  in  Frankfurt,  im  Format  von  4X21  cm 
verwendeten.  Entwickelt  wurde  mit  Hydrochinon,  fixirt  im 
sauern  Fixirbade. 

Als  Vergleichsspectrum  wählten  wir  das  Eisenspectrum 
und  verwendeten  zur  Erzeugung  desselben  sogenannten  Cla- 
vierdraht,  der  mehrfach  zusammengewunden  wurde  zu  Elek- 
troden von  circa  3  mm  Dicke,  Mit  Hülfe  einer  dreitheiligen 
Blende  vor  dem  Spalt  wurde  das  Spectrum  des  Eisens  zu 
beiden  Seiten  des  zu  untersuchenden  Spectrums  aufgenommen. 
Dass  Flackern  des  Funkens  weder  eine  Unscharfe  noch  eine 
Verschiebung  der  Linien  hervorruft,  bewiesen  eigens  zu  diesem 
Zwecke  vorgenommene  Aufnahmen.  Sämmtliche  Aufnahmen 
geschahen  im  ersten  Spectrum. 

Zur  Ausmessung  wurden  die  Platten  mit  einem  Landschafts- 
aplanaten  von  circa  24  cm  Äquivalentbrennvveite  projicirt.  Die 
Schärfe  und  Vergrösserung  war  im  ganzen  Gesichtsfeld  eine 


1  Die  Herstellung  eines  Spalts  v^n  überall  gleichmässiger  Breite  hat  bei 
einiger  Ruhe  der  Messerführung  keinerlei  Schwierigkeiten. 
'^  Bezogen  von  Wa  n  s  c  h  a  f  f  in  Berlin. 
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vollkommen  gleichmässige,  letztere  eine  32fache  und  so  gewählt, 
dass  0*5  cm  des  Schirms  einer  Angströmschen  Einheit  ent- 
sprachen. Auf  dem  Schirm  befanden  sich  drei  übereinander- 
liegende, in  halbe  Centimeter  getheilte  Scalen,  auf  welche  das 
Spectrum  so  gebracht  wurde,  dass  je  ein  Streifen  von  500  Ang- 
ström'schen  Einheiten  auf  eine  der  drei  Scalen  fiel  und  dieselben 
Linien  des  Eisenspectrums  oben  und  unten  auf  den  gleichen 
Sealentheil  zu  stehen  kamen.  Als  Standardlinien,  auf  deren  als 
richtig  angenommene  Wellenlängen  wir  alle  zu  messenden 
bezogen,  wählten  wir  gewöhnlich  Rowlandsche  Normallinien  * 
oder,  wo  solche  fehlten,  sicher  erkennbare  Linien  des  Eisen- 
spectrums von  Kayser  und  Runge.^  Die  Auswerthung  der 
unbekannten  Wellenlängen  ist  bei  dieser  Methode  eine  sehr 
einfache  und  rasche,  wobei  man  noch  den  Vortheil  hat,  ein 
grosses  Gebiet  des  Spectrums  mit  einem  Blick  übersehen  zu 
können. 

Dass  der  Transformatorfunke  wirklich  ein  Funkenspectrum 
liefert  und  nicht  etwa  ein  Bogenspectrum,  wie  man  bei  dem 
anscheinend  continuirlichen  Übergange  desselben  erwarten 
könnte,  ergab  sich  aus  dem  Vergleich  mehrerer  Spectra,  deren 
Verhalten  im  Bogen  und  Funken  ein  wesentlich  verschiedenes 
ist,  wie  z.  B.  beim  Cadmium,  dessen  beide  Spectren  von  Kayser 
und  Runge^  resp.  Eder  und  Valenta*  genau  bestimmt  sind. 
Das  Spectrum  im  Transformatorfunken  zeigte  sich  mit  dem  von 
Eder  und  Valenta  im  Ruhmkorfffunken  gemessenen  überein- 
stimmend. 

Um  einen  Anhaltspunkt  über  die  Genauigkeit  unserer  Mes- 
sungen zu  gewinnen,  haben  wir  die  Wellenlängen  der  Luftlinien, 
soweit  sie  bei  den  verschiedenen  Metallen  gemeinsam  heraus- 
kommen —  beim  Silber  sind  sie  gänzlich  ausgeblieben  —  in 
eine  kleine  Tabelle  zusammengestellt,  aus  der  man  die  vor- 
kommenden Abweichungen  sowohl,  als  den  wahrscheinlichen 
Fehler  der  einzelnen  Messung  ersehen  kann. 


1  Rowland,  Phil.  Mag.  July  (1893) 

2  Kayser  und  Runge,  Berl.  Akad.  (1888) 

3  Kayser  und  Runge,  Berl.  Akad.  (1891) 

4  Eder  und  Valenta,"  Wiener  Akad.  Denkschr.  (1894) 
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Neovius.  .    4447*3 


4119-4 


4070-1    3995-2 


3919-2 

3749-7 

3919-1 

3749-7 

3919-2 

3749  5 

3919-1 

3749-6 

3919-3 

3749-8 

3919-2 

- 

3919-2 

3749-7 

3919-2 

3749-7 

3919-18 

3749-67 

±0-04 

±0-06 

Cu 

Mn 

Wo 

Mo 

Pd 

Pt 

I  Ir 

I  Rh 

I  Mittel    

Wahrschein- 
licher Fehler 
dereinzelnen 
Messung . . . 


4447-4 

4119-6 

4447-0 

— 

4447-0 

4119-2 

4447-1 

4119-7 

— 

4119-3 

— 

4119-5 

4447-4 

4119-6 

4447-18 

4119-45 

±0-14 

±0   13 

4070-1 
4070-1 
4070-0 
4069-5 
4069-7 
4070-0 
4069-9 
4070-1 
4069-89 

-f015 


3995-1 
3995-3 
3995-1 
3994-9 
3995  3 
3995-2 
3995-0 
3995-2 
3995  14 

-+-0-09 


3437  3 

3437-3 
3437 • 2 
3437-1 
3437-4 
3437-2 
3437-2 
3437-24 

I 
-4-0-071 


Es  ist  dabei  zu  bemerken,  dass  die  Luftlinien  zum  Theil 
sehr  unscharf  sin^,  insbesondere  soweit  sie  noch  im  sichtbaren 
Theil  des  Spectrums  liegen.  Die  Tabelle  enthält  am  Kopf  einer 
jeden  Anfangscolumne  die  von  Neovius^  sehr  genau  gemes- 
sene Wellenlänge  jeder  Linie  und  darunter  unsere  Bestimmun- 
gen derselben  Linie  aus  den  verschiedenen  Metallspectren.  Wie 
man  sieht,  sind  bei  den  unscharfen  Linien  die  Abweichungen 
ziemlich  beträchtlich,  während  sie  bei  den  schärferen  nicht 
über  0*2  A.  E.  hinausgehen  und  der  wahrscheinliche  Fehler 
der  einzelnen  Bestimmung  weit  unter  Ol  bleibt. 

Für  stärkere  Metallinien  können  die  folgenden  zwei,  die 
sich  in  fast  allen  von  uns  bisher  gemessenen  Spectren  finden, 
als  Beispiele  der  erreichten  Genauigkeit  dienen : 


1  Von  Neovius  nicht  mehr  beobachtet;  nach  Hartley  und  Adeney  (Phil. 
Trans.  (1884)  3437-0.  Doch  scheint  diese  Zahl  nicht  verlässlich. 
•-•Neovius  Watts,  Index  of  Spectra  App.  E.  (1;894). 
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Cu —  3933-7 

Ag 3968-7  3933-7 

Mn —  3933-9 

Wo 3968-7  3933-8 

Mo 3968-4  3933-7 

Pd 3968-6  3933-8 

Pt —  3933-8 

Ir 3968-6  3933-8 

Rh 3968-6  3933-7 

Mittel 3968  •  60  3933  -  77 

W.  F.  einer  Mes- 
sung   ±0-07             ±0-05 

Die  beiden  Linien  finden  sich  auch  im  Eisenspectrum  von 
Kayser  und  Runge  und  haben  dort  die  Wellenlängen  3968*55 
resp.  3933*75.  Wir  haben  schliesslich  noch  aus  unseren  Mes- 
sungen des  Manganspectrums  jene  Linien  herausgegriffen, 
welche  Rovvland  im  Sonnenspectrum  als  dem  Mangan  an- 
gehörig bezeichnet  und  seiner  Reihe  von  Standardlinien  ein- 
geordnet hat.  Es  ergibt  sich  dabei  zwischen  unseren  Zahlen 
und  denen  Rowlands  die  folgende  Vergleichung: 


X  (E.  und  H.) 

X  (Rowland) 

Differenz 

4499-0 

4499-07 

+0  07 

4103- 1 

4103-10 

0-00 

4083-5 

4083-76 

4-0-21 

4055-5 

4055-70 

+0-20 

4048-8 

4048-89 

+0-09 

4035-9 

4035-88 

-0-02 

4034-8 

4034-64 

-0-16 

4030-7 

4030-92 

+0-22 

3987-2 

3987-21 

+0-01 

3823-5 

3823-65 

+0  15 

3737-0 

3736-97 

— 003 

3044-7 

3044-68 

-0-02 

2801 -0 

2801    18 

+0-18 

2795-1 

2794-91 

-0  19 

2593-8 

2593-81 

+001 

2576-3 

2576-20 

—0-10 

916  F.  Exner  und  E.  Haschek, 

Das  Mittel  der  Differenzen  beträgt  0*104  A.E.;  dabei  muss 
bemerkt  werden,  dass  jede  der  vorstehenden  Linien  von  uns 
nur  einmal  gemessen  wurde,  was  gleicherweise  auch  von  den 
Linien  der  beiden  vorstehenden  Tabellen  gilt  und  für  die 
Beurtheilung  der  Genauigkeit  einer  Messung  von  Wichtigkeit  ist. 

Wir  wenden  uns  nun  zur  Mittheilung  der  eigentlichen 
Tabellen,  zu  deren  Erklärung  wir  noch  Folgendes  beifügen 
wollen.  Die  Wellenlängen  sind  sämmtlich  in  Angström'schen 
Einheiten  (A.E.)  gegeben  und  mit  Hilfe  des  Eisenspectrums 
auf  Rowland'sche  Normalien  bezogen,  deren  Wellenlängen  wir 
unserer  Fehlergrenze  entsprechend  auf  Zehntel  A.E.  abgeändert 
haben.  Die  Linien  sind  fast  ausnahmslos  nur  einmal  gemessen; 
nur  in  seltenen,  zweifelhaften  Fällen  wurden  Controlmessungen 
vorgenommen.  Die  Luftlinien,  welche  im  Transformatorfunken 
meist  kräftig  auftreten  (wenn  der  primäre  Strom  nicht  zu  stark 
ist,  in  welchem  Falle  nur  die  Hauptlinien  und  auch  diese  nur 
schwach  herauskommen),  haben  wir  zwar  immer  mitgemessen, 
doch  in  den  folgenden  Tabellen  sämmtlich  weggelassen.  Zur 
Identificirung  derselben  bedienten  wir  uns  bis  X  3700  der 
Angaben  von  Neovius,^  von  da  weiter  ins  Ultraviolette  der 
allerdings  nicht  sehr  verlässlichen  Tabelle  von  Hartle\' 
und  Adeney.^  Doch  treten  in  diesem  Theile  des  Spectrums 
vereinzelte  und  schwache  Luftlinien  auf  Wir  haben  es  aber 
für  angezeigt  gehalten,  solche  Linien,  welche  augenscheinlich 
Verunreinigungen  der  verwendeten  Substanzen  angehören,  in 
den  Tabellen  zu  belassen  und  durch  Beifügung  des  betreffenden 
Symbols  kenntlich  zu  machen. 

Erklärung  der  Zeichen:  Die  Intensitäten  (/)  der  Linien 
sind  schätzungsweise  mit  1 — 6  bezeichnet,  wobei  die  grösste 
Intensität  =  1  gesetzt  ist;  -h  bedeutet,  dass  die  Linien  ver- 
waschen, br.,  dass  sie  breit,  d.,  dass  sie  doppelt,  aber  als 
solche  nicht  mehr  messbar  ist,  o.,  dass  sie  mit  einer  Linie 
unseres  Eisen-Vergleichsspectrums  coincidirt;  A.  E.  bedeutet 
Angström 'sehe  Einheiten  und  ein  chemisches  Symbol  in  einer 
Klammer  (),  dass  die  Linie  über  eine  Linie  des  eingeklammerten 
Metalles  fällt. 


i  Neovius,  a.  a.  0. 

2  Hartley  und  Adeney,  a.  a.  O. 
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I.  Ag.    Silber. 

Das  ultraviolette  Spectrum  des  Silbers  wurde  bisher  im 
Bogen  von  Kayser  und  Runge  ^  und  im  Funken  von 
Hartley  und  Adeney*^  beobachtet.  Letztere  Messungen,  die 
sehr  ungenau  sind,  umfassen  die  Wellenlängen  X  3540 — 2112. 
Das  Silber  zeigt  im  Funken  ein  wesentlich  anderes  Spectrum 
als  im  Bogen;  im  Allgemeinen  sind  die  Linien  sehr  unscharf, 
einzelne  besonders  starke  erscheinen  umgekehrt.  Die  Auf- 
nahmen geschahen  mit  einer  Expositionszeit  von  15  Minuten 
und  einer  primären  Stromstärke  von  circa  10  Ampere. 


!         '^ 

* 

X 

1 

l 

• 

j     4476-4 

5-f-o.  Fe 

3505-7 

6-1- 2  AE  br. 

3247-3 

6-h  Cu 

4311-4 

5-f- 

02-2 

6h- 

44-5 

5-h 

4209-4 

4-(-10Al':  br. 

3499-9 

6 

40-7 

6-h 

4085-5 

6 

75-9 

64- 

33-0 

6-h 

57*7 

54--^ 

69  7 

6-f- 

29-5 

6-h 

3984-9 

6-h 

05-5 

6-f-3AE  br. 

23-4 

6-h 

81-7 

6-1- 

3398-0 

6-h 

16-5 

6-h 

1         72-7 

6+                 1 

90-0 

6-h 

10-0 

6-h 

1         68-7 

6-h  o.  Wo 

83-3 

1  umgekehrt 

07-5 

6-h 

33-7 

6-ho.  Wo      ! 

67  5 

6-h 

00-5 

6-h 

18-7 

6-1- 

52-3 

6-h 

3191-5 

6-h 

12-9 

6-h 

39-5 

6-h 

87-5 

6-h 

06-2 

6-h                 1 

33-5 

6-h 

84-7 

6 

3839-7 

6-ho. 

12-6 

6-h 

83-9 

6 

10-7 

6-f-  br.           ; 

01-8 

6-h 

81-3 

6 

3683-5 

6h- 

3299-5 

6-+- 

80-5 

6 

74-7 

6-h  br. 

92-5 

6-^ 

79-0 

6-h 

54-2 

6-1-5  AE 

89-2 

6-+- 

73-5 

6-h 

1         40-2 

6 

80-6 

1  umgekehrt 

53-0 

6-h 

;       16-2 

6 

74  2 

6-h  Cu 

3013-0 

6-h 

3557-7 

6 

69-8 

6-h 

2938-3 

5 

42-7 

5 

52-5 

6-h 

34-0 

4 

13-2 

1 

6-+- 

49-5 

i 

6-h 

29-4 

5 

1  Kayser  und  Runge,  Wied.  Ann.  46  (1892). 
-  Hartley  und  Adeney,  Phil.  Trans.  175  (1884). 
•"•  Kante,  abschattirt  nach  violett. 
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l 

/ 

l 

/ 

X 

/ 

2928 

7 

6 

2499 

8 

6 

2362 

•0 

5  O.Fe 

19 

7 

5 

1    86 

8 

6 

58 

3 

4 

Ol 

9 

5 

85 

9 

6 

57 

7 

4         i 

2896 

2 

5 

1    80 

4 

5 

43 

•6 

6       ! 

73 

6 

5 

77 

3 

5 

41 

•8 

6 

24 

1 

6-f- 

'    73 

■8 

4 

38 

•9 

6 

15 

5 

5 

71 

5 

6 

31 

•1 

4 

2799 

•5 

4 

70 

6 

6 

24 

•8 

**^       i 

86 

6 

6 

69 

5 

6 

20 

•1 

4 

67 

4 

3  o. 

68 

5 

6 

16 

•9 

4 

56 

•4 

5 

67 

1 

6 

13 

8 

6         ! 

53 

7 

6 

65 

•6 

6 

12 

■1 

^             i 

21 

7 

6 

62 

■1 

5 

09 

•4 

64- 

11 

9 

2 

59 

1 

5 

2295 

•8 

64- 

08 

5 

6 

53 

0 

4 

90 

•8 

6 

06 

4 

6 

47 

6 

3 

86 

•3 

6 

04 

6 

6 

44 

0 

5 

82 

'2 

64- 

2688 

1 

64- 

37 

8 

2 

79 

•8 

5  o 

81 

2 

4 

32 

6 

6 

77 

•3 

6 

60 

4 

3 

29 

3 

4 

75 

3 

6      ! 

59 

3 

6 

;        24 

3 

6 

53 

•5 

54- 

56 

6 

6-h 

22 

5 

6 

48 

•8 

54- 

29 

4 

6  0. 

19 

8 

4 

46 

•3 

54- 

25 

6 

6  o.  Fe 

!    13 

0 

3 

41 

5 

^          1 

16 

9 

6 

11 

0 

5 

40 

1 

6 

14 

6 

5 

10 

0 

6 

38 

3 

64-        ' 

06 

1 

5 

07 

5 

6 

29 

4 

54- 

2598 

6 

6-h 

04 

8 

5  0.  Fe 

26 

1 

6 

95 

6 

6 

02 

5 

5 

19 

6 

6 

80 

6 

4 

2395 

5 

5  0.  Fe 

08 

5 

6 

67 

1 

6 

92 

8 

6 

05 

8 

6 

64 

4 

6 

90 

4 

5 

02 

0 

6 

62 

8 

6 

86 

8 

6 

2196 

6 

6 

53 

6 

6 

86 

3 

6 

70 

6 

6 

35- 

4 

5 

83 

0 

6 

66 

3 

6 

06- 

6 

4 

74 

8 

5-h3AEbr. 

61 

8 

6         ! 

05- 

6 

6 

73 

8 

6 

45 

5 

64- 

04 

2 

5 

65 

6 

6 

20 

3 

6 

Ol 

4 

6 

63 

8 

5  0. 

13 

5 

64-        ! 

1 

1 
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n.  Cu.   Kupfer. 

Das  Bogenspectrum  des  Kupfers  wurde  von  Kays  er  und 
Runge,*  sowie  von  Liveing  und  Dewar^  beobachtet,  das 
Funkenspectrum  von  Hartley  und  Adeney^  zwischen 
X  3600  und  2100  und  von  Trowbridge  und  Sabine*  zwischen 
X  2370  und  2067.  Auch  beim  Kupfer  zeigen  sich  zwischen 
Bogen-  und  Funkenspectrum  wesentliche  Unterschiede.  Die 
Linien  sind  meist  sehr  unscharf.  Die  Expositionszeit  war 
15  Minuten  bei  10 — 12  Ampere. 


K 

1 

l 

i 

X 

1 

,     4652-4 

4 

,     4275-4 

2 

3771-8 

64- 

1         50-4 

6 

'         59-6 

6-h 

41-3 

64- 

42-7 

6-h 

j         49-3 

ö 

12-8 

64- 

j     4592- 1 

64- 

07- 1 

64-3AE  br. 

00-6 

64- 

,         90-2 

6-h 

1     4190-1 

5 

3686-8 

6 

!         88-2 

5-f- 

85-7 

6 

84-8 

6 

'         56-8 

6 

82-9 

54-3AE  br. 

76-8 

64- 

53-5 

6-f- 

03-5 

6 

71-8 

64- 

52  5 

64- 

4072-4 

5 

59-8 

64- 

40-4 

54- 

63-1 

4 

56-1 

64- 

31-5 

64- 

;         43-8 

6 

45-6 

64- 

10-2 

6 

22-9 

5 

41-8 

64-  Wo? 

08-4 

64- 

\     3973-3 

6 

36-1 

64- 

4494-6 

64-  br. 

:        39-8 

64-3AE 

27-6 

6-+- 

85-7 

64- 

33-7 

64-  Wo 

24-6 

64- 

80  9 

6 

3882-3 

6 

21-3 

64- 

60-6 

64- 

64-3 

64- 

13  9 

6  Wo 

1         58-2 

64- 

1         60-6 

6 

10-8 

6+                 i 

34-5 

64- 

1         56-3 

6-h  br. 

02-0 

5 

26-0 

64- 

50  3 

64- 

3599-1 

5                     1 

20-8 

6-h 

42-8 

64- br. 

33-S 

6                     1 

4384-6 

6-h 

1         390 

6-h  br. 

30-5 

6 

78-5 

5 

10-3 

64- 

27-4 

6 

45-6 

6 

09-0 

64- 

24-2 

6                     ! 

1 

1  Kayser  und  Runge,  Wied.  Ann.  46  (1892). 
'^  Liveing  und  Dewar,  Phil.  Trans.  174  (1883). 
^  Hartley  und  Adeney,  Phil.  Trans.  175  (1883). 
^  Trowbridge  und  Sabine,  Phil.  Mag.  (5),  26. 
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3519-9 

6 

3063 

6 

6-h 

2511 

6 

6-h 

12-0 

^ 

36 

3 

6 

09 

1 

6-h 

, 

3483-7 

6 

2961 

5 

5 

06 

8 

2 

' 

75-8 

64- 

2884 

6 

64- 

2496 

6 

6 

1 
1 

71-8 

64-  br. 

83 

3 

6-h 

92 

4 

6 

1 

65-8 

64-  br. 

78 

3 

54- 

90 

1 

4 

54-5 

6 

38 

I 

5 

87 

0 

6 

50-3 

6 

24 

8 

86 

3 

5 

22-3 

6-^ 

2770 

3 

4 

82 

7 

6 

1 

15-8 

64- 

67 

0 

6         ' 

78 

8 

6 

! 

13-3 

64-       i 

45 

7 

64- 

73 

9 

5 

04-6 

64-       ! 

22 

2 

6 

69 

0 

5 

02-0 

64-  Wo 

19 

3 

5 

66 

4 

6 

3381-5 

64- 

14 

1 

5 

59 

6 

64- 

65-6 

6 

03 

9 

5 

53 

4 

6-h 

1 

54 -3 
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Ol 
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49-2 
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2690 

1 

5 

44 

9 

5 
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III.  Mn.   Mangan. 

\'om  Bogenspectrum  des  Mangan  sind  im  ultravioletten 
Theil  nur  100  A.E.  zwischen  X  4000  und  3900  von  Lockyer^ 
gemessen.  Über  das  Funkenspectrum  liegen  bisher  keine 
Beobachtungen  vor.  Der  Funke  zwischen  Manganelektrodcn 
ist  sehr  hell,  die  Expositionszeit  betrug  8  Minuten  bei  einer 
Stromstärke  von  circa  7  Ampere.  Die  Linien  sind  durchwegs 
scharf  und  zeigen  auffallende  Gruppen  im  ganzen  Spectrum. 
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J  Lockyer,  Phil.  Truns.  163  (1873).  Die  Messungen  Lockyer's  sind 
für  unsere  Zwecke  leider  nicht  zu  gebrauchen;  denn  erstlich  beträgt  der  von 
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viel  zu  wenig  ist,  und  zweitens  leiden  die  Messungen  an  zu  geringer 
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IV.  Wo.    Wolfram. 

Im  Bogenspectrum  sind  die  Wellenlängen  von  X  4000 — 
3900  von  Lockyer^  gemessen,  das  Funkenspectrum  fehlt 
vollständig.  Der  Funke  zwischen  Wolframelektroden  ist  sehr 
hell,  die  Expositionszeit  betrug  5  Minuten  bei  6 — 8  Ampere. 
Das  Spectrum  ist  auffallend  linienreich  und  übertrifft  in  dieser 
Hinsicht  das  Eisenspectrum.  Die  Linien  sind  scharf,  hervor- 
tretend in  demselben  sind  besonders  zwei  starke  bei  X  3933*8 
und  X  3968*6;  die  erstere  findet  sich  in  allen,  die  letztere  in 
fast  allen  von  uns  gemessenen  Substanzen.  Beide  stimmen  mit 
zwei  starken  Calciumlinien  nach  Kayser  und  Runge ^  über- 
ein. Trotzdem  glauben  wir  nicht,  dass  unsere  Linien  dem  Ca 
angehören:  Denn  erstens  sind  sie  die  weitaus  stärksten  in 
unserem  Wo-Spectrum  und  zweitens  fehlen  in  diesem  alle 
anderen  starken  Ca-Linien,  1 1  an  der  Zahl.  Wir  haben  diese 
Linien  deshalb  in  unserem  Spectrum  auch  als  Wo-Linien 
bezeichnet.  Im  Lockyer'schen  Bogenspectrum  fehlt  die  Linie 
X  3968*6  gänzlich,  so  dass  auch  hier  das  Bogenspectrum  vom 
P'unkenspectrum  abzuweichen  scheint,  dagegen  kommt  die 
Linie  X  3933*8  auch  bei  Lockyer  in  den  meisten  untersuchten 
Substanzen  vor. 


1  Lockyer,  Phil.  Trans.  173  (1881). 

-  Kayser  und  Runge,   Wied.  Ann.  48    (1891) 
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VI.  Pt.  Platin. 

Lockyer^  hat  im  Bogen  das  Intervall  X  4000—3900 
gemessen,  das  ultraviolette  Funkenspectrum  ist  bisher  un- 
bekannt. Der  Funke  ist  verhältnissmässig  lichtschwach  Es  war 
eine  Expositionszeit  von  15  Minuten  bei  4  Ampere  erforderlich. 
Die  Linien  sind  wie  auch  bei  den  übrigen  Metallen  derPt-Gruppe 
sehr  scharf,  doch  nicht  besonders  zahlreich  und  ohne  hervor- 
ragende Hauptlinien.  Dass  die  Metalle  der  Pt-Gruppe  sich 
gegenseitig  als  Verunreinigungen  enthalten,  wird  man  nicht 
auffallend  finden;  bemerkenswerth  ist,  dass  die  starke  Linie 
X  3042 -8  sowohl  im  Platin  als  Iridium  mit  gleicher  Intensität 
erscheint;  sie  gehört  vermuthlich  einem  bisher  noch  nicht 
gemessenen  Metall  an.  Das  gleiche  gilt  von  der  schwachen 
und  verwaschenen  Linie  X  =:  2396-7  in  Pt  und  Rh. 


'   Lockyer,  Phil.  Trans.  173  (1881). 
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Lückyer^  hat  im  Bogen  die  Wellenlängen  X  4000—3900 
gemessen,  das  Funkenspectrum  fehlt  gänzlich.  Die  Expositions- 
zeit war  15  Minuten  bei  4—5  Ampere.  Das  Spectrum  ist  linien- 
reich und  zeichnet  sich  durch  viele  scharfe  Doppellinien  aus. 
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IX.  Rh.   Rhodium. 

Von  Rhodium  liegen  bisher  keinerlei  Messungen  vor.  Die 
Expositionszeit  betrug  wieder  15  Minuten  bei  4 — 5  Ampere. 
Die  Linien  sind  sehr  scharf,  doch  weder  besonders  stark,  noch 
zahlreich. 
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Ober  die  Wirkung  des  Windes  auf  schwach 
gewölbte  Flächen 


A.  V.  Obermayer, 

c.  M.  k.  Akad. 

Mit  8  Texttigiireii.) 

In  jüngster  Zeit  ist  dem  Segelfluge  der  Vögel  besondere 
Aufmerksamkeit  zugewendet  und  das  Interesse  daran  noch 
durch  den  Umstand  erhöht  worden,  dass  es  Herrn  O.  Lilien- 
thal in  Berlin  nach  langjährigen,  mühevollen,  mit  seltener 
Ausdauer  geführten  Versuchen  gelungen  ist,  einen  Flugapparat 
zu  construiren,  mittelst  dessen  es  möglich  ist,  sich  über  einen 
Hang  herablaufend  in  die  Luft  zu  erheben  und  unter  Benützung 
des  Windes  eine  grössere  Strecke  nach  Art  der  Segelvögel 
schwebend  zurückzulegen.^ 

Zur  Erklärung  des  Segelfluges  werden  die  zwei  folgenden, 
zuerst  aus  den  Versuchen  von  Lilienthal,  später  aus  solchen 
von  G.  Wellner  in  Brunn  über  den  Luftwiderstand  gewölbter 
Flächen  gefolgerten  Sätze  benützt: 

1.  Besitzen  solche  Flächen,  wenn  sie  unter  geringer 
Neigung  gegen  die  Luft  bewegt  werden,  ein  weitaus  grösseres 
Tragvermögen  als  ebene  Flächen. 

2.  Eine  schwach  gewölbte  Fläche,  horizontal  gelagert  und 
unter  einem  gewissen  Winkel  nach  abwärts  bewegt,  vergrössert 
zufolge  des  Luftwiderstandes  selbständig  ihre  horizontale 
Geschwindigkeit- 


1  Zeitschrift  für  Luftschiffahrt  und  Physik  der  Atmosphäre,  redigirt  von 
Dr.  V.  Kremser  in  Berlin.  XII.  Jahrgang,  S.  259-272. 

3  Der  Vogelflug  als  Grundlage  der  Kliegekunst,  von  Otto  Lilicnthal  in 
Berlin,  1889,   S.  100. 


^64  A.  V.  Obermuyer, 

Das  letztere  Resultat  wird  sowohl  aus  den  nach  ver- 
schiedenen Methoden  angestellten  Versuchen  von  Lilienthal, 
als  auch  aus  den  nach  einer  wesentlich  verschiedenen  Me- 
thode angestellten  Versuchen  von  G.  Wellner^  gefolgert. 
Dieser  letztere  Experimentator  fasst  seine  \'ersuchsergebnisse 
in  folgende  Sätze  zusammen:  »Die  Hebekraftwirkung  gut 
geformter,  sanft  nach  oben  parabolisch  gewölbter  Tragflächen 
ist  sowohl  bei  ruhendem  Zustande  im  Winde,  als  auch  bei 
Vorwärtsbewegung  derselben  in  ruhender  Luft,  selbst  wenn 
sie  unter  sehr  kleinen  Elevationswinkeln  eingestellt  sind,  eine 
sehr  bedeutende,  und  die  Richtung  des  geweckten  Luftwider- 
standes fällt  noch  um  einige  Grade  vor  die  Senkrechte 
zur  Flächensehne,  kommt  also  im  treibenden  Sinne 
zu  stehen.« 

Dieses  befremdliche  Resultat,  dass  der  Luftwiderstand 
unter  Umständen  eine  treibende  Wirkung  geben  soll,  steht 
mit  dem  Gesetze  von  der  Bewegung  des  Schwerpunktes  im 
Widerspruche,  ist  in  den  Versuchen  von  Lilienthal  dem 
Umstände  zuzuschreiben,  dass  nicht  mit  freien  Systemen 
experimentirt  wurde,  sondern  mit  solchen,  welche  sich  um 
feste  Axen  drehen,  und  dürfte  in  den  Versuchen  von  Wellner 
vielleicht  durch  andere  Umstände  bedingt  sein,  die  sich  nicht 
so  ohne  Weiteres  ermessen  lassen. 

Ich  habe  nun  Versuche  ähnlich  den  LilienthaTschen 
unternommen,  bei  welchen  eine  Fläche,  die  um  eine  ausser- 
halb liegende  Axe  beweglich  ist,  durch  den  Winddruck  gegen 
die  Windrichtung  gedreht  wird  und  versuche  diese  Erschei- 
nung durch  das  Moment  zu  erklären,  welche  der  Winddruck 
bezüglich  der  Drehaxe  der  Fläche  gibt,  wenn  diese  um  weniger 
als  den  Krümmungshalbmesser  von  derselben  absteht.  Ich 
zeige  auch  weiter  nach  der  Wellner'schen  Methode,  dass  die 
von  mir  theoretisch  ermittelte  Lage  der  Resultirenden  höchst 


»  Zeitschrift  für  Luftschiffahrt,  XII.  Jahrgang,  1893,  Beilage,  S.  1  —  48. 
Versuche  über  den  Luftwiderstand  gewölbter  Flächen  im  Winde  und  auf  Eisen- 
bahnen, mit  Hückslcht  auf  das  Problem  dynamischer  Flugmaschinen.  Sonder- 
abdruck aus  der  Zeitschrift  des  öster.  Ingenieur- und  Architectenvereines,  189fc. 
Nr.  25  —  28. 
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wahrscheinlich,  und  dass  somit  eine  negative  Tangentialcom- 
ponente  des  Luftdruckes  nicht  anzunehmen  ist. 

Der  Einfachheit  der  Rechnung  und  der  Erzeugung  wegen 
habe  ich  statt  der  Flächen,  wie  sie  Lilienthal  und  Wellner 
anwendeten,  Cylinderflächensegmente  benützt,  deren  Wöl- 
bungshöhe Vi2  ^^^  Sehnenlänge  beträgt.  Ein  solches  Seg- 
ment AOB  (Fig.  1)   hat  eine  Öffnung  von  'f  =  87M8^    Die 


Fig.  1. 


Fig.  1  a. 


Cylinderaxe  gehe  durch  den  Punkt  C  und  stehe  senkrecht  auf 
der  Ebene  der  Zeichnung. 

Die  Fläche  wird  an  einem  Stabe  OMCM'G  befestigt, 
welcher  durch  die  Cylinderaxe  C  und  die  Mitte  der  Fläche 
AOB  geht  und  auf  der  Sehne  AB  senkrecht  steht. 

Auf  dem  Stabe  lassen  sich  verschieben: 

1.  eine  Hülse  H  (Fig.  1  ä)  mit  einer  zur  Bohrung  derselben 
senkrechten  Axe  DMD^  und  einem  das  klemmbare  Gewicht  Q 
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tragenden  Stiele  SS\  der  gleichzeitig  zum  Klemmen  der  Hülse 
dient: 

2.  ein  Gegengewicht  G, 

Die  Hülse  H  wird  an  einem  Punkte  M  oder  M'  des  Stabes 
geklemmt,  die  Axe  in  die  Lager  eines  gabelförmigen  Trägers 
so  eingelegt,  dass  der  Stiel  frei  schwingen  kann.  Die  Gewichte 
G  und  O  erhalten  eine  solche  Stellung,  dass  der  Halbmesser  CA 
der  Cylinderfläche  vertical  ist. 

Wird  ein  horizontaler  Windstrom  gegen  die  Fläche  AGB 
gelenkt,  so  wird  dieselbe  gegen  den  Windstrom  gedreht,  wenn 
die  Axe  in  M  je  nach  der  Grösse  der  Fläche  circa  7»  OC  bis 
-/:,  OC  von  0  absteht,  vom  Winde  aber  weggeblasen,  wenn  die 
Axe  in  M'  unterhalb  von  C  gelegen  ist. 

Ich  habe  mit  zwei  Flächen  von  verschiedener  Grösse 
experimentirt.  Die  kleinere  hatte  einen  Halbmesser  von  30  cm, 
eine  Wölbungshöhe  von  \'6  cm,  eine  Breite  von  \8  cm  und 
war  im  Bogen  gemessen  20  cm  lang;  die  grössere  hatte  einen 
Halbmesser  von  60  cm,  war  20  cm  breit,  40  cm  im  Bogen 
gemessen  lang  und  hatte  eine  Wölbungshöhe  von  3*3  cm.  Die 
Flächen  waren  aus  gelben  Pressspänen  hergestellt  und  der 
mittleren  Kreislinie  nach  an  eine  schwache  Messingblechrippe 
genietet,  welche  die  Krümmung  bedingt  und  erhält.  In  den 
kleineren  Dimensionen  habe  ich  auch  Zinkblechflächen  ange- 
wendet. 

Der  Wind  wurde  durch  einen  Centrifugalventilator  mit 
45  cw  Flügeldurchmesser,  durch  einen  cylindrischen  Röhren - 
ansatz  von  19  cm  Durchmesser  geliefert.  Zum  Antriebe  des 
Ventilators  diente  eine  elektrische  Kraftübertragung,  welche 
von  den  2  Pferdekräften  des  Gasmotors  nahe  an  Vs  Pferde- 
kräfte an  den  Ventilator  übertrug.  Derselbe  vollführte  dabei 
circa  2400  bis  2800  Touren  in  der  Minute. 

Die  Fläche  war  mit  ihrem  Träger  auf  einem  Hebetische 
befestigt  und  wurde  so  hoch  aufgestellt,  dass  die  vordere  Kante 
3 — 4  cm  unter  dem  oberen  Rande  der  Ventilatoröffnung  lag. 

Am  besten  gelangen  die  Versuche  mit  der  grösseren  Fläche. 
Bei  einem  Abstände  der  Axe  03/=  20  cm  und  einer  Entfernung 
der  Fläche  von  der  Ventilatormündung  von  35  cm  wurde  die 
Mäche  unzweifelhaft  gegen  die  Ventilatormündung  bewegt  und 
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zum  Überschlagen  gebracht,  so  dass  die  convexe  Seite  gegen 
den  Wind  gerichtet  war.  In  dieser  Stellung  scheint  der  Wind- 
druck auch  eine  Resultirende  hervorzubringen,  welche  gegen 
den  Wind  dreht.  Auch  dann,  wenn  die  Stange  OMM'  und 
damit  die  Fläche  um  45*^  geneigt  wurden,  trieb  der  in  die  con- 
cave  Seite  der  Fläche  blasende  Wind  dieselbe  bis  zum  Über- 
schlagen gegen  die  Ventilatoröffnung. 

Bei  Entfernungen  von  OM  z=  25  cm  und  30  cm  ging  die 
Drehung  der  Fläche  gegen  den  Wind  sehr  ausgesprochen  vor 
sich,  auch  dann  noch,  wenn  die  vordere  Kante  der  Fläche 
50 — 65  cm  von  der  Ventilatoröffnung  entfernt  ist. 

Bei  OM  =  40  cm  war  die  zulässige  Grenze  des  Abstandes 
OM  erreicht.  Hier  schlug  die  Fläche  mitunter  schon  im  Sinne 
des  Windes  aus,  insbesondere,  wenn  derselbe  die  Fläche  zu 
federnder  Schwingung  veranlasst.  Gleichwohl  wurde  die  Fläche 
noch  vielmals  aus  der  in  Fig.  1  angegebenen  Anfangsstellung 
gegen  die  Ventilatoröffnung  hinbewegt. 

Bei  grösserer  Neigung  des  Stabes  gegen  den  Ventilator 
schlug  die  Fläche  stets  im  Sinne  des  Windes  aus. 

Mit  den  kleineren  Flächen  tritt  bei  einem  Abstände  OAf  =: 
—  10 — 12  cm  eine  ganz  ausgesprochene  Bewegung  gegen  die 
Ventilatoröflfnung  ein.  Bei  grösserem  Abstände  OM,  d.  i.  über 
13  cm,  wird  die  Fläche  bereits  im  Sinne  des  Windstromes 
gedreht. 

Zur  Erklärung  dieser  Erscheinung  kann  von  der  üblichen 
Voraussetzung  ausgegangen  werden,  dass  der  Winddruck 
normal  auf  die  Flächenelemente  wirke.  Es  ergibt  sich  so  eine 
Resultirende,  welche  durch  die  Axe  C  der  Cylinderfläche  AB 
hindurchgeht. 

Je  nachdem  vorausgesetzt  wird,  dass  der  Luftwiderstand 
gegen  ein  geneigtes  Flächenelement  der  ersten  oder  der  zweiten 
Potenz  des  Sinus  des  Winkels  zwischen  Flächenelement  und 
Richtung  der  Luftgeschwindigkeit  proportional  ist,*  findet  man 
für  die  Tangente  des  Neigungswinkels  cp^  der  Luftwiderstands- 
resultirenden  zur  Verticalen: 


^    Die   erste   Potenz    findet    für   den  Widerstand    geneigter  Flächen    in; 
Wasser,  Fink.  *Civil-Ingenieur«,  1892,  S.  635. 
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^  ^"  sin«  cp 


tg  9Ö 


■3  cos  ^-hcos^'f 
sin^  f 


Für  den  Winkel  -f  =:  37°48'  ergeben  sich  so  fl,  =  25° 3' 
und^o''  =  28**6'. 

Die  Luftwiderstandsresultirende  R  hätte  hiernach  die  in 
Fig.  I  angedeutete  Lage.  Später  anzuführende  Versuche  be- 
stätigen dieses  Rechnungsresultat,  Hjnd  zwar  bezüglich  f" 
zufällig  auch  ziffermässig  genau. 

Wird  diese  Lage  der  Resulti- 
renden  vorausgesetzt,  dann  dreht 
dieselbe  um  einen  Drehpunkt 
M  oberhalb  von  C  gegen  den 
Windstrom  zurück,  sonst  wie 
bei  M'  mit  dem  Windstrom.  Der 
Stoss  des  Windes  gegen  die  vor- 
dere Flächenkänte  und  gegen  den 
Stiel  geben  ein  Moment,  welches 
im  Sinne  des  Windes  dreht;  es 
wird  daher  die  Entfernung  03/, 
für  welche  Drehung  gegen  den 
Wind  eintritt,  stets  kleiner  als  OC 
bleiben,  und  zwar  umso  kleiner,  je 
kleiner  OC  selbst  gewählt  wird. 

Das  Princip  der  Lilienthal'- 
schen  Versuche  ist  in  den  beiden 
Figuren  2  und  3  anschaulich  ge- 
macht. Die  Flächen  AB  sind  an  den 
Enden  abbalancirter  Hebel  OMG 
befestigt,  und  die  Kräfte  werden  durch  Dynamometer  gemessen. 
Aus  den  Versuchen  Fig.  2  werden  von  Lilienthal  die  Hori- 
zontalcomponente  H,  aus  jenen  Fig.  3  die  Verticalcomponente  V, 
unter  der  nicht  zutreffenden  Voraussetzung  gerechnet,  dass 
die  Luftwiderstandsresultirende  durch  den  Befestigungspunkt  o 
der  Fläche  an  der  tragenden  Stange  hindurchgeht. 

Wird,  wie  in  vorhergehender  Fig.  1  v^orausgesetzt,  die 
Resultirende  7?'  in  O'  angreifend  angenommen,  dann  gibt  der 
Versuch  Fig.  2  nicht  die  Componente  H  selber,  sondern  die 


Fig.  2. 
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Differenz  der  Momente  der  beiden  Componenten  H^  und  V^ 
der  Luftwiderstandsresultirenden  R'  und  der  Versuch  Fig.  3 
die  Summe  dieser  Momente  um  die  Drehpunkte  Af. 

Nach  der  LilienthaTschen  Berechnung  wird  daher  H  zu 
klein,  V  zu  gross  gefunden. 

Wäre  die  Lage  des  Punktes  o'  bekannt  und  sind  nach 
dem  Lilienthal'schen  Verfahren  die  Kräfte  //und  F gemessen, 


Fig.  3. 

dann    hätte    man    zur  Berechnung  von   //'  und    V  die   vier 
Gleichungen: 

Hh  -  H'h'-^V'h"  h'  =  h-v" 

Ist  die  Lage  von  o'  unbekannt,  dann  wäre  der  Abstand  OM 
in  beiden  Apparaten  zu  ändern  und  zwei  weitere  Versuchs- 
reihen durchzuführen,  wodurch  eine  hinreichende  Anzahl  von 
Gleichungen  zur  Berechnung  der  vier  Grössen  H\  V\  h" 
und  v"  gewonnen  werden.  Allerdings  sind  derlei  Versuche  so 
schwierig,  dass  auf  besonders  genaue  Resultate  nicht  zu  hoffen 
ist  und  Fehler  in  bestimmtem  Sinne  nicht  ausgeschlossen 
erscheinen. 

Für  Flächen  von  einer  Wölbungshöhe  gleich  ^^j^  der 
Sehnenlänge,  bei  18**  Neigung  der  Sehne  gegen  den  Horizont 

Sitzb.  d.  mathem.-nnlurw.  Cl.  ;  CIV.  Bd.  Abth.  H.  a.  63 
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gibt  Lilienthal,  was  hier  in  grober  Annäherung  übertragen 
werden  soll,*  eine  Resultirende  R=  ISS  mit  einer  negativen 
Tangentialcomponente  7=9.  Der  Winkel  der  Resultirenden 
gegen  die  Normale  im  Punkte  o  ist  um  3  44'  gegen  den  Wind 
hin  gelegen.  Die  beiden  Componenten,  welche  Lilienthal  der 
Rechnung  zu  Grunde  legt,  sind  //=  34  und  Fm  134. 

Unter  der  sehr  ungünstigen  Annahme  von  h  zu  v  :=:  30» 
//'  =1  28-2,  i;'  =  34-5,  Ä''  =  4*5,  i;''  =  1*80,  was  etwa  der  in 
Fig.  I  vorausgesetzten  Lage  der  Resultirenden  R'  bei  einem 
Halbmesser  der  Fläche  von  30  cm  entspricht,  wird  nach  den 
obigen  Formeln  erhalten: 

H^—b4'S  V  —  113-9         <//'o/?'  =  64*'30^ 

während  63*12'  die  Neigung  der  Normalen  durch  den  Punkt  o 
zum  Horizont  ist,  also  nur  mehr  eine  Neigung  der  Resul- 
tirenden um  1**18'  gegen  den  Wind. 

Wird  aber  vorausgesetzt,  dass  der  Abstand  oM  :=  /r  z= 
—  25  cm  beträgt  und  W  =:  23  •  2.  r '  =:  29  •  5,  Ä''  ==  4  •  5,  r''  =  1  •  8 
angenommen,  dann  sind 

H'  —  bl'^1  V  =1100         <  H'oR'  =  62M3', 

also  bereits  ein  Winkel,  der  um  1  **  jenseits  der  Normalen  liegt. 
Nach  der  Annahme  von  oM  uz  /r  =  20  wird  dieser  Winkel 
sogar  58**  52'. 

Nach  diesen  Darlegungen  ist  also  nicht  ausgeschlossen, 
dass  eine  andere  Berechnung  der  LilienthaTschen  Versuche 
im  Winde  keine  negative  Tangentialcomponente  ergeben 
haben  dürfte. 

Eine  sehr  einfache  Bestimmung  der  Richtung  der  Luft- 
widerstandsresultirenden  gestattet  die  Versuchsanordnung  von 
G.  Wellner.  In  derselben  findet  keine  Drehung  der  Fläche, 
sondern  eine  Translation  statt,  und  das  Gleichgewicht  wird 
nicht  durch  ein  Kraftmoment,  sondern  durch  die  Kraft  selber 
hergestellt. 

Die  Wellner'sche  Versuchsanordnung  besteht  (Fig.  4) 
aus  einem  mit  Gelenken  versehenen  Parallelogramme  ABDC, 

1   Vogelflug,  Tab.  V,   Fig.  2. 
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dessen  obere  Seite  CD  die  Fläche  MN  trägt.  Die  Axen  in  A 
und  B  Hegen  in  Lagern,  die  nach  abwärts  reichenden  Stangen 
CAP  und  DBC  tragen  Gegengewichte  P'und  Q,  welche 
gestatten,  den  Apparat  so  abzubalanciren,  dass  er  in  jeder 
Lage  im  Gleichgewichte  bleibt.  Wird  die  Fläche  dem  Winde 
ausgesetzt,  so  neigen  sich  die  Stangen  CAP  und  DBQ  so  weit. 


Fig.  4.   ^4  ^^^'  ^r- 

bis  dieselben  mit  der  Luftwiderstandsresultirenden  parallel  sind, 
und  dann  tritt  wieder  Gleichgewicht  ein. 

Well n er  hat  mit  diesem  Apparate  in  sorgfältiger  Aus- 
führung experimentirt,  unter  Anderem  denselben  auch  auf  der 
Vorderseite  fahrender  Locomotive  aufgestellt  und  die  Fläche 
MN  dabei  unter  verschiedenen  Winkeln  gegen  den  Horizont 
geneigt. 

63* 
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Für  meine  Versuche  mit  dem  Windstrom  des  Ventilators 
wurde  die  Anordnung  sehr  einfach  ausgeführt.  Die  Axen  bei  A 
und  B  waren  wie  in  Fig.  1  a  an  klemmbaren  Hülsen  befestigt 
und  gestatteten  so  die  Arme  AC  und  BD  beliebig  zu  verändern; 
sie  ruhten  in  den  Lagern  eines  gabelförmigen  Trägers,  der 
den  Stielen  AP  und  BQ  freie  Bewegung  gestattet.  Die  Gegen- 
gewichte P  und  Q  sind  schwere,  mit  Schrauben  zu  klemmende 
Hülsen.  Die  Stange  EF,  welche  die  Fläche  MN  trägt,  ist  in  der 
Mitte  von  CD  mit  einem  mit  Reibung  beweglichen  Gelenke 
befestigt  und  gestattet  die  Fläche  MN  unter  verschiedenen 
Winkeln  zu  neigen.  Die  Stange  ist  senkrecht  auf  der  Sehne 
^fN  und  geht  durch  die  Mitte  der  Fläche.  Es  wurden  hier  die- 
selben aus  Pressspan  gefertigten  Flächen  wie  in  den  früher 
angeführten  Versuchen  benützt,  und  es  gehen  die  Versuche 
auch  hier  mit  der  grösseren  Fläche  von  60  cm  Halbmesser 
besser.  Mit  Hilfe  der  Reibung  gelingt  die  Abbalancirung  der 
Fläche  durch  die  Gegengewichte  P  und  Q  sehr  leicht. 

War  die  Sehne  MN  horizontal  gestellt,  so  wurde  die 
P^läche  vom  Winde  jedesmal  so  weit  weggeblasen,  als  die  sich 
neigenden  Stangen  es  zuliessen,  ebenso  wenn  die  convexe 
Seite  der  Fläche  gegen  den  Windstrom  geneigt  wurde;  eine 
Einstellung  in  eine  Gleichgewichtslage  war  nicht  vorhanden. 

Wurde  die  concave  Seite  der  Fläche  dem  Winde  zuge- 
wendet, dann  war  eine  nach  mehreren  Schwingungen  er- 
folgende, deutliche  Einstellung  in  eine  Gleichgewichtslage  vor- 
handen, welche  sich  auch  beliebig  lang  erhielt. 

Zur  Bestimmung  der  gegenseitigen  Lage  der  Apparat- 
bestandtheile  wurden  die  Distanz  FD  und  die  Diagonale  CB 
des  Parallelogramms  gemessen. 

Im  Apparate  war  CD  =  AB  =  9*5  cm,  EF  z=z  7  cm  her- 
gestellt worden.  Dabei  ist  die  Sehne  der  Fläche  um  nahe  18* 
gegen  den  Horizont  geneigt.  Für  Abstände  AC  =  BD  =n 
=  14-5  cm,  unter  Anwendung  der  grossen  Fläche,  bei  FD  = 
=  7-0  cm,  war  die  Länge  der  Diagonalen  bei  der  Einstellung 
im  Winde  13  cm.  Eine  Construction  des  Apparates  nach  dieseh 
Daten,  wie  in  Fig.  4,  liefert  die  Neigung  der  Mittellinie  EF  der 
P'läche  und  der  Resultirenden,  welche  parallel  zu  ^Cund  3D 
liegt.   Durch  Abmessen  des  Winkels  mit  einem  Transporteur 
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wird  dieser  Winkel  gleich  9**  gefunden.  Die  Resultirende  des 
Luftwiderstandes  liegt  also,  wie  ich  eingangs  mit  Hilfe  einer 
einfachen  Rechnung  ableitete,  nicht  in  der  mittleren  Diametral- 
ebene der  Fläche,  sondern  in  einer  um  9**,  im  Sinne  der  Wind- 
richtung dagegen  verschobenen  Diametralebene.  Zufallig  ist 
bei  der  Voraussetzung,  dass  der  Luftwiderstand  eines  geneigten 
Flächenelementes  dem  Quadrate  der  Sinus  des  Neigungs- 
winkels der  Flächenelemente  zum  Windstrome  proportional 
sei,  der  Winkel  von  28**  6'  als  Neigung  der  Luftvviderstands- 
resultirenden  gegen  die  Verticale  gefunden  worden,  während 
die  Neigung  der  mittleren  Diametralebene  18**  54'  beträgt. 

Es  hat  mich  selbstverständlich  interessirt,  ob  es  in  meiner 
Versuchsanordnung  keine  Stellung  der  Fläche  gibt,  bei  welcher 
dieselbe  gegen  den  Wind  getrieben  wird,  da  ja  Wellner  bei 
seinen  Versuchen  auf  dem  Locomotive  eine  Neigung  der  Stäbe 
gegen  den  Wind  bis  zu  3**  beobachtet  hat. 

Bei  voller  Öffnung  des  Ventilatorrohres  ist  mir  dies  nicht 
gelungen,  dagegen  wohl,  wenn  die  Öffnung  des  Ventilators  bis 
auf  6  cm  vom  oberen  Rande  abgedeckt,  die  Fläche  mit  der  con- 
vexen  Seite  gegen  den  Wind  geneigt  war.  In  Fig.  4  ist  durch 

die  Linien die  gegenseitige  Anordnung  der  Apparate 

unter  Benützung  der  grossen  Fläche  dargestellt.  F  ist  dabei  die 
Öffnung  des  Ventilators,  und  die  beigeschriebenen  Zahlen  sind 
die  Höhencoten  der  einzelnen  Punkte  der  Apparate  über  dem 
Zimmerboden.  Der  Winkel  zwischen  EF  und  der  Richtung  der 
Stangen,  d.  i.  der  Richtung  der  Resultirenden  ist  dann  auch 
nahe  9**.  Es  wird  bei  dieser  Versuchsanordnung  hauptsächlich 
der  rückwärtige  Theil  der  Fläche  vom  Winde  getroffen.  L'nter 
diesen  abnormen  Verhältnissen  konnte  ich  eine  Bewegung  der 
Fläche  gegen  Wind  und  eine  dauernde  Einstellung  in  eine 
Gleichgewichtslage  erzielen.  Auch  mit  der  kleineren  Fläche 
habe  ich  eine  ähnliche,  wenn  auch  weniger  auffällige  Ein- 
stellung gegen  den  Wind  erhalten. 

Wenn  auch  diese  letzteren  Versuche  gegen  jene  Wellner's 
nichts  beweisen,  so  zeigen  dieselben  doch,  dass  solche  Er- 
scheinungen wie  die  Einstellung  gegen  den  Wind  durch  Neben- 
umstände bedingt  sein  können,  die  bei  den  complicirten  Ver- 
suchsverhältnissen sich  nicht  immer  voraussehen  lassen. 


974 


A.  V.  Oberinayer, 


Zum  Schlüsse  füge  ich  noch  einen  Versuch  an,  welcher 
die  Lilien thaTsche  P>klärung  des  grösseren  Tragvermögens 
gekrümmter  Flächen  gegenüber  ebenen  Flächen  zu  illustriren 
geeignet  ist.  LilienthaP  behauptet  nämlich,  dass  durch  die 
allmälige  Ablenkung  des  Luftstromes,  durch  eine  schwach 
gekrümmte  Fläche  ein  weitaus  grösserer  Druck  auf  dieselbe 
entstehe,  wie  die  auf  Wirbelbewegungen  veranlassende,  ebene 
Fläche. 

Mit  Hilfe  des  Dvoiak'schen  Schlierenapparates  ist  es  mir 
gelungen,  die  Bestätigung  dieser  Voraussetzungen  zu  erbringen. 
Ich  habe  diesen  Apparat  aus  einer  Dubosq'schen  Biconvex- 
linse,  von   etwa  22  cm   Brennweite   und    12  cm  Öffnung  und 


Pig.  5. 

einem  alten  Fernrohrobjectiv%  von  etwa  20  cm  Brennweite  und 
3*5  cm  Öffnung  zusammengestellt.  Die  Dubosq'sche  Linse  ist 
(P'ig.  5)  einerseits  mit  einer  cylindrischen,  anderseits  mit  einem 
conischen  Rohre  versehen  worden,  wovon  sich  letztere  an 
einem  eigenen  Stiel  verstellen  lässt,  und  das  Fernrohrobjectiv  0 
ist  in  eine  cylindrische  Hülse  aus  Holz  gefasst,  worüber  ein 
Diaphragma  mit  etwa  7  mm  weiter  Öffnung  geschoben  ist.  Das 
vom  Heliostaten  gelieferte  Sonnenlicht  wird  durch  den  Apparat 
zu  einer  grossen  Lichtscheibe  auf  dem  etwa  4  m  entfernten 
Schirme  ausgebreitet.  Wird  ungefähr  2  m  von  den  Linsen  eine 
Fläche  so  aufgestellt,  dass  ihr  Schatten  so  schmal  als  möglich 
erscheint,  und  unterhalb  ein  Bunsenbrenner,  w^omöglich  ein 
mehrfacher,   angebracht,   so   sieht   man  auf  dem  Schirme  die 


1    Vogelllu^S   S.  So,   Fig.  'M). 


Wirkung  des  Windes  auf  schwach  gewölbte  Flächen. 
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Bewegung  der  erhitzten  Luft  deutlich  abgebildet.  An  der 
schwach  gekrümmten  Fläche,  so  gestellt,  dass  deren  untere 
Tangentialebene  nahe  vertical  steht,  ist  deutlich  die  allmälige 
Ablenkung  des  gesammten,  die  Fläche  treffenden  Luftstromes 
zu  beobachten,  während  bei  einer  ebenen  Fläche,  die  ungefähr 
nach  der  Sehne  der  krummen  Fläche  geneigt  ist,  der  Luftstrom 
sich  nahe  dem  unteren  Ende  unter  Bildung  von  Wirbeln  theilt 
und  der  untere  Theil  um  die  untere  Kante  herumgeht. 


Fig.  Qa. 


Fig.  6^. 


Nach  dem  regelmässigen  Verlaufe  der  Luftströmung  an 
schwach  gekrümmten  Flächen  erscheint  die  vortheilhaftere 
Anwendung  derselben  zBr  Arbeitsleistung  und  deren  grösseres 
Tragvermögen  gegenüber  den,  Wirbel  bedingenden,  ebenen 
Flächen  vollkommen  erklärbar. 

Während  nun  das  grössere  Tragvermögen  schwach  ge- 
krümmter Flächen  im  Winde  thatsächlich  experimentell  voll- 
kommen sichergestellt  ist,  weisen  die  vorangeführten  Versuche 
darauf  hin,  dass  zur  Annahme  einer  negativen  Tangential- 
componente  des  Luftwiderstandes,  d.  i.  einer  solchen,  die 
gegen  die  Windrichtung  gelegen  ist,  kaum  ein  Grund  bei- 
gebracht werden  kann,  zumal  diese  Annahme  mit  den  Gesetzen 
der  Mechanik  im  Widerspruche  steht. 
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XX.  SITZUNG  VOM   17.  OCTOBER  1895. 

Der  Vorsitzende  begrüsst  das  anwesende  Mitglied  Herrn 
Regierungsrath  Prof.  E.  Mach,  der  nun  durch  seine  Berufung 
nach  Wien  an  den  akademischen  Sitzungen  theilzunehmen  in 
der  Lage  ist. 

Das  k.  u.  k.  Reichs-Kriegs-Ministerium  »Marine- 
Section«  theilt  ein  Telegramm  des  Commandos  S.  M.  Schiffes 
*Pola«  mit,  laut  welchem  letzteres  mit  der  wissenschaftlichen 
Expedition  ins  Rothe  Meer  am  15.  d.  M.  Vormittag  wohlerhalten 
in  Port  Said  eingelaufen  ist. 

Se.  Excellenz  der  Herr  Curator-Stellvertreter  der 
kaiserl.  Akademie  übermittelt  ein  Exemplar  der  Regierungs- 
vorlage des  Staatsvoranschlages  für  das  Jahr  1895,  betreffend 
Capitel  IX  »Ministerium  für  Cultus  und  Unterricht«,  ferner  ein 
Exemplar  des  Allerhöchst  sanctionirten  Finanzgesetzes  vom 
27.  Juli  1895. 

Herr  Dr.  Alfred  Nalepa,  Professor  am  k.  k.  Elisabeth- 
Gymnasium  im  V.  Bezirk  in  Wien,  übersendet  folgende  vor- 
läufige Mittheilung  über  »Neue  Gallmilben«  (12.  Fortsetzung). 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Ebner  überreicht  eine 
Abhandlung:  »Über  den  Bau  der  Chorda  dorsalis  des 
Amphioxus  lanceolatus,^ 


Selbständige  Werke   oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Engelhardt  B.  de,  Observations  astronomiques,  faites 
dans  son  Observatoire  ä  Dresde.  liiere  Partie.  Dresden, 
1895;  80. 
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Haeckel  E.,  Systematische  Phylogenie  der  Wirbelthiere 
(Vertehrata).  III.  Theil  des  Entwurfes  einer  systematischen 
Phylogenie.  Berlin,  1895,  8^. 

Jahrbuch  der  organischen  Chemie,  herausgegeben  von 
Gaetano  Minunni  (Palermo).  Erster  Jahrgang,  1893. 
Mit  einem  Vorwort  von  Ernst  v.  Meyer  (Dresden).  Leipzigs 
1896;  8» 

Reber  J.,  des  Johann  Arnos  Comenius  Entwurf  der  nach 
dem  göttlichen  Lichte  umgestalteten  Naturkunde  und 
dessen  beide  physikalischen  Abhandlungen:  »Unter- 
suchungen über  die  Natur  der  Wärme  und  der  Kälte«  und 
»Descartes  mit  seiner  Naturphilosophie  von  den  Mecha- 
nikern gestürzt.«  Giessen,  1895;  8^ 
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XXI.  SITZUNG  VOM  24.  OCTOBER   1895. 


In  Verhinderung  des  Herrn  Vicepräsidenten  führt  Herr 
Intendant  Hofrath  Ritter  v.  Hauer  den  Vorsitz. 

Das  k.  u.  k.  Reichs-Kriegs-Ministerium  »Marine-Section* 
theilt  ein  Telegramm  des  Commandos  S.  M.  Schiffes  »Pola«  mit, 
laut  welchem  letzteres  mit  der  wissenschaftlichen  Expedition 
ins  Rothe  Meer  am  18.  d.  M.  Nachmittag  wohlbehalten  in  Suez 
eingelaufen  ist. 

Für  die  diesjährigen  Wahlen  sprechen  ihren  Dank  aus: 
Herr  Prof.  C.  Weierstrass  in  Berlin  für  seine  Wahl  zum 
Ehrenmitgliede  —  und  Herr  Director  H.  Seeliger  in  München 
für  seine  Wahl  zum  correspondirenden  Mitgliede  dieser  Classe 
im  Auslande. 

Das  w.  M.  Herr  Regierungsrath  Prof,  E.  Mach  legt  eine 
Arbeit  aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  deutschen 
Universität  in  Prag  von  Dr.  Josef  Ritter  v.  Geitler  vor,  betitelt: 
>Sch wingungsvorgang  in  complicirten  Erregern 
Hertz'scher  Wellen«.  (II.  Mittheilung.) 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Lang  überreicht  eine 
Mittheilung  der  Herren  Regierungsrath  Dr.  J.  M.  Eder  und 
E.  Valenta  in  Wien:  »Über  das  rothe  Spectrum  des 
Argons«. 

Ferner  legt  Herr  Hofrath  v.  Lang  eine  Arbeit  vor,  betitelt: 
»Interferenzversuch  mit  elektrischen  Wellen«. 
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Herr  Dr.  J.  Holetschek,  Adjunct  der  k.  k.  Universitäts- 
Sternwarte  in  Wien,überreicht  eine  Abhandlung,betitelt :  »Unter- 
suchun  gen  über  dieGrösse  und  Helligkeit  der  Kometen 
undihrerSchweife.  I.  Die  Kometen  bis  zumJahre  1760«. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Director  J.  Hann  überreicht  eine 
Abhandlung  von  Eduard  Mazelle,  Adjunct  am  k.  k.  astronom.- 
meteorolog.  Observatorium  in  Triest,  betitelt:  »Beitrag  zur 
Bestimmung  des  täglichen  Ganges  der  Veränderlich- 
keit der  Lufttemperatur«. 
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Interferenzversueh  mit  elektrischen  Wellen 


Viktor  V.  Lang, 

vv.  M.  k.  Akad. 

(Mit  3  Textfiguren.) 
I. 

Das  im  Nachfolgenden  beschriebene  Experiment  mit  elek- 
trischen Wellen  entspricht  einem  in  die  Akustik  von  Quincke 
eingeführten  Interferenzversuche.  Die  ursprüngliche  Welle  wird 
in  zwei  Theile  getheilt,  welche  ungleich  lange  Wege  zurück- 
zulegen haben  und  die  nach  ihrer  Wiedervereinigung  inter- 
feriren.  Ich  wollte  diesen  Versuch  zuerst  mit  Messingröhren 
von  30  mm  lichter  Weite  ausführen,  bekam  aber  hiebei  keine 
Anzeichen  von  Interferenz.  Der  Versuch  gelang  erst,  als  ich 
Röhren  von  ungefähr  dem  doppelten  Durchmesser  benützte. 
Dieselben  waren  aus  Papier  geformt  und  natürlich  mit  Stanniol 
überzogen. 

Die  Erregung  der  Wellen,  die  ja  von  kurzer  Länge  sein 
mussten,  geschah  nach  der  von  Righi  ^  angegebenen  Methode, 
die  nur  insofern  einfacher  sein  konnte,  als  bei  meinen  Ver- 
suchen die  erregenden  Funken  horizontal  zu  sein  hatten.  Der 
Nachweis  der  elektrischen  Wellen  geschah  nämlich  mit  Hilfe 
der  von  Branly  ^  gefundenen  Thatsache,  dass  eine  mit  Metall- 
feilicht gefüllte  Glasröhre  ihren  Widerstand  entsprechend  der 
elektrischen  Bestrahlung  ändert,  durch  eine  leise  Erschütterung 
aber  ihren  anfänglichen  Widerstand  wieder  annimmt. 


1  Beiblätter,  1894,  S.  134,  960. 

2  Ibid.  1891,  .S.  116,  229. 


Interferenz  elektrischer  Weilen. 
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Der  benützte  Apparat  Fig.  1  hatte  also  als  Erreger  einen 
kleinen  parallelopipedischen  Holztrog  A,  in  dessön  Längsseiten 
je  eine  kleine  Messingkugel  gesteckt  war.  Diese  Kugeln  bilden 
so  im  Inneren  des  Troges  eine  Funkenstrecke  von  nur  1  mm 
und  darunter.  Die  Wände  des  Troges  waren  innen  mit  Tischler- 
leim angestrichen,  um  das  Geföss  für  Petroleum  dicht  zu 
machen.  Ich  habe  nämlich  nach  einigen  Versuchen  mit  dem 
von  Righi  angegebenen  Gemische  von  Vaselin  und  Vaselinöl, 
welches  beim  Durchschlagen  der  Funken  sehr  stark  schäumte, 


Fig.  1. 


es  vorgezogen,  reines  Petroleum  zu  nehmen.  Die  Kugeln 
beschlagen  sich  aus  diesem  Falle  mit  ausgeschiedener  Kohle, 
was  aber,  wie  schon  Righi  zeigte,  den  Effect  des  Erregers 
nicht  stört. 

Den  beiden  »Erregerkugeln«  im  Troge  A  stehen  in  der 
Luft  die  zwei  Entladerkugeln  B,  B'  in  grösserer  Distanz  gegen- 
über. Diese  Kugeln  sind  mit  den  Polen  einer  zwanzigplattigen 
Töpler'schen  Influenzmaschine  verbunden,  und  jede  Ent- 
ladung derselben  gibt  so  zwei  Funken  in  Luft  und  einen 
kürzeren  Funken  in  Petroleum.  Die  Influenzmaschine  wurde, 
hauptsächlich  zur  Erzielung  eines  gleichförmigen  Ganges  durch 
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einen  Elektromotor  in  Bewegung  gesetzt.  Von  dem  Erreger 
gelangen  die  Wellen  an  den  eigentlichen  Interferenzapparat. 
Derselbe  besteht  aus  zwei  Pappwürfeln  D,  G,  welche  an  drei 
verschiedenen  Seiten  Pappröhren  mit  einem  inneren  Durch- 
messer von  59  mtn  tragen.  Vier  dieser  Röhren  gestatten  inn 
Vereine  mit  zwei  U-förmigen  Röhren  £,  F,  die  beiden  Würfel 
auf  zwei  Wegen  zu  verbinden.  Da  jede  der  beiden  U-Röhren 
um  200  mm  ausziehbar  ist,  so  können  beide  Wege  um  je 
400  mm  verlängert  werden. 

Das  dritte  Ansatzrohr  dos  Würfels  D  trägt  noch  ein  eben- 
falls ausziehbares  Zuleitungsrohr  C,  das  sonderbarer  Weise  an 
seiner  vorderen,  gegen  den  Trog  A  gerichteten  Öffnung  abge- 
blendet werden  musste,  sollte  der  Versuch  möglichst  deutlich 
sein.  Zu  diesem  Zwecke  konnten  in  die  vordere  Öffnung  des 
Rohres  C  verschiedene  Diaphragmen  aus  Metallblech  einge- 
setzt werden,  wodurch  der  Durchmesser  der  freien  Öffnung 
meist  bis  auf  24  mm  reducirt  wurde. 

Das  dritte  Ansatzrohr  H  des  zweiten  Würfels  führt  die 
wieder  vereinigten  Wellen  zu  der  Vorrichtung  I,  die  von  ihnen 
bestrahlt  werden  soll.  Dieselbe,  von  Lodge  »Coherer«  genannt, 
bestand  aus  einem  170  mm  langen  und  '22  mm  weiten  Glas- 
rohre, das  mit  eisernen  Holzschrauben  von  O'l  ^  Gewicht 
gefüllt  war.  Die  Glasröhre  ist  durch  zwei  Korke  geschlossen, 
an  welchen  die  Klemmschrauben  mit  Mutter  befestigt  sind.  Die 
Korke  werden  so  weit  in  die  Röhre  gepresst,  dass  nur  ein  sehr 
schwacher  Strom  hindurchgeht. 

Die  Röhre  /  befindet  sich  in  derselben  Höhe  wie  die 
Erregerkugeln  und  die  Axen  der  Röhren  C,  E,  F;  sie  liegt  in 
einem  Holzkasten  mit  Falzdeckel,  der  wie  alle  vorhergehenden 
Theile  des  Apparates  mit  Stanniol  überzogen  ist.  Es  ist  nöthig, 
dass  sich  der  Kasten  öffnen  lässt,  um  nach  jeder  Bestrahlung  der 
Röhre  /  durch  leises  Beklopfen  derselben  den  ursprünglichen 
Widerstand  herstellen  zu  können. 

Von  den  Klemmschrauben  des  Coherer  gehen  zwei  isolirte 
Leitungsdrähte  durch  Messingrohre,  so  dass  ja  die  metallische 
Umschliessung  nirgends  unterbrochen  ist,  zu  einem  2' 5  m  ent- 
fernten Metallkasten,  in  welchem  sich  ein  Trockenelement  if 
und   die  Multiplicatorrolle  L  befindet.  Diese  Rolle  und  eine 
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ausserhalb  des  Kastens  in  einem  Kupfergehäuse  M  befindliche 
Magnetnadel,  welche  an  der  Hinterseite  eines  aufgehängten 
Spiegelchens  befestigt  ist,  bilden  ein  Galvanometer  mit  objectiver 
Ablesung.  Ausserdem  ist  eine  Luftdämpfung  vorhanden,  da  dem 
Spiegel  von  hinten  durch  Schrauben  ein  Kupferstück  beliebig 
genähert  werden  kann.  Die  Multiplicatorrolle  ist  aus  dünnem 
Draht  gewickelt  und  hat  6000  ß  Widerstand. 

In  der  Nähe  der  Nadel  befindet  sich  noch  ein  Richtmagnet, 
durch  welchen  die  Componente  des  Erdmagnetismus,  welche 
in  der  Axe  der  Multiplicatorrolle  wirkt,  nahezu  aufgehoben 
wird.  Es  ist  am  besten,  die  Stellung  des  vom  Spiegel  mittelst 
vorgesetzter  Sammellinse  entworfenen  Bildes  einer  Flamme  auf 
der  Scala  so  zu  wählen,  dass  bei  offenem  Stromkreise  das 
Flammenbild  auf  das  eine  Ende  der  Scala,  welche  nur  700  mm 
lang  ist,  fällt,  in  unserem  Falle  also  etwa  auf  den  Theilstrich  75. 
Wird  nun  der  Kreis,  welcher  Multiplicatorrolle,  Trockenelement 
und  die  Glasröhre  /enthält,  geschlossen,  so  darf  nur  eine  kleine 
Ablenkung  etwa  bis  zum  Theilstrich  70  eintreten,  und  es  muss 
eben  zu  diesem  Zwecke  die  durch  die  Korke  bewirkte  Pressung 
der  Schrauben  in  der  Röhre  /  passend  regulirt  werden. 

Im  Nachfolgenden  wollen  wir  immer  mit  S  den  Stand  des 
Flammenbildes  auf  der  Scala  bezeichnen  und  durch  T  den 
Betrag  in  Millimeter,  um  welchen  die  U- Röhre  E  aus  den 
Ansatzröhren  der  Würfel  D  und  G  herausgezogen  wurde.  Auf 
dem  einen  Arm  der  Röhre  E  ist  nämlich  eine  Millimetertheilung 
angebracht,  an  welcher  T  direct  abgelesen  werden  kann.  Es 
ist  klar,  dass  der  Grösse  T  eine  Verlängerung  des  Weges  E  um 
2  r  entspricht. 

Um  über  die  Bedeutung  der  nachfolgenden  Zahlen  zu 
Orientiren,  will  ich  gleich  hier  Versuche  anführen,  die  zur 
Calibrirung  des  Galvanometers  unternommen  wurden,  obwohl 
die  Empfindlichkeit  desselben  in  Folge  geänderter  Aufstellung 
nicht  bei  allen  Versuchen  gleich  blieb.  Für  die  meisten  meiner 
Beobachtungen  gelten  aber  die  folgenden  Zahlen,  welche 
dadurch  erhalten  wurden,  dass  man  an  Stelle  der  Glasröhre  / 
einen  Widerstandskasten  einschaltete.  Es  wurden  so  folgende 
zusammengehörige  Zahlen  für  zugeschalteten  Widerstand  und 
Ablenkung  der  Magnetnadel  erhalten. 
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II. 

Mit  Hilfe  des  eben  beschriebenen  Apparates  konnte  leicht 
die  Interferenz  elektrischer  Wellen  nachgewiesen  werden.  Es 
gelang  mir  allerdings  nie,  die  Wirkung  der  wieder  vereinigten 
Wellen  auf  den  Coherer  gänzlich  aufzuheben.  Dies  mag  aber 
vielleicht  nur  in  der  unvollkommenen  Ausführung  des  Appa- 
rates seinen  Grund  haben.  Derselbe  war  ziemlich  eilig  zu- 
sammengestellt worden,  und  namentlich  Hess  die  Ausführung 
der  Pappröhren  vieles  zu  wünschen  übrig.  Möglicherweise 
hinderte  aber  auch  das  Vorhandensein  von  Obertönen  in  der 
erregten  Welle  die  vollständige  Vernichtung  der  letzteren. 

Die  abwechselnde  Verstärkung  und  Schwächung,  welche 
die  beiden  Wellenzüge  auf  einander  ausüben,  wenn  man  eine 
der  U-Röhren  immer  mehr  herauszieht,  ist  stets  und  manch- 
mal sehr  eclatant  zu  beobachten,  wenn  man  sich  die  Mühe 
nimmt,  für  die  Entfernung  des  Würfels  D  vom  Erreger  und 
vom  Diaphragma,  sowie  für  den  Durchmesser  des  letzteren  die 
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günstigsten  VVerthe  aufzusuchen.  Verkürzt  man  nämlich  die 
angegebenen  Entfernungen  oder  vergrössert  mai>  die  Öffnung 
des  Diaphragmas,  so  werden  dadurch  allerdings  die  durch 
Bestrahlung  erhaltenen  Ausschläge  grösser,  oft  aber  wird 
dadurch  der  Unterschied  zwischen  den  Verstärkungen  und 
den  Schwächungen  viel  weniger  merklich. 

Ich  gebe  im  Folgenden  beispielsweise  die  Resultate  von 
vier  Beobachtungsreihen,  wobei  die  Erregerkugeln  (A)  einen 
Durchmesser  von  39'7  mm  hatten  und  um  beiläufig  \'\  mm 
von  einander  abstanden,  während  die  Länge  des  Luftfunkens 
8  mm  betrug.  Die  Entfernung  des  Erregers  von  der  Mitte  des 
ersten  Würfels  D  variirte  bei  den  verschiedenen  Versuchen 
zwischen  520  und  660  mm,  die  Entfernung  des  Erregers  von 
dem  Diaphragma  aber  zwischen  60  und  200  mm,  der  Durch- 
messer der  Öffnung  des  Diaphragmas  betrug  31  mm. 

Noch  ist  zu  bemerken,  dass  die  Influenzmaschine  für 
gewöhnlich  durch  einen  dicken  Draht  kurz  geschlossen  war; 
dieser  Draht  wurde  bei  jedem  Versuche  auf  die  Dauer  von 
etwa  5  Secunden  entfernt;  in  dieser  Zeit  erreichte  der  Aus- 
schlag sein  Maximum. 

Bei  dem  folgenden  Versuche  gibt  J,  wie  schon  erwähnt, 
die  Stellung  der  Röhre  E  an,  aber  auch  das  Rohr  F  war  um- 
ungefähr  10  mm  herausgezogen,  in  welcher  Stellung  dasselbe 
constänt  belassen  wurde.  Die  Buchstaben  S^  und  S.^  geben  die 
Ablesungen  am  Galvanometer,  und  zwar  vor  und  nach  der 
Bestrahlung  des  Coherer. 
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Die  letzte  Reihe  der  vorstehenden  Zahlen  enthält  die  den 
vier  Beobachtungsreihen  von  S^  entsprechenden  Mittelwerthe. 
Bei  der  weiteren  Bearbeitung  dieser  Mittel  sind  die  ver- 
schiedenen Werthe  von  5^  nicht  weiter  berücksichtigt  worden. 
Denn  erstens  weichen  die  aus  diesen  Grössen  gebildeten  Mittel 
nicht  sehr  von  einander  ab,  und  zweitens  lehrten  viele  Beob- 
achtungen, dass  der  ursprüngliche,  durch  5^  gegebene  Zustand 
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Fig.  2. 


des  Coherers  auf  den  durch  Bestrahlung  erzielten  Zustand  S^ 
wenig  Einfluss  hat,  wenn  nur  nicht  zu  extreme  Anfangs- 
stellungen 5j  verglichen  werden. 

Trägt  man  nun  die  Zahlen  für  T  und  das  Mittel  von  6'^, 
indem  man  sie  etwa  als  Millimeter  gelten  lässt,  auf  Millimeter- 
papier auf,  so  kann  man  durch  die  so  bestimmten  Punkte  eine 
Wellenlinie  legen,  welche  in  Fig.  2  etwas  verkleinert  dargestellt 
ist  und  die  sich  den  Beobachtungen  recht  gut  anschliesst.  Die 
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Berge  dieser  Curve  geben  die  Verstärkungen  der  beiden  Wellen- 
züge durch  die  Röhren  E  und  F,  die  Thäler  der  Curve  ent- 
sprechen ihrer  gegenseitigen  Schwächungen  und  sind  die  eigent- 
lichen Beweise  einer  stattgefundenen  Interferenz.  Da  die  Curve 
zwei  Berge  und  zwei  Thäler  aufweist,  so  haben  wir  in  den 
vorliegenden  Versuchen  zwei  Verstärkungen  und  zwei  Schwä- 
chungen, so  dass  der  Weg  E  gegenüber  dem  Wege  F  von  der 
Gleichheit  bis  zu  drei  halben  Wellenlängen  gewachsen  ist. 

In  einzelnen  Versuchen  mit  kleineren  Erregerkugeln 
konnten  sogar  vier  Verstärkungen  mit  den  dazwischen- 
liegenden Schwächungen  nachgewiesen  werden.  Der  Gang- 
unterschied ist  in  diesem  Falle  bis  zu  drei  Wellenlängen 
angewachsen. 

Die  abgebildete  Curve  ist  so  gezeichnet  worden,  dass 
ihre  Maxima  (mit  Sternchen  bezeichnet)  und  Minima  bei  den 

^"'^'^"  r=ir,    33,    55»,    77 

liegen.  Dies  ist  natürlich  mehr  oder  weniger  willkürlich,  doch 
lassen  die  angeführten  Beobachtungen  kaum  einen  Zweifel 
darüber,  dass  die  Maxima  und  Minima  in  gleichen  Zwischen- 
räumen aufeinanderfolgen.  Den  letzten  Zahlen  würde  eine 
Wellenlänge  von  8S  mm  entsprechen,  da  zu  einer  Verlängerung 
des  Weges  E  um  eine  halbe  Wellenlänge  nur  die  Verschiebung 
derselben  um  ein  Viertel  Wellenlänge  nöthig  ist.  Die  Zahl 
T  ■=  \\  für  das  erste  Maximum,  welches  bei  Gleichheit  beider 
Wege  eintritt,  stimmt  recht  gut  mit  der  Thatsache,  dass  der 
Apparat  ziemlich  symmetrisch  gebaut  ist  und  die  Röhre  F  um 
1 0  mm  herausgezogen  war. 

Die  soeben  gefundene  Länge  der  angewandten  elektri- 
schen Wellen  stimmt  übrigens  auch  mit  einer  Reihe  weiterer 
Versuche,  die  mit  denselben  Erregerkugeln  angestellt  wurden. 

Ähnliche  Versuche  mit  Erregerkugeln  von  244  mm  Durch- 
messer ergaben  für  die  Wellenlänge  82  mm. 

III. 

Der  Gedanke  liegt  nahe,  bei  den  beschriebenen  Versuchen 
die  Röhre  E  theilweise  durch  Cylinder  von  Dielektricis  aus- 
zufüllen   und  die   hiedurch   bewirkte  Verschiebung   der  Ver- 

64* 
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Stärkungen  und  Schwächungen  zu  messen.  Man  kann  auf  diese 
Weise  den  Brechungsquotienten  des  Dielektricums  bestimmen. 
Ich  habe  solche  Versuche  mit  Paraffin  und  Schwefel  ange- 
stellt; hiebei  wurden  Erregerkugeln  von  \0'6mm  Durchmesser 
angewandt  und  vorerst  die  Länge  der  von  ihnen  ausgesandten 
Wellen  möglichst  genau  bestimmt.  Zu  diesem  Zwecke  wurden 
eine  grosse  Anzahl  von  Beobachtungen  ausgeführt,  aber  nur 
in  der  Nähe  der  Verstärkungen,  da  mir  diese  schärfer  als  die 
Schwächungen  ausgeprägt  erschienen.  Die  Kugeln  waren  hie- 
bei von  der  Mitte  des  ersten  Würfels  D  um  350  mm,  von  dem 
Diaphragma  um  100  mm  entfernt,  letzteres  hatte  eine  Öffnung 
von  24  mm  Durchmesser.  Als  Entladerkugeln  B,  B'  w^aren 
solche  von  37  mm  Durchmesser  angewandt,  der  Funke  in  Luft 
hatte  eine  Länge  von  7mm,  der  in  Petroleum  nur  von  0-5 mm. 
Das  zweite  U-Rohr  F  war  wie  früher  um  10  mm  heraus- 
gezogen. 

Im  Folgenden  sind  nur  die  Mittelwerthe  für  »Sg  angegeben, 
die  Zahl  der  einzelnen  Beobachtungen  ist  mit  A^  bezeichnet. 

Zweites  Maximum.  5^  zwischen  70  und  73. 
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Viertes  Maximum.  Sj  zwischen  70  und  74. 
T  N  S^  Berechnet 

120         10         09-7         59-7 
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Statt  der  graphischen  Methode  wurde  bei  vorstehenden 
Beobachtungen  der  Weg  der  Rechnung  eingeschlagen,  indem 
dieselben  nach  einer  quadratischen  Formel  mit  Hilfe  der  Methode 
der  kleinsten  Quadrate  berechnet  wurden.  Man  erhält  so: 

2.  Max.    S.,  =  55-43  — 4-44  f^---W  1-015 '^^~"^^^' 


5      /  V      5 

T" QA  N  /   T" OA  \  2 

3.  Max.    &;  =  56-34  — 6-33(       ,       )-l-l-450(  j 


4.  Max.    5^  =  59-70— 3-29(—.—  )-f-0-749 


/r— i2oy 


Mit  diesen  Formeln  sind  die  angegebenen  Werthe  von  S^ 
berechnet;  wie  man  sieht,  schfiessen  sich  dieselben  den  Beob- 
achtungen recht  gut  an.  Für  die  Lage  des  Maximums  erhält 
man  aus  den  drei  Formeln  die  Werthe 

7=50-9,     90-9,     131*0 

und  aus  den  zwei  ersten  dieser  Zahlen,  welche  wohl  die 
genaueren  sind,  die  Wellenlänge  gleich  80  mm.  Demzufolge 
muss  das  erste  nicht  beobachtete  Maximum  für  7=50-9—40  = 
=:  10*9  eintreten,  in  Übereinstimmung  mit  dem  für  andere 
Erregerkugeln  gefundenen  Werthe.  Für  dieses  Maximum  sind 
nämlich  beide  Wege  £,F  gleich  lang,  und  die  Verstärkung  tritt 
für  jede  Wellenlänge  ein.  Vernachlässigen  wir  die  Grösse  von 
0*1  mm,  so  sind  für  die  kleinsten  Erregerkugeln  die  Maxima 
und  Minima  bestimmt  durch  die  Zahlen: 

7=11*,     31,     51*,     71,     91*,     111,     131*. 

Ich  will  hier  noch  bemerken,  dass  die  für  meine  Erreger- 
kugeln gefundenen  Werthe  der  Wellenlängen  nur  theilweise 
mit  den  von  Righi  gegebenen  Werthen  stimmen,  der  eine 
andere  Art  der  Interferenz  und  statt  des  Coherers  eigenthüm- 
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liehe  Resonatoren  verwandte.  Righi  gibt  nämlich  für  die  von 
ihm  benützten  Erregerkugeln  folgende  definitive  Zahlen:^ 

Durchmesser.....   8       37*5       80mm 
Wellenlänge 2(3     106         200  . 

während  meine  Versuche: 

Durchmesser  ...10*6     24  *  4     'Sd'7  mm 
Wellenlänge  ..  .80         82         88 

ergeben.  Die  zwei  Beobachtungsreihen  stimmen  nur  bei  einem 
Durchmesser  von  beiläufig  29  mm  überein,  für  welchen  beide 
ungefähr  85  mm  als  Wellenlänge  geben. 

In  einer  früheren  Arbeit  gibt  Righi  allerdings  für  einen 
Durchmesser  von  13' 6  mm  eine  Wellenlänge  von  75  ww,  ein 
Resultat,  das  auch  von  Garbasso  und  Aschkinass^  bei  ihren 
Versuchen  adoptirt  wird. 

Ich  bemerke  noch,  dass  ich  mich  davon  überzeugte,  dass 
die  Werthe  der  Wellenlängen  nicht  wesentlich  von  dem  Durch- 
messer der  Entladerkugeln  (ß,  B^)  beeinflusst  werden,  indem 
ich  für  verschiedene  derartige  Kugeln  nahezu  dieselben  Werthe 
der  Wellenlängen  erhielt.  Die  beiden  geradlinigen  Zuleitungen 
zu  diesen  Kugeln,  von  welchen  jede  95  mm  lang  ist,  wurden 
allerdings  nicht  variirt. 

IV. 

Die  untersuchten  Paraffincylinder  hatten  einen  Durch- 
messer von  56  mm,  so  dass  sie  den  Querschnitt  der  geraden 
Stücke  von  den  Röhren  E  und  F  ziemlich  genau  ausfüllten. 
Ihre  Längen  waren  sehr  verschieden.  Mit  einem  Cylinder, 
welcher  166*8  mm  lang  war  und  sich  in  dem  linken  Schenkel 
des  Rohres  E  befand,  wurden  beim  Verschieben  dieser  Rohre 
direct  folgende  Zahlen  gefunden.  Die  Stellung  der  einzelnen 
Apparattheile  war  hiebei  genau  die  zuletzt  angegebene. 


'   L'cciairage  electrique,  t.  111,   1895,  p.  360. 
•-*  Natunv.  Rundschau,  1894,  S.  429. 
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Trägt  man  nun  wieder  die  vorstehenden  Zahlen  als  Ab- 
scissen  und  Ordinaten  auf  und  legt  durch  die  so  bestimmten 
Punkte  eine  Wellenlinie,  wie  dies  in  Fig.  3  dargestellt  ist,  so 
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Fig.  3. 

lindet  man  für  die  Maxima  und  Minima  dieser  Curve,  die  sich 
den  Beobachtungen  ziemlich  gut  anschliesst,  die  Werthe 

7=16,     204-18*,     404-17,     604-18*,     804-17,     1004-16* 

oder  nahezu 

7=17,     37*,     57,     67*,     97,     117*. 
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Dieselben  folgen  also,  wie  vorauszusehen,  in  dem  gleichen 
Intervalle  von  20,  entsprechend  der  halben  Wellenlänge  von 
40  mm  auf  einander.  Vergleicht  man  diese  Zahlen  mit  den 
für  den  Fall  erhaltenen,  wo  in  der  Röhre  E  bloss  Luft  vor- 
handen war,  so  ergibt  sich,  dass  man  jetzt  das  Rohr  E  um  bei- 
läufig 31  — 17  zz  \4  mm  weniger  herauszuziehen  braucht,  um 
abwechselnd  Verstärkungen  und  Schwächungen  zu  erhalten. 
Dabei  können  aber  die  beiden  Wege  sich  noch  um  eine  ganze 
Anzahl  von  Wellenlängen  unterscheiden.  In  derThat  entspricht 
das  früher  beim  Stande  17  der  Röhre  E  beobachtete  Minimum 
dem  zweiten  Minimum  der  bloss  mit  Luft  gefüllten  Röhre  £, 
welches  beim  Stande  71  derselben  eintritt.  Die  Röhre  E  muss 
also  um  71  — 17,  d.  i.  um  54  mm  mehr  herausgezogen  werden, 
um  den  gleichen  Wegunterschied  zwischen  E  und  F  zu 
erhalten  wie  in  dem  Falle  des  Paraffincylinders. 

Die  Richtigkeit  des  Gesagten  ergibt  sich  leicht  aus  Ver- 
suchen mit  Paraffincylindern  von  anderen  Längen  und  auch 
aus  einer  beiläufigen  Kenntniss  des  Brechungsquotienten  (i. 
des  Paraffins.  Ist  nämlich  L  die  Länge  des  Cylinders  und  S  die 
Verschiebung  der  Röhre,  die  nöthig  ist,  um  den  gleichen  Gang- 
unterschied mit  Luft  allein  zu  erzielen,  so  hat  man 

L{ji — L  -=:  23, 

denn  die  Ersetzung  der  Luftsäule  L  in  einem  Schenkel  des 
Rohres  E  durch  Paraffin  wirkt  ja  so  wie  eine  Verschiebung 
dieses  Rohres  um  o,  d.  h.  wie  eine  Verlängerung  des  Weges 
um  28.  Es  ist  also 

und  im  vorliegenden  Falle 

2x54 

Dieser  Werth  von  (x  ist  von  vornherein  für  Paraffin  nicht 
unmöglich,  stimmt  aber  nicht  mit  Righi's  Angaben  (jl  =  1*43, 
welch'  letzterer  Werth  allerdings  auch  von  anderen  Forschern 
gefunden  wurde.  Um  diese  Differenz  aufzuklären,  habe  ich  eine 
grosse   Anzahl    von    Paraffincylindern    verschiedenster  Länge 
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untersucht,  meist  aber  nur  noch  grössere  Werthe  für  (x  erhalten. 
So  gaben  drei  Cylinder,  welche  die  Längen  28,30  und  31*8  ww 
hatten,  im  Mittel  die  Lage  des  ersten  Minimums  bei  Theil- 
strich  20,  woraus  8  =z  1 1  und  (xn:  1-733  folgt.  Ein  2\\  mm 
langer  Cylinder  gab  für  das  dem  dritten  Luftmaximum  ent- 
sprechende Maximum  den  Stand  1 7.  In  diesem  F'alle  ist  also 
8  =  91  —  17  =  74  und  |x  =  1-701. 

Der  vorhergehende  Cylinder  wurde  mit  dem  ersten  von 
166-8  ww  Länge  gleichzeitig  benützt,  indem  je  einer  der 
beiden  Cylinder  in  einen  der  Schenkel  der  Röhre  E  gebracht 
wurde.  Die  ganze  Paraffinlänge  betrug  so  377*8  wtw,  und 
die  Lage  eines  Minimums,  welches  dem  vierten  Minimum  für 
Luft  entspricht,  wurde  für  7=  22*5  gefunden.  Dies  gibt 
8  =  191—22-5  =:  168-5  und  [x  =  1-680. 

V. 

Aus  Schwefel  wurden  zwei  Cylinder  gegossen,  die  bei 
einem  Durchmesser  von  56  Wfw,  beziehungsweise  30  und 
70 'o  mm  lang  waren.  Die  Versuche  mit  denselben  boten 
keine  weiteren  Schwierigkeiten,  nur  scheinen  die  Unterschiede 
zwischen  den  Verstärkungen  und  den  Schwächungen  jetzt 
weniger  markirt  zu  sein. 

Der  erste  Cylinder  ergab  das  erste  Minimum  bei  dem 
Stand  10-5  der  Röhre  E,  was  einem  Brechungsquotienten 
jjL  =  2-367  entspricht.  Der  zweite  Cylinder  zeigt  ein  Minimum 
für  T  :=.  24.  Dasselbe  entspricht  dem  zweiten  Minimum  für 
Luft  bei  Tzz:  71.  Es  ist  also  8  z=  47  und  (jl  =  2-333. 

Auch  diese  Werthe  für  den  Brechungsquotienten  sind  viel 
grösser  als  der  von  Righi  angegebene  Werth  (jl  -=  1*87. 
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Sehwingungsvorgang  in   eomplieirten 
Erregern  Hertz 'scher  Wellen 

(II.  Mittheilung) 

von 

Dr.  Josef  Ritter  v.  Geitler. 

Aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  deutschen  Universität  in  Prag. 
(iVIit  10  Textfiguren.) 

Wie  ich  in  einer  früheren  Arbeit  über  diesen  Gegenstand  ^ 
angedeutet  habe,  hatte  sich  die  gleichzeitige  Anwendung  der 
beiden  Methoden,  welche  über  den  Schwingungsvorgang  in 
den  dort  beschriebenen  Erregern  Aufschluss  geben  sollten 
(Beobachtung  der  Wellenform  und  Resonatormethode),  als 
undurchführbar  erwiesen.  Daher  hatte  ich  mich  mit  der  Re- 
sonatormethode allein  begnügen  müssen. 

Die  Erscheinung,  welche  mich  dazu  zwang,  war  die 
folgende:  Als  ich  die  Wellenlänge  der  einfachen  Hertz'schen 
Erreger,  aus  welchen  die  eomplieirten  Kreise  gebildet  werden 
sollten,  mit  Hilfe  des  Resonators  bestimmen  wollte,  während 
gleichzeitig  zur  Ermittelung  der  Wellenform  eine  1 70  w  lange 
Lecher*sche  Secundärleitung  den  Erregern  angehängt  war, 
da  fand  ich  in  mehreren  Fällen,  dass  diese  einfachen  Er- 
reger nicht  eine,  sondern  gleichzeitig  mehrere,  nahe 
bei  einander  liegende  Wellenlängen  emittirten.  Da  dies 
eine  deutliche  Beeinflussung  des  primären  durch  den  secun- 
dären   Leiter   —    selbst  bei   grosser  Länge  des  letzteren    — 


I  Diese  Sitzungsber.,  CIV,  Abth.  II.  a.,  S.  171,  1895  oder  Wied.  Ann.  5.'), 
S.  513.  1895. 
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erkennen  Hess,  so  wurden  die  Versuche  in  der  früher 
beschriebenen  Weise  fortgesetzt. 

Die  aufgefundene  Thatsache  schien  mir  jedoch  genügend 
selbständiges  Interesse  zu  haben,  um  näher  untersucht  zu 
werden.  Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  bilden  den  Gegen- 
stand der  vorliegenden  Mittheilung. 

1.  Die  beiden  Versuchsanordnungen  sind  in  den  Fig.  1  a, 
1  b  und  2  a,  2  b  schematisch  dargestellt. 


B' 


t) 


H 


a 


nv 


Kig.   1. 

Die  Aufstellung  war  kurz  die  folgende:  Einem  primären 
Hertz'schen  Erreger  a/a^,  welcher  durch  ein  grosses  Ruhm- 
korff'sches  Inductorium  gespeist  wurde,  war  eine  Lecher'sche 
Secundärleitung  bBb'  gegenübergestellt.  Der  Abstand  zwischen 
den  Platten  aa'  des  primären  und  den  Platten  bV  des  secundären 
Kreises  konnte  verändert  werden.  Desgleichen  war  die  Länge 
der  secundären  Leitung  durch  Verschieben  der  Brücke  B  regulir- 
bar.  Die  von  dem  primären  Kreise  ausgesendeten  Schwingungen 
wurden  mit  Hilfe  des  Resonators  R  analysirt.  Derselbe  war 
bei  E  mit  dem  früher  beschriebenen  Elektrometer^  versehen, 
dessen  Ausschläge  mit  einem  l'om  vom  Spiegel  entfernten 
Scalenfernrohre  abgelesen  wurden.  Die  Resonatorlänge  wurde 
in  der  ebenfalls  früher  beschriebenen  Weise  durch  Verschieben 


1  L.  c. 
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der  Brücke  B'  verändert.  Sowohl  die  Länge  des  Resonators,  als 
auch  jene  des  secundären  Kreises  wurden  an  je  einer  neben 
denselben  angebrachten  Theilung  abgenommen. 

Es  seien  nun  noch  die  wichtigsten  Dimensionen  der  Auf- 
stellung angegeben.  Die  Funkenstrecke/ war,  wie  früher,  durch 
zwei  Messingkugeln  von  2  an  Radius  gebildet.  Der  primäre, 
2  mm  starke  Draht  war  von  weichem  Kupfer,  die  kreisrunden 


tP 


JL 


h) 


— g'-- 


Ä 


Fis.  2. 


Zinkplatten  aa'hh'  hatten  einen  Halbmesser  von  20  cm.  Es  war 
die  Länge  //'  z=  0*5  «/;  hu  =  /W  =z  Im;  mu  =  mV  n:  35  cm. 
Der  Abstand  6  zwischen  a  {a')  und  b  {}/)  war  variabel  und  wird 
später  für  die  einzelnen  Fälle  angegeben  werden.  Die  secundäre 
Leitung  bestand  aus  1  mm  starkem,  weichem  Kupferdraht;  die 
Distanz  der  secundären  Drähte  war  überall,  von  pp^  angefangen, 
möglichst  genau  gleich  3  cm}  Das  Stück  von  p  (//)  zu  den 
Platten  h  {lA  war  im  Falle  der  Fig.  1  z=  35  cm,  im  Falle  der 
Fig.  2  z=  40  cm.  Der  Resonator  bestand  aus  2  mm  starkem 
Kupferdraht^  die  Distanz  der  Drähte  war  5  cm.  Der  Resonator 
war  10t*m  über  der  Ebene  des  primären  Kreises,  parallel  mit 
derselben  angebracht;  diese  Entfernung  war  genügend,  um  eine 

»  Vcrgl.  Wied.  Ann.  49,  S.  195,  1S93. 

2  Vergl.  V.  Bjerknes.  Wied.  Ann   ö.i.  S.  121  — lt;9,  lS9ö. 
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Wechselwirkung   zwischen   Resonator   und    primärem   Kreise 
unmerkbar  zu  machen. 

2.  Der  Gang  der  Versuche  war  folgender:  Zunächst  wurde 
mit  Hilfe  des  Resonators  die  Wellenlänge  des  primären  Kreises 
bestimmt,  ohne  dass  die  secundäre  Leitung  angehängt  war. 
(Hierbei  ist  zu  bemerken,  dass  die  Wellenlänge  des  primären 
Kreises  im  Falle  der  Fig.  1  für  die  verschiedenen  Distanzen  8 
eine  verschiedene  war;  die  Platten  bb'  lagen  nämlich  auf  einem 
Brette,  dessen  grössere  oder  geringere  Entfernung  von  aa^  die 
Capacität  dieser  Platten  und  somit  die  Wellenlänge  des  Erregers 
merklich  beeinflusste).  Sodann  wurde  die  secundäre  Leitung 
angehängt  und  die  Brücke  B  bei  pp'  aufgelegt.  Diese  Lage  der 
Brücke  ist  in  den  Tabellen  und  Figuren  mit  0  bezeichnet.  Nun 
wurden  die  Lagen  der  Brücke  B'  des  Resonators  gesucht,  für 
welche  Resonanz  eintrat.  Weiterhin  wurde  die  Brücke  B  an 
den  secundären  Drähten  verschoben  und  für  jede  neue  Lage 
derselben  die  Untersuchung  mit  dem  Resonator  wiederholt. 

3.  Die  Ergebnisse  dieser  Versuche  sind  in  den  folgenden 
Tabellen  und  Figuren  zusammengestellt.  Es  bedeuten  in  den 
Tabellen: 

L,  die  Länge  der  secundären  Leitung  von  pp'  an  gerechnet  bis 

zur  Brücke  B  in  Metern; 
Ly  die  doppelte  Länge  des  Resonators  vom  Elektrometer  bis 

zur  Brücke  B',  für  welche  Resonanz  eintrat;  Lr  ist  gleich 

der  halben  Wellenlänge  der  entsprechenden  Schwingung 

in  Centimetern;  ^ 
L^^  bedeutet  die  halbe  Wellenlänge  des  unbeeinflussten  Erregers ; 
J  den  Ausschlag  des  Elektrometers  in  Scalentheilen  für  das 

entsprechende  durch  Lr  angegebene  Resonanzmaximum. 

In  den  Figuren  sind  als  Abscissen  die  Lg  in  Metern,  als 
Ordinalen  die  entsprechenden  halben  Wellenlängen  Lr  in  Centi- 
metern aufgetragen.  Tabelle  I — IV  und  Fig.  3 — 6  beziehen  sich 
auf  die  Aufstellung  Fig.  1 ;  Tabelle  V  und  VI,  sowie  Fig.  7  a 
und  Ib  auf  die  Anordnung  Fig.  2. 


1  Über  die  Berechtigung  dieser  Annahme  vergl.  diese  Sitzungsber.,  CIV, 
II.  a.,  S.  174,  1895.  oder  WMed.  Ann.  55,  S.  517,  1895,  sowie  P.  Drude,  Wied. 
Ann.  53,  S.  728,  729.  1894. 
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Tabelle  I. 
h  =  4-5  cm;  D^^  =  b\bcm. 


Ls 

Lr 

^  1 

Lr 

/ 

Lr 

/ 

Lr 

J 

0-0 

835 

4-3! 

.   t 

^ 

.   i 

0-5 

910 

1-9  ' 

355 
410 

2*2 
11  " 

i 

1-0 

. 

1 

2-0 

1 

.  490 

15 

2-5 

520 

16 

' 

3-0 

550 

18 

4-0 

1 

595 

17-2 

60 

685 

12-8 

435 

6-2 

8-0 

795 

3  2 

'  520 

14 

10-0 
12-0 

920 

2-2 

1  580 
645 

10-2 

? 

410 
475 

3  8 

?   1 

14  0 

400 

1-3  1 

710 

4 

530 

6   ' 

16-0 

450 

3-2  ! 

780 

3-4 

580 

7-9 

18-0 

495 

8-8  ! 

390 

? 

865 

3-1 

625 

14-3  1 

1    20-0 

5 

35 

11 

430 

^ 

1 

^^"" 

• 

;  675 

8 

! 

Sijo 


Fig.  3  (ad  Tabelle  I). 
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Tabelle  II. 
7  cm;  Lf^  — 500  cm. 


Ls 

L, 

/ 

l 

/ 

Lr 

/ 

Lr 

/ 

0-0 

700 

7 

1 

0-5 

765 

2 

365 

2-8 

1  0 
1-5 

780 

? 

'  425 
1  470 

6 
7-5 

1 

2-0 

500 

8-5 

2-5 

1  515 

10 

3-0 

535 

10 

1 

3-5 

550 

12 

4-0 

• 

565 

10 

5-0 

!  600 

10-5 

6-0 

. 

640 

7 

445 

6 

7-0 

'  685 

51 

480 

7-8 

8-0 

,  740 

3 

515 

11-3 

9-0 
lO-O 

800 

1-8 

540 
565 

11-7 
13-3 

380 
415 

1-7 
4  5 

l2  0 

1 

. 

615 

8-1 

475 

7-6 

130 

• 

1 

, 

645 

6 

500 

9 

14-0 

400 

2-7 

675 

4-2 

520 

111 

15-0 

425 

3-8 

710 

3 

545 

9 

16-0 

450 

5 

745 

2-2 

565 

10 

17-0 

470 

5-6 

785 

2 

585 

8 

18-0 
19-0 

495 
510 

6-9 
8-1 

j  390 
410 

1-7 

2-4 

825 

1-6 

605 

i  625 

8  4 
5  8 

. 

, 

20-0 

530 

8-3 

435 

3-2 

. 

650 

4-8 

21-0 

550 

8 

455 

3-5 

. 

680 

3 

22-0 

570 

6 

,  470 

3  2 

. 

. 

700 

2-6 

23-0 

580 

7  3 

1  490 

4  7 

405 

1-4 

725 

2-5 

24-0 
25  0 

595 
615 

5-5 
4 

j  505 
,  520 

6 
5 

420 
435 

2  1 
3 

750 

2 

370 

? 

27-0 

650 

3-6 

1  550 

6-8 

470 

3-6 

395 

1-1 

29-0 

690 

2-4 

1  '^^ 
590 

5-1 

500 

4-2 

425 

2 

30-0 

7 

15 

2  6 

5-8 

5 

15 

3 

9 

440 

2-9 

1000 
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Fig.  4  (ad  Tabelle  II). 

Tabelle  III. 
8=  16  cm;   Lf)  =  A^ö  cm. 


Ls 


Lr 


Lr 


Lr 


0-0 

1-0 

2-0 

2-5 

3-0 

4-0 

6-0 

8-0 

100 

12-0 

14-0 

16-0 

18-0 

20-0 


545 


425 
480 
505 
525 
560 
610 


32 


445 
490 
500 
505 
515 
560 


22-2 
17 
19 

20-3 
20 
6 


405 
455 
490 
510 


1-3 
4-1 

11 

13 


450 
500 
520 
560 
630 


o 

15 

15-4 
7-2 
2-6 


440 


2-7 
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1001 
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^Ir"^ 
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Fig.  5  (ad  Tabelle  III). 

Tabelle  IV. 
^  =  2bcm;   Lf^  =  491  cm. 


Ls 

Lr 

/ 

Lr 

/ 

Lr 

/ 

0-0 

0-5 

1-0 

2-0 

3-0 

4-0 

6-0 

8-0 

100 

12-0 

14-0 

16-0 

18-0 

20-0 

510 
530 
595 
670 

23-5 

15-5 

4-3 

? 

405 
465 
490 
495 
500 
530 

4-3 
15-5 
25-5 
29-5 
26-1 
10-4 

460 
490 
500 
535 
615 

10-4 

22-5 

22-5 

8-2 

4-1 

480 
495 
505 
545 
560 

16-2 

24-1 

15-7 

6  2 

4-0 

46Ö 
490 
495 

5-4 
19-2 
22-2 

400 
440 

2-7 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 
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Tabelle  V. 
5=  10  cm;  U^^  i=:  965  cm. 


Tabelle  VI. 
^  —  ^Ocm\m  =  mbcm. 


0 

1 

2 
3 
3 

4 
5 
6 
8 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
19 
21 
22 
22 
23 
25 


29-0 


Lr 


Lr     \     J 


? 
? 

810 

885 

930 

955 

985 

995 

1015 

1025 

1035 


905 
925 
940 
985 
1015 


?     ? 

I 

?  I'   ? 

7-0i  1075 


9-6 

8-6 

10-6 

12-6 
10-8' 
10-2 

3-l! 
4-6 


1080 


870 
920 
980 
1005 
1020 
1035 
3-4  1040 
3-8  ■'  1050 
4-0 
9-3 


6-8 


3-8 
6-6 


4*4 

8-3 

10-9 

? 

7-4 
3-5 
4-4 
1-8 


Lr 


0-0 

1-0 

2  0 

2-5 

3-0 

4-0 

5-0 

6-0 

8-0 

10-0 

12-0 

13-0 

14-0 

18-0 

22-0 

23-0 

23-5 

24-0 

27-0 

300 


990 
990 
990 
995 
1030 


925 
970 
980 
990 
995 
1035 


Lr 


23-3 

14-3 

7-5 

6-8 

0-3 


13-7 

27      I 

2l-7ii       . 

.0.5l|      . 

6-5!  940 

4-5  955 

.     I  965 

.  980 

.     !  985 


785 

5-3 

885 

7-3 

965 

41-5 

980 

35-2 

980 

24-3 

985 

23-5 

990 

19-5 

990 

> 

995 

6-7 

070 

2 

9-5! 
! 

16-5J 

24-^ 

I 

28-5 

I 

25-4 
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4.  Hieraus  ergeben  sich  folgende  Resultate: 

Der    Primärkreis    eines    Lecher'schen    Systems 

emittirt  im  Allgemeinen  für  jede  bestimmte  Länge  der 

secundären    Leitung    gleichzeitig    mehrere,    mit    (^ev 

Länge  des  secundären  Kreises  in  bestimmter  Weise 


BOO 


700 


600 


soo 


300. 


100 


i/') 


16      IS      20 


^s    »«"^ 


Fig.  6  (ad  Tabelle  IV). 

veränderliche  Schwingungen  von  verschiedener  Peri- 
ode und  Intensität. 

Die  Perioden  der  ausgesendeten  Wellen  sind  theils  kleiner, 
theils  gleich  und  theils  grösser  als  diejenige  der  freien  Eigen- 
schwingung des  unbelasteten  Primärkreises. 

Stellt  man  die  Längen  der  emittirten  simultanen  Schwin- 
gungen, wie  dies  in  den  Fig.  3 — 7  geschehen  ist,  als  Functionen 
der  Länge  der  secundären  Leitung  dar,  so  ordnen  sich  dieselben 
in  eine  Curvenschar.  Die  Anzahl  der  nachweisbaren  Simultan- 
schwingungen  scheint  von  der  Stärke  der  gegenseitigen  Beein- 
flussung der  beiden  Kreise  abzuhängen,  da  sie  umso  grösser 
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wird,  je  mehr  man  den  Abstand  der  secundären  von  den  pri- 
mären Platten  verringert.  Bezeichnet  man  die  auf  einer  und 
derselben  Curve  der  Schar  liegenden  Wellen  als  conjugirte,  so 


1000 


h) 


900 


8  00 


500 


400 


ä; 


300    . 


300 


1  00 


cP 


0      2 


r^J 


(1100) 
.0000) 
.<9  0  0) 


«800» 


f  I 
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(600) 


Fig.  7  (ad  Tabellen  V  und  VT). 

kann  man  den  Satz  aussprechen,  dass  die  Intensität  der  con- 
jugirten  Wellen  auf  jeder  Curve  ein  Maximum  besitzt.^   Ein 

1  Die  kleinen  Unregelmässigkeiten,  welche  sich  in  dieser  Beziehung  in 
den  Tabellen  finden,  z.  B.  das  scheinbare  Auftreten  zweier  solcher  Maxima 
auf  derselben  Curve,  haben  ihren  Grund  wohl  nur  in  der  Unzuverlässigkeit 
der  primären  Funken.  Die  mitgetheilten  Zahlen  sind  meist  einer  einmaligen 
Beobachtungsreihe  entnommen. 
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Blick  auf  die  Tabellen  zeigt  ferner,  dass  in  den  verschiedenen 
Systemen  von  Simultanschwingungen  der  grösseren  Wellen- 
länge durchaus  nicht  auch  gleichzeitig  die  grössere  Intensität 
entspricht,  auch  nicht  in  den  Fällen,  in  welchen  nicht  mehr  als 
zwei  Simultanschwingungen  auftreten. 

Es  liegt  sehr  nahe,  die  Emission  eines  complicirten  Er- 
regers mit  dem  Spectrum  eines  leuchtenden  Körpers  zu  ver- 
gleichen. Es  ist  dies  auch  schon  von  anderer  Seite  versucht 
worden.  D.  Mazzotto  spricht  auf  Grund  seiner  Versuche  die 
Vermuthung  aus,^  dass  das  Lee  herrsche  System  gleichzeitig 
mehrere  Schwingungen  aussende  und  sagt,  man  könnte  in 
diesem  Falle  die  Schwingung  des  Systems  vergleichen  mit  der- 
jenigen einer  leuchtenden  Substanz,  welche  geeignet  ist,  ein 
Linienspectrum  (spettro  a  righe  brillanti)  zu  geben.  Meine  Ver- 
suche scheinen  mir  die  Berechtigung  dieser  Analogie  in  ihren 
groben  Umrissen  zu  erweisen,  wenn  auch  natürlich  die  feineren 
Züge  nicht  übereinstimmen;  letzteres  ist  bei  so  verschiedenen 
Erscheinungen  aber  auch  gar  nicht  zu  erwarten.  Ich  möchte 
noch  erwähnen,  dass  man  mit  Hilfe  der  in  dieser  Arbeit  be- 
nützten complicirten  Erreger  Erscheinungen  erhalten  kann, 
welche  sehr  an  die  in  den  Spectralserien  mancher  Elemente 
auftretenden  Doppellinien  erinnern;  besonders  deutlich  ist  diese 
letztere  Analogie  in  jenen  Fällen,  wo  nur  zwei  Simultan- 
schwingungen nachweisbar  sind.  In  einem  Falle  der  Vorver- 
suche erhielt  ich  zwei  Simultanschwingungen  von  den  halben 
Wellenlängen:  X^  =  990  cm,  \  =:  \025cm;  bildet  man  das  Ver- 

hältniss  der  Wellenlängen,  so  erhält  man    .  -   =:  0*965.  Bildet 

man  das  analoge  Verhältniss  z.  B.  für  die  beiden  Wellenlängen 
des  ersten  Duplets  der  Hauptserie  im  Spectrum  des  Rubidium,^ 

\[  =  7811  (Ä.  E.),  X;  =  7950  (Ä.  E.),  so  findet  man  -^  =  0-982. 

Diese  Zahlen  scheinen  mir  die  gemachte  Behauptung  zu  stützen. 
Wie  die  Versuche  zeigen,  besitzen  die  Ordinatendifferenzen 


1  D.  Mazzotto,  Atti  della  R.Accad.  diTorino,  Vol.XXIX,  19.Nov.  1893, 
Sep.  AbZ.  p.  9;  vergl.  weiter  unten. 

-  Kayser  und  Runge,  Abhandl.  der  Berl.  Akad.  1890,  Separat- Ab- 
druck S.  51. 
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zweier  benachbarten  Curven  (siehe  Fig.)  für  jedes  Curvenpaar 
ein  Minimum.  Dieses  Minimum  nimmt,  wie  besonders  aus  jenen 
Versuchen  hervorgeht,  bei  welchen  nur  zwei  Simultanschwin- 
gungen vorhanden  waren,  bei  zunehmender  Länge  der  secun- 
dären  Leitung  beständig  ab;  daher  wird  auch  das  Verhältniss 
der  Wellenlängen  immer  mehr  gleich  der  Einheit.  Es  unterliegt 
somit  keinem  Zweifel,  dass  bei  genügender  Länge  der  secun- 
dären  Leitung  auch  Doppellinien  von  dem  Wellenlängenverhält- 
nisse z.  B.  der  D  Linien  hergestellt  werden  können.^ 

5.  Ich  darf  es  an  dieser  Stelle  nicht  unterlassen,  auf  die 
äusserst  interessanten  Versuche  verschiedener  Physiker^  hin- 
zuweisen, welche  sich  mit  den  »Knotensystemen«  an  der 
Lecher'schen  Secundärleitung  befassen.  Ein  Vergleich  dieser 
Versuche  mit  meinen  eigenen  zeigt,  dass  der  Gegenstand  der 
Untersuchung  in  beiden  F'ällen  ein  ähnlicher  ist,  nämlich  die 
Ermittlung  des  Schwingungsvorganges  in  einem  Lecher'schen 
Systeme.  Die  Methoden  sind  jedoch  ganz  wesentlich  ver- 
schiedene; es  ist  daher  nur  natürlich, 
*  ^  dass  gewisse  Fragen,  welche  sich  bei 

Anwendung  der  einen  Methode  nicht 
gä        oder  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
Fig.  8.  der  Wahrscheinlichkeit  beantworten 

lassen,  mit  Hilfe  der  anderen  voll- 
ständig gelöst  werden  können  und  umgekehrt.  Um  die  Grenzen 
der  Leistungsfähigkeit  der  beiden  Methoden  näher  zu  be- 
zeichnen, möchte  ich  einen  analogen  Fall  aus  dem  Gebiete  der 
Akustik  betrachten.  Es  möge  sich  darum  handeln,  die  Schwin- 
gungen einer  tönenden  Saite  experimentell  zu  untersuchen.  Die 
Saite  sei  (Fig.  8)  auf  einem  Monochord  befestigt;  b  und  c  seien 
verschiebbare  Keile,  mit  deren  Hilfe  je  ein  Punkt  der  Saite 
künstlich  zu  einem  Knotenpunkte  gemacht  werden  kann.  Bei  a 

1  Vcrgl.  auch  B.  Galitzin  Wicd.  Ann.  56,  S.  78,   1895. 

-  E.  Lecher,  Diese  Sitzungsber,  99,  Abth.  II.  a.  1890,  oder  Wied.  Ann. 
41,  S.  S50,  1890.  —  E.  Cohn  und  F.  Heerwagen,  Wied.  Ann.  43,  S.  343. 
1891.  —  H.  Eben  und  E.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  48,  S.  549,  1893;  49. 
S.  1.  1893.  —  E.  Salvion i,  Nuovo  Cimcnto,  Ser.  III,  Vol.  XXXV,  fasc.  daprile 
1894.  —  D.Mazzotto,  Atti  della  R.Accad.  delle  Scienze  diTorino.  Vol.XXVlII, 
XXIX,  1893  und  Vol.  XXIX,  1894. 
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soll  die  Saite,  und  zwar  immer  in  derselben  Weise,  zum 
Schwingen    erregt    werden.    Es    entstehen    mehrere   Fragen: 

1.  Wenn  die  Distanz  ab  unveränderlich  bleibt:  für  welche 
Lagen  von  c  wird  das  Saitenstück  bc  zum  Tönen  gebracht? 

2.  Wenn  c  fest  bleibt  und  b  verschoben  wird:  für  welche  Lagen 
von  b  werden  die  Stücke  ah  und  bc  gleichzeitig  zum  Tönen 
gebracht?  —  Führt  man  die  zur  Beantwortung  dieser  beiden 
Fragen  nöthigen  Versuche  aus,  so  erhält  man  sämmtliche 
Schwingungen  oder  Obertöne,  welche  die  Saite  bei  den  ver- 
schiedensten Versuchsbedingungen  geben  kann.  Fragt  man 
aber:  3.  Welches  ist  bei  einer  bestimmten  Saitenlänge  ab  oder 
ac  der  thatsächliche  Schwingungsvorgang,  d.  h.  welches  sind 
die  in  diesem  ganz  bestimmten  Falle  wirklich  auftretenden 
Schwingungen  und  welches  die  Intensität  jeder  einzelnen  von 
ihnen?  —  so  versagen  die  beiden  ersten  Methoden  der  Unter- 
suchung. Nach  den  mit  denselben  gewonnenen  Erfahrungen 
kann  man  wohl  sagen,  es  sei  möglich,  dass  diese  oder  jene 
Schwingungen  gleichzeitig  auftreten,  eine  Gewissheit  für  diese 
Behauptung  bieten  die  Versuche  jedoch  nicht;  über  das  Inten- 
sitätsverhältniss  der  auftretenden  Schwingungen  aber  gestatten 
dieselben  überhaupt  keine  Aussage.  Will  man  demnach  die 
dritte  Frage  beantworten,  so  muss  man  eine  andere  Methode 
der  Untersuchung  wählen,  durch  welche  an  den  Versuchs- 
bedingungen der  Saite  selbst  nichts  geändert  wird.  Man  wird 
die  Schwingungen  der  Saite  z.  B.  photographiren  oder  mit  Hilfe 
von  Resonatoren  analysiren.  Auf  diese  Weise  wird  man  Frage  3 
vollständig  beantworten  können.  Die  nach  diesen  drei  Methoden 
erhaltenen  Resultate  werden  miteinander  in  einem  Widerspruch 
nicht  stehen  können. 

Ganz  ebenso  wie  in  diesem  akustischen  Beispiele  liegt  die 
Sache  im  vorliegenden  Falle  der  Schwingungen  in  einem 
Lecher'schen  Drahtsystem.  Die  entsprechenden  Fragen  1  und  2 
sind  durch  die  citirten  Untersuchungen  der  oben  genannten 
Forscher  beantwortet.  Eine  Methode  zur  Lösung  der  dritten 
Frage  glaube  ich  in  der  vorliegenden  Arbeit  angegeben  zu 
haben.  Dieselbe  Methode  scheint  auch  geeignet,  um  über 
eine  Reihe  anderer  Fragen,  welche  sich  bei  veränderten  Ver- 
suchsbedingungen aufdrängen,  bequemen  Aufschluss  zu  geben. 
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6.  Zur  Theorie.  Im  Anschlüsse  an  die  vorliegende 
Arbeit  und  an  meine  frühere  Mittheilung  sollen  noch  kurz  die 
Resultate  angeführt  werden,  zu  welchen  die  unter  den  Kirch- 
h  o  ffschen  Annahmen  angestellte  Berechnung  des  Schwingungs- 
vorganges in  einem  System  von  n  einfachen  Hertz'schen  Er- 
regern, welche  einander  beliebig  beeinflussen,  führt.  Da  der 
Gang  der  leicht  auszuführenden  Rechnung  ein  ganz  ähnlicher 
ist,  wie  in  dem  von  Herrn  Prof.  Jaumann  behandelten  Falle, 
welchen  ich  früher  mitgetheilt  habe,^  so  soll  derselbe  hier  nicht 
im  Einzelnen  wieder  dargestellt  werden. 

Gegeben  seien  n  einfache  Hertz'sche  Erreger  (Fig.  9), 
bestehend  aus  je  zwei,  als  punktförmig  gedachte  Conductoren 


CICT 


Fig.  9. 


[(l)und  (2)],  von  den  Capacitäten  cJJ'^^  und  cjf  ^^  [/  =  1,2,...«], 
welche  durch  einen  capacitätsfreien,  widerstandslosen 
Draht  vom  Selbstinductionscoefficienten  La  (/  =  1,2,..  .w)  ver- 
bunden sind.  Die  Coefficienten  der  gegenseitigen  Induction  der 
Drähte  /  und  k  sollen  mit  Lik  =  L^i  bezeichnet  werden.  Die 
elektrostatischen  Inductionscoefficienten  der  2  w  Conductoren 
werden  dargestellt  durch  die  Grössen  c%'^\  c[t'^\  cIP\  c\l'^^\^  es 

1  Diese  Sitzungsber.,  CIV,  Abth.  II.  a.,  S.  178,  1895  oder  Wied.  Ann.  55, 
S.  521,  1895. 

2  Bezüglich  der  Bedeutung  der  c^j^  und  c-  vergl.  Maxwell,  Elektr.  und 
Magnet.  Deutsch  von  Weinstein,  1883,  I,  §.  87;  die  entsprechenden  Grössen 
sind  bei  Maxwell  mit  q^.^  und  q^^  bezeichnet. 
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bedeutet,  wie  auch  in  der  Figur  ersichtlich  gemacht  ist,  z.  B.: 
c;i'^*~4V**  den  elektrostatischen  Inductionscoefficienten  des 
Conductors  (2)  des  Erregers  /  auf  den  Conductor  (1)  des  Er- 
regers k  u.  s.  w. 

Mit  F/^*,  F/^*  werden  die  Potentiale  bezeichnet,  welche 
beziehungsweise  auf  dem  Conductor  (1)  oder  (2)  des  Erregers  / 
herrschen.  Unter  yiP\  A\^^  sind  die  Maximalwerthe  (Amplituden) 

271 

dieser  Potentiale  verstanden.  Es  bedeutet  ferner  x  z=  — - ,  wenn 

T  die  Periode  einer  Schwingung  ist. 

Die  Rechnung  ergibt  ein  System  von  2  n  linearen,  in  den 
2  n  Grössen  A\^^  und  Af^  homogenen  Gleichungen.  Die  Deter- 
minante der  Coefficienten  dieser  Grössen  muss  bekanntlich 
verschwinden.  Dies  liefert,  da  n  von  den  2  n  Gleichungen  nur 
die  Abhängigkeit  der  A  mit  gleichem  unteren  Index  von  ein- 
ander darstellen  und  x^  nicht  enthalten,^  eine  algebraische 
Gleichung  wten  Grades  zur  Bestimmung  der  ;r^  beziehungsweise 
der  Schwingungsdauem  7.  Das  heisst: 

Ein  System  von  n  beliebigen  einfachen  Erregern, 
welche  einander  gegenseitig  beliebig  beeinflussen, 
erzeugt  gleichzeitig  höchstens  n  von  einander  und 
von  den  n  Eigenschwingungen  der  unbeeinflussten 
n  Erreger  verschiedene  Schwingungen. 

In  den  praktisch  wichtigen  Fällen  wird  die  experimentelle 
Anordnung  meist  einen  hohen  Grad  von  Symmetrie  aufweisen. 
Ist  das  ganze  System  von  Erregern  vollständig  symmetrisch 
um  eine  durch  dasselbe  gelegte  Ebene  und  ausserdem  jeder 
einzelne  Erreger  symmetrisch  um  einen  Punkt  seines  Drahtes, 
so  bestehen  folgende  Gleichungen  zwischen  den  in  die  Rech- 
nung eintretenden  Grössen,  wodurch  letztere  wesentlich  ver- 
einfacht wird: 

Fi'»'  =i—Vr=  Vi ;        A'i"'  =  —A?'  =  Ai . 


1  Die  Grösse  x  kommt  nur  in  der  zweiten  Potenz  in  diesen  Gleichungen 
vor.  Zur  Bestimmung  der  Schwingungsdauem  T  kann  selbstverständlich  nur 
die  positive  Quadratwurzel  aus  x^  herangezogen  werden. 
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Mit  Rücksicht  hierauf  erhält  die  für  die  Grössen  A  geltende 
Gleichung  die  Gestalt: 

p  —  n  Jt  =  n 

Z-    Z  ic'pV^^dpk'')Lip^x\A,-Ai  =  0;  [/  ==  1,  2,. .  .«]. 

Dies  ist  ein  System  von  n  mit  Bezug  auf  die  n  Grössen  A 
homogenen  linearen  Gleichungen;  demnach  muss  die  Deter- 
minante der  Coefficienten  dieser  n  Grössen  verschwinden,  wo- 
durch, wie  im  allgemeineren  Falle,  eine  Gleichung  «ten  Grades 
zur  Bestimmung  der  x^,  beziehungsweise  der  T  erhalten  wird. 
Diese  Gleichung  ist  die  folgende: 


.k  =  n 


y  {c\V''^'C[V')L,ux'-\ 


k=n 


^  (4^"+4^-^Uu** 


k  =  1 


k  =  n 
k  ^l 


k  =  n 


k  =  n 


V  .vai> 


(41>-'^H-4I>- '0^2*^2-1 


k  =  n 


y  ic',\l''+c\V')L2,x^ 


k  =  1 


k-=n 


fc=« 


2  (4V"+4V^•)i«t*^  Y,  (4^"+4»;'»)i^«»^*.---. 


k  =  1 


k  =  n 
k  =  1 


=  0 


Es  vermag  demnach  auch  ein  mit  Bezug  auf  eine 
Ebene  vollkommen  symmetrisches  System  von  u  ein- 
ander beeinflussenden  einfachen  Hertz*schen  Er- 
regern höchstens  n  von  einander  und  von  den  Eigen- 
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Schwingungen    der    «    unbeeinflussten    Einzelkreise 
verschiedene  Schwingungsdauern  zu  erzeugen. 

Um  die  Anwendbarkeit  dieser  Formel  auf  specielle  Fälle 
zu  zeigen,  soll  zunächst  der  Schwingungsvorgang  in  einer 
Tesla'schen  Anordnung  mit  Hilfe  derselben  berechnet  werden, 
denn  die  Rechnung  ist  auch  auf  Erreger  von  anderen  Dimen- 
sionen, als  denjenigen  der  Hertz'schen  Kreise,  anwendbar,  so- 


A  S 


h) 


c) 


l) 


■\/v^ 


Fig.  10. 

lange   nur   die  der  Rechnung   zugrundeliegenden  Annahmen 
giltig  bleiben. 

Fig.  \0a)  gibt  eine  Skizze  der  Tesla'schen  Aufstellung. 
Man  hat  zu  setzen: 

«  nn  o;  Cj3  =:  Cgj   uz  ^23  :=!  C^^  ^  ^> 

Mithin: 


(^11^11^'- 

•1), 

^vi^n^  » 

0 

^12^22^  ' 

(^22-^22^^"" 

-IX 

'^33^23-'^ 

^12^23^  ' 

^22'^23''^  > 

('^33-^33^*~ 

-1) 

=  0. 


Die  gewöhnliche  Tesla'sche  Anordnung  erzeugt  demnach 
drei  Schwingungen. 

Für  den  Fall  »t  =  2  ergibt  sich: 


(c„L,2+<:,gL,2).r2,  [(^12^2+^22^22)^*—!] 


=  0 
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oder 

^        ^^^L^^-f•CggLgg-^2^^gL^g    ^^  ^ 1 _ 

(^11^22     ^2)  •  (-^11-^22     -^12)  (^11^22 — ^2)  •  (-^11-^22 — -^12) 

Dies  ergibt  für  den  Fall  der  Blondlot'schen^  Anordnung 
(vergl.  Fig.  10  b),  bei  welcher  c,2  =  0  zu  setzen  ist,  für  T  die 
Gleichung: 

^2  _       ^11^11  •^^22-^22       _L 


2   ^1,^22(^11^22     -^12) 


±.  /[jL.-^ii^ii:!"f22:^22  „? 1  . 

V        -     ^11  ^12  (-^11  ^22        '^12)-'  ^11  ^22  (-^11 -^22        -^12) 

Diese  Anordnung  ergibt  also  im  Allgemeinen  zwei  von  den 
Eigenschwingungen  der  Einzelkreise  verschiedene  Schwin- 
gungen.2  In  dem  extremen  Falle,  dass  L^^  =  0  wird,  wenn  also 
die  Kreise  sich  gegenseitig  nicht  beeinflussen,  so  sind  die 
möglichen  zwei  Schwingungen  gleich  den  Eigenschwingungen 
der  Einzelkreise;^  in  dem  anderen  extremen  Falle,  in  welchem 
eine   der  Grössen    r^j,  L^^,  Tg^,  L^^   unendlich  wird,    hat  das 


1  R.  Blondlot,  Compt.  rend.  114,  p.  283,  1892. 

-  A.  Overbeck  (Wied.  Ann.  55,  S.  623,  1895)  legt  seiner  Berechnung 
der  Tesla'schen  Versuche  nicht  das  Schema  Fig.  10a  zu  Grunde,  sondern 
sagt:  »Endlich  können  wir  uns  die  Condensatoren  A  und  B  (siehe  Fig.  10  a) 
für  die  Berechnung  durch  einen  einzigen  Condensator  von  halber  Capacität 
ersetzt  denken,  so  dass  wir  den  weiteren  Betrachtungen  die  Anordnung  Fig.  10  fr 
zu  Grunde  legen  können.«  A. Overbeck  erhält  auch  das  richtige  Resultat,  dass 
eine  Anordnung  Fig.  \0b  zwei  Perioden  besitzt.  Dies  gilt  aber,  wie  ge- 
zeigt wurde,  nicht  für  die  wirkliche  Tesla'sche  Aufstellung. 
Noch  eine  Bemerkung  sei  mit  Bezug  auf  diese  Anordnung  gestattet.  Denkt  man 
sich  die  einander  beeinflussenden  Theile  der  Drähte  in  Fig  10  fr  einander  immer 
mehr  und  mehr  genähert,  bis  dieselben  endlich,  wie  in  Fig.  10  c,  zusammen- 
fallen (ein  Übergang,  wie  er  bei  der  Berechnung  von  Selbstinductionscoeffi- 
cienten  angewendet  wird),  so  erhält  man  hiedurch  unmittelbar  einen  com- 
plicirten  Erreger  von  der  Form,  welche  ich  in  meiner  früheren  Mittheilung 
(diese  Sitzungsber.,  Bd.  CIV,  Abth.  II.  a.,  Februar  1895,  oder  Wied.  Ann.  55, 
S.  513,  1895)  untersucht  habe.  Es  kann  daher  nicht  verwundern,  dass  das  Re- 
sultat für  beide  Fälle  nahezu  identisch  ist.  Bezüglich  der  Discussion  specieller 
Fälle  der  Anordnung  10  fr  vergl.  A.  Overbeck,  1.  c. 

^  Vergl.  V.  Bjerknes,  1.  c.  S.  127. 
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System  nur  eine  einzige  Schwingungsdauer  gleich  derjenigen 
des  Einzelkreises,  dessen  Periode  endlich  bleibt. 

Für  die  Lecher'sche  Aufstellung  (Fig.  10^),  bei  welcher 
^12  nicht  verschwindet,  hingegen  Ljg  =  Ü  zu  setzen  ist,  folgt: 

^2   --    J_         ^n-^ll"*" ^22-^22 L 


2    (^11  ^22  ■"■^2) --^11^22 

/r  1  gnAl-^-^22^22         1^ 


(^11^22        ^2) -^11-^22 

Auch  hier  gelten  ganz  ähnliche  Sätze,  wie  für  die  B Ion d- 
lot'sche  Anordnung,  wenn  einmal  c^^  =1  0,  das  anderemal  eine 
der  Grössen  c^^.L^y^,  Cgg,  ^22  —  ^  gesetzt  wird.  Im  Allgemeinen 
emittirt  jedoch  die  Lech er'sche  Anordnung  zwei  Schwingungen, 
welche  von  den  freien  Eigenschwingungen  der  Einzelkreise 
verschieden  sind. 

Alle  angeführten  Resultate  gelten  streng  nur  für  die  ein- 
schränkenden Voraussetzungen,  welche  über  den  Widerstand 
und  die  Capacität  der  Drähte  gemacht  wurden.  Die  hier  in  Kürze 
dargestellte  Theorie  gestattet  daher  keinerlei  Aussage:  eines- 
theils  über  die  Dämpfung  oder  Aperiodicität  der  einzelnen 
Schwingungen  bei  Versuchen,  wo  der  Widerstand  der  Drähte 
nicht  zu  vernachlässigen  ist,  anderentheils  über  das  Auftreten 
von  Oberschwingungen  bei  Benützung  von  Drähten,  deren 
eigene  Capacität  gegenüber  derjenigen  der  verwendeten  Con- 
densatoren  nicht  als  verschwindend  klein  betrachtet  werden 
kann.  Es  ist  möglich,  Versuchsanordnungen  zu  treffen,  bei 
welchen  die  genannten  Voraussetzungen  nahezu  erfüllt  sind; 
bei  den  mitgetheilten  Versuchen  war  dies  jedoch  keineswegs 
der  Fall. 
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Beitrag"  zur  Bestimmung  des  täglichen  Ganges 
der  Veränderlichkeit  der  Lufttemperatur 

von 
Eduard  Mazelle. 

Bei  einer  Untersuchung  über  die  gegenseitigen  Bezie- 
hungen im  täglichen  Gange  der  Scheitelwerthe  und  Mittel- 
werthe,^  namentlich  bei  der  Behandlung  der  »Stabilität«  der 
Lufttemperatur  (S.  73  u.  f.  der  erwähnten  Abhandlung)  entstand 
der  Wunsch,  *die  Veränderlichkeit  der  Temperatur  nicht 
nur  auf  Grund  der  Tagesmittel  zu  bestimmen,  sondern  auch, 
behufs  Ableitung  der  täglichen  Periode,  die  Beobachtungen 
einer  grösseren  Anzahl  von  bestimmten  Stunden  des  Tages 
heranzuziehen. 

Es  wurden  zu  diesem  Zwecke  wieder  die  Thermographen- 
beobachtungen der  Sternwarte  des  hydrographischen  Amtes 
der  k.  u.  k.  Kriegsmarine  zu  Pola  als  die  derzeit  brauchbarsten 
Thermographen-Aufzeichnungen  unserer  Küste  benützt.  Dank 
dem  gütigen  Entgegenkommen  der  Direction  dieses  hydro- 
graphischen Amtes  konnte  die  Sammlung  dieser  Beobach- 
tungen am  k.  k.  astronomisch-meteorologischen  Observatorium 
in  Triest  vervollständigt  werden,  so  dass  dieser  Arbeit  die 
Beobachtungen  des  vollen  Decenniums  1881  —  1890  zu  Grunde 
gelegt  werden  konnten. 

Zur  Bearbeitung  gelangten  die  Temperaturaufzeichnungen 
jeder  zweiten  Stunde  der  vier  Monate  Jänner,  April,  Juli  und 


^  Beziehungen  zwischen  den  mittleren  und  wahrscheinlichsten  Werthen 
der  Lufttemperatur,  von  Eduard  Mazelle,  LXII.  Bd.  der  Denkschriften  der 
mathem.-naturw.  Classe  der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften,  Wien,  1895. 
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October,   welche   Monate    als    Repräsentanten   der   einzelnen 
Jahreszeiten  dienen  sollen. 

Zuerst  kommt  die  tägliche  Periode  der  Veränderlichkeit 
zur  Bestimmung,  um  sodann  nach  einer  Trennung  der  Ver- 
änderlichkeiten die  Beziehungen  zwischen  den  Erkaltungen 
und  Erwärmungen  der  einzelnen  Tagesstunden  festzustellen. 
Zum  Schlüsse  folgt  eine  kurze  Betrachtung  der  jährlichen 
Periode  der  Veränderlichkeit  und  der  Temperaturwellen. 

I.  Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit. 

Die  Veränderlichkeiten  von  Tag  zu  Tag,  ohne  Rücksicht 
auf  ihr  Zeichen,  geben  die  in  Tabelle  1  —  4  dargestellten 
mittleren  Veränderlichkeiten  der  einzelnen  Monate.  Aus  der 
Betrachtung  der  Verticalreihen  findet  man,  dass  die  Extreme 
der  einzelnen  Jahre  auf  verschiedene  Stunden  fallen.  Die  Ver- 
theilung  sowohl  der  Maxima,  als  auch  der  Minima  ist  sehr 
unregelmässig,  so  dass  wenige  Jahre  kaum  zur  Darstellung 
des  täglichen  Ganges  herangezogen  werden  konnten. 

Im  Jänner  und  October  fallen  allerdings  die  Maxima 
grösstentheils  auf  die  Nacht-  und  Vormittagstunden  (von  10**  p. 
bis  8''  a.),  aber  doch  in  zwei  Fällen,  Jänner  1887  auf  2**  p.  und 
October  1881  auf  4**  p.  Die  Minima  vertheilen  sich  auf  die 
Mittag-  und  Nachmittagstunden  (bis  8*"  p.).  Die  in  Tabelle  5 
mitgetheilten  Lustrenmittel  geben  aber  einen  bereits  ziemlich 
übereinstimmenden  täglichen  Gang. 

Ebenso  finden  wir  in  den  zwei  Sommermonaten  April  und 
Juli  für  die  einzelnen  Jahre  die  Extreme  auf  sehr  verschiedene 
Stunden  vertheilt,  während  die  Lustrenmittel  aber  schon  eine 
sehr  hübsche  Übereinstimmung  geben.  In  den  einzelnen  Jahren 
ist  die  in  den  Lustrenmitteln  deutlich  ersichtliche  Doppel- 
schwankung theilweise  kaum  bemerkbar. 

Die  zehnjährigen  Mittelwerthe  dieser  Veränderlichkeiten 
lassen  die  tägliche  Periode  sehr  deutlich  entnehmen.  Aus 
einer  Betrachtung  der  Tabelle  6,  in  welcher  dieser  Gang 
für  die  ir^  Betracht  gezogenen  Monate  dargestellt  erscheint, 
ersieht  man  aus  diesen  nicht  ausgeglichenen  Werthen  das 
Vorkommen  einer  Doppelschwankung,  welche  namentlich  in 
den  Frühlings-  und  Sommermonaten  sehr  deutlich  hervortritt. 


Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 
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Tabelle  1. 

Mittlere  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 

Jänner. 


1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

2^a. 

2-95 

2-21 

2-60 

1-74 

2-20 

2'26 

1-66 

1-97 

2-74 

1-73 

4 

2-94 

2-05 

2-46 

1-86 

205 

2-73 

1-70 

1-44 

2-58 

1-77 

6 

313 

1-87 

2-34 

2-57 

2-17 

2-84 

1-79 

1-70 

2-33 

1-80 

8 

2  99 

2-03 

2-31 

301 

1-82 

2-68 

1-92 

1-86 

2-38 

1-92 

10 

2-42 

1-74 

2-20 

2-44 

1-90 

2-37 

1-90 

1-66 

2-37 

1-73 

12^  m. 

2-27 

1-50 

2-09 

1-51 

1-96 

1-70 

1-88 

1-38 

2-53 

1-32 

2^p. 

2-01 

1-19 

2-30 

1-30 

1-75 

1-40 

2-14 

1-46 

2-22 

1-39 

4 

2-21 

1-23 

1-95 

1-22 

1-51 

1-57 

2-10 

1-42 

2-13 

1-46 

6 

2-36 

1-33 

1-90 

1-38 

1-66 

1-51 

1-83 

1-14 

2  ••15 

1-39 

8 

2-40 

1  82 

2-10 

1-87 

2-05 

1-92 

1-64 

1-58 

2-75 

1-62 

10 

2-70 

1-69 

2-27 

1-96 

2-22 

2-34 

1-88 

1-95 

2-77 

1-47 

12"  n. 

2-75 

1-94 

2-42 

1-91 

2-36 

2-46 

1-68 

1-91 

2-70 

1-52 

Tabelle  2. 

Mittlere  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 

April. 


1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

2^a. 

1-38 

1-95 

1-33 

1-47 

1-84 

1-81 

1-53 

1-73 

1-83 

2-36 

4 

1-37 

1-91 

1-43 

1-67 

1-81 

2-22 

1-51 

1-90 

1-83 

2-56 

6 

1-48 

1-78 

1-68 

1-85 

1-79 

2-11 

1-44 

1-82 

2-05 

2-40 

8 

1-44 

1-32 

1-89 

1-26 

1-52 

1-78 

2-22 

1-67 

1-93 

1-49 

10 

1-69 

1-64 

1-26 

1-16 

1-51 

1-63 

2-06 

1-70 

2-52 

1-54 

12^m. 

1-55 

2-04 

1-54 

1-50 

1-47 

1-43 

2-05 

1-86 

2-55 

1-86 

2^p. 

1-34 

2-17 

1-63 

1-60 

1-57 

1-56 

1-73 

1-88 

2-24 

1-78 

4 

1-49 

2-01 

1-59 

1-40 

1-47 

1-21 

1-41 

1-50 

1-96 

1-47 

6 

1-03 

1-59 

1-31 

1-03 

1-39 

1-01 

1-16 

1-25 

1-58 

1-38 

8 

1-09 

1-44 

1-26 

0-76 

1-19 

1-08 

1-03 

1-23 

1-39 

1-36 

10 

1-35 

1-70 

1-44 

1-34 

1-26 

1-59 

1-32 

1-26 

1-65 

1-48 

12^n. 

1-51 

2-03 

1-45 

1-29 

1-61 

1-83 

1-54 

1-49 

1-71 

1-72 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  IL  a. 
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Tabelle  3. 

Mittlere  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 

Juli. 


2'"a. 

4 

6 

8 
10 
12-m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12'*  n. 


1881  1882  1883  i  1884  1885  1886  1887 


1-70 
2-18 
1-84 
1-69 
1-67 
1-64 


1-80 
1-30 
1-54 
1-36 
1-48 
1-39 


1-83 
2-05 
1-78 


45 

43 

46 

21 

281 

lOj 

1-45 

1  52 

1-54 


13| 

02 1 

13 

89 

30 

71 

1-97 

1-79 

2-07 

2-43 

2-26 

2-35 


2-09 


84 

89 

92 

47 

2-43 

2-86 

2-24 

2-38 

1-89 

1-76 

1.87 


•45 
•15 
•40 
•40 
•79 
•60| 
•90' 
•69 
•59 
•52 
•20 
•20 


\'64 
1-98 
P79 
1-38 
1-61 
1-99 
1-82 
1  67 
1^60 
1-59 
P40 
1   73 


P42 
1-56 
1-68 
1-24 

1 

9 


66 
06 
1-18 
1-20 
1-54 
1-23 
rl4 
1-24 


1888 


1889 


1890 


•63 

P98 

•85 

2^i7 

•71 

2-35 

•94 

1-34 

•40 

P81 

•45 

1-40 

•35 

P35 

•69 

1  13 

•48 

P44 

•22 

P63 

•06  1^64 

•48 

1^97 

«-  I 


2-32 
2^15 
1-87 
1-60 
1^82 
1-75 
1-38 
2^26 
1-70 
\'73 
1-45 
210 


Tabelle  4. 

Mittlere  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 

October. 


1881 

1882 

1883 

1884 

2''a. 

1-82 

1 

98 

1-6Ö 

2^44 

4 

P85 

2 

07 

1-47 

2^58 

6 

2-05 

o 

43 

r29 

2-64 

8 

1-94 

2 

32 

1^73 

2-54 

10 

\-s\ 

57 

1-62 

1-87 

Vl'm. 

1  -95 

68 

\'2S 

1-74 

2^p. 

1-80 

43 

1-47 

1-69 

4 

2-20 

41 

P47 

1^78 

6 

1-80 

1 

28 

1-60 

P95' 

8 

1-57 

47 

P71 

2-04 

10 

1^72 

83 

1^81 

2-49 

12*"  n. 

1-66 

2 

02 

\'S2 

2^64 
1 

1885  ;  1886  1  1887 


1888 


1889 


1890 


3-00 

2 

3  08 

2' 

2-99 

2-84 

2^05 

2-50 

2^79 

2-90 

2-64 

2^67 

3^48 

2- 

3-32 

2- 

1^99 
2-26 
2-37 
P98 
1-64 
P48 
P59 
1-64 
1-72 
P81 
r96 
2^11 


•85 

1 
1-83  2- 

•87 

P77 

2- 

•90 

1-76 

0. 

•75 

1^63 

2' 

•75 

P58 

2-( 

•78 

1-44 

1- 

•57 

1^37 

2' 

•45 

1-26 

2' 

•27 

1-36 

2* 

•27 

P57 

2' 

•59 

1-85 

0 . 

•78 

1-86 

2- 

•23 
•36 
•33 
•59 
•06 
•96 
•13 
•Ol 
•11 
•21 
•27 
•48 
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Tabelle  5. 
Lustrenmittel  der  Veränderlichkeit. 


Jänner 

April 

Juli 

October 

1881 
bis 
1885 

1886 
bis 
1890 

1881 

bis 

1885 

1886 

bis 

1890 

1881 

bis 

1885 

1886 

bis 
1890 

P80 
1  94 

1-88 
1-30* 
1-66 
1-78 

P42 

1-59 

1-55 

1-48 

1-33* 

r70 

1881 
bis 
1885 

2-18* 
2-21 
,  2-28 
1  2-27 
1-78* 
1-83 
P84 
P95 
1-85 
1-89 
2-27 
2  29 

1886 
bis 
1890 

2''a. 

4 

6 

,1 

12'' m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12'' n. 

2  34 

2  27* 
2-42 
2  43 

2^14 

1-87 

1-71 

1-62* 

f73 

2-05 

2-17 

2*28 

1 
2  07  ; 

2-04*1 

209  1 

2  16 

2  Ol 
P76 
1-72 
P74 
1-60* 
1-90 
208 
2-05 
1 

1-59 
1-64 
1-72 

1-49 

1-45* 

1-62 

1-66 

1-59 

1-27 

1-15* 

1-42 

1-58 

1-85 
200 

1-96 

1-82* 

1-89 

1  95 

1-84 

1-51 

1-28 

1-22* 

1-46 

1-66 

1-84 
1  85 

1-81 
1-67* 
1-93 
2;17 

2-15 
P86 

j  1-94 
1-73 
1-64* 

•   [-67 

1-98* 

2-05 

206 

1-95 

P70 

P59 

1-57 

1^56* 

1-56 

1-73 

2-04 

2- 16 

Tabelle  6. 
Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit.   10  Jahre,   1881—1890. 


Jan 

ner 

April          !           Juli 

1 

October 

2*'a. 

2-21 

•20 

1-72 

•11 

1-82 

•08 

2-08* 

•14* 

4 

2-16* 

•15* 

1-82 

•21 

1  89 

•15 

2-13 

•19 

6 

2-25 

24 

l'S4 

28 

-1-84 

•10 

217 

•28 

8 

229 

•28 

l'Qb* 

•04* 

1-48* 

-•26* 

2^11 

•17 

10 

2-07 

•06 

1-67 

•06 

1-80 

•06 

1-74 

—  •20 

12''m. 

1-81 

—  •20 

1  78 

17 

195 

•21 

P71 

—  •23 

2^p. 

r72 

—  •29 

P75 

•14 

1-78 

•04 

1^70* 

—  •24* 

4 

1-68 

—  •33 

1-55 

-•06 

1-73 

—  •Ol 

1-76 

—  •18 

6 

1-66* 

—  •35* 

P27 

—  •34 

\'75 

•Ol 

1-71 

—  •23 

8 

1-98 

—  •03 

1-18* 

-•43* 

1-61 

—  13 

1  81 

—  •13 

10 

2-12 

•11 

1-44 

—  •17 

P49* 

-•25* 

2-15 

•21 

12''n. 

2-17 

•16 

1-62 

•Ol 

P69 

—  •05 

2  22 

•28 

Mittel 

2^01 

— 

1-61 

— 

1-74 

— 

1-94 

— 

66* 
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Tabelle  7. 
Ausgesehener  täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit. 


Jdnner 


Arrii 


Oktober 


?a. 

219 

'IS 

1-72 

- 1 1 

i-s*> 

-•:«6 

2-13* 

-19* 

4 

2  •  20 

■19 

1  SO 

15 

1  Sa 

1* 

2- 13* 

-:9* 

6 

2-24 

a 

1-79 

•18 

1-76 

•02 

*•!• 

•±1 

8 

2-23 

.'»2 

1-70 

-09 

1-65*- 

—  09* 

2-C'3 

-•/? 

10 

2-06 

•05 

1-69* 

•')S* 

1^76 

•02 

1-82 

- 1 2 

12' m. 

1-8Ö    — 

16 

1  74 

•IS 

1  !*7 

•IS 

1^7l* 

—  •23* 

2'P- 

1-73    — 

2S 

1-71 

•10 

1-81 

•07 

1-72* 

-*»-> 

4 

1-65*- 

33* 

1-53    — 

08 

1-75 

-Ol 

1-73 

-•>  • 

6 

1-74    — • 

27 

1   32     - 

-29 

1-71 

—  •03 

1^75 

-   'v* 

8 

1-93    — 

08 

1-27*  — 

•34* 

1-61   ■ 

—•13 

1-S7 

-  (~i7^ 

10 

2-10 

09 

1-42    — 

•19 

1-57* 

—  •17* 

t'*jS 

-14 

12' tL 

2-17 

16 

Tabe 

-LH 

Ile 

1-67 

8. 

—  •07 

2  17 

-3S 

Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  für  die  Jahreszeiten  and 
ein  Dorchschnittsjahr. 


Wini 


S<3mmer 


Jahr 


•  Jänner.  October» 


«.Apnl,  Juli> 


Jänner,  OcCi:»btfr. 
ApriL  Jsiii 


4 
6 

8 
10 
12''m. 

4 
6 
8 

:o 

Mittel 


2-16* 
2-16 
2- 15 

2-13 

1-94 

1-78 

1*72 

l-7<.>* 

1-74 

1-90 

2-0^ 

2  17 


-19* 

1-76 

•L>9 

l- 

•19 

1  SS 

IC 

2- 

22 

1-77 

•10      , 

-16 

1-67* 

'LHJ* 

•(.3      , 

1-72 

<j5 

-19 

1  SO 

IS 

-23 

1-76 

09 

•27* 

1-64         — • 

03 

1 ' 

•23      . 

I*öF         — • 

16 

i* 

•07 

L-44*      — • 

23* 

l-< 

•12 

i-4y       — ■ 

18 

2»> 

t -63         — • 

'H 



1-67 

_ 

l-i 

98 

90 

83 

79 

74 

67 

63* 

67 

79 

90 


-14 
•IS 

•16 
-OS 

-13 
-19* 
-13 
-.;3 


Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  der  Temperatur.  1021 

Die  Maxima  Nachts  (Morgens)  und  Vormittags  (Mittags), 
die  Minima  Morgens  (Vormittags)  und  Nachmittags  (Abends). 
Die  eingeklammerten  Werthe  beziehen  sich  auf  den  Frühling 
und  Sommer. 

Diese  Mittelwerthe  wurden,  vor  der  Construction  der  ein- 
zelnen Gangcurven,  nach  der  Formel  ^/^{ntn-\'h2mn-^ntn^i) 
ausgeglichen:^  die  diesbezüglichen  Resultate  finden  sich  in 
Tabelle  7. 

Im  Jänner  finden  wir  grössere  Veränderlichkeit  der  Tem- 
peratur Nachts  und  Vormittags,  kleinere  vom  Mittag  bis  zum 
Abend.  Nachts  und  in  den  ersten  Morgenstunden  lässt  sich 
die  Bildung  der  secundären  Extreme  erkennen.  Die  grösste 
Veränderlichkeit  finden  wir  Morgens  um  7\  die  kleinste  um 
4''  Nachmittags.  Von  hier  aus  nimmt  die  Veränderlichkeit 
(in  den  unausgeglichenen  Werthen)  zu  bis  2^  Morgens,  wo 
sich  ein  secundäres  Maximum  bildet,  sinkt  sodann  etwas  bis 
4^  Morgens,  die  Zeit  des  secundären  Minimums. 

Ähnlichen  Gang  finden  wir  im  October.  Auch  hier  ist  die 
Veränderlichkeit  in  den  letzten  Vormittagstunden,  Nachmittags 
und  Abends  kleiner.  Nachts  bis  in  die  ersten  Vormittagstunden 
grösser.  Das  Hauptmaximum  fällt  um  6**  a.,  das  Hauptmini- 
mum in  den  ersten  Nachmittagstunden,  secundäre  Extreme  um 
Mitternacht  und  um  3^  a. 

Die  Doppelschwankung  erscheint  im  April  und  Juli  kräftig 
ausgebildet.  Für  den  April  finden  wir  um  5*"  a.  ein  Maximum, 
sodann  um  9*"  a.  ein  secundäres  Minimum,  das  zweite  Maxi- 
mum gegen  1^*  p.,  das  Hauptminimum  um  7^  p.  Ahnlich  im 
Juli,  Maxima  um  4^  a.  und  um  12''  Mittags,  Minima  um  8**  a. 
und  9^  p. 

In  groben  Zügen  könnte  hervorgehoben  werden,  dass  im 
Jänner  und  October  wir  beiläufig  zur  Zeit  der  Temperatur- 
extreme auch  die  Extreme  der  Veränderlichkeiten  vorfinden, 
nur  entspricht  dem  Temperaturminimum  das  Maximum  der 
V^eränderlichkeit.  In  Folge  dieses  Verhaltens  gehen  auch  die 
entsprechenden  Gangcurven  beiläufig  zur  selben   Zeit  durch 

1  Es  soll  gleich  hier  hervorgehoben  werden,  dass  sämmtliche  in 
dieser  Abhandlung  vorkommenden  Ausgleichsrechnungen  nach  der  Formel 
V  i(''',;_l  "•"  2  w„  -H  '"„4.1 )  vorgenommen  wurden. 
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ihre  Mittelwerthe.  Im  April  und  Juli  finden  wir  im  Ganzen  und 
Grossen  zur  Zeit  der  Temperaturextreme  die  Maxima  der  Ver- 
änderlichkeit, zur  Zeit,  wo  die  tägliche  Gangcurve  der  Tem- 
peratur durch  ihren  Mittelwerth  geht  (Zeit  des  ersten  und 
zweiten  Mediums),  finden  wir  annähernd  die  Minima  der  Ver- 
änderlichkeit. 

Wir  haben  daher  für  den  Frühling  und  Sommer  die  grösste 
Veränderlichkeit  beiläufig  dort,  wo  im  täglichen  Gange  der 
Temperatur  die  kleinste  stündliche  Änderung  vorkommt,  die 
kleinste  Veränderlichkeit  hingegen  zur  Zeit  dergrössten  stünd- 
lichen Änderungen  der  Gangordinaten.  Im  Herbst  und  Winter 
fallen  zur  Zeit  der  kleinsten  stündlichen  Änderungen  der  Ordi- 
naten  der  täglichen  Temperaturcurve  die  Extreme  der  V^er- 
änderlichkeiten. 

Nachfolgende  Tabelle  bringt  diesen  Zusammenhang  zur 
Darstellung.  Die  Angaben  für  die  Mittelwerthe  (M)  und  Scheitel- 
werthe  (SJ  wurden  aus  meiner  früher  erwähnten  Abhandlung, 
S.  68,  entnommen.  Für  die  Scheitelwerthe  wurde  der  Durch- 
gang der  Gangcurve  sowohl  durch  den  mittleren  Scheitelwerth, 
als  auch  durch  den  häufigsten  Temperaturwerth  angegeben. 
Eine  gewisse  Übereinstimmung  ist  vorhanden.  Die  Angaben 
wurden  auf  ganze  Stunden  abgerundet. 

Jänner. 

Veränderlichkeit  M 

Maximum 7''  a.  Minimum 7^  a. 

I.  Mittel 10»^  a.  I.  Mittel 10*»  a. 

Minimum  .....   4**  p.  Maximum  ....   2^  p.       2''  p. 

II.  Mittel 8»»  p.         II.  Mittel 8^  p.       8»»  p.     8^  p.^ 

October. 

Maximum...'..   6'' a.         Minimum 6'' a.       4'*  a. 

I.  Mittel 9"  a.         I.  Mittel 9»^  a.       8*»  a.     8*»  a.^ 

Minimum 2**  p.         Maximum  ....    1^  p.       1*"  p. 

II.  Mittel 9«»  p.         IL  Mittel 7*'  p.       8"  p.     8''  p.* 


1  Tägliche   Gangcurve   der  Scheitehverlhe    geht  durch   den    häufigsten 
Werth. 


Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  der  Temperatur.  1023 

April. 

Temperatur 

Veränderlichkeit  M  S 

I.  iVIaximum  ...   5''  a.         Minimum ö*"  a.       5''  a. 

I.  Minimum  .  .  .   9^  a.         I.  Mittel 8'*  a.       9»^  a.     9"  a.^ 

IL  Maximum  .  .    1*"  p.         Maximum  ....    1*"  p.       1''  p. 

II.  Minimum...   7»^  p,         II.  Mittel 8»^  p.       8»' p.     8'' p.^ 

Juli. 

L  Maximum  ...   4''  a.  Minimum 4'*  a.  3''  a. 

I.  Minimum  . .  .   8"^  a.  I.  Mittel 8'^  a.  8'^  a.     7''  a.^ 

IL  Maximum.  .  12^  m.  Maximum 2''  p.  1**  p. 

IL  Minimum...   9*^  p.  IL  Mittel 8^  p.  8^  p.     9"  p.^ 

Die  in  dem  Wintermonate  schwach  ausgeprägten  secun- 
dären  Extreme  werden  bedeutend  im  Frühling  und  rücken 
zugleich,  wie  die  Hauptextreme,  auf  spätere  Tagesstunden  vor. 
Im  Sommer,  wo  sich  das  Morgenminimum  am  deutlichsten 
ausprägt,  bleiben  die  Eintrittszeiten  der  Wendepunkte  beiläufig 
dieselben  wie  im  Frühling,  nur  das  Abendminimum  erscheint 
noch  mehr  in  die  Abendstunden  hinein  gerückt.  Im  October 
zeigen  sich  die  secundären  Nacht-  und  Morgenextreme  wieder 
sehr  schwach  ausgebildet  und  im  Vereine  mit  den  übrigen 
Extremen  in  rücklaufender  Bewegung. 

Vereinigen  wir  der  grossen  Übereinstimmung  halber  die 
Ergebnisse  des  Jänner  mit  denen  des  October  und  die  des 
April  mit  denen  des  Juli,  so  erhalten  wir  folgende  Reihen  — 
Tabelle  8  —  welche  als  Typen  für  den  Winter  und  Sommer 
aufgefasst  werden  können. 

Wir  ersehen  für  den  Winter  die  grösste  Veränderlich- 
keit zur  Zeit  des  Temperaturminimums,  die  kleinste  in  den 
ersten  Nachmittagstunden.  Das  Abfallen,  beziehungsweise  das 
Ansteigen  der  Gangcurve  vom  Maximum  zum  Minimum  und 
umgekehrt,  findet  ganz  regelmässig  statt,  nur  nach  Mitternacht 
und  in  den  ersten  Morgenstunden,  beiläufig  zur  Zeit  der  früher 


1  Tägliche   Gangcurve   der  Scheitelwerthe   geht   durch   den   häufigsten 


Werth. 
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erwähnten  secundären  Extreme,  ist  fast  keine  Änderung  in' der 
Veränderlichkeit  zu  erkennen,  die  Gangcurve  bleibt  fast  hori- 
zontal. 

Im  Sommer  finden  wir  die  grössten  Veränderlichkeiten 
zur  Zeit  des  Temperaturminimums  und  Mittags,  die  kleinsten 
um  8**  Abends  und  um  8**  Morgen^. 

Vereinigen  wir  die  Ergebnisse  aller  vier  Monate,  so 
erhalten  wir  ein  Resultat,  welches  als  Darstellung  der  täg- 
lichen Periode  im  Jahresmittel  betrachtet  werden  kann.  Wir 
finden  hier  eine  Periode  zum  Ausdrucke  gebracht,  welche 
fast  als  Spiegelbild  des  täglichen  Ganges  der  Temperatur  auf- 
gefasst  werden  kann.  Die  grösste  Veränderlichkeit  fallt  nach 
4^  Morgens,  nimmt  Vormittags  und  Nachmittags  ab,  um  das 
Minimum  —  allerdings  erst  —  um  6**  zu  erreichen,  von  welcher 
Zeit  an  die  Veränderlichkeit  wieder  regelmässig  wächst. 

Diese  Ergebnisse,  welche  ich  hier  aus  zehnjährigen  Beob- 
achtungen für  die  nördliche  Adria  abgeleitet  habe,  stimmen  mit 
denen  von  Kremser^  für  Hamburg  und  Wahlen  für  Barnaul 
berechneten  überein. 

Die  Amplituden  sind  für  Pola  natürlich  nicht  so  stark  wie 
bei  Barnaul,  sie  nähern  sich  denen  Hamburgs. 

Wir  finden   für  Pola  folgende  Amplituden    und  mittlere 

Ordinaten: 

Jänner      April         Juli        Octob.     Winter   Sommer      Jahr 

Amplitude 0-56     0-53     0*30     0*46     0-49     0-39     0-37 

Mittl.  Ordinate  0-19     0-15     0*08     0*17     0*18     OMl     0- 11 

Analoges  Verhalten  zeigen  die  Amplituden,  welche  ich  aus 
den  Reihen  der  Kremser'schen  Abhandlung  entnehmen  kann 

Winter        Sommer  Jahr 

Hamburg Oöl         0*46         0-20 

Barnaut 2*0  0*8  0-92 

Zur  Erleichterung  der  Vergleiche  erscheinen  in  nach- 
folgender Tabelle  die  Winter-,  Sommer-  und  Jahresreihen  für 
jede  zweite  Stunde  neben  einander  gestellt. 

1  Die  Veränderlichkeit  der  Lufttemperatur  in  Norddeutschland,  von 
V.  Kremser,  Abhandlungen  des  königl.  preuss.  meteorolog.  Institutes,  Berlin, 
Bd.  1,  Nr.  1,  1890. 
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Winter 

Sommer 

Jahr 

I 

3 

Xi 

B 

3 
£ 

OQ 

1 

bp 

3 

E 
cd 

3 

cd 

E 

cd 
OQ 

Ol 

bp 

3 

X 

3 

cd 

c 

1 

2''a. 

2-16* 

2-24 

5-9 

1-76 

1-93 

3-1 

1-96 

209 

4-57 

4 

2-16 

2-30 

6-2 

1-88 

2  Ol 

8  8 

200 

2- 16 

4-74 

6 

2  19 

2*86 

6  4 

1-77 

1-78 

3-0 

1-98 

2-07 

4-68 

8 

213 

2-35 

6-2 

1-67* 

1-70* 

2-6* 

1-90 

2-03 

4-41 

10 

1-94 

2-22 

5-4 

1-72 

1-92 

3-0 

1-83 

2-06 

4-18 

12''    m. 

1-78 

1-97 

4-6 

1-80 

2  09 

3-2 

1-79 

2-03 

3-95 

2h  p. 

1-72 

1-91 

4-4* 

1-76 

2-11 

3-3 

1-74 

2-01 

3-85* 

4 

1-70* 

1-89* 

4-4* 

1-64 

2  18 

84 

1-67 

2  Ol 

3-88 

6 

1-74 

1-94 

4-7 

1-51 

2-11 

31 

1-63* 

2  02 

3-89 

8 

1-90 

1-98 

5-1 

1-44* 

1-94 

2-8» 

1-67 

1-96* 

3-96 

10 

2-09 

2-12 

5-5 

1-49 

1-88 

2-9 

1-79 

200 

4-19 

12"  n. 

2  17 

216 

5-7 

1-63 

1-87* 

3-1 

1-90 

2-01 

4-41 

Amplit. 

0-49 

p-47 

2-0 

0-39 

0-43 

0-8 

0-37 

0-20 

0-89 

Eine  eingehende  Discussion  über  die  einzelnen  Wende- 
stunden soll  und  kann  hier,  bei  dem  geringen  vorliegenden 
Materiale,  noch  nicht  gegeben  werden,  doch  mögen  diese 
Resultate  benützt  werden,  um  Nachfolgendes  kurz  hervor- 
zuheben. 

Die  secundären  Extreme,  welche  für  den  Winter  in  Pola 
zwar  kaum  erkennbar,  aber  doch  noch  vorhanden  sind,  finden 
sich  in  Hamburg  und  Barnaul  nicht  vor.  Die  Maxima  und 
Minima  —  auf  ganze  Stunden  abgerundet  —  fallen  sehr 
annähernd  auf  dieselbe  Zeit: 

Max.  Min. 

Barnaul 6^'  a.  3*^  p. 

Hamburg 7^'  a.  4*^  p. 

Pola 6^a.  4^  p. 

Die  Amplitude  ist  in  Barnaul  natürlich  die  grösste,  in 
Hamburg  und  Pola  fast  gleich  gross. 
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Im  Sommer  zeigen  alle  drei  Orte  ähnliche  Doppelschvvan- 
kungen. 

Max.  Min.  Max.  Min. 

Barnaul 4'^  a.         8''  a.  3*^  p.  8""  p. 

Hamburg 4»'  a.         8"  a.  3^  p.         11^  p. 

Pola 4"  a.         8^^  a.         12^  m.  8'*  p. 

Die  beiden  Vormittags-Wendestunden  erscheinen  an  allen 
drei  Orten  zur  gleichen  Zeit,  das  Nachmittagsmaximum  fällt  in 
Pola  schon  auf  den  Mittag,  während  in  Hamburg  und  Barnaul 
dasselbe  erst  um  3''  p.  eintritt.  Das  Nachmittagsminimum  für 
Hamburg  verspätet  sich  in  diesen  Reihen. 

Die  Amplitude  ist  in  Barnaul  wieder  am  grössten,  aber 
bedeutend  kleiner  geworden  als  im  Winter.  Pola  und  Hamburg 
zeigen  auch  im  Sommer  nahezu  gleiche  Amplituden,  die  für 
Pola  wäre  etwas  kleiner.  Beide  Amplituden  haben  im  Vergleiche 
zur  Winteramplitude  abgenommen,  aber  um  ganz  geringe 
Beträge.  In  der  Jahrescurve,  welche  in  Barnaul  besonders  gut 
ausgeprägt  erscheint,  in  Pola  sich  auch  noch  sehr  deutlich 
darstellt,  finden  wir  das  Maximum  zur  selben  Stunde,  beiläufig 
4'*  Morgens,  das  Minimum  Nachmittags,  und  zwar  in  Barnaul 
nach  2''  p.,  in  Pola  um  6^  p.,  in  Hamburg  um  8^  p. 

In  der  bereits  genannten  Abhandlung  über  die  tägliche 
Periode  der  Scheitelwerthe  und  Mittelwerthe  wurde  aus  den 
Wahrscheinlichkeitscurven  jeder  Stunde  für  das  Eintreffen 
bestimmter  Temperaturen  entnommen,  der  wie  vielte  Theil 
des  Temperatur-Schwankungsgebietes  zu  einer  Wahrschein- 
lichkeit von  mindestens  lOOVoo  g^l^^g^  ^"^  dadurch  ein 
Mass  gewonnen  für  die  Bestimmung  der  »Stabilität«  derTem- 
peratur.  In  Tabelle  XXXI  deroberwähnten  Abhandlung  erscheint 
die  tägliche  Periode  dieser  Stabilität  zusammengestellt.  Wir 
wollen  hier  nun  dieselbe  in  Verbindung  mit  dem  täglichen  Gange 
der  Veränderlichkeit  betrachten,  um  einerseits  den  Grad  der 
Übereinstimmung,  anderseits  auch  die  Berechtigung  abzu- 
leiten, dass  wir  früher  die  vier  Monate  als  Repräsentanten  der 
vier  Jahreszeiten  auffassen  durften  und  ebenso  die  einzelnen 
Mittelwerthe  zur  Darstellung  des  Winter-  und  Sommerhalb- 
jahres und  Jahres  benützen  konnten. 
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Tabelle  9. 
Täglicher  Gang  der  Stabilität. 


Jänner 

April 

Juli 

October 

2''a. 

22-2* 

28- 1 

38-6 

9-1 

4 

21-7 

34-6* 

858 

12-8* 

6 

191 

33-6 

41-9* 

8-3 

8 

18  9 

34-8* 

34-5 

7  9 

10 

27-9* 

26  8 

27-1 

12-0 

IS^m. 

24-2 

27-7 

24  7 

19-4 

2^p. 

24-4 

27-0 

26-1 

23-2 

4 

22-6 

32-7 

27   1 

24-4 

6 

21-5 

44-7* 

27-1 

27-5* 

8 

22-3 

42-3 

29-0 

12-9 

10 

19  8 

38-2 

42-2* 

7-7 

12"^ 

22  0 

31-1 

410 

5-6 

Mittel 

22-2 

33-5 

32-9 

14-2 

Tabelle  10. 
Ausgeglichener  täglicher  Gang  der  Stabilität. 


Jänner 

April 

Juli 

October 

2''a. 

22-0* 

0-2* 

80*5 

8  0 

38-4 

-5-5 

9*1 

5-1 

4 

21-2 

1-0 

32-7 

0-8 

87  8 

-4  9 

10-8* 

3*4* 

6 

19  7 

2*5 

34  1* 

-0-6* 

38-4* 

-5-5* 

9-3 

4*9 

8 

21-2 

1-0 

32-5 

1-0 

34-5 

-1*6 

9  0 

5*2 

10 

24-7 

—2-5 

29-0 

4-5 

28-3 

4-6 

12*8 

1-4 

12'' m. 

25-2* 

-3-0* 

27  8 

6*2 

25*0 

7  8 

18*5 

—  4*3 

2^p. 

23-9 

—  1-7 

28-6 

4  9 

26*0 

6*9 

22*6 

—  8-4 

4 

22-8 

-0-6 

34-3 

-0  8 

26-9 

6  0 

24*9* 

—  10*7* 

6 

22-0 

0-2 

41    l 

—7-6 

27-6 

5-3 

23-1 

—  8-9 

8 

21-5 

0-7 

41-9* 

-8-4* 

31*8 

1-1 

15-2 

—   1*0 

10 

21  0 

12 

37-5 

—4-0 

38  6 

-5-7 

8*5 

5*7 

12''n. 

21-5 

0-7 

32-1 

1-4 

40*7* 

-7*8* 

70 

7-2 
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Diese  hiercitirteTabelleXXXI  enthält  bereits  ausgeglichene 
Werthe,  wir  wollen  nun  zu  dieser  Untersuchung  die  nicht  ver- 
öffentlichten unausgeglichenen  Zahlen  heranziehen,  und  zwar 
soll  auch  hier  nur  jede  zweite  Stunde  angegeben  werden, 
nachdem  ich  mich  durch  eine  eigene  Untersuchung,  welche 
ich  hier  anzuführen  unterlassen  kann,  überzeugt  habe,  dass 
der  tägliche  Gang  mit  zufriedenstellender  Genauigkeit  aus  den 
Werthen  jeder  zweiten  Stunde  dargestellt  werden  kann. 

In  Tabelle  9  und  10  erscheinen  nun  die  Zahlen  für  die 
»Stabilität«  zusammengestellt.  Diese  geben  an,  der  wie  vielte 
Theil  der  vorkommenden  Temperaturen  —  in  Hundertel  aus- 
gedrückt —  zu  einer  Wahrscheinlichkeit  des  Eintreffens  von 
mindestens  lOOVoo  g^^^^g^  oder,  vorausgesetzt  die  Tem- 
peraturschwankung würde  100**  betragen,  wie  viele  davon  die 
Wahrscheinlichkeit  von  ^  100 7oo  erreichen. 

Da  der  kleineren  Veränderlichkeit  eine  grössere  Stabilität 
entsprechen  muss,  wurden  die  grössten  Werthe  hier,  analog 
wie  in  den  früheren  Tabellen  die  kleinsten  Veränderlichkeiten, 
durch  einen  Stern  hervorgehoben,  die  kleinste  Stabilität,  der 
grössten  Veränderlichkeit  entsprechend,  durch  besonderen 
Druck  ersichtlich  gemacht.  Im  täglichen  Gange  erscheinen 
daher  auch  die  Zeichen  so  gewählt,  dass  das  negative  Zeichen 
der  grösseren  Stabilität,  daher  der  kleineren  Veränderlichkeit 
entspricht. 

Wir  ersehen  auch  hier  in  den  vier  Monaten  die  früher 
erwähnte  Doppelschwankung  und  das  Vorrücken  der  Extreme 
vom  Jänner  auf  den  Juli  und  das  Rücklaufen  im  October. 

Extreme  der  Stabilität. 

Max. 

Jänner 2'*  a. 

April 6"  a. 

Juli   6"  a. 

October 4''  a. 

Es  stimmen  die  einzelnen  Wendestunden  der  Stabilität 
mit    den    entsprechenden    der    X'eränderlichkeit    nicht    immer 


Min. 

Max. 

Min. 

e^a. 

11"  a. 

10"  p. 

12"  m. 

7"p. 

2"a. 

l"p. 

12"  n. 

4"a. 

7"a. 

4"p. 

12"  n. 
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Überein,  was  auch  kaum  zu  erwarten  wäre,  doch  ergibt  sich 
eine  ähnliche  tägliche  Periode  und  analoge  Verschiebung  der- 
selben für  die  einzelnen  Monate. 

Das  Wichtigere  dieser  Untersuchung  über  die  Stabilität, 
nämlich  die  Beruhigung  zu  erlangen,  dass  die  Betrachtung 
der  vier  Monate  wirklich  den  Charakter  der  vier  Jahreszeiten 
deutlich  zur  Anschauung  bringt,  wird  durch  nachfolgende 
Tabelle  1 1  erbracht.  In  dieser  erscheinen  die  Werthe  für  die 
vier  Jahreszeiten  aus  den  Mitteln  je  dreier  Monate  gebildet, 
man  ersieht  aus  dem  Gange  den  gleichen  Verlauf  wie  für  die 
vier  Einzelmonate.  Construirt  man  sich  die  einzelnen  Gang- 
curven  und  bringt  dieselben  zur  Deckung,  so  ergeben  die- 
selben eine  hübsche  Übereinstimmung. 

Vereinigen  wir  die  6  Winter-  und  Herbstmonate  und  die 
6  Sommer-  und  Frühlingsmonate  und  sodann  alle  12  Monate, 
so  dass  die  resultirenden  Grössen  für  das  Winter-  und  Sommer- 
halbjahr und  für  das  durchschnittliche  Jahr  die  täglichen  Gänge 
darstellen,  siehe  Tabelle  12,  so  zeigen  diese  ebenfalls  Überein- 
stimmung mit  den  in  Tabelle  13  nur  aus  den  vier  Haupt- 
monaten dargestellten  täglichen  Perioden.  Beide  Jahrescurven 
zeigen  grössere  Stabilität,  analog  kleinere  Veränderlichkeit, 
nach  Mittag,  kleinere  Stabilität  vor  Mittag.  Die  Extreme  fallen 
auf  dieselben  Stunden. 

In  der  oben  angeführten  Abhandlung  über  die  Beziehungen 
zwischen  den  mittleren  und  wahrscheinlichsten  Temperaturen 
erscheint  auch  in  Tabelle  XX  für  jede  einzelne  Tagesstunde 
angegeben,  welche  Lage  der  Scheitelwerth  {S)  zu  dem 
Mittelwerthe  (M)  annimmt  und  um  welchen  Betrag  diese 
zwei  Werthe  a,useinanderliegen.  Aus  einer  Betrachtung  dieser 
Zusammenstellung,  welche  hier  in  Tabelle  14  auszugsweise 
mitgetheilt  wird,  findet  man  einen  Zusammenhang  zwischen 
diesen  Differenzen  S — M  und  der  täglichen  Periode  der  Ver- 
änderlichkeiten in  Tabelle  7.  Man  ersieht  für  den  Jänner  und 
October,  wenn  sich  der  S  über  dem  M  erhebt,  wie  die  Ver- 
änderlichkeit dem  kleinsten  Werthe  zustrebt.  S  über  M  sagt, 
dass  zu  dieser  Zeit  häufiger  Temperaturen  über  den  dazu- 
gehörigen Mittelwerthen  vorkommen,  was  im  Winter  eine 
Folge  der  grösseren  Bewölkung  dieser  Stunden  ist. 
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Tabelle   11. 
Täglicher  Gang  der  Stabilität  für  die  Jahreszeiten. 


'i^'a. 

4 

6 

8 
10 
12'*m. 

4 

6 

8 

10 

IS"»!!. 

Mittel 


Winter 

Frühling 

Sommer 

Herbst 

19-7* 

1-2* 

24  0 

12 

38-4 

—5-9 

11  2 

51 

18-5 

2-4 

25-8* 

-0-6 

868 

-8  8 

12-8* 

3-5* 

18-5 

2-4 

25-2* 

0-0* 

37-9* 

-5-4* 

ll-O 

5-3 

15  8 

5*a 

25-8* 

—0-6 

31-8 

0-7 

7-8 

8-5 

23-4 

—2-5 

22  9 

2-3 

24-8 

7-7 

12-8 

3-5 

24-6 

-3-7 

18  0 

7  2 

26-2 

6-3 

21-1 

—  4-8 

25-2* 

-4-3* 

20-1 

51 

24-2 

8-8 

23-7 

—  7-4 

23-9 

—3-0 

23  6 

1-6 

26-6 

5-9 

24-6 

—  8-3 

22-5 

—1-6 

30-6 

—5-4 

28-6 

3-9 

27-2* 

—  10-9* 

20-8 

o-i 

31-5* 

—6-3* 

34-4 

-1-9 

18-0 

-   1-7 

19-2 

1-7 

28-7 

-3-5 

39-9 

-7-4 

14-1 

2-2 

19-5 

1-4 

25-7 

-0-5 

40-6* 

-8-1* 

11-3 

5-0 

20-9 

— 

25-2 

— 

32-5 

— 

16-3 

— 

Tabelle   12. 

Täglicher  Gang  der  Stabilität  für  das  Winter-  und  Sommer- 
halbjahr und  das  durchschnittliche  Jahr. 


Winterhalbjahr 

Sommerhalbjahr 

Jahr 

2''a. 

15  4 

8  2 

31-2 

—2-4 

28*8 

1 
0-4 

4 

15-7* 

2-9* 

81  0 

-2  2 

23-4* 

0-3* 

6 

14-7 

3-9 

31-5* 

—2-7* 

23- 1 

0-6 

8 

11-6 

7  0 

28-8 

00 

202 

8-5 

10 

18-1 

0-5 

23-9 

4-9 

21-0 

2-7 

12*'m. 

22-9 

—4-3 

221 

6  7 

22-5 

1-2 

2^p. 

24-5 

—5-9 

22-2 

6-6 

23-3 

0-4 

4 

24-2 

-5-6 

25-1 

3-7 

24-7 

—  1-0 

6 

24-9* 

—6-3* 

29-6 

—0-8 

27-2* 

—3-5* 

8 

19-4 

—0-8 

33-0 

—4-2 

26-2 

—2-5 

10 

16-6 

2-0 

34. 3*  1   -5-5* 

25-5 

—1-8 

12»'n. 

16  4 

8  2 

33- 1      i  —4-3 

24-3 

—0-6 

Mittel 

18-6 

— 

28-8 

— 

23-7 

— 
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Tabelle  13. 
Täglicher  Gang  der  Stabilität. 


E'-a. 

4 

6 

8 
10 
12'*m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12'' n. 

Mittel 


Winter 


(Jänner,  October) 


15-6 

16-0* 

14  5 

15-1 

18-8 

21-9 

23-3 

23-9* 

22-5 

18-3 

14-7 

U  2 

18-2 


Sommer 


(April,  Juli) 


Jahr 


(Jänner,  October, 
April,  Juli) 


- 

2-6 

844 

-12 

2-2* 

35  3 

—2-1 

8-7 

36-2* 

—30* 

31 

33-5 

-0-3 

—0-6 

28-6 

4-6 

—3-7 

2Co 

6  7 

— 5-1 

27-3 

5-9 

-5-7* 

30-6 

2-6 

—4-3 

34-3 

—  l-l 

—0-1 

36-9 

-3-7 

3-5 

38-1* 

—4-9* 

4  0 

36-4 

-3-2 

— 

33-2 

- 

25* 

25- 
2Ö- 
24- 
28 
24- 
25- 
27- 
28- 
27- 
26- 
25- 

25- 


0-7 

0-1* 

0-3 

1-4 

20 

1-5 

0-4 

—  1-5 

—2-7* 

-1-9 

-0-7 

0-4 


Tabelle  14. 
Täglicher  Gang  der  Differenzen  S — M. 


1 

Jänner 

April 

Juli 

October 

Diff. 

Gang 

Diff. 

Gang 

Diff. 

Gang 

Diflf. 

Gang 

2^a. 

1 
__0-5    —0-4 

0-2 

0-2 

0-7 

0-2 

Ol 

—  1-3 

4 

-0-6 

—0-5 

0  4 

0  4 

11 

0  6 

00* 

—  1-4* 

6 

-0-8* 

—0-7* 

0-3 

0-3 

1-2 

0-7 

0-6 

-0-8 

8 

-0-7 

-0-6 

-0-7* 

-0-7* 

0-1* 

-0-4* 

1-6 

0-2 

10 

—0-3 

-0-2 

-0-5 

—0-5 

0-7 

0-2 

2-5 

1-1 

12'' m. 

0-7 

0-8 

0-2 

0-2 

0  6 

00 

2-3 

0-9 

2-p. 

0  7 

0-8 

0  0 

00 

0-4 

~0-l 

2  2 

0  8 

1        4 

OC 

0-7 

00 

0  0 

0-2 

—0-3 

2-4 

1-0 

!        6 

0-5 

0-6 

0-3 

0-3 

0*2* 

-0-3* 

2-2 

0-8 

8 

0-1 

0-2 

—0-2* 

—0-2* 

0-2* 

-0-3* 

1-7 

0-3 

10 

— 0-5 

-0-4 

0-0 

0-0 

0-3 

-0-2 

1-1 

-0-3 

12''n. 

—0-5 

-0-4 

0-2 

0-2 

0-6 

0-1 

0-6 

—0-8 

Mittel 

-0-1 

— 

0-0 

- 

0-5 

— 

1-4 

— 
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Nachts  und  Morgens,  wo  die  Bewölkung  kleiner  ist,  Tem- 
peraturen unter  den  entsprechenden  Mittelwerthen  grössere 
Wahrscheinlichkeit  ihres  Eintreffens  haben,  daher  S  unter  M 
liegt,  finden  wir  die  grössere  Veränderlichkeit.  Diese  steht  also 
hier  im  directen  Zusammenhang  mit  der  Ausstrahlung. 

Im  April  und  Juli  zeigte  die  tägliche  Gangcurve  der  Diffe- 
renzen S — M  und  die  tägliche  Gangciy^^e  der  Veränderlich- 
keiten fast  parallelen  Verlauf.  Je  mehr  sich  der  S  über  dem  M 
erhebt,  je  grösser  also  die  Wahrscheinlichkeit  für  das  Ein- 
treffen der  Temperaturen  über  den  diesbezüglichen  Mittelwerth 
ist,  desto  grösser  wird  die  Veränderlichkeit. 

Wie  ich  bereits  auf  S.  66  der  genannten  Abhandlung  her- 
vorgehoben hatte,  könnte  aus  dem  Gange  der  Differenzen 
S — M  auf  die  tägliche  Periode  der  Bewölkung  ein  Schluss 
gezogen  werden.  Man  müsste  eine  Zunahme  der  Bewölkung 
in  den  Vormittagstunden  und  in  den  Spätnachmittagstunden 
constatiren.  Diese  Bewölkungszunahme,  welche  ein  Nähern 
der  S  an  die  Af,  beziehungsweise  ein  Sinken  der  S  unter 
die  M  hervorrufen  sollte,  würde  hier  zugleich  einer  Verminde- 
rung der  Veränderlichkeit  der  Temperatur  entsprechen. 

Wir  ersehen  daher  für  den  Sommer  im  täglichen  Gange  der 
Veränderlichkeit  auch  den  Einfluss  der  Einstrahlung,  da  hier 
den  kleineren  Veränderlichkeiten  eine  geringere  Einstrahlung 
entsprechen  würde.  Auch  Kremser  hat  in  seiner  früher  ange- 
führten Abhandlung  auf  S.  1 7  hingewiesen,  dass  beim  Verlaufe 
der  winterlichen  Curve  der  Effect  der  Ausstrahlung,  bei  der 
Sommercurve  die  Einstrahlung  massgebend  zu  sein  scheint, 
wobei  im  Sommer  auch  die  Ausstrahlung  zur  Nachtzeit  nicht 
ohne  Einfluss  ist. 

Ich  möchte  hier  noch  aus  meinen  Reihen  hervorheben, 
dass  im  April,  wo  die  Einstrahlung  noch  nicht  so  vorwiegend 
ist,  das  Morgenmaximum  eine  grössere  Veränderlichkeit  zeigt 
als  das  Mittagsmaximum,  und  zwar  1*84  gegen  1*78.  Im  Juli 
hingegen  ist  das  Mittagsmaximum  das  grössere,  1*95  gegen 
1-89,  siehe  Tabelle  6. 

Bevor  die  Trennung  der  Veränderlichkeiten  nach  ihren 
Vorzeichen  vorgenommen  werden  soll,  möge  hier  noch,  zurück- 
kehrend  zu  den   ersten  Tabellen  1  —  4,  die  Schwankung  der 
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mittleren  Veränderlichkeiten  der  verschiedenen  Jahre  zu  den 
einzelnen  Stunden  betrachtet  werden. 

In  Tabelle  15  wurden  zu  diesem  Zwecke  die  grössten 
und  kleinsten  Werthe  sammt  den  resultirenden  Schwankungen 
zusammengestellt.  Wir  finden  die  Maxima  und  Minima  der 
einzelnen  Reihen  beiläufig  zu  den  Zeiten  der  grössten  und 
kleinsten  Werthe  des  allgemeinen  Ganges  der  mittleren  Ver- 
änderlichkeit. 

Die  kleinsten  Schwankungen  der  Veränderlichkeiten  fallen 
in  den  Wintermonaten  auf  den  Spätvormittag  (10^  a.),  die 
grössten  Nachts  und  Morgens  (Jänner  4**  a.,  October  10**  p.). 
Im  Sommer  hingegen  finden  wir  umgekehrt  die  kleinsten 
Schwankungen  Nachts  und  Morgens  (April  10^  p.,  Juli  2**  a.), 
die  grössten  um  die  Mittagszeit  (April  10**  a.,  Juli  2**  p.). 

IL  Beziehungen  zwischen  den  Erwärmungen  und  Erkaltungen 
zu  den  einzelnen  Tagesstunden. 

Aus  sämmtlichen  Veränderlichkeiten  gleichen  Zeichens 
und  ihrer  Häufigkeitsanzahl  konnte  die  mittlere  Veränder- 
lichkeit der  Erwärmungen  und  Erkaltungen  für  jede 
einzelne  Stunde  bestimmt  werden. 

In  der  Tabelle  16  ist  der  tägliche  Gang  dieser  Erwärmungen 
und  Erkaltun2:en  zusammengestellt. 

Aus  dieser  Tabelle  wäre  hauptsächlichst  hervorzuheben, 
dass  in  allen  Monaten  die  tägliche  Periode  der  Erwärmung  mit 
der  täglichen  Periode  der  mittleren  Veränderlichkeit  überein- 
stimmt, nur  ist  die  der  Erwärmung  deutlicher  ausgeprägt  und 
zeigt  eine  grössere  Amplitude.  Die  tägliche  Periode  der  Er- 
kaltung erscheint  lange  nicht  so  deutlich  ausgebildet  und  zeigt 
auch  eine  kleinere  Amplitude.  In  den  zwei  Sommermonaten  ist 
z.  B.  der  tägliche  Gang  Morgens  undeutlich,  das  Mittagsmaxi- 
mum und  das  Abendminimum  sind  hingegen  gut  ausgeprägt. 

P'ür  jede  zweite  Stunde  der  vier  Hauptmonate  wurden 
sodann  die  mittleren  maximalen  Erwärmungen  und 
Erkaltungen  bestimmt,  siehe  Tabelle  17. 

Zur  Darstellung  der  täglichen  Periode  wurden  diese  Reihen 
einer  Ausgleichsrechnung  unterzogen,  die  resultirenden  Werthe 
finden  sich  in  Tabelle  18  und  19. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  67 
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Tabelle   15. 
Extreme  der  mittleren  Veränderlichkeiten  im  Decennium  1881/1890. 


2^a. 

4 
'  6 

8 
10 
12"  m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12*' n. 


Jänner 


u 

O 


95 
94 
18 

Ol 

44 

53 

30 

21* 

36 

75 

77 

75 


c 
o  ^ 

in 


April 


:0 

6 


66 

44 

70 

82 

66 

32 

19 

22 

14* 

58 

47 

52 


29  '2 

•60  ;2 

■43  2 

•19  2 
78*  j2 

•21  j|2 

■11  ;'2 

99  2 

■22  ijl 

■17  |1 

■30  1 

■23  2 


•30 

56 

•40 

•22* 

•52 

55 

•24 

•Ol 

'59 

•44* 

•70 

•03 

I 

•33 
•37 
•44 

•26 
•16* 
48 

•34 

•21 

•Ol  I 

•76* 

•26 

•29 


II 

CO 


Juli 


O 


1-03 
1-19 
0-96 
0^96 
1  86 
1  12 
0  90 
0-80 
0-58 
0-68  |2 
0^44*1 2 
0^74  2' 


•32 
•18 
85 

92* 

47 

60 

86 

28 

38 

43 

26* 

35 


bc  1 


October 

Q> 

V 

A 

Tr, 

cn 

^    ti 

c 
"5 

J§ 

o  -^ 

o 

:£ 

in 

42  0 


15 

40 

94* 

40 

40 

18 

13 

44 

22 

06* 

20 


90* 
03 
95 
98 
07 
•20 
68 
15 
94 
21 
20 
15 


•00    1-65       1  -35 


08 
99 
84 
2^06* 
•50 
•79 
•90 
'64 
67 
•48 
•32 


1^47    I    1    61 


1-29 

1-63 

1-47 

P28 

1-17* 

1-26 

1-27 

1-27 

1-59 

166 


1-70 

1-21 

0-59* 

1  '22 

1-62 

1-64 

1-37 

1-40 

l'S9 

l  -06 


Tabelle   16. 
Täglicher  Gang  der  mittleren  Erwärmungen  und  Erkaltungen. 


Jänner        |l       October      ]          Ap 

ril 

Juli 

Erwär- 

Erkal-'  Erwar- 

Erkal- i|  Erwar- 

Erkal- 

Erwär- 

Erkal- 

mung 

tung  1  mung 

tung  ||  mung 

tung 

mung 

tung 

2''a. 

1  2-25 

2^20      2-24* 

1| 
2  09  ,    1^80 

1-75! 

1  83 

1-90 

4 

'  2-17* 

2  25     2  84 

2^06*    2^a5 

1-73  1 

1  96 

1-87 

6 

!  2-44 

2-17*,j  2-30 

2^15      1-98 

P77  1 

1-82 

1^97     t 

8 

2  58 

21»  i  2- 14 

2-18   ;  1^68* 

1-78 

1^38* 

r83    1 

i      10 

2-08 

2-10      r65 

1-88  ||  1^71 

1-70 

1^62 

2-09     1 

12^m. 

1-91 

P83  1    1-69 

1-84*    1-88 

1-98  1 

1-82 

2-20 

1        2"P. 

1-66 

1^81       P56 

{'97      1-81 

1-78  ' 

166 

2-13     1 

'        4 

1-63 

1-78*    P56 

2-05   1   1-55 

1^63  j 

1-61 

2-02     j 

,        6 

1^61* 

1-82   1  1-52* 

2-06      1-30 

1-39  ' 

1-67 

1-93     1 

'        8 

1-97 

2-05      P77 

1-98      P20* 

1-25* 

1-43 

P97 

10 

2  28 

2-05   ,  2  23 

2^18      1-51 

P45  1 
1^66 

1-40* 

1-75*  1 

12^n. 

[  2-27 

212      2-29 

2^25      1-66 

1-67 

P83     1 

'      Mittel 

2-07 

2-03      P94 

2-06  '    ^67 

1^65  ' 

1-66 

1-96     j 
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Tabelle   17. 
Mittlere  maximale  Erwärmungen  und  Erkaltungen. 


1 

Jänner 

October 

April 

Juli 

Erwär- 

Erkal-' 

Erwär- 

Erkal- j 

Erwär- 

Erkal-1 

Erwär- 

Erkal- 

mung 

tung 

mung 
6-09 

tung 
5-56 

mung 

tung 

mung 
5-02 

tung 
5-43 

1        2-a. 

6-49 

6-11 

4-69 

4  36 

1         4             ' 

1         ^             1 

7-35 

5-97 

6  66 

5-42 

4-94 

4-721 

5-37 

5-85 

6 

6-94 

6-27 

6-63 

6  32 

5-19 

4-35 

4-86 

6-19 

8 

6-99 

6-60 

6-55 

6-36 

4-13 

4-85 

3-50 

5-68 

10 

5-62 

5-68 

5-22 

5-44 

4-39 

4  98 

4-12 

6-65 

12- m. 

4  82 

4-94 

4-75 

5  8a 

5-14 

4-82 

4-50 

6-95 

2"?. 

4-91 

4-92 

4-31 

6-14 

4-88 

4  77 

4-52 

6-13 

*J         4 

4-32 

5  53 

4-67 

6-64 

4-76 

4-41 

4-42 

6-76 

6 

4-31 

5-72 

4-46 

6  07 

3-96 

3-59 

4-64 

6-61 

8 

5-30 

5-95 

4-98 

5-43 

3-40 

3-61 

4-62 

601 

10 

5-96 

602 

6-21 

5  66 

3-89 

3-82 

3-59 

5-86 

12^  n. 

6-18 

6-42 

6-36 

5-90 

4-55 

4-36 

4-81 

5-72 

Mittel 

i 

5  77 

5-84 

5*57 

5-90 

4-49 

4-39 

4-50 

6-15 

Tabelle   18. 

Täglicher  Gang  der  mittleren  maximalen  Erwärmung. 

Ausgeglichene  Werthe. 


Jänner 

October 

April 

Juli 

2''a. 

6-63 

0-86 

6-30 

0-73 

4-72 

0-23 

5-06 

0-56 

4 

7-03 

1-26 

6-51 

0-94 

494 

0  45 

5  15 

0  65 

6 

706 

1  29 

6  62 

1  05 

4-89 

0-40 

4-65 

0M5 

8 

6-63 

0-86 

6-24 

0-67 

4-46* 

—003* 

3  99* 

-0-51* 

10 

5-76 

-0-01 

5-43 

-0-14 

4-51 

0-02 

4-06 

-0-44 

12''m. 

5-04 

-0-73 

4-76 

—0-81 

4-89 

0-40 

4-41 

—0-09 

2-p. 

4-74 

—  1-03 

4-51* 

-1-06* 

4  91 

0-42 

4-49 

—0-01 

4 

4-47* 

—  1-30* 

4-53 

-1-04 

4-59 

0-10 

4-50 

0-00 

6 

4-56 

—  1-21 

4-64 

—0-93 

4-02 

—0-47 

4-58 

008 

8 

5-22 

-0-55 

5-16 

—0-41 

3-66* 

—0-83* 

4-37 

-0-13 

10 

5-85 

0-08 

5-94 

0-37 

3-93 

-0-56 

4-15* 

—0-35* 

12''n. 

6-20 

0-43 

6-25 

0-68 

4-42 

-0-07 

4-56 

0-06 

Mittel 

5-77 

— 

5-57 

- 

4-49 

— 

1  4-50 

— 

67* 
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Nach  dieser  Ausgleichsrechnung  lassen  sich  die  täglichen 
Perioden  schon  sehr  deutlich  und  als  sehr  regelmässige  ent- 
nehmen. In  den  zwei  VVintermonaten  fallen  die  grössten  Er- 
wärmungen Nachts  und  Morgens,  während  tagsüber  kleinere 
mittlere  maximale  Erwärmungen  vorkommen.  Die  tägliche 
Periode  ist  eine  einfache,  mit  einem  Maximum  Morgens  und 
einem  Minimum  in  den  ersten  Nachmittagstunden,  so  dass 
dieser  Gang  beiläufig  dem  umgekehrten  Temperaturgange  ent- 
spricht. Das  Maximum  fällt  im  Jänner  wie  im  October  um  6''  a., 
das  Minimum  im  Jänner  um  4''  p.,  im  October  um  3"  p. 

Für  die  beiden  Sommermonate  finden  wir  auch  eine  täg- 
liche Periode  recht  regelmässig  ausgeprägt,  nur  zeigt  dieselbe 
hier  eine  Doppelschwankung.  Im  April  fallen  die  Maxima  der 
mittleren  maximalen  Erwärmung  zur  Zeit  der  Temperatur- 
extreme, die  Minima  finden  sich  um  8'*  Morgens  und  Abends. 
Im  Juli  ist  das  Nachmittagsmaximum  auf  6''  gerückt  und  das 
Minimum  auf  10'\  doch  kommt  auch  hier  die  Doppelschwan- 
kung regelmässig  zum  X'orschein. 

Was  nun  die  mittlere  maximale  Erkaltung  anbelangt,  siehe 
Tabelle  19,  so  lässt  sich  hier  das  entgegengesetzte  Verhalten 
hervorheben.  Wir  finden  im  April  und  Juli  eine  tägliche  Periode 
mit  nur  einem  Maximum  und  Minimum;  im  April  fällt  das 
Maximum  gegen  10''  a.,  im  Juli  Mittags,  das  Minimum  im  April 
um  8''  Abends,  im  Juli  2''  Nachts. 

Im  Jänner  und  October  lässt  sich  hingegen  eine  Doppel- 
schwankung erkennen.  Im  Jänner  ist  die  mittlere  maximale 
Erkaltung  am  grössten  Nachts  und  Morgens,  das  Maximum 
wird  zwischen  6  und  8''  a.  beiläufig  zur  Zeit  des  Temperatur- 
minimums erreicht,  das  Minimum  um  2'\  zur  Zeit  des  Tem- 
peraturmaximums. Die  secundären  Extreme  zeigen  sich  Nachts, 
das  Maximum  um  Mitternacht,  das  Minimum  um  4**  Früh.  Im 
October  finden  wir  die  Doppelschwankung  deutlicher  aus- 
geprägt, mit  dem  Maximum  um  7''  a.  und  4^  p.,  die  Minima 
gegen  ll''a.  und  2*' a.  Eine  kleine  Störung  vor  dem  letzt- 
erwähnten Nachtminimum  wäre  noch  zu  erwähnen. 

Wir  entnehmen  daher  aus  dem  Gesagten  für  den  Winter 
eine  einfache  Periode  für  die  mittlere  maximale  Erwärmung, 
im  Sommer  hingegen  leine   einfache  Periode   für  die   mittlere 
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maximale  Erkaltung;  doppelte  Extreme  hingegen  in  den  Sommer- 
monaten beim  täglichen  Gange  der  mittleren  maximalen  Er- 
wärmung und  in  den  Wintermonaten  im  täglichen  Gange  der 
mittleren  maximalen  Erkaltung. 

Bilden  wir  aus  den  entsprechenden  Reihen  in  Tabelle  18 
und  19,  welche  die  tägliche  Periode  der  mittleren  maximalen 
Erwärmungen  und  Erkaltungen  darstellen,  das  Mittel,  so  finden 
wir  in  demselben  die  tägliche  Periode  der  Veränderlichkeit 
wiedergegeben,  siehe  Tabelle  20. 

Die  Curve,  welche  den  täglichen  Gang  der  Veränder- 
lichkeit darstellt,  ist  der  Gangcuive  der  mittleren  maximalen 
Erwärmung  ähnlicher. 

Bevor  zur  Behandlung  der  gegenseitigen  Beziehungen 
zwischen  diesen  maximalen  Erwärmungen  und  Erkaltungen 
übergegangen  werden  soll,  wollen  wir  zuerst  die  Häufigkeit 
der  Erwärmungen  und  Erkaltungen,  welche  bereits  zur 
Bestimmung  der  Reihen  in  Tabelle  1 6  aus  den  ersten  Zusammen- 
stellungen herausgehoben  werden  mussten,  zur  Besprechung 
bringen,  da  das  wechselseitige  Verhalten  dieser  Häufigkeiten 
in  Zusammenhang  zu  bringen  sein  wird  mit  den  oberwähnten 
Beziehungen. 

In  der  Tabelle  21  erscheinen  die  Anzahl  der  Erwärmungen 
und  Erkaltungen  dieses  Decenniums  1881/1890  für  jede  der 
einzelnen  in  Betracht  gezogenen  Stunden  angeführt.  Die  Summe 
je  zweier  Gruppen  dieser  Häufigkeitszahlen  wird  nicht  310  bzw. 
300  betragen,  da  die  Tage,  wo  keine  Änderung  der  Temperatur 
im  Vergleiche  zum  Vortage  zu  bemerken  war,  in  dieser  Zählung 
ausgelassen  wurden,  da  die  Fälle  mit  0°  Veränderlichkeit  weder 
der  Erwärmung,  noch  der  Erkaltung  zugezählt  werden  können. 

Um  auf  den  ersten  Blick  das  V'erhältniss  zwischen  der 
Häufigkeit  der  Erwärmungen  und  Erkaltungen  erkennen  zu 
lassen,  wurden  für  die  einzelnen  Stunden  die  Quotienten 
berechnet^  Tabelle  22,  und  zwar  die  Quotienten  der  Verhält- 
nisse Häufigkeit  der  Erwärmung  :  Häufigkeit  der  Erkaltung. 
In  dieser  Tabelle  22  sind  auch  zugleich  die  ausgeglichenen 
Reihen  aufgenommen  worden. 

Schon  in  den  unausgeglichenen  Werthen  ersieht  man  im 
Jänner  und  Oftober  die  Bildung  eines  einfachen  Ganges  mit 
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einem  Maximum  und  einem  Minimum.  Die  ausgeglichenen 
Werthe  geben  einen  äusserst  regelmässigen  Gang,  mit  einem 
Minimum  zur  Zeit  der  niedrigsten  Temperatur  und  einem 
Maximum  in  den  Nachmittagstunden  zwischen  4  und  6''.  Es 
überwiegen  die  Erkaltungen  an  Häufigkeit  am  meisten  zur  Zeit 
des  Temperaturminimums,  überhaupt  ist  von  circa  9*"  Abends 
bis  gegen  Mittag  die  Häufigkeit  der  Erkaltungen  grösser  als 
die  der  Erwärmungen.  Nur  Nachmittags  sind  die  Erwärmungen 
häufiger  als  die  Erkaltungen.  Im  Jänner  ist  Nachts  eine  sehr 
kleine  Störung  in  diesem  regelmässigen  Verlaufe  durch  Bildung 
kaum  bemerkbarer  secundärer  Extreme  zu  bemerken. 

Es  wäre  hervorzuheben,  dass  zur  Zeit  der  kleineren  Ver- 
änderlichkeit ein  Überwiegen  der  Erwärmungen  an  Häufigkeit 
gegenüber  den  Erkaltungen  stattfindet.  In  Folge  der  grossen 
Ähnlichkeit  können  die  beiden  Reihen,  für  den  Jänner  und 
October,  vereinigt  werden;  dieselben  geben: 

2''a.  4"  e»-  S»«  lO»*  12''m.  2*'p.  4»'  ö»"  8'*  lO«"  Ti«-!!.  Mittel 
0-88    0-86    0-85*    088    093     098     105    112  1  10  101  093    0-90      096 

ein  Resultat,  welches  als  Darstellung  des  täglichen  Ganges  der 
Quotienten  zwischen  der  Erwärmungs-  und  Erkaltungshäufig- 
keit für  den  Winter  betrachtet  werden  kann.  Diese  Reihe  zeigt 
einen  äusserst  regelmässigen  Verlauf,  Minimum  gegen  6'\  zur 
Zeit  des  Temperaturminimums,  das  Maximum  gegen  5*^  Nach- 
mittag. Der  Gang  ist  dem  Wintergange  der  Veränderlichkeit 
entgegengesetzt. 

Betrachten  wir  die  tägliche  Periode  dieser  Quotienten  der 
Tabelle  22  während  der  Sommermonate  April  und  Juli,  so 
ersehen  wir  zuerst,  dass  die  Erwärmungen  immer  häufiger 
sind  als  die  Erkaltungen,  mit  Ausnahme  der  Morgenstunden, 
in  welchen  im  täglichen  Gange  das  Minimum  zu  erwarten  ist 
und  zu  welcher  Zeit  die  Erkaltungen  an  Häufigkeit  überwiegen. 
Von  diesem  Minimum  steigt  der  Quotient  rasch  über  den  Mittel- 
werth  an,  um  Vormittags  zwischen  8  und  10*'  und  Nachmittags 
gegen  8'*  die  grössten  Werthe  anzunehmen.  Zwischen  diesen 
grössten  Werthen  nimmt  der  Quotient  etwas  ab,  um  gegen 
Mittag  und  zur  Zeit  des  Temperaturmaximums  eine  Zunahme 
anzudeuten,  welcher  wieder  eine  Abnahme  folgt; 
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Tabelle   19. 

Täglicher  Gang  der  mittleren  maximalen  Erkaltung. 

Ausgeglichene  Werthe. 


1 

Jänner 

October 

April 

Juli 

2'SL. 

6-15 

0-31 

5-61* 

-0-29* 

4  45 

0-06 

5. 61*— 0-54* 

4 

6-08* 

0-24* 

5-68 

-0  22 

4-54 

0-15 

5-83    -0-32 

6 

6-28 

0-44 

6  11 

0-21 

4-57 

0M8 

5-98 

—0-17 

8 

6  29 

0-46 

612 

0  22 

4-76 

0-37 

6-05 

—0-10 

10 

5-72 

—0-12 

5-77* 

— 0-13* 

4  91 

0  62 

6-48 

0-33 

12^  m. 

5-12 

—0-72 

5-81 

—0-09 

4-85 

0  46 

6-67 

0  52 

2^p. 

5-08* 

-0-76* 

6  19 

0-29 

4-69 

0-30 

6-49        0-34     1 

4 

5-43 

— 0-41 

6  87 

0-47 

4-29 

-0-10 

C-57 

0  42 

6 

5-73 

-o-ii 

6-05 

0-15 

3-80 

-0-59 

6-50 

0  35 

8 

5  91 

007 

5-65 

-0-25 

3-66* 

—0-73* 

6-12 

-0  03 

!  10 

6-10 

0-26 

5  66 

—0-24 

3-90 

—0-49 

5-86 

—0-29 

12-n. 

6-24 

0  40 

5-75 

—0-15 

4-22 

—0-17 

5-68 

— 0  47 

Mittel 

1 
1 

5-84 

- 

5-90 

- 

4  39 

— 

6*15 

— 

Tabelle  20. 

Mittel   aus    dem   täglichen  Gange   der  mittleren  maximalen 
Erwärmung  und  Erkaltung. 


Jänner 


October 


April 


Juli 


4 

6 

8 
10 
12^  m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12"  n. 

Mittel 


0*58 

0-75 

0-87 

0-66 

-0-07 

-0*73 

-0-90* 

-0-86 

-0-66 

-0-24 

-0-17 

-0-41 

5-81 


0-22 
0-36 
0  68 

0-44 
-0-14 
-0-45* 
-0  39 
-0-29 
-0-39 
-0-33 
0-06 
0-26 

5-74 


0-15 
0  80 

0-29 
017* 
0-27 
0-48 

0  36 
0  00 
-0  53 
-0-78* 
-0-52 
-0-12 

4-44 


0-01 

0  16 

-0-01 

-0-31* 

-0-06 

0-21 

0-16 

0-21 

0-22 

-0-08 

-0-32* 

-0-21 

5-33 


1040 


E.  Mazelle, 


Tabelle  21. 
Häufigkeit  der  Erwärmungen  und  Erkaltungen. 


Jänner 


I' 


October 


April 


Juli 


Erwär- 
mung 


Erkal  \  Erwär-!  Erkal- ,  Erwär-j  Erkal-  [  Erwär-     Erkal-    j 
lung  j  mung      tung  |'  mung      tung   i  mung        tung     j 


2''a. 

4 

6 

8 
10 
12"  m. 

2-p. 

4 

6 

8 
10 
12''n. 

Mittel 


148 
150 
139 
138 
153 
146 
161 
160 
160 
155 
145 
148 

150 


160 
153 
166 
165 
154 
155 
147 
146 
142 
150 
160 
158 

155 


135 

164 

151 

141 

132 

171 

139 

151 

137 

166 

147 

148 

142 

161 

161 

126 

149 

157 

158 

136 

143 

157 

157 

129 

155 

145 

156 

136 

162 

143 

163 

131 

162 

138 

160 

125 

148 

151 

162 

127 

142 

161 

153 

138 

143 

161 

155 

137 

146 

156 

155 

135 

153 

149 

148 

159 

155 

147 

174 

120 

185 

123 

175 

130 

175 

123 

175 

125 

170 

133 

181 

121 

171 

127 

162 

138 

169 

133 

Tabelle  22. 

Quotienten  zwischen  der  Häufigkeit  der  Erwärmungen  und 

Erkaltungen. 


Jänner 


October 


April 


Juli 


11  Quo-  I  Ausge-   Quo-    Ausge-    Quo- 
i  tientenlglichen'jtienlen  glichen  dienten 


Ausge-    Quo-  I   Ausge- 
glichen, tienten    glichen 


2*'a. 

0-93 

0-94  , 

0-82 

0-82  , 

1 

07 

1*05 

1-03 

1-04 

4 

0-98 

0-93 

0*77 

0-80*1 

0 

92 

0-97* 

0-93 

0  99* 

6 

0-84 

0-87* 

0-83 

0*83 

0 

99 

1-04 

1-06 

1-12 

8 

0-84 

0-88  1 

0-88 

0-i6  'l 

28 

1-18 

1-45 

1-36 

1   10 

,  0-99 

0-94  ■ 

0*95 

0-92  . 

16 

1  20 

1-50 

l-4o 

12"  m. 

'  0-94 

0-99 

0-91 

0-96  \ 

22 

1M9 

1-35 

1-40 

2"p. 

1*10 

1-06 

1-07 

1-04 

15 

1-19* 

1-42 

1-40 

4 

1-10 

Ml  || 
1-10  ' 

1-13 

1  12  |i 

24 

1-23 

1-40 

1-37 

6 

1-13 

1-17 

1-11  ' 

28 

1  27 

1-28 

1-36 

8 

1*03 

1-02  ; 

0-98 

1  00  ' 

28 

1-24 

1-50 

1  41 

10 

0-91 

0-95 

0-88 

0-91 

11 

1-16 

1-35 

1-34 

12"n. 

0-94 

0-93 

0-89 

0-87  i 

13 

1-11 

1-17 

1-18 

Mittel 

1  0-98 

1 

0-98  , 

0-94 

0-94  ' 

li 

15 

1M5 

1  29 

1-29 
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Gleichen  wir  diese  Reihen  aus,  so  verschwinden  diese 
secundären  Bildungen,  um  die  zwei  Hauptmaxima  Vormittags 
und  Abends  beizubehalten. 

Auch  hier  finden  wir  zur  Zeit  der  kleinsten  Veränderlich- 
keit die  grössten  Quotienten  vor,  d.  h.  eine  grössere  Häufigkeit 
der  Erwärmungen.  Es  entspricht  dies  zugleich,  in  Folge  der 
an  früherer  Stelle  gemachten  Bemerkungen,  dass  zur  Zeit,  wo 
die  Differenz  (S — M)  zwischen  Scheitelwerth  und  Mittelwerth 
kleiner  wird,  beziehungsweise  der  Scheitelwerth  unter  dem 
Mittel werthe  sinkt,  die  Häufigkeit  der  Erwärmung  gegenüber 
der  Erkaltung  grösser  wird,  während  in  den  zwei  Winter- 
monaten das  Umgekehrte  stattfindet. 

Die  Vereinigung  der  Reihen  pro  April  und  Juli,  in  nach- 
folgender Zeile 

2'u.  4-  6"  8^  10''  12'*m.  2»"  p.  4''  6''  8^  lO»*  12^  n.  Mittel 
105    0-98*    108    1-27    1-82     129     129*    1-30    131    1-82    1'25     115      122 

kann  den  täglichen  Gang  für  die  Sommerperiode  anschaulich 
machen.  Die  Häufigkeit  der  Erwärmung  überwiegt  am  meisten, 
die  Häufigkeit  der  Erkaltungen  beiläufig  zur  Zeit,  wo  im  täg- 
lichen Gange  der  Lufttemperatur  die  Curve  durch  ihre  Mittel- 
vverthe  geht. 

Kehren  wir  nun  zu  unserer  früheren  Andeutung  in  Bezug 
auf  die  gegenseitigen  Beziehungen  zwischen  den  mittleren 
maximalen  Erwärmungen  und  Erkaltungen  zurück,  so  müsste 
man  bei  diesen  ein  diametral  entgegengesetztes  Verhalten  beob- 
achten, denn  in  den  Stunden,  wo  die  Erwärmungen  häufiger 
vorkommen,  müssten  dementsprechend  die  mittleren  maximalen 
Erkaltungen  an  Grösse  den  mittleren  maximalen  Erwärmungen 
überlegen  sein.  Bilden  wir  zur  Vereinfachung  dieser  Darstellung 
die  Quotienten  der  Verhältnisse  zwischen  den  Werthen  der 
Tabelle  17,  so  dass  die  Quotienten  grösser  als  die  Einheit 
angeben,  dass  die  Erwärmungen  an  Grösse  den  Erkaltungen 
überlegen  sind.  In  der  Tabelle  23  erscheinen  diese  Quotienten, 
nebst  denen  durch  Ausgleichung  erhaltenen  zusammengestellt. 

Wir  entnehmen  daraus  für  alle  vier  Monate  wirklich  eine 
vollständig  entgegengesetzte  tägliche  Periode,  beiläufig  zur 
Zeit  der  Maxima  des  einen  Ganges  finden  sich  die  Minima  der 
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anderen.  In  der  Tabelle  21  ersehen  wir  z.  B.  im  Juli  durch 
alle  Stunden  ein  Vorherrschen  der  Erwärmungen  an  Häufig- 
keit gegenüber  den  Erkaltungen,  nur  für  4^  Morgens  sind 
die  Erkaltungen  etwas  häufiger.  Analog  finden  wir  hier  in 
Tabelle  23  im  Juli  durch  alle  Stunden  die  Erkaltungen  an 
Grösse  den  Erwärmungen  überlegen,  wobei  der  Unterschied 
für  die  ersten  Morgenstunden  am  kleinsten  wird.  In  Bezug  auf 
die  Julireihe  soll  noch  erwähnt  werden,  dass  in  den  aus- 
geglichenen Werthen  die  Nachmittagsextreme  verschwinden 
und  sich  nur  durch  die  gleichbleibenden  Ordinatenwerthe  zu 
erkennen  geben.  Namentlich  das  Minimum,  welches  in  der 
unausgeglichenen  Reihe  gut  ausgeprägt  auf  10**  Abends  fällt, 
ist,  in  der  ausgeglichenen  Reihe  durch  die  höheren  Nachbar- 
werthe  verdeckt  worden. 

Bilden  wir  auch  hier  aus  je  zwei  Monaten  die  dem  Winter 
und  Sommer  entsprechenden  Mittelwerthe: 


6- 


S«"      10"     12»  m.  2''p.      4"        6"      S»" 


10"     12"n.   Mitte 


Winter 
MO  115    l-ll    104  0-97      0-90    084  0-77*  0*78  090     101      104      097 

Sommer 
0-98  0-Ö9  0-93  0-80  078*    084    0-87  088    089  0-86*  0-86*  0'93      0  88 

SO  finden  wir  eine  tägliche  Periode,  welche  ein  Spiegelbild  des 
bereits  erwähnten  Ganges  der  Häufigkeit  der  Erwärmungen 
und  Erkaltungen  ist. 

Anschaulich    werden    diese    gegenseitigen    Beziehungen 
durch  nachfolgende  Ordinaten  dargestellt: 

Täglicher  Gang  für  die  Quotienten  der  Häufigkeit  und 

der  Grösse  der  mittleren  Maxima  der  Erwärmungen 

und  Erkaltungen. 

Winter  Sommer 


2^a 

4 

6 

8 

10 


Häufigkeit            Grösse 

—  •08 

•13 

—    10* 

•18 

_11» 

•14 

—  •08 

•07 

-•03 

•00 

läufigkeit 

Grösse 

—    17 

•10 

-•24* 

•11 

—  •14 

•05 

•05 

—  08 

•10 

—  •10 
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Häufigkeit 

Grösse 

12"  m 

•02 

—  •07 

2"  p.  . . . 

•09 

—  •13 

4 

•16 

—  •20' 

6 

14 

—  •19 

8 

-05 

-•07 

10 

. ...    -^03 

•04 

12"  n.  ... 

....  -•oe 

•07 

"emperatur. 
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Häufigkeit 

Grösse 

■07 

—  •04 

•07 

—  Ol 

•08 

•00 

•09 

•Ol 

10 

—  •02* 

•03 

—  •02 

—  •07 

•05 

In  den  nächsten  Tabellen  24  und  25  sind  die  absoluten 
Maxima  der  Erwärmungen  und  Erkaltungen  des  Decen- 
niums  1881  — 1890  zusammengestellt.  In  den  geradzahligen 
Columnen  stellen  die  ersten  Zahlen  das  Jahr  vor,  die  zweiten 
den  Tag. 

Im  Jänner  fallen  die  grössten  Erwärmungen  und  Erkal- 
tungen auf  die  Nacht-  und  Morgenstunden.  Zu  allen  Stunden 
sind  die  absoluten  Maxima  der  Erkaltungen  grösser  als  die  der 
Erwärmungen. 

Im  October  sind  die  grössten  Erwärmungen  Nachts  und 
Morgens,  die  grössten  Erkaltungen  Nachmittags  zu  beobachten. 
In  beiden  Monaten  entspricht  dies  auch  der  Vertheilung  der 
mittleren  Maxima,  siehe  Tabelle  17.  In  diesem  Monate  sind 
daher  die  absoluten  Maxima  der  Erwärmungen  denen  der 
Erkaltungen  Nachts  und  Morgens  überlegen,  die  Erkaltungen 
sind  hingegen  grösser  als  die  Erwärmungen  von  den  letzten 
Vormittagstunden  bis  zum  Abend. 

Im  April  kommen  die  grössten  Erwärmungen  zur  Mittags- 
zeit und  in  den  ersten  Nachmittagsstunden  vor,  die  grössten 
Erkaltungen  Vormittags.  Die  Erwärmungen  überwiegen  fast  in 
allen  Stunden  an  Grösse  die  Erkaltungen,  mit  Ausnahme  der 
Stunden,  an  welchen,  wie  schon  filiher  erwähnt  wurde,  auch  die 
mittleren  maximalen  Erkaltungen  vorwiegen.  Im  Juli  sind  wieder 
wie  im  Jänner  die  absoluten  Maxima  der  Erkaltungen  immer 
grösser  als  die  der  Erwärmungen,  nur  fallen  die  grössten 
Erkaltungen  um  die  Mittagszeit,  die  grössten  Erwärmungen 
bleiben  Nachts  und  Morgens.  Es  wäre  erwähnenswerth  hervor- 
zuheben, dass  im  Juli  grössere  Erkaltungen  vorkommen,  als  im 
Jänner,  lö-Q**  im  Juli  um  Mittag,  im  Jänner  1 1  -6°  um  6^  a.  In 
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den  Nacht-  und  Morgenstunden  finden  sich  im  Jänner  grössere 
Erkaltungen  vor  als  im  Juli,  von  10*'  Vormittags  bis  8*'  Abends 
sind  hingegen  im  Juli  die  Erkaltungen  grösser.  Was  die  ab- 
soluten Maxima  der  Erwärmungen  anbelangt,  so  sind  dieselben 
im  Jänner  zu  allen  Stunden,  mit  Ausnahme  von  4  und  6*'  Nach- 
mittag immer  grösser  als  im  Juli.  Die  grösste  Erwärmung  findet 
man  im  Jänner  mit  10-8°  um  4^  Früh,  im  Juli  erreicht  die 
grösste  Erwärmung  nur  7*2°,  und  zwar  auch  zur  gleichen 
Stunde. 

Aus  der  Aufeinanderfolge  der  Veränderlichkeiten  gleichen 
Zeichens  wurde  die  mittlere  Dauer  der  Temperaturzunahme 
und  -Abnahme  berechnet.  In  den  Tabellen  26  und  27  erscheinen 
in  den  ersten  zwei  Columnen  die  entsprechenden  Decennien- 
mittel  in  Tagen  ausgedrückt.  Daraus  konnte  für  jede  Stunde 
die  Länge  der  Temperaturwellen  bestimmt  werden,  siehe 
dritte  Columne.  In  den  nächstfolgenden  Reihen  sind  die  dies- 
bezüglichen ausgeglichenen  Werthe  sammt  ihren  Ordinalen 
dargestellt.  Der  tägliche  Gang  der  Temperatunvellen  für  den 
Jänner  ist  ein  einfacher.  Die  grössten  Wellenlängen  fallen 
zur  Zeit  des  Temperaturmaximums  und  der  darauffolgenden 
Stunden,  die  kleinsten  Wellenlängen  um  die  Zeit  des  Tem- 
peraturminimums; Maximum  um  4^  p.,  Minimum  um  5*"  a.  Es 
würde  hier  resultiren,  dass  zur  Zeit,  wo  die  absolut  grössten 
Erwärmungen  und  Erkaltungen  vorkommen,  die  kleinsten 
Wellenlängen  zu  bemerken  sind,  da  man  aus  Tabelle  24 
ersehen  kann,  wie  die  absoluten  Maxima  der  Erwärmungen 
und  Erkaltungen  Nachts,  namentlich  Morgens  4**  und  6**  vor- 
kommen. 

Um  das  Übergewicht  der  Dauer  einer  continuirlichen 
Temperaturzunahme  (Wellenberg)  über  die  einer  andauernden 
Abnahme  (Wellenthal)  darzustellen,  wurden  die  Quotienten 
bestimmt,  siehe  Tabellen  28  und  29.  Für  den  Jänner  ersehen 
wir,  dass  die  Wellenberge  den  Wellenthälern  an  Grösse  über- 
legen sind  von  beiläufig  10**  Vormittag  bis  nach  8^  Abends. 
Nachts  und  Morgens  sind  die  Wellenthäler  länger.  Der  tägliche 
Gang  dieser  Quotienten  ist  daher  dem  täglichen  Gange  der 
Quotienten  zwischen  den  Häufigkeiten  der  Erwärmungen  und 
Erkaltungen  ähnlich. 
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Tabelle  23. 

Quotienten  zwischen  den  mittleren  maximalen  Erwärmungen 
und  Erkaltungen. 


2''a. 

4 

6 

8 
10 
12^m. 

2»»p. 

4 

0 

8 
10 


Jänner 


October 


April 


Quo-  (Ausge-    Quo-    Ausge-    Quo-  lAusge-j 
Uienten  glichen'^  tienten'glichenJtienten  glichen 


Juli 


Quo-      Ausge- 
tienten    glichen 


r06 
1-23 
110 
1*06 
0-99 
0-98 
1-00 
0  78 
0-75 
0-89 
0  99 
0-9Ü 


r08    n 

1  15  ,1 

ri2  ' 

1-05  " 
1-00 
0  99 
0  94  I' 
0-83  . 
0-79* 
0-88  , 
0-96 
0  99 


1-09 
1-23 
1-05 
1-03 
0-96 
0  81 
0*70 
0-70 
0-74 
0  92 
1-10 
1-08 


1-12   , 
1  15  I 

1-09   ' 
1-02  l| 
0-94   ; 
0-82 
0-73  l| 
0-71*! 
0-77 
0-92   ' 
105 
1   09 


1-08 
r03 
1-19 
0-85 
0-88 


•07 
•02 
08 
•10 


0-94 
1-02 
1-04 


il 
1-06 

10» 

1-07 
0-94  ' 
0-92*! 
1-01 
1 

107  ' 
1-06  ' 
1-00   1 

roo*i 

1-05 


•05  ' 


0' 
0- 
0- 
0' 
0 

I  0- 

0' 
0- 
0 
0' 
0 
0- 


92 

92  1 
79  I 
62  I 
62  1 
65 
74  I 

5^ 

70 

77  I 

61  ; 

84  ' 


0-89 

0-78 

0-66 

0-63* 

0-66 

0-69 

0-69 

0-71 

0-71 

0*71 

0-80 


Mittel 


0  98      0  98      0-9:)      0-95       1    03       1-03      0*74        0*74 


Tabelle  24. 
Absolute  Maxima  der  Erwärmungen  und  Erkaltungen. 


Jänner 


October 


Erwärmung         Erkaltung 


Erwärmung 


Erkaltung 


I 


2"a. 

9-0  1885, 

12. 

11-281, 

7. 

8  3 

87, 

31. 

7-6 

85, 

oo 

4 

10-8, 

81, 

18. 

11  581. 

7.  ' 

8-8 

85, 

15. 

7-2 

85, 

22. 

6     ' 

10-5 

81, 

18., 

11-6I81. 

7.  i 

8-7 

»  85, 
'  90, 

15. 
27. 

7  5 

85, 

3. 

8 

9-7 

84, 

27. 

10-6  86, 

10. 

8  9 

82, 

28. 

8-4 

82, 

27. 

10 

7-3 

81, 

18. 

9-0  86, 

10. 

7  0 

90, 

27. 

7-7 

81, 

16. 

12''m. 

6-7' 

85, 

16. 

7-9:86, 

10. 

8  0 

84, 

6. 

10-4 

81, 

16. 

2-p. 

1  7  6 

83, 

28.' 

8-0|89, 

o 

7-5 

85, 

15. 

9-2 

81, 

16. 

4 

5-6 

1  82, 
'  83, 

17. 
28. 

8-889, 

o 

7-1 

85, 

15. 

11-6 

81. 

16. 

6 

6-0 

87, 

5.  . 

9-6  89, 

2. 

6-8 

85, 

15. 

11-0 

81, 

16. 

8 

1  6-8 

89, 

10.' 

9  3'81, 

6.  1 

6-2 

85, 

31. 

8-2 

81, 

16. 

10 

,  7-5 

85, 

31.| 

9- 8,86, 

9. 

9-4 

85, 

31. 

8-7 

1  81, 
♦  85, 

16. 
26. 

12"  n. 

8-3 

1 

85, 

11. 

10-381, 

6. 

8-5 

85. 

31. 

8-5 

81, 

16. 

Maximum 

10-8  1881, 

18. 

11-681, 

7. 

9-4 

1885, 

31. 

11-6 

1881, 

16. 

1 

4'*a. 

1  6' 

'a. 

lO»« 

P. 

4" 

P- 
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Tabelle  25. 
Absolute  Maxima  der  Erwärmungen  und  Erkaltungen. 


April 


Juli 


Erwärmung         Erkaltung      i;    Erwärmung 


Erkaltung 


2»>a. 
4 


8 
10 
12^  m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12^n. 

Maximum 


7-0 

1889. 

6. 

6-6 

6-2 

)  82, 
)  89, 

14. 
6. 

7-1 

7-0 

82, 

14. 

60 

5-6 

89, 

28. 

7-6 

7-3 

89, 

28. 

8-7 

9-3 

89, 

28. 

6-3 

9-2 

89, 

28. 

6-0 

8-4 

89, 

28. 

5-7 

6-9 

89, 

28 

5-1 

4  9 

89, 

28. 

5-8 

6-6 

82, 

14. 

5-7 

7-1 

89, 

5. 

6-2 

9-3 

1889, 

28. 

8-7 

12"! 

Tl. 

87,   16. 
90,  25. 

90,     O.j  6-0 
•3 


89,   17. 
89,   17. 


87, 
82, 
90, 
90, 


I    '. 


89,  17.; 
89,  17. 
87,   15.' 


1889,   17.1 
10-a.    H 


90,     6. 

8-4 

90,     6. 

7-8 

\  88,   16. 

8-1 

)  90,     6. 

84,     2. 

9-6 

84,  27. 

131 

82,     4. 

16-9 

82,     4. 

14  6 

90,     8. 

14-3 

82,   13. 

11-2 

89,   19, 

10-2 

83,   18. 

8-8 

86,  31. 

7-8 

1890.     6.     16-9 

4»'a. 

1 

84,  21. 
83,   17. 

83,  17. 

84.  26. 
84,  20. 
84,  20. 
84,  20. 
84,  20. 
84,  20. 

83,  16. 
81,  27. 

84,  20. 

1884,  20. 
12^m. 


Tabelle  26. 
Täglicher  Gang  der  Temperaturwellen. 


Jänner 


3 


c 

< 


V  I 

tß     ' 

C 


bC:§ 


October 


N 


c 
Xi 
< 


.   bC 
bc  c 

^1 


I 


2''a.l 
4 

\  ' 

10 
12''m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12^n. 


•70 
•71 
•57 
•61 
•92 
•87 
•12 
•08 
•19 
•89 
•80 
•87 


•84 
•77 
•87 


99  3 


•89 

•86 

■91 

94 

l-88;4 

1-87  3 

2^02|3 

l-98;3 

I 


.Mittel,;  1-86,  1-90  3 -71 


54 

3-60 

48 

3  49* 

44* 

3-49* 

60 

3-61 

81 

3-74 

73 

3-83 

03 

3-95 

02 

4  OB 

07 

3-98 

76 

3-85 

82 

3-81 

85 

3  77 

76 

3-76; 

-0-16  I 

-  -27*11 

-  -27*, 

-  -15 

-  -02  , 
•07  || 
•19 

•27  ■: 

•22  ; 

•09  I' 

•05  •; 

•Ol 


1  66 
P68 
1-77 
P73 
1^65 
2^02 
2^00 
2-04 
1-95 
1-83 
1^67 
1-67 

1-81 

i 


r98l3  64 

2^00  3^68 

2  Ol 

8-78 

r89 

3-62 

1-78 

3-43* 

2-19 

4  21 

1-91 

3-91 

P83 

3-87 

1-69 

3^64 

1-86 

3-69 

1-83 

3^50 

1-81 
1^90 

3^48* 
3^70 

61 
69 
72 

62* 
67 
3-94 
»•98 

3^82 
3^71 
3^63 
3^54 
3-52* 


•09  I 
•Ol 
•02  , 

•08*; 

•03 
•24 
•28 

•12 ; 

•07 
•16  ! 
•18* 
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1 
! 

April 

Juli 

Zunahme 

Abnahme 
Wellenlänge 

SPS 

^1 

Gang 

6 

c 

3 

1 

C 
< 

c 

C 

Ausgegl. 
Wellenlänge 

Ü 

2''a. 

1-80 

1   68 

3-48 

3-49 

-0-04 

1-78 

1-85 

3-63 

3-48 

—  •11 

4 

1-63 

1-76 

3-39 

3-37* 

-    -16* 

1-59 

1-73 

3-32 

3  39 

—  •20 

6 

1-60 

1-64 

3-24* 

3-40 

—   -13 

r68 

1-60 

3^28* 

3-38* 

—  •21* 

8 

2-07 

1-68 

3*75 

3-63 

•10 

2-12 

1-53 

3-65 

3-57 

-•02 

10 

2-03 

1-73 

8-7« 

8-71 

•18 

2-17 

1^52 

3^69 

3-67 

•08 

!  12- m. 

1-96 

1-62 

3-58 

3-56 

•03 

2-10 

P57 

8  67 

8  09 

•10 

2-p. 

P79 

1-54 

3-33* 

3-47* 

—   -06* 

2-19 

P53 

3-72 

3^68 

09 

4 

2-06 

1-57 

3-63 

3-59 

•06  1 

2-08 

P53 

3-61 

3-59 

•00 

6 

214 

1-62 

8  7« 

8'66 

18 

1-94 

1-48 

3^42* 

3^54* 

—  •05* 

8 

1-95 

1-54 

3-49 

3-54 

•Ol 

2*22 

1-50 

3-72 

3-71 

•12 

10 

1-77 

1-64 

3-41 

3-48 

—   -05 

2-30 

1-67 

8-97 

8-76 

•17 

12'' n. 

1-89 

1-71 

3-60 

3-52 

—   -Ol 

P79 

1-57 

3-36 

3-58 

—  •Ol 

Mittel 

1-89 

1-64 

3-53 

3-53 



'  2-00 

1 

1-59 

3^59 

3  59 

— 

Tabelle  28. 

Quotienten  zwischen  der  mittleren  Dauer  der  Temperatur- 
zunahme und  -Abnahme. 


Oh 


a. 


4 

6 

8 
10 
12^m. 

2^p. 

4 

6 

8 
10 
12'«  n. 

Mittel 


Jänner 


Quo- 
tienten 


Ausgegl. 
Quo- 
tienten 


Gang 


Quo- 
tienten 


0-92 

0-97 

0^84 

•81 

•02 

•Ol 


11 
07 
17 
Ol 
89 


0^94 


0^98 


0^94 

— 0^ 

0-92 

—   • 

0^86* 

—   • 

0^87 

—   • 

0-97 

—    • 

P04 

1-07 

1  11 

1  11 

1-02 

0  93 

—   • 

0^92 

—   • 

0^98 

•04 

•06 

•12* 

•11 

•Ol 

•06 

•09 

•18 

•18 

•04 

•05 

•06 


0-84 

0^84 

0^88 

0^92 

0^93 

92 

05 

12 

15 

98 

91 


0^92 
0-96 


October 


Ausgegl.  I 

Quo-     I 

tienten 


I 


0^86 

0^85* 

0^88 

0^91 

0-93 

0^95 

r03 

111 

no 

POl 
0^93 
0^90 

0^96 


Gang 


-0^10 

-  -11* 

-  -08 

-  ^05 

-  ^03 

-  •Ol 
•07 
•15 
•14 
•05 

-  ^03 

-  -06 
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Im  October  ist  der  tägliche  Gang  dieser  Quotienten  dem 
des  Jänner  ähnlich  und  stimmt  ebenfalls  mit  dem  der  Quotienten 
der  Häufigkeit  der  Erwärmungen  und  Erkaltungen  überein.  Dort, 
wo  bei  den  absoluten  Extremen  der  Veränderlichkeit,  Tabelle  24, 
die  grössten  Erkaltungen  vorkommen  und  diese  zugleich  den 
grössten  Erwärmungen  am  meisten  überlegen  sind,  finden 
wir  die  Dauer  der  Erwärmung  über  die  Dauer  der  Erkaltung 
am  meisten  vorherrschend. 

Der  Gang  der  Wellenlängen  zeigt  hingegen  doppelte 
Alaxima  und  Minima.  Die  grössten  Wellenlängen  finden  sich 
zur  Mittagszeit  und  zur  Zeit  des  Temperaturminimums,  die 
kleinsten  um  Mitternacht  und  gegen  10*'  Vormittags.  Die  mitt- 
leren Wellenlängen  schwanken  im  Jänner  zwischen  4*07  und 
3-44  Tagen,  im  October  bewegt  sich  die  Dauer  einer  mittleren 
continuirlichen  Erwärmung  und  Erkaltung  zwischen  4*21  und 
3-43  Tagen.  Im  April  und  Juli  sind  die  Wellenlängen  etwas 
kleiner,  im  ersten  Monate  liegen  dieselben  zwischen  3*76  und 
3*24,  im  zweiten  zwischen  3*97  und  3*28  Tage. 

Im  April  zeigen  die  Wellenlängen  auch  eine  doppelte 
Schwankung  in  ihrer  täglichen  Periode,  die  kleinsten  Wellen- 
längen fallen  zur  Zeit  der  Temperaturextreme,  die  grössten 
gegen  9''  a.  und  6'*  p.  Noch  eine  Nebenbildung  von  Extremen 
wäre  in  den  ersten  Nachtstunden  zu  bemerken. 

Der  Gang  der  Quotienten  im  April  zeigt  das  Minimum  um 
4''  Morgens,  das  Maximum  um  6''  Abends.  In  den  letzten 
Vormittagstunden  ist  jedoch  im  Ansteigen  der  Gangcurve  eine 
Störung  bemerklich.  Auch  im  Juli  finden  wir  eine  ähnliche  Ver- 
theilung.  Die  Wellenberge  sind  an  Länge  den  Wellenthälern 
tagsüber  überlegen.  Im  ausgeglichenen  Gange  ist  ein  Maximum 
in  den  letzten  Vormittagstunden  zu  bemerken,  sodann  Nach- 
mittags ein  secundäres  Minimum,  um  gegen  Abend  dem  Haupt- 
maximum zuzustreben.  Ahnliche  Gangcurven  fanden  wir  bei 
den  Quotienten  zwischen  der  Häufigkeit  der  Erwärmungen  und 
Erkaltungen,  es  zeigt  sich  überhaupt  für  alle  Monate  zwischen 
den  täglichen  Perioden  dieser  beiden  Quoiientenreihen  grosse 
Ähnlichkeit. 

Die  früher  im  April  erwähnte  secundäre  Bildung  der  Vor- 
mittagstunden  hat  sich  hier  im  Juli  zu  einem  sehr  kräftigen 
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Maximum  ausgebildet,  im  October  ist  das  secundäre  Extrem 
kaum  bemerklich,  im  Jänner  verschwindet  es  ganz. 

Was  nun  die  tägliche  Periode  der  Wellenlängen  anbelangt, 
so  finden  wir  auch  hier  für  den  Juli  im  ausgeglichenen  Gange 
eine  doppelte  tägliche  Periode,  wie  im  April  und  October.  Die 
grössten  Wellenlängen  finden  sich  Mittags  und  Abends  vor.  Es 
dürfte  noch  eine  Verschiebung  der  Eintrittszeiten  der  Extreme, 
welche  sich  aus  der  Betrachtung  der  ausgeglichenen  Gang- 
curven  sofort  ergeben,  erwähnenswerth  sein. 

Wendestunden   im   täglichen  Gange  der  Temperatur- 
wellen. 


April 
Juli  . 


Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

S-'a. 

9''a. 

2"  p. 

6''p. 

S'-a. 

12"  m. 

e^p. 

9"?, 

Wie  an  anderer  Stelle  bereits  hervorgehoben  wurde,  finden 
sich  im  Juli  die  grössten  Erkaltungen  zur  Mittagszeit.  Aus 
einer  Betrachtung  der  diesbezüglichen  Tabelle  25  ersehen  wir 
negative  Veränderlichkeiten  von  mehr  als  10"*  in  den  Stunden 
von  10*^  a.  bis  8*^  p.,  um  welche  Zeit  zugleich  diese  maximalen 
Erkaltungen  auch  am  meisten  die  maximalen  Erwärmungen 
überwiegen.  Zu  den  gleichen  Tagesstunden  finden  wir  nun  im 
Juli  die  Wellenberge  am  meisten  die  Wellenthäler  an  Länge 
übertreffen,  die  mittlere  Dauer  continuirlicher  Erkaltungen  wird 
kleiner. 

Aus  der  Anzahl  der  Fälle  mit  Temperaturzunahme  und 
Temperaturabnahme  wurde  durch  Bildung  der  zehnjährigen 
Mittelwerthe  die  mittlere  Häufigkeit  der  Temperatur- 
wellen im  Laufe  eines  Monates,  wie  dieselben  in  den  Tabellen 
30  und  31  vorkommen,  gebildet.  Da  natürlich  je  kleiner 
die  Wellenlänge  ist,  desto  grösser  ihre  Häufigkeit  in  einer 
bestimmten  Zeitperiode  sein  wird,  so  muss  im  täglichen  Gange 
dieser  mittleren  Häufigkeit  der  Temperaturwellen  sich  der  täg- 
liche Gang  der  Temperaturwellen  wiederspiegeln. 

In  Wirklichkeit  ersieht  man  in  diesen  Zusammenstellungen 
die  Maxima  genau  auf  jene  Stunden  fallen,  in  welchen  bei  den 
Temperaturwellen  Minima  hervorgehoben  wurden. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd..  Abth.  11.  a.  68 
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Tabelle  29. 


Quotienten  zwischen  der  mittleren  Dauer  der  Temperatur- 
zunahme  und  -Abnahme. 


April 

Juli 

Quo- 
tienten 

Ausgegl. 
Quo- 
tienten 

Gang 

Quo- 
tienten 

Ausgegl. 
Quo- 
tienten 

Gang 

2-a. 

4 

6 

8           1 
10 
12''m. 

2-p. 

4 

6 

8 
10 
12- n. 

Mittel 

1-07 
0-93 
0-98 
1^23 
1-17 

r2i 

1-16 
1-31 
\-32 
1-27 
P08 
1-11 

1-15 

1-04 

0-98* 

1^03 

P15 

1-19 

1-19 

1^21 

1-27 

1-81 

P24 

\'\4 

1-09 

1^15 

— 0^11 
-0^17* 

—  ^12 
•00 
•04 
•04 
•06 
•12 
•1« 
•09 

—  •Ol 

—  •OB 

0-96 
0-92 
P05 
\'39 
1-43 
P34 
1-43 
1-36 
P31 
P48 
P38 
1^14 

1-27 

0^99 

0-96* 

PIO 

1-32 

1  40 

1-39 

1-39 

1-36 

1^36 

1-41 

1^35 

1-16 

1^27 

—0-28 

—  -31* 

—  '\7 
•05 
•18 
•12 
•12 
•09 
•09 
•14 
•08 

—  -11 

Tabelle  30. 
Mittlere  Häufigkeit  der  Temperaturwellen^ 


2''a. 

Jänner 

October 

Häufig- 
keit 

Ausgegl. 

Gang 

Häufig- 
keit 

Ausgegl. 

Gang 

8^9 

8^7 

0^3     ' 

8-4 

8^6 

0^2 

4 

8-9 

90 

OH 

8^5 

8-5* 

o-i* 

6 

9-1 

90 

0^6 

8^4 

8^5* 

0-1* 

8 

8^7 

8-7 

0-3 

8-7 

8-7 

08 

10 

8^4 

8-5 

0-1 

9-1 

8-6 

0-2 

12''m. 

8-6 

8^4 

0-0 

7^4 

7^9 

—0-5 

2^p. 

8-0 

8^1 

—0-3 

7-9 

7-8* 

— 0^6* 

4 

7^9 

7^9* 

-0^5* 

8^2 

8^2 

—0^2 

6 

7^8 

8-0 

-0^4 

8^4 

8^3 

— 0^1 

8 

8-4 

8^2 

—0-2 

8^3 

8-4 

0-0 

10 

8-2 

8-2 

—0^2 

8-8 

8-7 

03 

12"  n. 

8^1 

8-3 

—0-1 

8^9 

8-8 

04 

Mittel 

8-4 

8-4 

— 

8  4 

8^4 

— 
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Tabelle  31. 
Mittlere  Häufigkeit  der  Temperaturwellen. 


April 

Jufi 

HäuHg. 
keit 

Ausgegl. 

Gang 

Häutig- 
keit 

Ausgegl. 

Gang 

^       «J'-a. 

8-7 

8-7 

0-2 

8;  6 

8-9 

0-3 

4 

8-8 

8-« 

04 

9-4 

0-2 

0  0 

:     (5 

9-3 

8-9 

0-4 

9-4 

91 

0-5 

8 

8-0 

8-3 

—0-2 

8-2 

8-6 

0-0 

1      ^^ 

8-0 

8-1*  J 

—0-4* 

8  6 

8-5 

—0-1 

i     12-m. 

8-2 

8-3 

—0-2 

8-5 

8-4* 

-0-2* 

'       2^p. 

8-9 

8  « 

Ol 

8-2 

8-3* 

-0-3* 

4 

8-3 

8-3 

-0-2 

8-5 

8-6 

0-0 

.6 

7-9 

8-1* 

—0-4* 

9-1 

8-8 

0-2 

8 

8-5 

8-4 

-0-1 

8-3 

8-3 

-0-3 

!      10 

8-9 

8-7 

0-2 

7-7 

8-2* 

-0-4     1 

l'i'-n. 

8-4 

8-6 

0-1 

t       9-0 

8-6 

0-0     ! 

Mittel 

8-5 

8-5 

_ 

8-6 

8-6 

Tabelle  32. 

Durchschnittliche  grösste  Dauer  einer  continuirlichen 

Veränderlichkeit  gleichen  Zeidhens. 


1 

Jänner 

October 

Zunahme 

u 
B 

JZ 
cö 

c 

< 

c 

0» 

c 

'S 
o 

3 

Aus- 
geglichen 

Zunahme 

E 

JZ 

< 

c 
c 

O 

3 

2'a. 

i 
2-9 

3-7 

0-8 

0-8 

32 

4-5 

0-7 

4 

3-2 

3-7 

0-9 

0-8 

3-3 

4-3 

0-8 

6 

3-1 

4-2 

0-7 

0-7* 

3-7 

4  0 

0-9 

8 

!     2-9 

4-6 

0-6 

0-7* 

3-3 

3-8 

0-9 

10 

1     4-0 
3-7 

3-9 

1-0 

0-9 

3-7 

3-8 

1-0 

!2^m. 

3-5 

IM 

1-0 

1     4M 

4-2 

1-0 

2^p. 

4-1 

4-1 

10 

1-0 

1     **'l 

3-9 

IM 

4 

4-1 

4-2 

1-0 

1-1 

1     4-2 

3-8 

IM 

6 

4-6 

3-9 

1-2 

1-2 

i     4-2 

3-2 

1-3 

8 

1     3-8 

3-2 

1-2 

1-2 

3-4 

3-9 

0-9 

10 

'      4-0 

3-9 

1-0 

1-0 

3-2 

3-8 

0-8 

12-n. 

1     3-7 

4-7 

0-8 

0-9 

3-3 

3-9 

0-8 

.Mittel 

;     3-7 

t 

4-0 

0-9 

1 

0-9 

3-6 

3-9 

0-9 

1 

3  .ii 
<'bb 


0-7*. 
0-8 
0-9  I 
0-9  ! 


0-9 


68* 
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Nach  der  Bestimmung  der  mittleren  Dauer  einer  continuir- 
lichen  Erwärmung  und  Erkaltung  dürfte  es  von  Interesse  sein 
die  durchschnittliche  grösste  Dauer  einer  continuir- 
lichen  Veränderlichkeit  gleichen  Zeichens  zu  be- 
stimmen. In  den  Tabellen  32  und  33  erscheint  dieselbe  für  die 
einzelnen  Stunden  in  Tagen  ausgedrückt.  Die  beigefügten 
Quotienten  geben  direct  die  Verhältnisse,  welche  zwischen 
diesen  andauernden  Veränderlichkeiten  bestehen.  Man  ersieht 
daraus,  dass  im  Winter  (Jänner  und  October)  in  späteren  Tages- 
stunden anhaltende  Erwärmungen  von  Tag  zu  Tag  an  Dauer 
die  Erkaltungen  überwiegen.  In  den  Nacht-  und  Morgenstunden 
ist  eine  längere  Dauer  in  der  Erkaltung  zu  erkennen. 

Im  Sommer  sind  zu  allen  Stunden  anhaltende  Erwär- 
mungen von  grösserer  Dauer  als  andauernde  Erkaltungen. 
Auch  hier  ist  in  den  Quotienten  eine  tägliche  Periode  erkennbar, 
mit  einem  Hauptminimum  in  den  ersten  Morgenstunden.  Die 
tägliche  Gangcurve  erhebt  sich  sodann  rasch  über  den 
Mittelwerth,  um  die  Bildung  zweier  Maxima  in  den  letzten 
Vormittagstunden  und  Abends  anzudeuten,  welche  in  den  aus- 
geglichenen Reihen  sich  theilweise  nur  durch  das  Gleichbleiben 
der  Ordinaten  erkennen  lassen. 

Vergleichen  wir  diese  Tabellen  mit  den  Zusammenstel- 
lungen der  Quotienten  der  mittleren  maximalen  Erwärmungen 
und  Erkaltungen,  Tabelle  23,  so  ersehen  wir  eine  Coincidenz 
in  den  Extremen,  natürlich  entspricht  dem  Maximum  des  einen 
Ganges  *  ein  Minimum  im  anderen,  da  längeren  andauernden 
Erwärmungen  zur  Ausgleichung  starke  Erkaltungen  folgen  und 
umgekehrt.  In  Folge  dessen  wird  auch  der  Gang  der  Quotienten 
dieser  Tabellen  32  und  33  dem  Gange  in  der  Tabelle  22 
zwischen  den  Häufigkeitsquotienten  der  Erwärmungen  und 
Erkaltungen  direct  entsprechen. 

Unterziehen  wir  die  in  den  ersten  zwei  Columnen  der 
Tabellen  32  und  33  vorkommenden  Werthe  einer  kleinen  Aus- 
gleichsrechnung, so  erhalten  wir  zur  Darstellung  des  täglichen 
Ganges  der  mittleren  grössten  Dauer  anhaltender  Erwärmungen 
und  Erkaltungen  die  in  Tabelle  34  zusammengestellten  Reihen. 
Für  die  Temperaturzunahme  finden  wir  im  Jänner  und  October 
eine   einfache  Periode,   im  April   und  Juli   eine  doppelte.   Der 
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Verlauf  der  Gangcurven  entspricht  dem  täglichen  Gange  der 
mittleren  maximalen  Erwärmung  in  Tabelle  18,  wobei  einem 
Extreme  der  einen  Gangcurve  das  entgegengesetzte  Extrem 
der  anderen  entspricht. 

Für  den  täglichen  Gang  der  grössten  Dauer  einer  continuir- 
lichen  Temperaturabnahme  lässt  sich  schwer  eine  solche  ein- 
fache Übereinstimmung  mit  der  täglichen  Periode  der  mittleren 
maximalen  Erkaltung  finden.  Wir  wollen  nur  hervorheben,  dass 
auch  hier,  wie  bei  Tabelle  19,  im  Juli  und  April  die  tägliche 
Periode  eine  einfache  mit  nur  einem  Maximum  und  Minimum 
ist,  während  im  Winter  sich  dieselbe  mit  doppelten,  ja  drei- 
fachen Extremen  darstellt. 

Die  absolut  grösste  Dauer,  sowohl  einer  con- 
tinuirlichen  Erwärmung,  als  auch  einer  continuirlichen 
Erkaltung  betrug  9  Tage,  und  ZAvar  fällt  die  längste  Erkaltung 
auf  den  Jänner  um  Mitternacht,  die  längste  Erwärmung  auf  den 
Juli  um  8^  Abends.  Die  Vertheilung  über  die  einzelnen  Stunden 
wird  in  Tabelle  35  ersichtlich  gemacht. 

Aus  den  Vortabellen,  welche  behufs  Bestimmung  der 
Grösse  der  anhaltenden  Erwärmungen  und  Erkaltungen  ange- 
legt werden  mussten,  wurden  noch  die  mittleren  Häufig- 
keiten der  über  3  Tage  dauernden  Erwärmungen  und 
Erkaltungen  bestimmt  und  in  Tabelle  36  dargestellt. 

Im  Jänner  und  October  ist  die  Wahrscheinlichkeit  einer 
längeren  Erkaltung  mit  .Ausnahme  der  ersten  Nachmittags- 
stunden immer  grösser  als  die  einer  andauernden  Erwärmung. 
Im  Sommer  ist  hingegen  zu  allen  Stunden  des  Tages  die  Wahr- 
scheinlichkeit für  eine  längere  Temperaturzunahme  grösser  als 
die  einer  längeren  Temperaturabnahme.  .Am  kleinsten  ist  dieses 
Vorherrschen  in  den  Morgenstunden,  am  grössten  Vormittags 
um  8**  und  Nachmittags  zwischen  2^  und  6*'. 

In  den  Tabellen  37 — 40  sind  die  Häufigkeiten  der 
Veränderlichkeiten  von  Grad  zu  Grad  für  die  einzelnen 
Stunden  zusammengestellt  und  ausserdem  noch  getrennt  ange- 
führt, wie  sich  die  Häufigkeit  von  Erwärmungen  und 
Erkaltungen  ^4*0*'  und  ^8*0**  über  die  einzelnen  Stunden 
vertheilen. 
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Tabelle  33. 

Durchschnittliche  grösste  Dauer  einer  continuirlichen 
Veränderlichkeit  gleichen  Zeichens. 


2''a. 

4 

t> 

8 
10 
I2''m. 

2''p. 

4 

6 

8 
10 
12"  n. 

Mittel 


3-3 
4-6 


•3   ! 
4 


3-8 
3-8 

4-0 


April 


c 

Xi 

< 


<y. 


3-6 

1-2 

3-B 

0-9 

3-5 

1-0 

3-2 

1-3 

3  5 

1-1 

3-4 

1-3 

3-0 

1    1 

3-2 

1-4 

30 

1-4 

3-0 

1-5 

3-0 

1-3 

3-2 

1-2 

3  3 

12 

Juli 


3  .)i 


12 


1   . 

0*, 


4-3 


£ 

OS 


c 

3 


3  .^ 


3-7 

3  3         1 

1 

3-7 

3-4         1 

1 

3-8 

3-2         1 

2 

4-2 

2-5         l 

7 

4-4 

3-1         1 

4 

4-5 

3-0         1 

5 

4-5 

3-2         1 

4 

4-4 

3-1         1 

4 

4-2 

3-3         1 

3 

5-4 

3-4         1 

6 

4-6 

3-7         1 

2 

3-9 

3-2         1 

o 

1-3 
1-5 
15 

1  •  Ti 
1-4 
1-4 
1-4 
14 
1-3 
1-2 


1-3   !      1-3 


Tabelle  34. 

Durchschnittliche  grösste  Dauer  einer  anhaltenden 
Erwärmung  und  Erkaltung. 

(Ausgeglichene  Werthe.) 


Temperaturzunahme 


Jänner 


Oct.      April  I    Juli 


2''a. 

;      3-2 

3-2* 

3-9 

4 

^      3-1* 

3-4   1 

3-6* 

6 

!      3-1* 

3-5 

3-6* 

8 

3-2 

3-5   1 

3-9 

10 

3-6 

3-7   1 

4  1 

12*'m. 

3-9 

40  ; 

4-0 

2''p. 

1     4-0 

4-1 

3-9* 

4 

;;    4-2 

4  2 

4  2 

6 

1     4  8 

4-0 

4  4 

8 

4-0 

3  6   ' 

4-2 

10 

,      3-9 

3-3 

40 

ri'-n. 

3-6 

3-2 

3-9 

Temperaturabnahme 


Jänner  I    Oct.      April 


3-8 

3-7* 

3-9 

41 

4-4 

4  6 

4  5 


4 
4-5 
4  9 


4* 


3-9 

3-8* 

4-2 

4  8 

4-0 

3-8* 

4-0 

4  1 

3-8 

3-6* 

3-9 

4  2 


8  i 

0 

8* 

9 

0 

9 


3-5 
8« 

3-4 
3-3 


3-0*1 
3-2    I 


Juli 


3  3 

3-3 

31 

2-8* 

2-9 

3-1 

3M 

3-2 

3  3 

3  4 

8  5 

3-4 


Mittel 


3-; 


3-0 


4-0 


4-3 


4-0 


3-9 


3-3 


3-2 
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Tabelle  35. 
Absolut  längste  Dauer  der  Erwärmungen  und  Erkaltungen. 


1 

Jänner 

1 

October 

April 

Juli 

Erwär-  Erkal- 

Erwär- 

Erkal- 

Erwär-1  Erkal- 

Erwär- 

Erkal- 

mung    tung 

mung 

tung 

mung  ,    tung 

mung 

tung 

1 

2''a. 

4            7 

5     1       6 

;•     7 

6 

5 

5 

4 

4            7 

6     !        7 

*       ;') 

1 

6 

5 

H 

4            8 

G            7 

5 

5 

5 

5 

!           8 

4     '        7 

6     i       6 

1    ^ 

6 

6 

3 

10 

6     1       6 

;       5     1       5 

1       5 

5 

8 

6 

12''m. 

8     i       5 

5     I       6 

1       8 

6 

6 

4 

2^P. 

7     i       6 

f)     •       5 

1       5             5 

7 

5 

'          4 

7     ;        6 

5             5 

8     '       5 

6 

5 

'          0 

7             6 

,       5     !       6 

8     ;       4 

7 

8 

H 

7 

5 

5     1       8 

18,5 

9 

6 

;         10              t 

7 

6 

5 

5 

i       6     i       4 

6 

6 

;         12^n. 

0 

9 

4 

6 

1       '     •       ^ 

5 

5 

;         Mittel 

1 

5-8 

6-Ö 

5-2 

i 

6-0 

:    6-4 

5-2 

6-3 

5-3 

Tabelle  36. 

Mittlere  Häufigkeit  einer  über  drei  Tage  dauernden 
Erwärmung  und  Erkaltung. 


Jan 

ner 
Erkal- 

October 

April 

Juli 

j 

Erwär- 

Erwär- 

Erkal- 

Erwär- 

Erkal- 

Erwär- 

Erkal- 

1 

mung 

tung 

mung 

tung 

mung 

tung 

mung 

tung 

'            2^a. 

0-3 

0-6 

0-4 

0-9 

0-8 

0-4 

0-7 

0-5 

4 

0-3 

0-5 

'     0-5 

l-l 

0  5 

0-4 

0-4 

0-5 

1            ^^ 

0-3 

0-8 

1     0-7 

0-9 

0-5 

0-5 

0-6 

0-3 

!            8 

0-1 

1-2 

;     0-5 

0-8 

!     0-9 

0-2 

1-0 

0-0 

10 

0-8 

1-0 

0-6 

0-8 

0-9 

0-4 

0-9 

0-2 

1 2''  m. 

0-6 
1-0 

0-9 

l-l 

1-2 

0-8 

0-5 

1-2 

0-3 

2^p. 

0-9 

1-0 

0-9 

0-6 

OM 

1-2 

0-5 

4 

1-2 

1-0 

0-9 

0-6 

0-7 

0-4 

1-0 

0-2 

« 

;   0-8 

'     0-6 

0-9 

0-9 

0-4 

1     0-9 

0-2 

0-8 

0-3  1 

H 

0-5 

0  4 

0-5 

1     0-7 

0-2 

1-3 

0-3 

10 

0-5 

0-8 

0-4 

0-7 

1     0-6 

0-2 

1-2 

0-4 

;          1 2''  n. 

0-5 

l-O 

0  4 

0-7 

1     0-6 

0-4 

0-8 

0-3 

1 

Mittel 

0-6 

0  8 

0-6 

0-8 

0-7 

! 

0-3 

0-9 

0-3 
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Tabelle  37. 
Häufigkeit  der  Veränderlichkeiten  nach  1  **  Intervall  geordnet. 

Jänner. 


^ 

o 

So 

o 

6 

d. 
Ol 

^ 

0 

« 

0 

c 
— 

r-     — 

Summe 

Mittel 

0-0-  0-9 

9-6 

10-9 

8-6 

8-8 

8-0 

10-6 

11-1 

11-1 

11-7 

10-3 

9-2 

9-8119-7|lOO  1 

1   0—   1-9 

7-2 

7-3 

8-9 

8-8 

9-2 

8-3 

9-4 

9-5 

9-5 

8-5 

8-2 

7-6  102-4 

8-5' 

20-  2-9 

5-6 

3-8 

5-0 

4-6 

6-4 

6-1 

5-0 

5-4 

4-7 

5-3 

6-0 

4-7    62-6 

r»-2  ' 

3-0—  3-9 

2-8 

3  8 

3-4 

3-5 

3-8 

3.7 

3-1 

2-7 

2-4 

3-3 

3-1 

3-9j  39-6 

33  1 

4-0—  4-9 

2-7 

2-0 

1-8 

2-0 

2-0 

l-O 

1-2 

1-2 

1-7 

1-4 

2-0 

2  4||  21-4 

1-8 

5-0—  5-9 

i-9 

1-5 

1-5 

1-0 

•4 

•8 

•8 

•8 

•6 

1-0 

•8 

1-3||   12*4 

1    0 

6-0-  6-9 

•3 

*  / 

•8 

1-2 

•8 

•3 

•2 

•1 

•2 

•6 

1-1 

•4^(1     6-71 

■6  1 

7-0—  7-9 

•4 

•5 

•4 

•4 

•3 

•2 

•1 

•1 

•0 

•4 

•4 

•6|     3-8 

•3 

8-0—  8-9 

•3 

•1 

•3 

•3 

•0 

— 

•1 

•1 

•1 

•1 

•0 

•1 

1-5 

M 

9-0-  9-9 

•1 

•  2 

•0 

•3 

•1 

- 

- 

— 

•1 

•1 

•2 

•1 

1-2 

•1 

10-0— 10-9 

•0 

•1 

•2 

•1 

- 

— 

— 

— 



— 

•1|        -5 

•1 

11-0— 11-9 

•1 

•1 

•1 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

—         -3 

•0 

Erwärmungen 

40-  7-9 

2-7 

2-6 

2-7 

2-6 

1-7 

1-2 

1-0 

1-0 

1-1 

2-o!2-9 

2-7 

24-2 

i 

2  0 

>8-0 

•  2 

•3 

•2 

•4 

•0 

•0 

•0 

•0 

•0 

•0    -0 

•1 

1-2 

•1 

Erkaltungen 

4-0—  7-9 

2-6 

2-1 

1-8 

2-0 

1-8    1-1 

1-3 

1-2 

1-4 

1-4 

1-4 

2-0    20-1 

'    1-7 

^8-0 

•3 

•2 

4 

•3 

M         0 

•1 

•l 

•2 

'2 

«2 

•2 

'     2-3 

1 

.9 

Summe 

>4-0 

5-8 

5-2 

5-1 

5-33-6 

2-31  2-4 

2-3 

2-7 

3-6 

4-5 

5-0 

47-8 

40 

>8  0 

•5 

•5 

•6 

•7 

•1 

•0 

•1 

•1 

•2 

•2 

•2 

•3 

;     3-5 

•3 

Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 
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Tabelle  38. 
Häufigkeit  der  Veränderlichkeiten  nach  1  **  Intervall  geordnet. 

October. 


1 

1  . 

ce 

"" 

h 

00 

o 

0^1 

^ 

h 

oo 

o 

c 

E   ■ 

3 

^ 

! 

i 

0-ü  -  0-9 

10-5 

9-5 

9-1 

8-5 

12  6  12-4 

13-3 

12-4 

12-6 

12-49-3 

8-8ll31-4JlO-9 

1 

10-   1-9 

6-8 

7-7|8-9 

9-3 

7-8 

7-5 

6-6 

8-1 

7-4 

7-08-1 

7-8 

1  93-0    7-8 

20—  2-9 

5-2 

5-6 

5-0 

6-3 

4-9 

5  9    5-ü 

3-2 

5  0 

1 
4-44-75-5 

1 

63  8|  5-3 

1 
30-  3-9 

4M 

3-8 

3-1 

2-5 

2-5 

2-7|  3-5 

2-1 

2-9 

3-34-9 

3-8 

39-2|  3-3 

4-0—  4-9 

2-0 

2-1 

1-8 

1-4 

1-6    l-l 

'ö 

1-6 

1-2 

2-2  1-9 

2-5 

19-9|    1*7 

5-0—  5-9 

1-2 

1-Oj    -9 

1-4 

•8      -4 

'  7 

•6 

3 

1-0    -6 

1-4 

1   10  3       -9 

60—  6-9 

•5 

•4'l-31-0 

•6      -4 

•3 

•3 

•6 

•6    '7 

1 

•3 

1     7-0      -6 

7-0—  7-9 

1 

•6 

1       j 
•6    -6'     0 

1       1 

•2      -3 

•  2 

•4 

3 

•0 

•5 

•4 

j     4-1       -3 

8-0-  8-9 
9-0-  9-9 

•1 

1       1 
•3    -31    -6 

•1 
•1 

•3 

•1 

•2 
•0 

•0 
•0 

•1 

•  9 
•1 

•f) 

2-7|     -2 

•3      -0 

I 

10-0- 10-9'  — 

"  1  ~    "" 

— 

•1     — 

•0 

•0 

— 

- 

M       -0 

11-0— 11-9'   - 

~~   1   "" 

•1 

•1 

- 

( 

•2       -0 

Erwärmung 

en 

■ 

4-0-  7-9J 

2-3 

2-3 

1 
2-31-7 

1-4 

0-8 

0-5 

1-1 

0-7 

1-52-1 

2-3 

19-oi   1-6 

^8-0 

0-1 

•3 

•3    -4 

•0 

'' 

•0 

•0 

•0 

•Ol    -1 

•3 

1-6|      -l 

Erkaltungen 

4-0-   7-9 

1 

1 

20!l-8 

t 

2-32   1 

1 

1-8 

1-4    1-2 

1-8 

1-7 

2-3 

1-6 

2-3 

22-3J    1-9 

^n 

•0 

•0 

•0 

•2 

•0 

•2 

•4 

•3 

■ 

•1 

•2 

•  2 

1-7 

•1 

h- 


Summe 


11 


4-4 
•1 


4-4 
•3 


I 
4-9 


4-41  3-2    2-5 


•6       -0 


2-1 
•4 


3-2 
•3 


2-5 

•1 


3-9 


4-0 


5-1 

•51 


44-6 


3-; 


3-31        2 
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Tabelle  39. 
Häufigkeit  der  Veränderlichkeiten  nach  1  **  Intervall  geordnet. 

April. 


O  c^J 


1  !  1 


c    'l 


0—0-9 
0—1-9 


9-7 
9-7 


20— 2-9I4-9 
3 


•0-3-9 
0-4-9 
•0-5-9 
•0     6-9 


3-5 

1-4 

-6 

•1 


I 


10-9 
7-2 
5-0 
4-0 
1-6 
•9 


9-7 
8-4 
5-5 
3-4 
1-9 
-8 


I 
9-9J11-3 

10-3    7-8 


4-0— 7-9|;l-2!    1-81-9    0-7l    1-0 


-0—7-9  *1 
.()_8-9l, — 
•0— 9-9  — 


•3!    -2 

•i!  -1 


4-7 

3-5 

1-1 

-2 

•1 

•2 


5-8 

30 

1-4 

'2 

•1 

•3 


10-1 

8-4 

6-4 

2-7 

•9 


11-3I12-1 


7-5 
5-7 
3-0 
1-6 


8-3 
5-2 
2-7 
1-0 


14-0|l4-9 

I 

8-9!  9-7 


—         -1 


1-0       -6       -6 


-4 

•0       -0 
•0 

-l 


•0 
•0 

0;    -1 

t 

li  — 


4-5 

1-7 

•7 

-1 

•1 


3-8 

1-0 

•5 

-1 


11-7 

10-3 

5-1 

2-3 

-2 

•3 

•1: 


ti 


ll-2,136-8|n-4| 
il05-2i   8-81 


8-7 

5-5 

2-9 

•9 

•5' 


l 
62 •  1 :   5 

33-7,   2 

13*2'    1 

5-9    0 


•8 


2'  1-8;       0*    1 


•9,   O 


FrwUrinungen 


=  8-0    -Ol      -Ol    -0 

! 


-0       -0 


0-9 
•1 


0-9 
-1 


0-7    0-5 


0-2 
-0 


0-3 
•0 


0-7|    10*8 


0-9 


Erkaltungen 


4-0- 


-7-9  1-0 
8-0    -0 


1-1 
•0 


1-1 
•0 


0-9!    1-0 
•0       -1 


1-4|    1-51  0-9 
-Ol      -0,      -0 


0-4 
•0 


0-4 
•0 


0-3 

-0 


1-0    II   0 


0-9 


Summe 

4-o!-i 

.  0 

1 

2-9,3-0 

i 

1-6|  2-1 

2-4 

2-5 

1   7 

0-9    0-6    0-6 

1-7,    22-2 

1 

l  -8 

-0 

•0    -0 

•1       -1 

•1 

-1 

•1 

-0      -0      -0 

■o;      -4 

•0 

Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 
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Tabelle  40. 
Häufigkeit  der  Veränderlichkeiten  nach  1  **  Intervall  geordnet. 

Juli. 


V 

B 

c 

B 

00 

o 

w 

3 

C/) 

^ 


Erwärmungen 


0-9 

1-4 

i-o' 

1-5 

•0 

•0 

•o! 

i 

•0 

Erkaltungen 


4-0-   7-9   !!-4i   1-7     1*6 


1-3|    1-4 
•5       -3 


1-5 
•1 


1-4 
•3 


1-2 
•3 


0-8 
•3 


1-6    16  5 
•0      2-4 


1-4 
•2 


Summe 


1 

^  4-0  p-O 

3-6 

3-0 

^80  jj   M 

II 

•0 

•1 

1-5    3-0 

•2i    •:» 


30 

•1 


2-7    3  0 
3'      -3 


30 
.9 


1-7 
•3 


30)   33- 1 
•0"     2-4 


2  8 


1060  E.  Mazelle, 

Von  diesen  letzteren  soll  nur  kurz  angeführt  werden,  dass 
die  grossen  Veränderlichkeiten  im  Jänner  und  October  am 
häutigsten  in  den  Nacht-  und  Morgenstunden  vorkommen, 
tagsüber  werden  sie  seltener.  Für  die  erstangeführte  Zeitperiode 
sind  grosse  Erwärmungen  (^  4-0*)  häufiger,  tagsüber  hin- 
gegen die  grossen  Erkaltungen.  Veränderlichkeiten  der  Tem- 
peratur von  einem  Tage  zum  anderen  von  und  über  8"*  kommen 
sehr  selten  vor,  Erwärmungen  fast  nur  Nachts  und  Morgens, 
Erkaltungen  auch  Nachmittags. 

Im  April  fallen  die  grössten  Veränderlichkeiten  am  häutig- 
sten Nachts  und  Mittags.  Aus  der  Vertheilung  der  Erwärmungen 
und  Erkaltungen  5  4*0°  lässt  sich  hervorheben,  dass  die  erst- 
genannten in  den  Morgenstunden  häufiger  sind,  die  letzteren 
um  die  Mittagszeit  herum.  Erkaltungen  von  ^  8**  kommen 
fast  gar  nie  vor,  Erwärmungen  nur  von  Mittag  bis  4**  Nach- 
mittag. 

Im  Juli  finden  wir  die  grossen  Veränderlichkeiten  wie  im 
April  zwar  auch  Nachts  und  unmittelbar  vor  und  nach  Mittag, 
doch  aber  noch  um  6^  und  8''  Nachmittags.  Erkaltungen  von 
und  über  4*0'*  kommen  fast  immer  häufiger  vor  als  ähn- 
lich grosse  Erwärmungen;  Erwärmungen  ^8*0**  gar  nie, 
Erkaltungen  fast  zu  allen  Stunden,  namentlich  aber  um  Mittag 
und  in  den  späteren  Nachmittagstunden. 

Was  nun  die  Vertheilung  der  Häufigkeiten  über  die  ein- 
zelnen Gradintervalle  anbelangt,  so  ersehen  wir  im  Jänner  in 
den  ersten  Morgenstunden  die  Grenze  am  weitesten  gezogen, 
da  hier  noch  Veränderlichkeiten  bis  zur  Temperaturgruppe 
110  — 11- 9"*  vorkommen.  Im  October  finden  w^ir  dieselbe 
Grenze,  doch  fallen  diese  grössten  Veränderlichkeiten  auf  den 
Nachmittag.  Im  April  ist  die  Grenze  enger  gezogen,  da  die 
grössten  Veränderlichkeiten,  welche  noch  v^orkommen,  der 
Temperaturgruppe  der  9"*  angehören,  und  zwar  kommen  diese, 
für  hier  grössten  Veränderlichkeiten,  um  Mittag  vor. 

Im  Juli  treffen  wir  die  Möglichkeit  der  grössten  Veränder- 
lichkeiten an,  und  zwar,  wie  bereits  früher  betont  wurde,  sind 
es  nur  Erkaltungen,  die  hier  bemerkt  werden  konnten.  Ihre 
Grenze  erstreckt  sich  bis  zur  Gruppe  von  16*0  bis  16*9**,  und 
zwar  fällt  diese  grösste  Veränderlichkeit  auf  die  Mittagszeit. 


Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 
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Tabelle  41. 

Ausgeglichene   Häufigkeit    der  Veränderlichkeit   nach   0*2° 

geordnet. 

Jänner. 


i 

1 

2-a.l  4 

} 

6 

8 

10 

12"  m. 

2"p. 

4 

6 

8 

10 

12'' n. 

0-0— OM 

22 

17 

16 

15 

10 

17 

19 

19 

18 

15 

18 

17 

0-2— 0-3 

21 

22 

17 

18 

14 

20 

21 

24 

22 

21 

21 

28 

'  0-4-0-5 

19 

25 

19 

19 

19 

24 

22 

24 

25 

24 

17 

28 

0  6—0-7 

18 

23 

19 

17 

20 

23 

23 

22 

20 

22 

17 

18  . 

0-8 -0-9 

16 

21 

18 

19 

19 

21 

20 

23 

25 

22 

19 

18 

1-0— 1-1 

15 

19 

18 

21 

20 

20 

24 

24 

23 

20 

18 

20 

r2-l-3 

16 

16 

17 

20 

18 

19 

18 

24 

20 

17 

20 

18 

1-4— 1-5 

14 

14 

16 

15 

16 

17 

17 

18 

20 

18 

20 

12 

l-6-l'7 

12 

13 

17 

14 

17 

15 

18* 

14* 

18* 

18 

15 

11 

1-8-1-9 

15 

11 

18 

15 

17 

13* 

15 

15 

14 

13* 

12 

13 

2-0— 2-1 

16 

11 

15 

11 

16* 

13 

13 

14 

13 

11 

12* 

^3  , 

2-2— 2-3 

11* 

9* 

11* 

10* 

15 

13 

12 

12 

11 

13 

12 

10* 

2-4-2-5 

9 

7 

9 

10 

14 

14 

10 

10 

8 

11 

10 

8  ' 

2-6-2-7 

10 

6 

8 

9 

12 

12 

9 

9 

8 

8 

11 

7  ! 

2-8— 2-9 

10 

6 

7 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

12 

lOj 

1 

Tabelle  42. 

Ausgeglichene    Häufigkeit    der  Veränderlichkeit    nach   0*2° 

geordnet. 

Juli. 


!  2'a.!  4 

!       1 

6 

8 

10 

12'"m. 

2"p. 

4 

6 

8 

10 

12- n. 

1 

o-o-o-i 

20 

17 

21 

30 

16 

17 

22 

20 

19 

22 

21 

23 

0-2-0-3 

22 

21 

20 

81 

21 

19 

24 

23 

23 

26 

25 

24 

0-4-0-5 

20 

28 

22 

28 

26 

21 

24 

20 

24 

28 

82 

23 

0-6— 0-7 

19 

22 

28 

22 

25 

21 

23 

24 

22 

29 

82 

23 

!  0-8-0-9 

19 

28 

22 

20 

24 

20 

22 

21 

20 

28 

24 

25 

l-O-l-l 

19 

21 

21 

22 

23 

19 

20 

21 

24 

25 

22 

28 

1-2— 1-3 

20 

15 

19 

21 

21 

16 

18 

23 

25 

23 

21 

23 

1-4— 1-5 

21 

13 

16 

19 

19 

13 

17 

22 

19 

19 

19 

15  1 

1-6— 1-7 

19 

15 

14 

17* 

18 

12 

16 

16 

15* 

13* 

17* 

14*; 

1-8-1-9 

17* 

15* 

12* 

13 

16* 

15* 

15* 

12* 

16 

10 

14 

14  ! 

2-0-~2-l 

16 

16 

10 

11 

13 

18 

13 

11 

18 

11 

11 

13 

2-2-2-3 

14 

15 

12 

10 

11 

18 

11 

11 

12 

11 

10 

11  1 

2-4— 2-5;  10 

11 

14 

9 

11 

14 

11 

12 

8 

7 

9 

9  1 

2-6— 2-7|  7 

10 

11 

9 

9 

11 

10 

13 

6 

5 

9 

7 

2-8— 2-9 

i 

t 

7 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

12 

4 

5 

8 

(i  ■ 

Der  *  bezeichnet  die  l.age  des  Mittelwerthes. 


1002  E.  Mazelle, 

Scheitelwerthe.  Schon  bei  den  Vorarbeiten  behufs  Auf- 
stellung der  Häufigkeit  für  die  einzelnen  Temperaturgrade  war 
es  bereits  auffallend,  dass  nicht  immer  die  erste  Gruppe  mit 
den  niedrigsten  Veränderlichkeiten  von  O'Obis  0*9**  die  grösste 
Häufigkeit  aufweist,  dass  hingegen  mitunter  das  zweite  Grad- 
intervall eine  grössere  oder  gleich  grosse  Häufigkeit  zeigt, 
oder  dass  hie  und  da  der  Unterschied  zwischen  diesen  Häufig- 
keitszahlen kleiner  ausfällt  als  der  der  vorangehenden  und 
nachfolgenden  Stunden.  Da  aus  diesen  Häufigkeitszahlen  und 
den  daraus  construirten  Wahrscheinlichkeitscurven  das  Ent- 
nehmen der  Scheitelwerthe  in  den  meisten  Fällen  eine  Unmög- 
lichkeit ist,  anderseits  aber  eine  diesbezügliche  Untersuchung 
ein  Interesse  doch  beanspruchen  musste,  wenn  nicht  anders, 
um  wenigstens  das  gegenseitige  Verhalten  der  »S  und  M  der 
Veränderlichkeit  der  Temperatur  kennen  zu  lernen,  so  wurden 
für  die  zwei  extremen  Monate  Jänner  und  Juli,  und  zwar  für 
die  ersten  Gradintervalle,  innerhalb  welcher  diese  häufigsten 
Werthe  zu  suchen  sind,  zunächst  die  Häufigkeitszahlen  für 
jede  Grösse  der  Veränderlichkeiten,  von  Zehntel  zu  Zehntel 
Grad  gehend,  bestimmt.  Da  die  erhaltenen  Häufigkeitszahlen, 
in  Folge  der  für  solche  specielle  Untersuchungen  doch  zu 
geringen  Anzahl  von  zur  Verfügung  stehenden  Beobachtungs- 
jahren, noch  zu  unregelmässig  vertheilt  erscheinen,  so  wurden 
je  zwei  Gruppen  zusammengefasst  und  dieselben  einer  Aus- 
gleichsrechnung unterzogen.  Die  Resultate  finden  sich  in  den 
Tabellen  41  und  42.  Es  soll  hier  noch  zuerst  bemerkt  werden, 
dass  in  Folge  der  Ausgleichung  die  Summe  von  je  fünf  Gruppen 
dieser  Tabellen  nicht  genau  mit  den  in  den  Tabellen  37  und  40 
vorkommenden  Zahlen  des  entsprechenden  ganzen  Gradinter- 
valles  übereinstimmen  werden;  die  Summe  sämmtlicher  Häufig- 
keitszahlen dieser  15  Gruppen  in  den  Tabellen  41  und  42 
stimmen  aber  mit  der  Summe  der  ersten  drei  Gruppen  jeder 
Stunde  in  den  Tabellen  37  und  40. 

Vor  Annahme  dieser  Intervalle,  welche  von  zwei  zu  zwei 
Zehntel  Grade  vorschreiten,  wurden  versuchsweise  Gruppen 
von  fünf  zu  fünf  und  drei  zu  drei  Zehntel  gebildet,  doch  geben 
diese,  namentlich  die  ersteren,  noch  schwer  zu  benützende 
Curven,  da  die   Bestimmung  der  S,   in   Folge   des    zu  flach 


Täglicher  Gang  der  Veränderlichkeit  der  Temperatur. 


10(>3 


ausfallenden  obersten  Cuiventheiles,  unsicher  wird.  Auch  zeigt 
sich  die  Bildung  von  Doppelscheitel  sehr  störend,  welche  aller- 
dings auch  in  dem  hier  zur  Benützung  kommenden  zwei 
Zehntel-Intervall  noch  vorkommen.  Vielleicht  fallen  diese  Ein- 
sattelungen bei  einer  grösseren  Anzahl  von  Beobachtungs- 
jahren fort,  was  sehr  wahrscheinlich  ist,  da  im  später  zur 
Behandlung  kommenden  jährlichen  Gange  die  Wahrscheinlich- 
keitscurven  regelmässiger  erscheinen. 

Hier  wurden  daher  zur  graphischen  Bestimmung  der  S 
der  Veränderlichkeit  die  Curven,  welche  als  Abscissen  die 
Temperaturintervalle,  als  Ordinaten  die  dazugehörigen  Häutig- 
keitszahlen  besitzen,  durch  einen  freien  Handzug  gewissenhaft 
ausgeglichen. 

Die  gefundenen  Scheitelwerthe  sind  folgende: 

Täglicher   Gang    der   Scheitelwerthe    und    der   Diffe- 
renzen mit  den  Mittelwerthen. 


Jänner 


Juli 


2- 

4 

6 

8 
10 
12'' m. 

2''p. 

4 

6 

8 
10 

ri'-n. 


005 
•50 
•60 

1-05 
•85 
•50 
•85 
•75 
•65 
•45 
•30 
•35 


3  -C 

<;= 

bo 

bO 


0-2* 
•4 
•7 
•9 
•8 
•7 
•7 
•7 
•6 
•5 
•4 
•3 


A 

M—S 


'S) -g  All 

-i    t«    (i> 


3  J= 


bC 


2  0 

1-8 

1-5 

i-3 

1-3 

1^2 

1-0=5= 

1-0* 

!•! 

\'4 

1-7 

1-9 


l 

2^a. 

0^85 

4 

•70 

e 

6 

•65 

5 

8 

•25 

2 

10 

•60 

1 

12"  m. 

•60 

1* 

2"p. 

•40 

1 

4 

•50 

2 

6 

•90 

2 

8 

•65 

2 

10 

•55 

3 

12"  n. 

1-00 

0^9 

•7 
•6 
•4^ 
•5 
•5 
•5 
•6 
•7 
•7 
•7 
•9 


M—S 


o  O 


•o  All 
ici  .t: 


0-9 
r2 
1-2 

ra 

P3 
!•* 

1-3 
1-2 
l-O 
0^9 
0-9 
0  8* 


O'V 
•1 
•1 
•2 
•4 
•3 


Die  Scheitelwerthe  für  den  Jänner  ergeben  zwar  auch  eine 
tägliche  Periode  mit  einer  einfachen  Schwankung  ähnlich  wie 
die  Mittelwerthe,  doch  fallen  die  Extreme  nicht  auf  die  gleiche 
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Tageszeit,  sie  erscheinen   im  Vergleiche  zum  M  auf  spätere 
Stunden  verlegt  (siehe  Tabelle  7). 

Die  S,  welche  zu  allen  Stunden  zwischen  den  M  und  der 
fixen  Grenze  —  Veränderlichkeit  =0  —  liegen,  zeigen  ihr 
Maximum  in  den  letzten  Vormittagstunden,  ihr  Minimum  um 
Mitternacht  und  in  den  ersten  Morgenstunden.  Es  werden 
daher  zu  der  erstgenannten  Zeit  die  häufigsten  Werthe  bei  den 
grösseren  Veränderlichkeiten  zu  finden  sein  (0*9**  in  der  aus- 
geglichenen Reihe),  im  zweiten  Falle  bei  den  kleineren  Ver- 
änderlichkeiten (von  0*2°).  Die  Verschiebung  dieser  häufigsten 
Werthe  ist,  namentlich  in  der  ausgeglichenen  Reihe,  eine  sehr 
regelmässige.  Die  Amplitude  der  täglichen  Periode  der  S  ist 
grösser  als  die  der  M,  0*7°  gegen  0*5°. 

Die  S  erscheinen  in  der  ausgeglichenen  Reihe  auf  eine 
Decimale  angegeben,  da  das  Entnehmen  einer  zweiten  Deci- 
male  aus  den  Curven  illusorisch  ist. 

Bilden  wir  uns,  um  die  gegenseitige  Lage  der  5  und  M  zu 
präcisiren,  die  Differenzen  M — 5,  so  ersehen  wir,  dass  die  S 
sich  von  den  M  am  meisten  gegen  Mitternacht  und  in  den 
ersten  Morgenstunden  entfernen,  während  in  den  ersten  Nach- 
mittagsstunden dieser  Unterschied  am  kleinsten  wird.  Ver- 
gleichen wir  diese  Differenzreihe,  welche  einen  sehr  regel- 
mässigen Gang  zeigt,  mit  der  täglichen  Periode  der  Häufigkeit 
der  grössten  Veränderlichkeiten  5  8*0*  der  Tabelle  37,  so 
ersehen  wir  einen  hübschen  Parallelismus.  Zur  Erleichterung 
des  Vergleiches  wurden  diese  Häufigkeitszahlen,  nachdem  die- 
selben etwas  ausgeglichen  wurden,  obiger  Tabelle  in  der  vierten 
Columne  beigefügt. 

In  den  Stunden,  wo  die  Häufigkeit  grösserer  Veränderlich- 
keiten abnimmt,  in  welchem  Falle  der  M  von  der  Häufigkeit 
dieser  grossen  Veränderlichkeiten  am  geringsten  beeinflusst 
erscheint,  finden  wir  den  S  am  wenigsten  vom  M  entfernt. 
Wird  die  Häufigkeit  der  Veränderlichkeiten  ^8*0*  grösser, 
so  entfernen  sich  auch  der  M  und  S  mehr  von  einander. 

Die  in  analoger  Weise  für  den  Sommermonat  Juli  be- 
stimmten 5  geben  eine  tägliche  Periode,  welche  von  der  bereits 
früher  besprochenen  der  M  erheblich  abweicht.  Die  Doppel- 
schwankung scheint  hier  zu  verschwinden,  um  einer  einfachen 
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Periode  Platz  zu  machen,  wobei  gleich  hier  erwähnt  werden 
soll,  dass  diese  tägliche  Periode  der  5  der  Veränderlichkeit  im 
Juli  einen  vollständig  entgegengesetzten  Verlauf  zur  täglichen 
Periode  der  S  im  Jänner  zeigt.  Nachfolgende  zwei  Reihen 
stellen  den  täglichen  Gang  dar. 

Täglicher    Gang    der    Scheitelwerthe    der    Veränder- 
lichkeit. 

•i'-a.         4"       6*'        S""         10''     I2''m.  2''p.    4^    6^       S»"       10*"       12''n. 
Jänn.   —0-4*     —•2       1  H  '2  1         -l     -1     -Q     — -1     —-2     —-3* 

Juli..        -8  -1      0     —-2*     — -1     — -l     — -l     -0      1  -1         -1  -8 

Die  grösste  Wahrscheinlichkeit  fällt  im  Winter  um  8^ 
Morgens  auf  die  in  dieser  Vertheilung  höchste  Veränderlichkeit 
von  0-9**,  während  um  2"  Morgens  die  grösste  Wahrschein- 
lichkeit für  die  kleine  Veränderlichkeit  von  0*2*  gefunden 
wurde. 

Genau  das  entgegengesetzte  Verhalten  entnehmen  wir  füf 
den  Sommer.  Um  8"  Morgens  ist  die  Veränderlichkeit  von  0-4*' 
(d.  h.  die  in  dieser  Tagesperiode  kleinste  Veränderlichkeit)  am 
häufigsten,  Mitternachts  und  in  den.  ersten  Morgenstunden  hin- 
gegen die  in  dieser  ausgeglichenen  Periode  grösste  Veränder- 
lichkeit von  0-9°. 

Die  Amplitude  ist  hier  bei  den  S,  ebenso  wie  bei  den  M 
kleiner  im  Sommer  als  im  Winter;  aber  auch  hier  ist  die 
6'- Amplitude  grösser  als  die  Af- Amplitude,  0*5  gegen  0*3. 
Die  S  liegen  auch  hier  im  Juli  zwischen  den  M  und  der  festen 
Grenze  (Veränderlichkeit  =1  0**). 

Bilden  wir  die  Differenzen  M—S,  um  die  Lage  der  S 
iAen  M  gegenüber  festzustellen,  so  ersehen  wir  hier  abermals 
einen  sehr  regelmässigen  Verlauf  dieser  Differenzen.  Die  S 
und  M  sind  zur  Mittagszeit  am  weitesten  von  einander  ent- 
fernt. Nachts  am  nächsten.  Wir  finden  daher  auch  bei  diesen 
Differenzen  im  Sommer  genau  das  entgegengesetzte  Verhalten 
des  Winters. 

Aus  der  Betrachtung  der  Häufigkeiten  der  grössten  Ver- 
änderlichkeiten gfS'O**  der  Tabelle  40,  beziehungsweise  der 
ausgeglichenen  Reihe  in  der  achten  Columne  obiger  Tabelle, 
finden    wir    hier   ebenso,   wie    in    dem    früher   besprochenen 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  (1.:  CIV.  Bd.,  Abth.  11.  a.  69 


1066  E.  Mazelle, 

Wintermonate,  zur  Zeit  des  grössten  Auseinanderrückens  der 
beiden  Hauptvverthe  (5  und  M)  die  grösste  Häutigkeit  von 
maximalen  Veränderlichkeiten.  Wenn  das  Vorkommen  dieser 
grössten  Veränderlichkeiten  am  seltensten  wird,  wo  also  der  M 
durch  grosse  Veränderlichkeiten  am  geringsten  beeinflusst 
werden  kann  durch  eine  Verlegung  auf  höhere  Beträge,  dort 
finden  wir  5  und  M  einander  am  nächsten. 

Dieser  Gang  der  Häufigkeit  von  Veränderlichkeiten  580° 
entspricht  auch  dem  Verschieben  der  obersten,  nicht  festen 
Grenze  der  Veränderlichkeit,  wie  aus  den  Tabellen  37  und  40 
entnommen  werden  kann.  Aus  letzterer  folgt  z.  B.,  dass  im 
Juli  zur  Mittagszeit  noch  Veränderlichkeiten  in  der  Temperatur- 
gruppe 16*0  — 16*9°  vorkommen  können,  während  Nachts 
kaum  noch  Veränderlichkeiten  des  Gradintervalles  8*0 — 8-9** 
zu  bemerken  sind.  In  Tabelle  37  finden  wir  hingegen  die 
Grenze  Morgens  am  weitesten  gezogen,  mit  Veränderlichkeiten 
von  11-0  — 11-9°,  Mittags  am  geringsten  mit  7-0— 7-9°. 

In  den  Stunden,  wo  daher  diese  nicht  tixe  Grenze  sich  auf 
die  grössten  Veränderlichkeiten  verschiebt,  dort  finden  sich  5 
und  M  am  meisten  von  einander  entfernt.  Zur  Zeit  hingegen, 
wo  der  Spielraum  der  Veränderlichkeiten  kleiner  erscheint,  dort 
erreichen  die  Differenzen  S — M  ihre  kleinsten  Beträge. 

III.  Jährlicher  Gang  der  Veränderlichkeit  und  der 
Temperaturwellen. 

Bevor  ich  diese  Arbeit  schliesse,  soll  behufs  Vergleiches 
mit  der  für  Triest  ^  bestimmten  jährlichen  Vertheilung  der  Ver- 
änderlichkeiten auch  der  jährliche  Gang  für  Pola  aus  den 
Beobachtungen  dieses  Decenniums  abgeleitet  werden. 

In  der  Tabelle  43  finden  sich  die  Veränderlichkeiten  der 
Tagesmittel  für  die  einzelnen  Monate  und  Jahre  für  Pola  und 
in  Tabelle  44  die  Lustren-  und  das  Decenniummittel  derselben 
Zeitperiode  für  beide  Orte  zusammengestellt. 

Die  Tagesmittel  für  Pola  sind  aus  den  24 stündlichen  Beob- 
achtungen entnommen. 


1  Der  jährliche  und  tägliche  Gan^  und  die  Veränderlichkeit  der  Luft- 
temperatur in  Triest,  von  Eduard  Mazelle,  LX.  Bd.  der  Denkschriften  der 
maihem.-naturw.  Classe  der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften,  Wien,  1893. 
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Tabelle  43. 

Veränderlichkeit  der  Tagestemperatur. 

Aus  24  stündlichen  Mitteln  abgeleitet. 


L 


1881     1882  1  1883    1884    1885    1886     1887    1888 


Jänner  . 
Februar 
März  . 
April  . 
Mai  .. 
Juni  . . 
Juli... 
August 
Sept.  . 
Oct.  .  . 
Nov. . . 
Dec.  . . 


2-i:ij 
1-41, 
1-54| 
0-83 
1-59, 
1-09 
1-00, 
0-98; 
1-03' 
1-29 
0-87I 
1-56 


1    19| 

1M8: 

0-861 

i-irv 

1-17' 
1-32 
1-05 
0-94' 
1-05 
1  06 
1-68 
1-89| 


1-871 
1-26 
1-971 
0-99 
0-971 
1-02 
1-42| 
1  32 
0-96 
1-22: 
1-63; 
1-37! 


1-46 
1-37 

i-io' 

0-62 
1-011 
1-46 
l-38i 
1-11 
l-42i 
1-58 
1-581 
1-38 


1-47 
1-28 
1-31 

0-94: 

1  -04' 
1-Ö7i 
1-09 
1-12, 
1-63 
1-84 
1-31I 
1-58 
I 


Jahr  ...     1-28    1   2l!    1*33    1-29    1-35, 


55'  1-49  1-23 
13  1-80  1-91 
70!  1-00  ro5 
75  1-14  1-22 
11  0-98  1-33 
16  1-60  1-25 
07i  0  87l  0-92 
18  1-18  1-28 
41,  l-09i  0-87 
08  1-24  1-27 
31  1-881  1-55 
67'   1-67     1-24 


I 


I 


1-26    1-33'    1-26 

I 


1889     1890 


2-021   1-16  I 
1-74    0-93 
1-49    1-13 
1-46    0-94 
0-97j  0-89  , 
0-921   1-20  I 
0-80]   1-27 
1-04    1-16  I 
1-58    0-86 


1-12 
1-35 
1-55 


1-66  1 
1-12  I 
1-26  ' 


1-34    1-14 


I 


Tabelle  44. 

Veränderlichkeit  der  Tagestemperatur. 

Lustren-  und  Decennienmittel. 


Pola 

1881    ;    1886 
bis         bis 
1885       1890 


Jänner ;,  1-62 

Februar  ...   ||   1  *  30 

März I    1-36 

April f|  0-91* 

Mai ,    1-16 

Juni ''  1-2» 

Juli 1,   1-19 

August 1-09* 

Sept Ii   1-22 

Oct \'   1-40 

Nov I|   1-41 

Dec :    1-56 

Jahr .  ..I'   1-29 


1-49 
1  50 

1-27 

1-10* 

1-06* 

1  24 

0-99* 

1-17 

1-16 

1-27 

1-44 

1-48 

1-26 


Triest 

1881 

1881 

1886 

1881 

bis 

bis 

bis 

bis 

1890 

1885 

1890 

1890 

Ausgegl.      I 
10  jähr.  Mittel. 


15«     1  C4 

1-40  I    1-38 

1-31 

1-00* 

1-11 

1  27  I 

1-09* 

1-13  ' 


1-19 
1-34 
1-43 


1-49 

1-16* 

1  •  59 

15» 

1-43 

1-37 

1-20* 

1-40 

1-28 


1-52  ||   1-40 

ij 
1-28  'I   1-41 


39 

39 

32* 

45 

54 

41 

52 

31* 

45 

36 

48 


1-43 


Pola 


15»  i  1  51 

1-39  ;i   1-42 
1-44 


1  •  24* 
1-52, 
1  57  I 

1-42  I 
1-45  I 
1-25* 


1    26 

1-10* 

1-12 

11» 

1-14 

1-13* 

1-21 


1-43  |l  1-33 
1-32  i  1-43 
1-44       1-51 


Triest 

_^_   I 

1  50 

1-45  I 

1-38 

1-36* 

1-46  I 

1-52 

1-47  . 

1-39 

1-34* 

1-36  ; 

1-38 

1-45 


1-42    1   1-28       1-42 


69* 
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Der  jährliche  Gang  der  Verändedichkeiten  für  Pola  zeigt 
im  Decenniummittel  das  Maximum  im  Jänner,  Nebenmaximum 
im  Juni,  sodann  Hauptminimum  im  April,  Nebenminimum  im 
Juli.  In  den  Lustrenmitteln  fallen  die  Hauptmaxima  im  Jänner 
und  Februar,  die  Nebenmaxima  auf  den  Juni,  die  Minima  im 
April,  beziehungsweise  Mai  und  im  Juli,  August. 

Die  Differenzen  der  einzelnen  Lustrenmitteln  zwischen 
Pola  und  Triest  zeigen  eine  ziemliche  Verschiedenheit,  doch 
lässt  sich  beiderseits  hervorheben,  dass  die  Veränderlichkeiten 
der  Wintermonate  für  Pola  theilweise  grösser  sind  als  für 
Triest,  im  Sommer  hingegen  kleiner,  und  zwar  um  ziemlich 
grosse  Beträge.  Das  Jahresmittel  der  Veränderlichkeit  für  Pola 
resultirt  daher  kleiner  als  für  Triest  (für  Pola  1*28,  für  Triest 
1*42),  was  übrigens  in  jedem  der  einzelnen  zehn  Jahre  auch 
zu  bemerken  ist. 

In  den  zwei  letzten  Reihen  der  Tabelle  44  sind  die  aus- 
geglichenen Werthe  der  mittleren  Veränderlichkeiten  für  beide 
Orte  und  für  dasselbe  Decennium  angegeben. 

Der  jährliche  Gang  resultirt  folgendermassen: 

Jan.  Feb.  März     April       Mai      Juni      Juli       Aug.       Sept.     Oct.      Nov.     Dcc. 

P(.la 
0-28     14   —02    -IH"-'-   — -lO   —-09  —'14    — -15*   —-07         -05       -15     -23 

Triest 
OOS   -O:]   —04    —06=5'        -04        -10        '05    — O:^      —08*  —-06   —-04     -03 

Wir  ersehen  daraus  an  beiden  Orten  ähnliche  Doppel- 
schwankungen im  jährlichen  Gange,  mit  der  grössten  Ver- 
änderlichkeit im  Jänner  und  Juni  und  der  kleinsten  im  .April 
und  August,  beziehungsweise  September.  Die  Amplitude  i^t 
bei  Pola  grösser  als  bei  Triest. 

Die  Differenzen  zwischen  den  ausgeglichenen  Veränder- 
lichkeiten Pola — Triest  sind: 

Jan.     I'ebr.     .März     .April      Mai       Juni       Juli      .Aug.     Sept.      Oct.   Nov.  Dcc. 
001     —-03  12    -    -26    —-34    —-33     -33      -26    —-13   —-03     Oö      06 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  sind  die  Veränderlichkeiten  für 
Pola  im  November,  December  und  Jänner  grösser  als  für  Triest, 
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in  den  übrigen  Monaten  kleiner,  am  kleinsten  in  den  Sommer- 
monaten Mai,  Juni  und  Juli. 

Hofrath  Hann  hat  in  einer  Arbeit^  über  die  Veränderlich- 
keit der  Temperatur  in  Österreich  auch  für  Pola,  unter  Zuhilfe- 
nahme der  Beobachtungen  des  fünfjährigen  Zeitraumes  1876 
bis  1880  die  mittlere  Veränderlichkeit  abgeleitet.  Diese  auf 
S.  174  der  genannten  Abhandlung  angegebenen  Daten  geben 
mit  den  oben  angeführten  nachfolgende  Veränderlichkeiten, 
welche  sich  daher  auf  den  ir)jährigen  Zeitraum  1876/1890 
beziehen: 

Jan.   Kehr.  März  April     Mai    Juni    Juli      Aug.    Sept.   Oct.    Nov.    Dcc.    Jahr 
l-5<»    1-4Ö     137    102*    115    1-24    112    Ml*    1-18    1-3G    1-50     1-53     i'M) 

Für  das  Decennium  1881/1890  wurden  auch  noch  die 
mittleren  und  absoluten  Extreme  der  Veränderlichkeit  der 
Tagesmittel  berechnet,  siehe  Tabelle  45. 

Man  findet,  wie  bekanntlich  schon  Hann  für  das  öster- 
reichische Küstenland  bestimmt  hatte,  die  Erkaltungen  grösser 
als  die  Erwärmungen,  und  zwar  überwiegen  die  Erkaltungen 
den  Erwärmungen  gegenüber  am  meisten  in  den  Sommer- 
monaten, April  und  December  bilden  in  Pola  jedoch  eine  Aus- 
nahme, wie  aus  folgenden  Quotienten  zwischen  den  mittleren 
Erwärmungen  und  Erkaltungen  ersichtlich  wird. 

Jan.      Febr.    März    April      Mai      Juni      Juli      Aui^.    Sept.    Oct.     Nov.     Dec. 
107      1-27      1-01      0-95      1-38      153      l-cS2      1-78      1-72      116     1-02      099 

Das  Vorherrschen  der  Erkaltungen  ihrer  mittleren  Grösse 
nach  resultirt  am  grössten  im  Juli,  im  April  hingegen  erscheinen 
die  Erwärmungen  etwas  grösser  als  die  Erkaltungen,  im 
December  sind  beide  fast  gleich  gross. 

Auch  die  absoluten  Erkaltungen  sind  mit  Ausnahme  des 
März  und  April  grösser  als  die  absoluten  Erwärmungen,  am 
grössten  ist  der  Unterschied  im  Juli. 

Für  das  Jahr  finden  wir  die  grössten  mittleren  Erwär- 
mungen mit  ')•?(}'',  die  grösste  mittlere  Erkaltung  mit  6-78°, 

1  Die  Veränderlichkeit  der  Temperatur  in  Österreich,  von  J.  Hann, 
LVlil.  Bd.  der  Denkschriften  der  mathem.-nalurw.  (blasse  der  kaiserl.  Akademie 
der  W^issenschaften,  Wien,  1S91. 
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für  Triest,  und  zwar  aus  demselben  Decennium  abgeleitet. 
5*66°  und  7 -öl**.  Es  ist  daher  in  Pola  die  mittlere  maximale 
Erwärmung  etwas  grösser,  hingegen  die  mittlere  maximale 
Erkaltung  kleiner  als  in  Triest. 

Die  absolut  grösste  Erkaltung  der  Tagesmittel  in  diesen 
zehn  Jahren  konnte  für  Pola  mit  9-4°  gefunden  werden,  und 
zwar  vom  19.  auf  den  20.  Juli  1884.  Die  grösste  Erwärmung 
mit  7  1''  vom  2.  auf  den  3.  März  1886. 

In  der  Tabelle  46  wurden  analog  wie  früher  für  die  ein- 
zelnen Stunden  die  Häufigkeiten  der  Veränderlichkeit,  nach 
1  °- Intervallen  geordnet,  angegeben. 

Diese  Tabelle  ist  ganz  ähnlich  der  Zusammenstellung  auf 
S.*174  der  genannten  Publication  von  Hann  angelegt  und  kann 
daher  leicht  —  falls  diese  Werthe  benützt  werden  sollten  — 
auf  den  15jährigen  Zeitraum  1876/1890  ergänzt  werden. 

Hier  folgen  nur  die  Häufigkeitszahlen  der  grossen  Ver- 
änderlichkeiten für  ein  mittleres  Jahr,  unter  Berücksichtigung 
sämmtlicher  15jähriger  Beobachtungen. 


Krwäimungeii 
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December.  .  .  . 
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0-0 
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8-4 
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Im  mittleren  Jahre  kommen  daher  Erkaltungen  ^4*0° 
8*  7 mal  vor,  Erwärmungen  ^4*0°  nur  4-5mal;  in  den  Sommer- 
monaten felilen  die  letzteren  fast  ganz. 


Täglicher  Gang  der  V'eränderlichkeit  der  Temperatur. 


1071 


Tabelle  45. 
Grösste  Veränderlichkeit  der  Tagesmittel  der   Temperatur. 


Mittel  der 


Absolute  Maxima  der 


I  Erwarm. I  Krkalt.  '       Erwärmungen 


Jänner 4*33 

Februar 3  •  32 

März 4-02 

April 2-82 

Mai     2-73 

Juni    j  2-97 

Juli    2-36* 

August I  2*73 

September  .  .  . .  2*72 

October 3*84 

November  . .  .  .,  4*  15 

December  .  .  .  .i  4*80 

Mittel    3-36 

Jahr '  5-76 


'4-62  jj 
4-21  I 
4-00  tl 
2-67'5=|, 
3-76  ll 

•30  II 
m  ;| 

•68 

•44  '' 
23  jl 

•34 


4  23 
6-78 


I 


5^3 
4-6 
7-1 
5*5 
3-5 
3-8 
3-9 
3-8 
4-7 
6-6 
5-9 
6-8 

5-1 
7-1 


Jahr 
1881 
1885 
1886 
1889 
1888 
1885 
1884 
1881 
1884 
1885 
1887 
1882 

1886 


Tag 
18. 
16. 

3. 
28. 

8. 
25. 

1. 
17. 

6. 
15. 
19. 
10. 

3. 
März 


Erkaltungen 


Jahr 

7-0 

1889 

6-5 

1887 

5^5 

1885 

4^2 

1889 

7-6 

1881 

6-7 

1887 

9^4 

1884 

0-7 

1881 

8-2 

1885 

7-1 

1881 

5-9 

1884 

7  3 

1885 

6  8 



9-4 

1884 

Tag 
2. 
16. 
11. 
17. 
23. 
11. 
20. 
15. 
29. 
16. 
30. 
10. 

20. 
Juli 


Tabelle  46. 
Häufigkeit  der  Veränderlichkeit   nach  I"*  Intervall  geordnet. 

Aus  dem  Decennium  1881  — 1890  für  ein  mittleres  Jahr  bestimmt.  Ausgedrückt  in  Tagen. 


Jänn. 

Kcbr. 

.März  1 
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Mai  1  Juni 

Juli  1  Auj?. 
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Oct. 
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Dec. 
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0-9 

7-0-7-9 

'  O-P    - 

0-1     - 

j  0-1     -      0-0    -    1 

0-1 

0-1 

_ 

0-1 

0-6 

8-0— 8-9 
9-0-9-9 

i    —    '    — 



1  -     -     0-r  - 

Ol 

— 

— 

I 

0-1 
0-1 

Erwärmungen 

4-()-7-9 

,   1-2'  Ol 

0-4 

0-1 

0-oi  0-0 

oo'  0-0 

0-2i  0-4!  0  5 

0-8 

3-7 

>  8-0 

-0,       0 

•0 

•0 

-0!      -0 

•o'     -0 

•0 

'      -0|      -0 

0 

0-0 

Erkaltungen 

4-0  -7-9 

0-8^  0-8 

0-9'   Ol 

0-7;  0-7 

0  5|   1-0 

0-6    0-9i  0-6 

0-4 

8-0 

^8-0 

'      -Ol      -0 

_^0      ^0 

•0      -0 

-1       -0 

•1|      -0^      -0 

•0 

0  2 

Summe 

r^4o 

2-o'  0-9 

1-3 

0-2 

;  0  7    0-7l  0-6     1-0 

0-9    l-3i    1-lj    1-2 

1   11   9 

1       =s-o 

I      -0 

•0 

•0 

•<- 

'      -0      -0 

'      -it      -0' 

•1 

•0 

-0 

•0 

0-2 

1072 


E.  Mazellc, 


Grössere  Erkaltungen  überwiegen  stets  an  Häufigkeit  die 
grösseren  Erwärmungen,  mit  Ausnahme  des  December  und 
Jänner. 

Erwärmungen  mit  oder  über  8°  kommen  in  diesen  15  Jahren 
nicht  vor,  Erkaltungen  nur  je  einmal  im  März,  Juli  und  Sep- 
tember. 

Geradeso  wie  früher  bei  der  täglichen  Periode  wurden 
auch  hier  die  Veränderlichkeiten  der  Tagesmittel  dieses  Decen- 
niums  1881/1890  von  Zehntel-  zu  Zehntelgraden  geordnet,  um 
die  Construction  von  Wahrscheinlichkeitscurven  und  daraus 
die  Bestimmung  der  Scheitelwerthe  zu  ermöglichen. 

Die  Häufigkeitszahlen  von  je  zwei  Zehntelgraden  wurden 
vereinigt,  die  nach  der  Ausgleichung  erhaltenen  Zahlen  finden 
sich  in  Tabelle  47.  Die  Summe  dieser  Häufigkeitszahlen  von 
00  bis  2- 9**  entsprechen  den  in  Tabelle  46  vorkommenden 
Grössen  der  drei  ersten  Gradintervalle. 

Die  aus  den  Zahlen  der  Tabelle  47  construirten  Curven 
wurden  durch  einen  freien  Handzug  ausgeglichen;  die  daraus 
entnommenen  Scheitelwerthe  finden  sich  in  der  ersten  Columne 
nachfolgender  Zusammenstellung: 
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In  der  zweiten  Reihe  erscheinen  die  durch  Ausgleichung 
erhaltenen  Scheitelwerthe,  welche  zwar  einen  jährlichen  ( lang 
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der  Veränderlichkeit  auch  in  Form  einer  Doppelschwankung 
ergeben,  welche  aber  nicht  der  jährlichen  Gangcurve  der 
mittleren  Veränderlichkeit  parallel  verläuft.  In  der  Tabelle  44 
oder  hier  in  der  dritten  Columne  finden  wir  bei  den  aus- 
geglichenen iMittelwerthen  der  Veränderlichkeit  das  Winter- 
maximum im  Jänner,  während  bei  den  Scheitelwerthen  das- 
selbe auf  den  Februar  fällt.  Das  Sommermaximum  liegt  bei 
den  M  im  Juni,  bei  den  S,  wieder  um  einen  Monat  später,  im 
Juli.  Das  Frühlingsminimum  findet  sich  bei  beiden  Haupt- 
werthen  zwischen  April  und  Mai,  das  zweite  Minimum  befindet 
sich  aber  bei  den  3/,  wie  bekannt,  im  August,  bei  den  S  im 
Spätherbst. 

\'ergleichen  wir  die  gegenseitigen  Lagen  der  S  und  A/,  so 
ersehen  wir  zuerst,  dass  der  S  immer  zwischen  dem  M  und 
der  festen  Grenze  —  Veränderlichkeit  =0"*  —  liegt,  ausserdem 
aber,  dass  die  Differenzen  M — S  einen  äusserst  regelmässigen 
Verlauf  zeigen.  Am  meisten  entfernen  sich  diese  Hauptwerthe 
im  Winter  von  einander,  am  geringsten  im  Sommer. 

Aus  einer  Betrachtung  der  Häufigkeiten  grosser  Veränder- 
lichkeiten —  siehe  Tabelle  4(3  —  finden  wir  eine  analoge 
Vertheilung.  Nehmen  wir  hier,  da  die  Veränderlichkeit  der 
Tagesmittel  ^  SO"*  nur  zweimal  vorkommt,  die  Häufigkeit 
der  Veränderlichkeit  5>  4*0**,  so  finden  wir  in  der  vorletzten 
horizontalen  Reihe  dieser  Tabelle  46  eine  kleine  Häufigkeit  im 
Juli,  hingegen  die  grösste  im  Jänner.  Die  ausgeglichenen 
Häufigkeitszahlen  für  diese  Veränderlichkeiten  5  4*0°,  aus 
dem  löjährigen  Zeitraum  abgeleitet,  erscheinen  in  obiger 
Zusammenstellung  in  der  fünften  Columne. 

Fs  wiederholt  sich  daher  hier  dieselbe  Erscheinung, 
welche  bei  der  täglichen  Periode  der  5  und  M  die  Veränder- 
lichkeit bereits  hervorgehoben  wurde. 

Fs  soll  nur  noch  erwähnt  werden,  dass  die  Wahrschein- 
lichkeitscurven  der  Tagesmittel  einen  regelmässigeren  Verlauf 
zeigten,  als  die  Curven  der  directen  Beobachtungen,  welche 
früher  hei  Bestimmung  der  täglichen  Periode  benützt  werden 
mussten. 

Entnehmen  wir  aus  diesen  nach  der  Tabelle  40  gezeich- 
neten und  mit  freier  Hand  ausgeglichenen  Häufigkeitscurx^en 
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die  Ordinaten  der  6\  also  die  jeder  Monatscurve  zukommende 
gr(')sste  Häufigkeit,  so  erhalten  wir  nachfolgende  Zahlen, 
welche,  des  Vergleiches  halber,  da  die  Monate  verschiedene 
Länge  haben,  in  Promille  umgerechnet  wurden. 

Ordinaten  der  Scheitelwerthe. 

Jan.  Feb.  Mz.  .Apr.  Mai  Juni  Juli  .Aug.  Sepl.  OcL  Nv.  Dec. 

Häufigkeit... 27  26   36  34  39   31  37  37   37  32  28  29 

Promille 87*  92  116  113  120  103*  119  119  123  103  93  94 

AusKa-gl.  "/oo  Ö^*  97  1C9  117  117  113*  115  12(>  117  105  96  92 

Diese  letzte  Reihe  lässt  nun  eine  jährliche  Periode  ent- 
nehmen, welche  dem  jährlichen  Gange  der  M  der  \'eränderlich- 
keit  entgegengesetzt  verläuft.  Wir  finden  die  kleinste  Wahr- 
scheinlichkeit bei  den  .S  des  Jänner  und  Juni,  die  grösste  im 
April,  Mai  und  August,  wobei  in  den  zwei  erstgenannten 
Monaten  die  tägliche  Periode  der  mittleren  Veränderlichkeit  die 
Maxima  aufweist,  während  in  den  letzten  die  kleinste  mittlere 
Veränderlichkeit  vorkommt.  Dort,  wo  also  die  5  mit  einer 
grossen  Wahrscheinlichkeit  auftreten,  finden  wir  den  kleinsten 
mittleren  Betrag  für  die  Veränderlichkeit.  Da  die  S  immer  auf 
verhältnissmässig  sehr  kleine  Veränderlichkeiten  fallen,  muss 
durch  Vermehrung  dieser  kleinen  Addenden  die  mittlere  Summe 
auch  kleiner  werden. 

Ganz  analoges  Verhalten  zeigen  auch  die  Ordinaten  der  S, 
wie  sie  aus  den  ausgeglichenen  Häufigkeitscurven  der  einzelnen 
Tagesstunden  der  früher  in  Untersuchung  gezogenen  Monate, 
Jänner  und  Juli,  entnommen  werden  können.  Trage  diese  Er- 
gebnisse hier  nach: 

Ordinaten  der  Scheitelwerthe 


(Wahrscheinlichkeit  der  S  in  Promille). 

2^l.     4'       i\^       8^      10''      Vl'm.  2^p.     4"      6«^      8^ 

10" 

12' n 

Jan  11  er  . 

..71        77     61*     65       65         77         81       77     84     77 

65 

71 

Juli 

..65*     74     74       97      81         68*      77      81      77     94 

97 

84 

Die  erste  dieser  beiden  unausgeglichenen  Reihen  ergibt 
für  die  6"  des  Jänner  die  kleinste  Ordinate  um  6^  a.,  die  gröbste 
fällt  circa  um  4''  p.,  wiihrend  die  mittlere  \*eränderlichkeit  um 
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6''  a.  den  grössten  Betrag  erreicht  und  um  4''  p.  den  kleinsten: 
siehe  Tabelle  7 

Ebenso  finden  sich  im  Juli  die  S  mit  der  grössten  Wahr- 
scheinlichkeitszahl um  8'' a.  und  10*' p.  zur  Zeit  der  kleinsten 
mittleren  Veränderlichkeit, 

Temperaturvvellen.  hi  der  früher  citirten  Abhandlung 
über  die  Lufttemperatur  in  Triest  habe  ich  auf  S.  447  u.  ff. 
einige  Ergebnisse  über  die  Temperaturvvellen  für  Triest  nach 
20jährigen  Beobachtungen  1871  — 1890  zusammengestellt.  Die 
hier  nachfolgende  Untersuchung  soll  nun  eine  Ergänzung  dazu 
bieten,  indem  aus  der  Aufeinanderfolge  von  Veränderlichkeiten 
gleichen  Zeichens  auch  für  Pola  die  Länge  dieser  Temperatur- 
wellen bestimmt  werden  soll,  hauptsächlichst  aber,  um  zu 
untersuchen,  ob  der  jährliche  Gang  der  Temperaturwellen  für 
Pola  den  früher  für  Triest  gefundenen  bestätigt,  welcher  von 
dem  für  Centraleuropa  bestimmten  entschieden  abweicht.  Zum 
besseren  Vergleiche  habe  ich  noch  nachträglich  für  Triest  den- 
selben zehnjährigen  Zeitraum  1881/1890  herangezogen  und  in 
den  nachstehenden  Tabellen  48  und  49  die  Resultate  beider 
Orte  zusammengestellt. 

Man  ersieht  beiderseits  ähnliche  jährliche  Perioden,  sowohl 
in  der  mittleren  Dauer  der  Erwärmungen,  als  der  Erkaltungen. 
Die  grösste  Dauer  der  Erwärmungen  findet  sich  in  den  Früh- 
lings- und  Sommermonaten,  die  kleinste  im  Herbst  und  Winter. 
Umgekehrt  verhält  es  sich  bei  den  Erkaltungen.  Im  Jahres- 
durchschnitt ist  die  mittlere  Dauer  der  Erwärmung  in  Pola 
etwas  kleiner  als  in  Triest,  hingegen  die  mittlere  Dauer  der 
Erkaltung  grösser.  Auch  in  den  vier  Jahreszeiten  findet  sich 
dasselbe  Verhältniss.  In  beiden  Orten  ist  die  Amplitude  im  jähr- 
lichen Gange  bei  der  Temperaturelevation  grösser  als  bei  der 
Depression.  Sowohl  bei  der  Elevation  als  bei  der  Depression 
ist  die  Amplitude  in  Triest  grösser  als  in  Pola. 

Für  dasselbe  Decennium  finden  wir  folgende  Amplituden: 

Mittlere  Dauer  der  Temperatur- 
Zunahme  Abnahme 
Triest              Pola                             Triest  Pola 

1-02         0-93  0-72         0-62 
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Tabelle  47. 

Ausgeglichene    Häufigkeit    der    Veränderlichkeit    nach    O^** 

geordnet. 


jjän. 

Feb. 

Mz. 

Apr. 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug.  Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec.i 

0-0     0-1 

26 

22 

22 

33 

32 

23 

33 

31       28 

29 

1   20 

25  1 

o-2-o-:3 

27 

22 

29 

u 

8S 

28 

87 

34      87 

81 

'   27 

27  1 

0-4-0-5 

25 
23 

22 

U 

u 

a9 

:12 

87 

86    m 

82 

2S 

2» 

O-O— 0*7 

25 

32 

32 

32 

29 

35 

87 

31 

30 

26 

27 

0-8-0-9 

22 

2« 

27 

28 

25 

27 

30 

32 

29 

26 

25 

23 

l-O-l-l 

124 

22 

27 

28* 

22* 

25 

26* 

24* 

27 

22 

24 

21 

1-2— 1-3 

22 

19 

23* 

25 

22 

24* 

23 

21 

22* 

21* 

22 

18 

1-4-1-5 

18* 

20* 

18 

22 

22 

23 

20 

17 

17 

19 

21* 

15* 

1-6-1-7 

16 

19 

15 

19 

18 

19 

15 

12   ,    12 

14 

20 

13 

1-8-1-9 

.   15 

16 

14 

13 

12 

13 

10 

11         7 

12 

I  ir> 

13 

>  2-0-21 

i   14 

13 

12 

8 

8 

9 

9 

12   1     5 

12 

10 

14 

'  2-2—2  3 

'   13 

10 

7 

7 

7 

8 

10 

6 

12 

10 

13 

2-4-2-5 

1     8 

8 

6 

4 

7 

6 

5 

i 

7 

10 

8 

12 

i  2-6-  2-7 

'     4 

5 

7 

3 

-• 

6 

4 

4 

7 

6 

;   6 

11 

^•8-2-9 

i 

3 

^ 

' 

3 

1 

6 

3 

2 

6 

3 

4 

1 

11 

Der  *  bezeichnet  die  Lage  des  Mitlelwerthcs. 

Tabelle  48. 
Jährlicher  Gang  der  Temperaturwellen.  Pola. 


li.Mittlere  Dai 

■■"^ 

■■"^ 



N 

«>  ^  1 

•i   to   o 

ler  der  Temperatur- 

Länge  der     1 

C 

s  g' 

g  E  J 

1 

, 



Temperatur-  ' 

«? 

«  -5  -5 

o  2  ? 

Zunahme 

1 

Abnahme 

wellen 

(**- 

§i. 

^§i 

11          ^  1^ 

1 

=r_-^.- 

1 

-==-- 

-.- 

-_i'9 

^^  < 

"\^5?J< 

Jänner  . . . 

i 
.  ;  2-23    1-0 

09 

2-02 

-0 

•()2'l 

4-25 

i-0 

•12i 

0 

21 

1-10 

Februar  . . 

1  2-27    ' 

05 

2  39 

•  35 

4  66 

1 

•29  — 

12 

0-95 

März  .... 

1   2-36 

04 

1-80 

— 

•24 

4-16 

'  — 

•211 

56 

1    31 

April 

!    2-42   j 

10 

1-92 

— 

M2j 

434 

'  — 

•03l 

50 

1  •  26 

Mai 

.  'i  2  ■  55   1 

23' 

1-77 

— 

•271 

432 

— 

•05! 

78 

1-44 

Juni 

.;  2-42  ■ 

10, 

1-84 

— 

•20 

4-26 

— 

•11, 

58 

1-32 

Juli 

.  j  2  85 

53 

1-98 

— 

•06 

4-83 

•46 

87 

P44 

August.    . 

.  1  2-84 

52 

2-12 

! 

•08; 

4-96 

•59 

72 

1-34 

September 

.ii    1-97     ~ 
•     2-05     - 
.1   1-92   '  — 

35 

1    90 

•14; 

3-87 

— 

•50 

07. 

1-04 

Octüber  .  . 

27, 

2-28 

•2^ 

4-33 

^  — 

•04- 

23 

0^90 

November 

40 

2-31 

•27!i 

4-23 

— 

•u'- 

39 

0-83 

December. 

.'1-98     - 

34 

2-20 

•16j 

4-18 

— 

•19  — 

\ 

22 

090 

Winter  .   . 

.     2    16     _ 

16 

2-20 

'1 
•16 

4-36 



•Ol  — 

04, 

0-98 

l'rühling    . 

.     2-44 

12 

1-83 

'  — 

•21 

4-27 

— 

•10 

61  ' 

133 

Sommer  .  . 

.     2   70 

38 

1-98 

— 

•06. 

4-68 

•3ll 

72 

136 

}!erbst  .  .  . 

.     1 • 98       - 

34 

2- 16 

•12' 

4^14 

— 

•23i— 

•18 

0-92 

Jahr 

1 
.     2   32         - 

2  04 



4-37 

_ 

_ 

0 

28 

1«14 
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Tabelle  49. 
Jährlicher  Gang  der  Temperaturwellen.  Triest. 


Jänner | 

2-25 

Febmar      . .  | 

2-39 

März 

2-64 

April 

2-48 

Mai 

2  39 

Juni 

2-57 

Juli 

3-OG 

August .... 

2-65 

September  .  . 

2  U4 

October    .  . 

2-11 

November    . 

210 

December   .  . 

2-11 

Winter  .      .  . 

2-25 

Frühling.  .  .  . 

2-50 

Sommer  .... 

1  2-76 

Herb.st 

,  2-08 

Jahr 

2-40 

Mittlere  Dauer  der  Temperatur- 


Zunahme 


Abnahme 


Länge  der 

Temperalur- 

wellen 


^5   «    <u 
c  6  E 

o   cd    c3 


iii 

o  «i  ö 


Tabelle  50. 

Häufigkeit  und  Dauer  anhaltender  Erwärmungen  und 
Erkaltungen. 


'               llMittl.  Hau 

figkeit  einer 

Durchschnittl.  grössteji 

Absolut  längste 

üb 

3  Tag 

e  dauernden 

Dauer  einer 

continuirl.' 

Dauer 

einer 

'    E 

rvvärm. 

Erkaltung 

Erwärm.   < 

1 
Erkaltungl 

Erwärm. 

Erkaltung 

>  Jänner  | 

0-9 

1 

.       0-7 

i     -^'^ 

3.  :! 

4-6       i' 

7 

7 

'   Febr.     ■ 

1-0 

1        ^•- 

4-3 

(> 

6 

i  .März     1; 

1-6 

0-4 

4-0        , 

2  8       1, 

6 

r> 

;  April     i; 

1-4 

'        0  4 

5-3        ' 

3-5       !| 

8 

7 

Mai       1 

2-0 

0  5 

1       4-9 

3-3        ! 

() 

5 

Juni      ' 

1-5 

0-4 

t       5-9 

3  7        ' 

9 

(> 

Juli         1' 

2-0 

0-6 

i        5-4 

3-7       , 

9 

(> 

Aut;u*>.ti 

1-6 

0-5 

1        Ö-8 

3  9       1 

9 

7 

Sept. 

lO 

0-4 

3-7 

3-4 

6 

6 

,  Oct. 

0-9 

1-2 

!       3  9 

4-7        1 

7) 

6 

Nov. 

0-5 

13 

3-7 

4-6       |! 

6 

6 

Dec. 

0  8 

0-9 

3-6 

3-9        , 

5 

5 

Winter 

2-7 

2-8 

4-1 

4-1        "i 

6  0 

60 

'  Frühl. 

5-0 

.        ^3 

4-9 

3-2       11 

6-7 

1        5-7 

Som. 

5M 

1-5 

5*7 

3-8 

9-0 

6-3 

Herbst 

2-4 

2-9 

3-8 

4  2       '1 

5-7 

(>-0 

Jahr 


15-2 


I        4-6 


3-8 


0-8 


60 
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Die  aus  dieser  mittleren  Dauer  der  Elevationen  und 
Depressionen  folgende  mittlere  Länge  der  Temperaturwellen 
der  einzelnen  Monate  lässt  eine  jährliche  Periode  entnehmen, 
welche  der  in  obgenannter  Abhandlung  für  Triest  berechneten 
entspricht.  Die  Länge  der  Temperaturwellen  ist  in  Pola  etwas 
grösser  als  in  Triest,  4*37  gegen  4*27.  Die  jährliche  Periode 
zeigt  wie  in  Triest  im  Allgemeinen  Maxima  im  Sommer  und 
Winter,  Minima  im  Herbst  und  Frühling. 

Länge  der  Temperaturwellen. 

Pola  Triest 

Winter 4-36  4*35 

F'rühling 4-27*  4-17* 

Sommer 4*68  4*59 

Herbst 4-14*  3-98* 

Die  in  obiger  Tabelle  48  für  Pola  angeführten  Längen  der 
Temperaturwellen  für  die  einzelnen  Monate  geben  schon  nach 
einer  einfachen  Ausgleichsrechnung  eine  regelmässige  Gang- 
curve. 

Ausgeglichener  jährlicher  Gang  der  Temperatur- 
wellen für  Pola.  —  10  Jahre. 

Jan.    Feb.  März    -April    Mai    Juni    Juli  .Aug.  Sept.      Oct.      Nov.     Dec.    Jahr 
4  34  4.4S    4-33    4-29*    431   442  472  466     426     419*     424     421   4-37 
-03     -Ott  -04  -'08*  --06     -05     '»5     '29   -'11    -'18*   --13   --16     — 

Es  wurden  nun  probeweise  sowohl  für  die  Reihe  in 
Tabelle  48,  als  auch  für  diese  ausgeglichene  die  Gleichungen 
nach  der  Bessel'schen  Formel  aufgestellt  und  die  Gangcurven 
berechnet. 

Gleichungen  für  den  jährlichen  Gang  der 
Temperaturwellen  für  Pola. 

1.  Aus  den  unausgeglichenen  VVerthen: 

r  —  4 •374-0- 140  sin  (;285°41/+x'.:)  + 

-4-0-214  sin  (r):r.36'+A'.2r)  +  0-135  sin  (2r)3M2'+.r.3c). 
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2.  Aus  den  ausgeglichenen  Werthen: 
r  =  4- 37+0- 132  sin  (285*^3 l'-f-,r.c)  + 

+0- 162  sin  (63**32'+.r.2^)+0-06(3  sin  (252°28'H-.r.3c). 

In  diesen  üleichungen  ist  .r  =:0  für  Mitte  Jänner  zu  setzen. 
Die  Gleichungen  unterscheiden  sich  natürlich  sehr  wenig  von 
einander,  nur  die  Amplituden  werden  bei  der  ausgeglichenen 
Reihe  kleiner  erscheinen. 

Hier  bringe  ich  nur  die  Werthe,  welche  aus  der  Gleichung  2 
abgeleitet  wurden,  da  die  daraus  berechnete  Gangcurve  sich 
besser  an  die  dazugehörige  ursprüngliche  anschmiegt.  Es 
wurden  hier  beide  Gleichungen,  welche  den  jährlichen  Gang 
durch  einen  mathematischen  Ausdruck  darstellen,  mitgetheilt, 
behufs  Erleichterung  eventueller  Vergleiche  mit  den  bereits 
berechneten  Gleichungen  anderer  Stationen. 

Auch  die  in  Tabelle  49  aus  demselben  Decennium  abge- 
leiteten Längen  der  Temperaturwellen  für  Triest  wurden  aus- 
geglichen: 

Jan.    Fcb.  März   Apr.      .Mai      Juni    Juli   Aug.  Sept.      Oct.      Nov.     Dec.    Jahr 

4B2   4-32    4-30     4- 19     4- 15*  439  4(14  444     408     402*     4-16    428    427 

iKt      m     -03   -OH   --12*     -12     -37     -17   --19   --25*   --11      -Ol      - 

und    auf  Grund   dieser  Werthe   folgende   Sinusgleichung  be- 
rechnet: 

'A.  y  =  4-27H-0-089  sin  (310*^38'-+-^.;r)-4- 

4-0-188  sin  (83\^7'-f-.r.2:r)-4-0-097  sin  (25r56'-f-A'.3c). 

Die  aus  diesen  beiden  Gleichungen  2  und  3  bestimmten 
Gangcurven  sind  folgende: 

Jährlicher  Ciang  der  Temperaturvvellen. 

Pola  Triest 

J  änner 4-32  — 0  •  05  4  •  30  0  •  03 

Februar  ....4-39  -02  4-32  -05 

März 4-39  -02  4-30  -03 

April 4-28  —     09  4-17  —    MO 

Mai 4-27*  —    -10*  4-l.V  —    -12* 


K.  Ma/.cWc. 

•12 

4-40 

•13 

•34 

4  62 

•35 

•25 

4-44 

•17 

-  ^04 

4-09 

—  -18 

-  ^20* 

3  •99» 

—  -28' 

-  -17 

4-17 

—  10 

-  -10 

4^29 

■02 

1080 

Juni 4-49 

Juli 4-71 

August 4-t)2 

September  .  .4*33 

October 4-17* 

November  .  .4*20 
December.  .  .4*27 

Aus  beiden  Reihen  entnehmen  wir  Maxima  im  Februar 
und  Juh,  Minima  im  Mai  und  October.  Die  Hauptextreme  fallen 
auf  den  Juh  und  October. 

Die  Dauer  der  Temperaturzunahme  ist  durchschnittlich 
genommen,  sowohl  in  Pola  als  in  Triest,  grösser  als  die  Dauer 
der  Temperaturabnahme.  In  den  zwei  letzten  Columnen  obiger 
Tabellen  48  und  49  sind  sowohl  die  Differenzen,  als  die 
Quotienten  dieser  Theile  der  Temperaturwellen  dargestellt. 

Schon  auf  den  ersten  Blick  lassen  diese  zwei  Quotienten- 
reihen eine  jährliehe  Periode  erkennen,  mit  dem  Maximum  in 
den  Sommermonaten  und  dem  Minimum  in  den  Wintermonaten. 
Diese  beiden  Reihen  ausgeglichen,  geben: 

Jan.     Febr.  März  Apr.   Mai   Juni   Juli    Aug.  Sept.    Oct.      Kov.       Dcc.    Mitte! 

Fola 
101      1  08   1-21    1-32    1-3G   1-38   1-8»   I'iO      1-08     092     0-86*     093     l-ir> 

—  14       -07      06      17     -21      -23     -24     -14  —07  —23  —-29*    -22      — 

Triest 
1-10     1-28   1-4Ö   1-48   1-45   l-ö2  1-58   1'42      119      1-08      103        l'Ol*  1-30 

—  •20    -02     -15       18     -15     -22      äS     '12  — -11   —'22  —-27     — -29*    — 

Am  meisten  überwiegt  die  Dauer  der  Eievation  über  die 
der  Depression  im  Juli.' 

Aus  der  Zusammenstellung,  welche  zur  Bestimmung  der 
Länge  der  Temperaturwellen  angelegt  werden  musste,  lässt 
sich  mit  Leichtigkeit  die  Anzahl  der  Temperaturwellen  ent- 
nehmen, welche  in  jedem  Monat  beobachtet  werden  konnte.  Die 
mittlere  Häufigkeit  der  Temperaturwellen  ist: 

Jan.      Febr.    März    April      .Mai      Juni      Juli     Aug.    Sept.     Oct.     Nov.     Dec. 
7-35      015      7-85      (V95      705      705     6-45     6  15     765     700     730     760 
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Winter         Frühling         Sommer         Herbst         Jahr 
7  03*  7-28  6-55*  7-82  705 

Im  Sommer  und  Winter,  wo  die  Temperaturwellen  die 
grösste  Länge  erreichen,  wird  die  mittlere  Häufigkeit  ihres 
Vorkommens  folgerichtig  am  kleinsten  sein,  im  Herbst  und 
Frühling  hingegen  den  grössten  Werth  erreichen. 

Da  die  Temperaturwellen  in  Pola  etwas  länger  als  in 
Triest  sind,  so  wird  auch  die  mittlere  Häufigkeit  ihres  Vor- 
kommens kleiner  werden.  Auf  einen  mittleren  Monat  fallen  in 
Pola  7*1  Wellen,  in  Triest,  nach  20jährigen  Beobachtungen, 
7-4  Wellen. 

Aus  den  Beobachtungen  des  Decenniums  1881/1890  wurde 
noch,  siehe  Tabelle  50,  die  mittlere  und  absolut  grösste  Dauer 
einer  Erwärmung  und  Erkaltung  bestimmt.  Die  längste  Dauer 
einer  continuirlichen  Temperaturzunahme  betrug  neun  Tage 
und  ist  dieselbe  in  den  Sommermonaten  zu  erwarten,  während 
die  grösste  continuirliche  Temperaturabnahme  nur  sieben  Tage 
anhielt  und  solche  sowohl  in  den  Wintermonaten,  als  auch  im 
Sommer  zu  erwarten  ist. 

Die  durchschnittlich  grösste  Dauer  einer  Erwärmung 
wurde  im  Sommer  mit  5-7  Tagen,  die  kleinste  im  Herbst  mit 
3*8  Tagen  bestimmt.  Die  mittlere  längste  Erkaltung  fällt  auf 
den  Herbst  und  Winter  mit  beiläufig  4*2  Tagen,  die  kürzeste 
mit  3-2  im  Frühling. 

Eine  mehr  als  drei  Tage  dauernde  Temperaturzunahme 
zeigt  in  den  Sommermonaten  eine  grössere  Frequenz,  ähnliche 
Temperaturabnahmen  sind  hingegen  im  Winter  häufiger. 

Die  Häufigkeit  für  eine  längere  Temperaturzunahme  über- 
wiegt die  einer  längeren  Temperaturabnahme  immer  von  März 
bis  September.  In  den  Wintermonaten  ist  hingegen  die  längere 
Dauer  der  Temperaturdepression  grösser,  als  die  der  Tem- 
peraturelevation,  wobei  allerdings  hervorzuheben  wäre,  dass 
dieses  Überwiegen  immer  kleiner  ist,  als  das  des  Sommers. 

In  Triest,  siehe  Tabelle  auf  S.  448  der  genannten  Ab- 
handlung über  die  Veränderlichkeit  der  Temperatur  für  Triest, 
ist  die  mittlere  Häufigkeit  einer  längeren  Temperaturelevation 
immer   der   mittleren   Häufigkeit  einer  längeren   Temperatur- 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CTV.  I5d.,  Abth.  II.  a.  70 
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depression  überwiegend,  nur  wird  auch  hier  im  Sommer  das 
Vorkommen  einer  andauernden  Temperaturerhöhung  häufiger, 
im  Winter  hingegen  geringer  werden. 

Eine  über  drei  Tage  anhaltende  Erwärmung  kommt  in  Pola 
im  Jahre  durchschnittlich  15  2mal  vor,  eine  Erkaltung  8'5mal. 
Das  Vorherrschen  der  Erwärmung  wird  durch  die  Differenz 
6*7  ausgedrückt,  oder  durch  den  Quotienten  1*79. 

Steile  hier  die  Resultate  zusammen,  wie  ich  sie  aus  meiner 
erwähnten  Abhandlung  über  die  Veränderlichkeit  der  Luft- 
temperatur zu  Triest  entnehmen  konnte,  unter  Zuhilfenahme 
der  Resultate  Hannos  für  Klagenfurt  und  Salzburg. 

Differenzen         Quotienten 

der  Häutigkeit  einer 
längeren  Erwärmung  und 
einer  längeren  Erkaltung 
Thalstationen  des  Alpenlandes 

(Salzburg  und  Klagenfurt) ...      4 

Nördliche  Adria  |  _  , 

/  Pola 6' 

Das  Überwiegen  einer  anhaltenden  Erwärmung  gegen- 
über einer  andauernden  Erkaltung  in  einem  Durchschnittsjahre 
wird  daher  bei  Pola  kleiner  sein  als  zu  Triest,  bleibt  aber  noch 
grösser  als  in  den  Thalstationen  unseres  Alpenlandes. 


2 

1-40 

7 

2-47 

7 

1-79 

Die  Sitzungsberichte  der  mathem.-naturw.  Classe 
erscheinen  vom  Jahre  1888  (Band  XCVIl)  an  in  folgenden 
vier  gesonderten  Abtheilungen,  welche  auch  einzeln  bezogen 
werden  können: 

Abtheilung  L  Enthält  die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mineralogie,  Krystallographie,  Botanik,  Physio- 
logie der  Pflanzen,  Zoologie,  Paläontologie,  Geo- 
logie, Physischen  Geographie  und  Reisen. 

Abtheilung  II.  a.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mathematik,  Astronomie,  Physik,  Meteorologie 
und  Mechanik, 

Abtheilung  11.  b.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Chemie. 

Abtheilung  III.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Anatomie  und  Physiologie  des  Menschen  und  der 
Thiere,  sowie  aus  jenem  der  theoretischen  Medicin. 

Dem  Berichte  über  jede  Sitzung  geht  eine  Übersicht  aller 
in  derselben  vorgelegten  Manuscnpte  voran. 

Von  jenen  in  den  Sitzungsberichten  enthaltenen  Abhand- 
lungen, zu  deren  Titel  im  Inhaltsverzeichniss  ein  Preis  beigesetzt 
ist,  kommen  Separatabdrücke  in  den  Buchhandel  und  können 
durch  die  akademische  Buchhandlung  Carl  Yierold's  Sohn 
(Wien,  t.,  Barharagasse  2)  zu  dem  angegebenen  Preise  bezogen 
werden. 

Die  dem  Gebiete  der  Chemie  und  veru^andter  Theile  anderer 
Wissenschaften  angehörigen  Abha,ndlungen  werden  auch  in  be- 
sonderen Heften  unter  dem  Titel:  «^Monatshefte  für  Chemie 
und  verwandte  Theile  anderer  Wissenschaften*  heraus- 
gegeben. Der  Pränumerationspreis  für  einen  Jahrgang  dieser 
Monatshefte  beträgt  5  fl.  oder  10  Mark. 

Der  akademische  Anzeiger,  welcher  nur  Original-Auszügej 
öder,  wo  diese  fehlen,  die  Titel  der  vorgelegten  Abhandlungen 
enthält,  wird,  wie  bisher,  acht  Tage  nach  jeder  Sitzung  aus- 
gegeben. Der  Preis  des  Jahrganges  ist  1  fl.  50  kn  oder  3  Mark, 
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XXII.  SITZUNG  VOM  7.  NOVEMBER  1895. 


Erschienen  sind  Heft  VII  (Juli  1895),  Abtheilung  II.  a.  des 
104.  Bandes  der  Sitzungsberichte,  ferner  das  Heft  IX 
(November  1895)  des  16.  Bandes  der  Monatshefte  für 
Chemie. 

Das  k.  u.  k.  Reichs-Kriegs-Ministerium  »Marine- 
Section«  theilt  ein  Telegramm  des  Commandos  S.  M.  Schiffes 
»Pola«  mit,  laut  welchem  letzteres  mit  der  wissenschaftlichen 
Expedition  ins  Rothe  Meer  am  2.  d.  M.  Nachmittag  wohlbehalten 
in  Djeddah  eingelaufen  ist. 

Sir  Archibald  Geikie  in  London  spricht  den  Dank  aus 
für  seine  Wahl  zum  ausländischen  correspondirenden  Mitgliede 
dieser  Ciasse. 

Der  Secretär  legt  eine  Abhandlung  von  Dr.  Wilhelm 
Sigmund  in  Prag:  »Über  die  Einwirkung  des  Ozons  auf 
die  Pflanze«  vor. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  H.  Weidel  überreicht  eine  im  I.  che- 
mischen Universitäts-Laboratorium  von  Herrn  Dr.  J.  Herzig 
ausgeführte  Arbeit:  »über  Haematoxylin  und  Brasilin« 
(III.  Abhandlung). 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V.  v.  Lang  überreicht  eine 
Abhandlung  der  Herren  Regierungsrath  Dr.  J.  M.  Eder  und 
E.  Valenta  in  Wien:  »Über  die  Spectren  von  Kupfer, 
Silber  und  Gold«. 
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Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Le  Prince  Albert  P'',  Prince  Souverain  de  Monaco,  Resul- 
tats des  Campagnes  Scientifiques  accomplies  surSon  Yacht 
»THirondelle«.  Publies  sous  la  direction  avec  le  concours  du 
Baron  Jules  de  Guerne,  Charge  des  Travaux  zoolo- 
giques  ä  bord.  Fascicule  VIII.  Zoanthaires  provenant  des 
campagnes  du  Yacht  »THirondelle«  (Golfe  de  Gascogne, 
A9ores,  Terre-Neuve)  (avec  deux  planches)  parE.  Jour- 
dan.  —  Fascicule  IX.  Contribution  ä  l'etude  des  Cephalo- 
podes  de  TAtlantique  Nord  (avec  six  planches)  par 
L.  Joubin.  Imprimerie  de  Monaco,  1895;  Folio 
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XXIII.  SITZUNG  VOM  U.NOVEMBER  1895, 


Erschienen  ist  Heft  V— VII  (Mai— Juli  1895),  Abtheilung  I, 
des  104.  Bandes  der  Sitzungsberichte. 

Herr  P.  C.  Puschl,  Stiftscapitular  in  Seitenstetten,  über- 
sendet eine  Abhandlung  unter  dem  Titel:  »Höchster  Siede- 
punkt und  kritische  Temperatur«. 

Herr  Prof.  Dr.  E.  Richter  in  Graz  erstattet  einen  vor- 
läufigen Bericht  über  seine  im  Sommer  1.  J.  mit  Unterstützung 
der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften  unternommene  Reise 
nach  Norwegen. 

Der  Secretär  theilt  mit,  dass  das  in  der  Sitzung  vom 
17.  März  1892  behufs  Wahrung  der  Priorität  vorgelegte  ver- 
siegelte Schreiben  des  Prof.  Dr.  Richard  Godeffroy  in  Wien, 
mit  der  Aufschrift:  »Zur  Constitution  der  Kohlen- 
hydrate^ nach  erfolgtem  Ableben  des  Einsenders  von  dessen 
Gattin  Frau  Adele  Godeffroy  zurückgezogen  wurde. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  IVof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
Arbeit  aus  dem  chemischen  Laboratorium  der  Universität  in 
Bern  von  den  Herren  St.  v.  Kostanecki  und  J.  Tambor: 
»Über  einen  weiteren  synthetischen  Versuch  in  der 
Gentisinreihe«. 
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XXIV.  SITZUNG  VOM  21.  NOVEMBER  1895. 


Der  Secretär  legt  eine  eingesendete  Abhandlung  von 
Dr.  Anton  Lampa  in  Wien  vor:  »Über  die  Bestimmung 
der  Dielektricitätsconstante  eines  anisotropen  Stoffes 
nach  einer  beliebigen  Richtung  aus'den  Dielektrici- 
tätsconstanten  nach  den  Hauptrichtungen«. 


Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

Bosscha  J.,  Christian  Huygens.  Rede,  gehalten  am  200.  Ge- 
dächtnisstage seines  Lebensendes  zu  Haarlem  am  8.  Juli 
1895.  Aus  dem  Holländischen  übersetzt  von  Th.  W.  Engel- 
mann. Leipzig,  1895;  8^ 

Cabreira  Th.,   Principios  de  Stereochimica.  Lisboa,  1894;  8^. 

Hinrichs  G.  D.,  The  true  atomic  weights  of  the  chemical 
Clements  and  the  unity  of  matter.  (With  plates  and  dia- 
grams.)  St.  Louis,  Mo.,  U.S.,  1894;  8*^. 

Sacco  F.,  Essai  sur  Torogenie  de  la  terre.  Turin,  1895;  8^ 
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XXV.  SITZUNG  VOM  5.  DECEMßER  1895. 


Der  Secretär  legt  den  akademischen  Almanach  für  das 
Jahr  1895,  ferner  das  erschienene  Heft  VIII  (October  1895), 
Abtheilung  II.  b.  des  104.  Bandes  der  Sitzungsberichte  vor. 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  E.  Ludwig  übersendet  eine 
Arbeit  aus  dem  Laboratorium  für  medicinische  Chemie  der 
k.  k.  Universität  in  Krakau  von  Dr.  Michael  Senkowski:  »Zur 
Kenntniss  der  Constitution  der  Cholsäure«. 

Der  Secretär  legt  eine  eingesendete  Abhandlung  von 
Dr.Max  Margules  in  Wien:  »Über  die  Zusammensetzung 
der  gesättigten  Dämpfe  von  Mischungen«  vor. 

Herr  F'ranz  Karl  Lukas,  k. k.  Rechnungs-Official  in  Wien, 
ersucht  um  Eröffnung  seines  in  der  Sitzung  dieser  Classe  vom 
7.  März  d.  J.  behufs  Wahrung  der  Priorität  vorgelegten  ver- 
siegelten Schreibens  mit  der  Aufschrift:  »Rotationsreihen«, 
indem  derselbe  zugleich  einen  Abdruck  seiner  eben  erschienenen 
Publication:  »Zur  Untersuchung  biologischer  Erschei- 
nungen« überreicht,  worin  dieser  Gegenstand  behandei 
worden  ist. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  J.  Wiesner  überreicht  eine 
Abhandlung,  betitelt:  »Beiträge  zur  Kenntniss  des  tropi- 
schen Regens«. 

Herr  Hofrath  Wiesner  legt  ferner  eine  von  Herrn  A.  Stift, 
Adjunct  am  chemischen  Laboratorium  der  Versuchsstation 
für  Zuckerindustrie  in  Wien,  ausgeführte  Arbeit  über  die 
chemische  Zusammensetzung  des  Blüthenstaubes 
der  Runkelrübe  vor. 


1092 

Das  w.  M.  Herr  Regierungsrath  Prof.  F.  Mertens  über- 
reicht eine  Abhandlung:   »Über  Dirichlet'sche  Reihen«. 

Der  Vorsitzende  bringt  den  wesentlichen  Inhalt  zweier 
brieflicher  Mittheilungen  zur  Kenntniss,  welche  von  dem 
wissenschaftlichen  Leiter  der  Expedition  S.  M.  Schiffes  »Pola* 
im  Rothen  Meere,  Herrn  Hofrath  Director  F.  Steindachner, 
w.  M.,  aus  Djeddah  ddo.  9.  November  1895  eingelangt  sind. 


1093 


Über  Dirichlet'sche  Reihen 


F.  Mertens, 

w.  M.k.Akad. 

In  Dirichlet's  Beweise  für  das  Vorkommen  von  unend- 
lich vielen  Primzahlen  in  einer  gegebenen  ganzzahligen  arith- 
methischen  Reihe,  deren  Differenz  zu  ihren  Gliedern  theilerfremd 
ist,  besteht  bekanntlich  die  grösste  Schwierigkeit  in  dem  Nach- 
weise, dass  gewisse  unendliche  Reihen  von  Null  verschiedene 
Werthe  haben.  Dirichlet  führt  diesen  Nachweis  bei  den 
Reihen  mit  complexen  Gliedern  apagogisch  durch  Stetigkeits- 
betrachtungen. 

Man  kann  indessen  auch  ganz  elementar  zu  demselben 
Ziele  durch  Multiplication  unendlicher  Reihen  gelangen,  wie  in 
dem  Folgenden  gezeigt  werden  soll. 

1. 
Es  handele  sich  um  die  Multiplication  von  r  Reihen 


//f-+-/f)^^,<2)^.      ,. 


Von  den  Gliedern  dieser  Reihen  wird  vorausgesetzt,  dass 
für  je  zwei  Zahlen  a,  b,  von  welchen  a-^b  ist, 

mod r//(;)H- «ji,  +  wl;'>  o+  •  •  •  -^u^^)^^^ 
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ist,  WO  mod  das  Zeichen  für  den  analytischen  Modul,  ::  eine 
gegebene  positive  Zahl  und  fi(n)  eine  gegebene,  mit  wachsen- 
dem n  nicht  abnehmende  Function  bedeuten. 
Es  sei  zur  Abkürzung 

mod  «^/)-f-mod  u'^'^-h  .  . .  -hmod  u^,p  =  ?(^'> 

und  n  eine  beliebige,  die  Einheit  übersteigende  Zahl.  Denkt 
man  sich  das  Product 

^-^  ti    '  ^  n    *  •     ^   n 

ausgeführt,  so  haben  alle  Glieder  des  Resultats  die  Gestalt 

wo  jeder  der  Stellenzeiger  a,  ß.  .  .s  von  1  bis  n  lauft,  und  zer- 
fallen zunächst  in  zwei  Classen.  Die  erste  Classe  möge  alle 
Glieder  umfassen,  in  welchen  das  Product  der  Stellenzeiger 
a,  ß,...s  die  Zahl  ;/  nicht  übersteigt,  die  zweite  die  übrigen 
Glieder. 

Um  die  Summe  der  Glieder  der  ersten  Classe  aufzustellen, 
fasse  man  alle  Glieder  zusammen,  in  welchen  das  Product 
a.ß. .  .£  einen  und  denselben  Werth  hat.   Setzt  man 

wo  die  Summe  über  alle  Lösungen  der  Gleichung 

aß.  .  .£  iz:  m 

in  ganzen  positiven  Zahlen  a,  ß, .  .  .s  zu  erstrecken  ist,  so  wird 
die  Summe  der  Glieder  der  ersten  Classe 

In    den   Gliedern    der   zweiten   Classe    muss    wenigstens 

einer  der  r  Stellenzeiger  o,  ß,.  .  .s  die  in  n^  enthaltene  grösste 
ganze  Zahl  v  übersteigen.  Man  kann  daher  diese  Glieder  in 
r  Inbegriffe  vertheilen,  indem  man  in  den  /ten  Inbegrifl*  alle 
Glieder  auYnimmt,  in  welchen  der  /te  der  Stellenzeiger  a,  ß,. .  .s 
der  erste  ist,  welcher  die  Zahl  v  übersteigt. 
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Es  sei  S,  die  Summe  der  Glieder  des  /ten  Inbegriffs.  Jedes 
Glied  von  S/  muss  eine  der  Grössen 

als  Factor  enthalten  und  man  gelangt  zu  einer  übersichtlichen 
Darstellung  von  S/,  wenn  man  alle  Glieder  zusammenfasst,  in 
welchen  je  eine  der  genannten  Grössen  vorkommt.  Bringt  man 
zu  diesem  Ende  jedes  Glied  von  2,  auf  die  Form 

m         ab  <'  ' 

WO  (>,  a,. .  .T  die  Stellenzeiger  1,  2,.  .  .r  nach  Ausschluss  von  / 
bezeichnen,  so  ist 

a  c  c 

ein  Glied  des  Products 

* «  •  *^«  •  •  •  ^ « > 

und  zwar  ein  solches,  in  welchem 

ab.  ,  .o-  — 
ni 

ist  und  überdies  in  dem  Falle  /  >  1  die  / — 1  ersten  der  Stellen- 
zeiger a.  b,. .  .e  die  Zahl  v  nicht  übersteigen.    Bezeichnet  also 

'x>(  -  die  Summe  dieser  Glieder  von  U^^K  U^^K  ,  .  Ul;\  so 
ist  cpf —  )  der  Coefficient  von  n^^.  in  1/  und  man  hat 

Schreibt  man  diese  Gleichung  in  der  Form 

V.  =  („«  +„(0^+  .  .  .  +«(0)-p  (  JL.) 

H-(«io^+...^„(0)(T(^)-f(^)) 
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+«-2.+«i;')(T(i^,)-T(,7^)) 


so  ergibt  sich 

nH  fii(')  -4-  -i-f/OA  iTinH  fo  I 


mod  ^i  ^  mod  (n['^^-h  . .  .  -4-«$;^)  mod  ?p  ( -j 


.mod  (f^O^H-  . . .  4-/.;; )  mod  [?(^)  -?  (^)j 
-modf/i;^  modi'^l  — )— ?( r)l- 


Hierin  ist  aber  nach  der  Annahme 


mod  («(','3+.  ..+«<;')  g 


(vH-i)'=  =  (v4-l)== 


mod  «1/)  < 


fii")  ^    fi{n) 


H~       —  (y+l)- 

—  I  das  Resultat,  in  welches  ^f  — j 

übergeht,  wenn  man  jede  Grösse  //^,^>  durch  ihren  Modul  ersetzt, 
so  wird 

mod7(^-)^.„(^-), 

mod [^{-^j -?(„:^ )) ^  ?« (|) -%^-^r). 
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weil  die  Differenz 

?1 


rn  von  U^J^Klß< 
aber  zugleich  mit  ^^  i- — -j  — f^  f  —  j  verschwindet. 
Man  hat  also 


h- 
entweder  aus  lauter  Gliedern  von  C/^p)  .  f^^) . . .  f/J,')  besteht  oder 


^«\«/       ^^\n-\l]=     (V-4-1X- 


Da  aber  ?o(l)  nur  aus  Gliedern  des  Ausdrucks 
«;?).«;;■'.  .  .«</^— mod  f/(f).mod  u[^K  .  .mod  «i^) 
besteht,  so  ergibt  sich 

und  demzufolge 

wenn  das  Product  aller  Ausdrücke 

nach  Ausschluss  von  ?($/*  mit  ^'^J^  bezeichnet  wird. 
Aus  der  Gleichung 

rw.u^ü'. . . f-,;>  =  /j+/,+ . . .  +/„+ v^+v^+ ...  +2, 

folgt  nun,  wenn  zur  Abkürzung 

gesetzt  und  eine  Grösse,  deren  Modul  die  Grenze  g  nicht  über- 
steigt, mit  [g]  bezeichnet  wird, 

Diese  Gleichung  gilt  auch  noch  für  «  =  1,  wo 

T\h     TJ{2\  JT{r\   —   / 

*    t     •*    1     •  •  •*    1       —    'l 

ist. 
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Mit  Hilfe  der  Gleichung  (1)  kann  nun  auch  eine  Grenze 
angegeben  werden,  welche  der  Modul  der  Summe 

nicht  übersteigen  kann.   Es  wird  hiebei  a  >  1  angenommen. 
Man  hat  nach  (1) 

/,+/,+  ...  +/.,  _i  =  rjü, .  u:^r . . .  mit  +  { -~^  j , 

wo  [X,  VC  die  grössten  in  Z»*",  (a  — l)*"  enthaltenen  ganzen  Zahlen 
bezeichnen. 

Durch  Subtraction  dieser  Gleichungen  ergibt  sich 

/  =  (m"—u^'i,)bT.LT.  ..LT 


Ab      )  .  \   ^u-i 


und  hieraus 

mod  t  g  %"  mod  |L^"— 6'^Hi  j 

+<(?r  mod  \IT—U'^li  ] 

+  .  .  . 

+^J,'''  mod  \Ur—U'/U  \ 

^'  (l+x)'  i' 
CS  ist  aber  nach  der  Annahme 

mod(q'._^_n)<^:^Ä_ 

f,  ,,_!/       —  ^;j  _        (I4.X)« 
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Daher  wird 


(l-HX)-^-'^^^'^"        -^«V-Z-K.        ..../.        ^^_^^y 

(l-*-x)«  ' 


Sind  die  gegebenen  Reihen  so  beschaffen,  dass  — ^~    mit 

wachsendem  n  der  Null  zustrebt,  so  hat  man,  da  l  H-v  >  «*   ist, 
lim-^  =  0. 

Das  Product  dieser  Reihen  wird  demnach  durch  die  Reihe 

/i-h/a  +  ^s-i-  .  .  .-4-  in  inf. 
dargestellt. 

Haben  insbesondere  die  Glieder  der  gegebenen  Reihen  die 
Gestalt 

*"  m 

und  ist  für  jedes  /  und  beliebige  Zahlen  a,  b 

wo 

Gj ,  Gg , . . .  Gr 

bekannte  Grössen   bezeichnen,   so  darf  der  vorstehende  Satz 
angewendet  werden. 

Denn  man  hat  mit  Hilfe  der  AbeTschen  Umformung 

Sit7b.  d.  tnathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Ablh.  II.  a.  72 
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'^•'\T' 

a+l      a+l 

a+2 

-r... 

-^b-- 

-1 

Ferner  wird 

«(0^^'  +  ^'+.. 

.4- 

n 

^G,(l+i- 

1 

..4- 

ir)- 

da  aber 

11  1         ,     , 

ist,  so  wird 

«{;^<G/(l+log//). 

Man  kann  demnach 

Ml)  =  Gi,  z  =  1 

setzen  und  es  wird  An  kleiner  als  der  Ausdruck 
rG,G^,.,Gr{l-^\ogny-^ 
Ein  solcher  Ausdruck  tritt  aber  mit  wachsendem  n  gegen 
jede  Potenz  n^  von  ii  zurück. 

4. 
Es  werde  jetzt  das  Polynom 

Tn  =  /, 4-/2  4-.-  .4-/;, 
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mit  der  Summe 

5„=l  +  ^H--  +  ...  +  - 

multiplicirt.   Zu  diesem  Ende  setze  man,  über  alle  Theiler  d 
von  m  erstreckt, 

und  bezeichne  die  grösste  in  \/n  enthaltene  ganze  Zahl  mit  (jl. 

Die  Glieder  des  Products  S»  T»  haben  alle  die  Gestalt  — ^ 

a 

und  zerfallen  in  vier  Gruppen. 

In  die  erste  Gruppe  stelle  man  die  Glieder,  in  welchen 

aß  g  w  ist.  Ihre  Summe  ist 

v^-hv^-i- . . .  -f-f„. 

Die  zweite  Gruppe  enthalte  die  Glieder,  in  welchen  %p  >-  n 
und  a  ^  jjL,  ß  >  »i  ist.  Jedes  derselben  enthält  einen  der  Brüche 

— ,  -IT  f"  —  als  Factor,  und  2war  ist  die  Summe  aller  Glieder, 
welche  -r-  enthalten,  ^     -  at,  wenn 

/i4_8  4-/2+6  4-  .  .  .  -4-//,  :=  Uk, 


-(t) 


gesetzt  wird,  wo  E{z)  die  grösste  in  z  enthaltene  ganze  Zahl 
bezeichnen  soll.  Die  Summe  der  Glieder  der  zweiten  Gruppe 
ist  daher 

1  1  1 

=  y^2'+-  3- ^3 ■+■•••■+■  — ^»i^- 

Die  dritte  Gruppe  umfasse  alle  Gliederj  in  welchen  aß  >  n 
und  a  >-  ijt,  ß  g  |A  ist.  Jedes  derselben  muss  eine  der  Grössen 
/g,  t^,.  .  ./^  als  Factor  enthalten*  Fasst  man  daher  alle  Glieder 
zusammen,  welche  4  enthalten^  und  setzt  wieder 

72* 
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so  erscheint  /»  mit  dem  Coefficienten 

1  1  1 

und  die  Summe  der  Glieder  der  dritten  Gruppe  ist 

Endlich  nehme  man  in  die  vierte  Gruppe  alle  Glieder  auf, 
in  welchen  a  und  ß  >  (t  sind.  Ihre  Summe  ist 


1 


+  — -V,  +...  +  -)  {t^^i  +  t^+2+  .  . .  +/„). 


V[H- 1        |l,+2 
Nach  Abschnitt  2  ist 


I 


wenn  ;  die  grösste  in  E  f — 1    enthaltene  ganze  Zahl  bezeichnet 
Da 


also  auch 


(i+cr>^ 

ist,  so  wird 

!+:>"; 

k' 

und  demzufolge 

„.=  .{M-p. 

'  „-  ' 

Dirichl 

et'sche  Reihen 

Hieraus  folgt 

1             1 

... 

1 
H a 

|i 

i  3A, 

\ 

1 

1 

1                                         1 

1         ^ 

1. 

-i.f 

2-^ 

3'- 

■■■      .-- 

Es  ist  aber 

7C 

l 

1)' 

r 

»■^^ 

und  demzufolge 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

2       »- 

3' 

r 

1^      '' 

st 

Man  hat  also 

1 
-2  ^2-f- 

1 
3 

«3+.. 

1 
.  H aa  = 

(    SrA„ 

Ferner  ist 

log  (Ä -4-1)— log 

h- 

1 

A+1 

1 

1  —  7 

1           A+l 

1103 


h+l 
1  1 


2(ÄH-1)«        3(A+1)» 
1  1 


l( 


3 


2    V(Ä  +  1)2         (/^^.i); 

1                  2  2 

<  , 7  — 


(2) 


2Ä(Ä-4-l)       Ä4-1       Ä  +  2 
Wird  Ä  =r  s,  s-hl,. . .« — 1   gesetzt  und  summirt,  so  folgt 

2           2k 
log  «—log  s— ^t  <  -— —  < ; 

1  -+-  £  H 
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es  ist  aber,  wenn  s  =  £f  —  I  =:  — — ^   gesetzt  und  w  ^  4  an- 
genommen wird, 

log  J-10g3  =  lOg^   =  '°gO  +  ;r^) 

« — p        « 

weil  hier  nur  Werthe  von  k  in  Betracht  kommen,  welche  ^  {i 
sind. 

Man  hat  also 

^t  =  log*H-  j   —  |. 

Mit  Hilfe  dieser  Gleichung  ergibt  sich 
^a'z  +  ^s's-«-  •  •  •  +f>>^fy-  ■=  h  'og  2+/,  log  3+  .  . .  +f^  log  {t 

Nach  Abschnitt  2  ist 

j_ 
woT]  die  grösste  in  (k—X)^  enthaltene  ganze  Zahl  bezeichnet: 
es  ist  aber 

und  daher 

^         <  ^         -f_J^f,'-T<.^'-7 

(i+t|)-  ^       ^  -U-i/  ^     =- 


1-  - 

2« 

"7^ 


wenn  i^*  ^  «.  Hienach  ergibt  sich  nach  (2) 
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12-4,,    )  /       1  1 


W^      ^  ^2       *-  3^     ^ 


12ri4„ 


Wird  noch  berücksichtigt,  dass  identisch 

/^+ilog(|x-+-l)+/^+2log([i+2)-+-..  .+/„Iog«  = 
(/ft-hi-4-/j.+2+  . . .  +/«)  log  n 
— (/^^.l-^/^+2-^  •  •  •  -h/„_i)(logM— log  (w— 1)) 
— (/^+i+/p,+2+  .  .  .  -h/„-i)(log  (w—  1)— log  (n—2)) 

— /^+,(log  (|t+2)— log  ((t+ 1)) 

ist,  so  ergibt  sich  nach  Abschnitt  2 

/,,^_i  log  (|X+  1)-+- . . .  -+-/„  log  it 
=  logw{/^4.i-4-/^+2-H...+/«} 

-+-(10g  «—log  («— 1))  {/^+i  4-/^+2+  .  .  .  +/«-l  I 

-h(log([x+2)-log(|x-M)){/^+,l 

=    ;^  (lOgW-Mogl/    -log(«-l)-4-...4-Iog((X+2)-10g(|X-h  1)) 


_  (  9^„  log  n  } 
'       2  fi^      ' 

Man  hat  demnach 
^2/., -+-^3/3+  .  .  .^^/p,  =:  /g  log  2H-/3  log  3-+- .  . .  +/„  log  11 


«- 

Endlich  ist  nach  Abschnitt  2 


/     1  1  n,,  ,,        (  3^„log«  ) 
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Fasst  man  nun  die  Glieder  der  vier  Gruppen  zusammen, 
so  ergibt  sich 

S„Tn  =  t'i-ht/g-h.  .  .-\-Vn 

H-Zg  log  2-4-/3  ^og  3+  . . .  -h/„  log  H 
i    A„    f  \br       \b\ogn\] 

Nach  (1)  folgt  hieraus 
S„Ul}'U^...Ui[^  =  S„7-„+ j^j  ,3; 

=    f  1  +  t^2  +  .   .  •  +  t/„ 

+t^  log  2  +/g  log  3+  . . ,  +/„  log  n 
,   |.4„(l  +  log  w)  _      An    (  \br    _     15  log  «  \  ) 

^  «r  ,,2r  ; 


O. 

Man  ersetze  in  Gleichung  (1)  für  ein  bestimmtes  1   die 
Grössen 

beziehungsweise  durch 

ti^^  log  1 ,  u^j  log  2,  «^')  log  3, . .  . «};'>  log  n 
und  setze 

w^'"  log  2-f-«3^  log  3-4- . . .  -hui'  log  w  =  Vi*"» . 
Da 


«^'>loga-4-w^')^,  log(a-4-l)-^. .  .  -¥u^p\ogb 

-K^+«:;|i+ •  •  • +<L,)Oog^-log  (i^-l)) 
_(«(;  4-«i;;,-4- . . .  4-4'l2)(Iog(*-I)-log(^^— 2)) 

— iiP(log(a-M)— loga) 
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=  j^^l  Qogb+\ogb^\og(b-l)  +  .  .  ,^\og(a^\)--\oga) 
_  )2\ogbfi{a)\^)2\ognfi(a)l 

ist,  so  genügt  es,  um  Gleichung  (1)  auf  den  vorliegenden  Fall 
anwenden  zu  können,  fi(fH)  durch  21ogw/^(wi)  zu  ersetzen. 
Man  darf  dann  ?l^'^  durch  W^^  log  w  und  demgemäss  An  durch 
(^„+/(«)5ß^'>  log«)  ersetzen.  Bezeichnen  daher  p,  a,. .  .t  die 
Stellenzeiger  l,2,...r  nach  Ausschluss  von  /  und  t^^  die 
Summe  aller  Producte 

iiirnf\..nr\og\i, 

in  welchen  7.[i.  ,  .s  zu  m  und  X/  der  «te  der  Stellenzeiger  a,  ß,...e 
ist,  so  folgt 

((^,-hy;(ff)^o))iogfi) 

Man  denke  sich  nun  alle  Gleichungen  summirt,  welche 
aus  der  vorstehenden  hervorgehen,  wenn  man  i  zz  1,  2, 3,. .  .r 
setzt.  Da 

/;i+/^)-h...+C>  =  /;„logm 
ist,  so  erhält  man 

-r-  .  .  .  -T-  u/  „    *-  ;»    •  •  •  *^  M  *^ « 

=  /g  log  24-/3  ^og  3h-  .  .  .  +/„  log  n 

\{r+\)An\ogn) 


n ' 
Nach  (3)  wird  dann 

"^it^^n    *  «    •  •  •  *^tt         *   n     *   tt    •  •  •  ^  «     *^«  \  V 
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^;i(l+(^H-2)logw)  ^     A„    (  15r        15 log 


_-      ,     TT  2 

,2r 


^){ 


6. 


Die  Gleichung  (4)  werde  jetzt  auf  die   Dirichlet'schen 
Reihen  angewendet. 
Es  sei 

M—  2f^pK  .  . 

die  Differenz  einer  gegebenen  arithmetischen  Reihe,  /;,...  ihre 
etwaigen  ungeraden  Primfactoren,  wo  ^q  =^0  oder  >  1  ange- 
nommen werden  darf,  und 

f(M)  —  \+r. 

Man  stelle  für  jede  zu  M  theilerfremde  Zahl  m  eine  voll- 
ständige Indicesreihe  auf.  Ist  [j^  r>  0,  so  seien  die  durch  die 
Congruenz 

m-l 

m  =  {—\)  2    5'"^"'         (mod2P») 

definirten  Exponenten  die  ersten  zwei  Zahlen  dieser  Reihe.  Für 
jede  in  M  aufgehende  Potenz  p^  einer  ungeraden  Primzahl  p 
nehme  man  den  auf  eine  bestimmte  primitive  Congruenzwurzel 
von  p^  sich  beziehenden  Index  von  m  in  diese  Indicesreihe  auf. 
Sind  dann 

£,  7],  0), .  .  . 

Wurzeln  der  Gleichungen 


e 


2 


1^  .yj^(2P0-l)      --,         1^  iü-^(P^)=       1,..., 


SO  setze  man 

m— 1 
tn  \  •  *  •  i 

m-l 

der  Factor  s  ^  yj'"^"'  ist  nur  vorhanden,  wenn  (jq  >  1  und  der 
Exponent  von  o)  ist  der  auf  den  Modul  p^  sich  beziehende 
Index  von  m  u.  s.  f.    Der  Stellenzeiger  /  möge  die  Werthe  0,  1, 
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2,.  .  .r  durchlaufen  und  zur  Kennzeichnung  aller  verschiedenen 
Combinationen  der  möglichen  Werthe  von  s,  t],  w,.  . .  dienen, 
wobei  der  Stellenzeiger  0  den  Werthen 

entsprechen  soll. 

Für  eine  nicht  zu  M  theilerfremde  Zahl  m  werde 

festgesetzt. 
Es  ist 

und,  wenn  i  >  0, 


woraus 


c'p+c^:u+--^^i'  =  m-\ 


,  ..  ..o^jl±ri 

folgt. 


Es  werde  nun  in  Gleichung  (4) 

«1       IM 

gesetzt.  Man  hat  dann 

C<0  c^>)  (<n 


— +  -^  +  -  +  4-  =  <;'^ --     r) 

^^       ^+^^Va-hl         ^4-2/ 

+(^;;'+^*;i>+--+e,)(^,-|) 

_(r-M>/'J 1_         _j [_  n 

~l     2     iU        fl  +  1  "*"  a+r       a4-2  ■*"■■■■*'  */ 


r-h\ 
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und  kann  demnach 

-  =  I 

setzen.  F'ür  äJi^  findet  man 

«(/>^S„  <r  l-hlog«. 
Ferner  wird 

Vil^  =  —  r,'Mog2+— C3'Mog3-4-...  +  — (^;;^logH 

_   \r+l(/log3      log2^1og3      log4  \ 

_   j(r+l)log3> 
-    >  :3  f 

Die  Grössen  v^,  v^,. .  .Vn  sind  hier  nicht  negative  rationale 
Zahlen. 

Um  sich  hievon  zu  überzeugen,  setze  man,  über  alle  posi- 
tiven Zahlen  a,  ß,. .  .s,  deren  Product  in  m  aufgeht,  erstreckt, 

ld}\cf...c':'  =  F{nt). 

Dann  ist.  wenn  d  in  einer  Potenz  von  .V  aufgeht  und  —r- 

a 

ZU  3/  theiierfremd  ist. 

.,„  =  J-F(,„)=.-LFr;). 

m  m      \  d  J 

Besteht  in  aus  mehreren  zu  M  theilerfremden  Primzahl- 
potenzen q^,  g\,.  ,  .y  so  wird 
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Man  braucht  also  nur  noch  F(fH)  für  eine  zu  M  theiler- 
fremde  Primzahlpotenz  q^  zu  bestimmen. 

F(q'')  ist  der  Coefficient  von  x^  in  der  Entwickelung  des 
Bruches 

1 

nach  Potenzen  von  x,  Ist  [x  die  kleinste  Zahl,  mit  welcher  die 
einzelnen  Indices  von  ^  multiplicirt  werden  müssen,  um  durch 
die  entsprechende  Zahl  der  Reihe 

2,     ?(2P.-0,     cp(;7P),  ... 

theilbar  zu  sein,  so  sind  1,  Cq\  d^\.  .  .cl[^  [xte  Einheitswurzeln 
und  man  hat,  wenn  [x  >  1,  für  jede  unter  [jl  liegende  positive 
Zahl  V 

1  -h(4^0''-h(rf )"'-+- . . .  -h(c';y  =  0. 

Ist  also  (0  eine  primitive  |i.te  Einheitswurzel  und  kommt  w* 
in  der  Reihe 

*»       ^q   y       ^q   f  -  '^q 

genau  Äj^mal  vor,  so  hat  man 

hQ-hh^-hk^-h  •  •  --1-^11-1  =  ^+1 
h^  +  h^ui-hk.oi^-h  .  .  .  -hÄ^_ia)^-^  =  0 


und  demzufolge 

K  =  h,  =  h^  —  , ,  ,  =  Ä^_,  ==  — -— . 

r 

Dies  gilt  auch  noch  für  (jl  =  1.  Hienach  wird 

(l-;r)(l-<>)(l-<0.  . -(l-^O 

i-f» 

=:  {{\—X){\—XOi){\-Xi>i^).  .  .{\—Xiü^-^))   ^ 

—  (1— ;»^0  '^  . 
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1 


F(q^)  ist  demnach  als  Coefficient  von  x^  in 


(1— A^)     ^ 
eine  nicht  negative  Zahl.    Dann  ist  aber  allgemein  F(fH)  ^  0. 
Insbesondere  ist 

V,  =  F(l)  =  1 
und  daher 

Die  Gleichung  (4)  lautet  in  dem  vorliegenden  Falle 

— m»)C7i3)  ^ ,  ^  mr)  v(2)— . . .  —m)m) . . .  m''-i)F'('') 


=  Vi-*-t^2-h.  ..-4-t;„-h{A„}, 


wo 


A  ^     .       tvi     ,       ..  ,fl-^(r4-2)log^/K"•^i'^g^^ 

Befinden  sich  nun  in  der  Reihe 

[7(1)    C7<2)  [/(r) 

irgend  zwei  conjugirte  Grössen,  etwa  U!^^  und  Uj^\  was  nur  in 
den  Fällen  M=:  4,  8  nicht  stattfindet,  so  setze  man 

mod  C7^0  =  mod  U^^^  —  /?„ 

und  zur  Abkürzung 

2r— 4 
1  H —  log  3  =  a 

^■^''^  log3  =  b 


3 

9»-— 3 


(l+rr-2 
Dann  ist 


=  c. 


S.U^^Ui^. .  .  Ujr)  =  j /?,?(! +log«)(I±^y  'j 
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[7„"f/f  t/<^) . . .  V^f)  =  ji?,?  (-^)''~'*} 
und  somit  nach  (5) 


oder 


a+log«  a+log« 


Verschafft  man  sich  daher  eine  möglichst  kleine  Zahl  s 
von  der  Art,  dass  etwa 


und  zugleich 


2(5  +  1)=  2  V 


a+logs        2(5  +  l)~  2  V  a-|-log5        (a-|-log5)* 
ausfällt,  so  wird  zunächst  nach  (6) 

/^+— ^-/?,>         ' 


(7) 


aH-log5     ^       a-hlog5  ' 


also 

:?  1       *      ^ 

a-^logs 

und  dann  nach  (7) 

j?-    ''"^^    1  ' 

^^"^      2(5+1)       '      1 

Ist  «  >  5,  so  hat  man 

5-M         S4-2 

n/= 


+iog5       \a+log5 


1_    I c__       ___*! 

2  V  a+log5        (a+log5)* 


!(5+l) 
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also 


1-/(1)  —  rj<iii\—!-——^ 


:(5  +  l) 
und  demzufolge 

Von  «  =:  5  an  ist  daher 


^  1      /        c  b^ 


Das  Nichtverschwinden  einer  Reihe 


log  5)=^ 


1  2  :-J 


^^    +. 


mit  reellen  Gliedern   lässt   sich  auch  ohne  eine  ausgedehnte 
Theorie   der  quadratischen  Formen   nur  mit   Hilfe   der  Form 
X'  —  Dy^  und  des  Reciprocitätssatzes  beweisen,  welcher  ja  auch 
bei  dem  Dirichle  tischen  Beweise  intervenirt. 
Ks  sei,  über  alle  Theiler  d  von  m  erstreckt, 

und 

.Kl)+<K2)+...+^-(«)  =  6'. 

Bezeichnet  E{z)   die   grösste  in  z  enthaltene  ganze  Zahl 
und  setzt  man 


m  /         m 

E(\/u)  =:   (i.. 


so  wird 


und 
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+  .. . 

=  \—2~\  ('"°'*  (r^+i—r^+2)  +  mod  ir^+2—r^+3)+  ■  •  ■); 
da  aber 

m       m-h\       \^    \mj         \m  +  \jj 
also 

mod  {r,n—r,n  ^\)^— ^  -f-£(  —  )  —e{  —^ 

ist,  so  folgt 

=  \ir+l)\/n] 
c^>r,  +  ...  +c'pr„  =  \  (r+2)  V^;7  j . 
Man  hat  also 

n  «  \/w   ) 

Die  Zahl  ^(fw)  kann  nicht  negativ  sein.  Ist  nämlich 

wo  q,  g^j.  ,  ,  verschiedene  Primzahlen  bezeichnen,  so  wird 

Bezeichnet  daher  »S'  die  Summe  aller  Zahlen  ^(m),  welche 
sich  nur  auf  die  zu  2M  theilerfremden  Zahlen  m  bis  zur 
Grenze  n  beziehen,  so  ist 

S  ^  S'. 

Sitzb.  d.  nialhem.-natun\'.  CI.;  CIV.  Bd.,  Abth.  H.a.  73 


(8) 
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Für  eine  zu  2M  theilerfremde  Zahl  m  aber  ist  c^^  als 
Legendre  —  Jacobi'sches  Symbol  darstellbar.  Ist  nämlich  P 
das  Product  derjenigen  ungeraden  Primfactoren  von  A/,  für 
welche  die  entsprechenden  Einheitswurzeln  in  der  Reihe  co,  coj, . . . 
den  Werth  — 1  haben,  Q  das  Product  der  übrigen  Primfactoren 
von  M,  und  setzt  man 

P-l  l-T, 

so  ist 


An 


=(-■)■ 


Die  Zahl  ^(m)  gibt  demnach  in  diesem  Falle  die  Anzahl 
aller  Wurzeln  an,  welche  die  Congmenzen 

z^'^  D  (mod  m) 

..  =  z>(.„a») 


zusammengenommen  besitzen,  wenn  l,o2,...  die  verschiedenen 
quadratischen  Theiler  von  m  bedeuten.  S'  ist  daher  die  Anzahl 
aller  Wurzeln,  welche  die  vorstehenden  Congruenzen  für  alle 
zu  2  Z)  theilerfremden  Zahlen  nt  bis  zur  Grenze  n  zulassen. 

Es  sei  nun  A  der  Zahlenwerth  von  D  und  man  setze  in 
x^—Dy-  für  j  nach  und  nach  alle  Zahlen 


2,  4,...2£ 


'•Uh) 


und  für  X  alle  z\x  2D  theilerfremden  Zahlen  ein,  welche  die 

Grenze  y /        nicht  übersteigen,  bei  negativem  D  positiv  sind 

und  bei  positivem  D  über  y  \^ D-\- 1  liegen.  Für  alle  diese 
Zahlenpaare  x,y  fällt  dann  x^ — Dy^  zu  2D  theilerfremd,  positiv 
und  ^  ;/  aus.  Bezeichnet  daher  31  die  Anzahl  dieser  Zahlen- 
paare und  '/(w)  die  Anzahl  derselben,  für  welche  x^ — Dy^  =  tn 
wird,  so  ist 

9r-^X(l)-4-/(2)-h...-4-/(;0. 
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Es  ist  nun  leicht  nachzuweisen,  dass 

ist. 

Es  sei  zu  diesem  Ende  x,  y  eines  der  fraglichen  Zahlen- 
paare, 

x^ — Dy^  ■=  m, 

8  der  grösste  gemeinschaftliche  Theiler  von  x  und>',  und 

x  —  ^X,  y  =  ^Y. 

Es  ist  dann 

Bestimmt  man  daher  eine  Zahl  h  aus  der  Congruenz 
kY^l     (mod^) 


und  setzt 


so  ergibt  sich 


oder 


hX  =  ißi     (^mod  ^ j , 


h^{X^-DY^-)-h^-^ 


(f}^  =  D       mod 


(mod^). 


0)  ist  also  eine  der  bei  der  Bildung  der  Anzahl  (|)(w)  mit- 
zuzählenden Wurzeln. 

Aus  zwei  verschiedenen  Zahlenpaaren  ^i,jVi  undx^yy2,  für 
welche 

ij>^  kann  aber  in  der  vorstehenden  VV'eise  nie  dieselbe  Wurzel  m 
her\^orgehen.  Dies  könnte  nur  eintreten,  wenn  x^,y^  denselben 
gi'össten  gemeinschaftlichen  Theiler  l  besitzen,  wie  x^,y^.  Setzt 
man  aber 

A'i  =hX^,      y,  —iY^,       x^  —  8X,      y^  =^^a^ 

73^ 
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h,Y,  =  l,  KY,=2l      (mod~) 
und  wäre  zugleich 

h^X^  =  (0,  KX^  =  0)      ( mod  -^j , 


so  hätte  man 


h,X,^h,X,  =  0,     .    h^Y\-h,Y,^0     (mod^), 


also  auch 


X,  n— X,  y,  :=-  0     ( mod  -Z-) . 


m 


Aus  der  Gleichung 
~  =  (Xc-DY;^)(X;—DYi) 

=  {X,X,-DY,Y,y^D(X,Y,-X,Y,r 

folgt  dann,  dass  auch  X^X.^ — ^^1^2  clurch  -^  theilbar  sein 

muss  und  man  kann 

m 


X\X,-DY,Y,  =  -^t 


X^Y^—X^Y^  —  "¥2  " 


setzen  und  n  nicht  negativ  annehmen.    Es  wäre  dann 

t^—Dn^  —  1. 
Ist  nun  D  negativ,  so  folgt  hieraus,  da  /  positiv  ist, 

/(  m  0,  /  =  1. 

Ist  aber  D  positiv,  so  hat  man 


V  a;-  y,  s/D  ■  V  A',+  y,  \/d 
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=V 


-r—  ^  i  — -^' 

V.  , \  / 


— ZI i  / ::! 

-yi-s/D      V   \  +  ^s/D 


<\/j5+l  -^sJd 

und  daher  auch 

t—u  sJ'D  >  \/Z>-+-  f — n/S". 

Durch  Subtraction  folgt  hieraus 

2  w  \/^  <  2  \/F, 

also  tt  <  1   und  demzufolge  «  =  0,  /  =:  1. 
In  allen  Fällen  ist  also 

x^x^ — -D  y^  Yg  :=  - 

und  somit 

-Xg  n:  A"^ .  y,  1=   1  j . 

Verschiedene  Zahlenpaare  führen  also  zu  verschiedenen 
Wurzeln  co  und  es  kann  nicht  /(tw)  >  ^{m)  sein. 
Dann  ist  aber 

Da  jede  zu  2D  theilerfremde  Zahl  auf  die  Form  )fe+2Z>F 
gebracht  werden  kann,  so  zerfallen  die  Zahlenpaare  :r,^  je  nach 
den  Werthen  von  k  in  9(2A)  Classen. 

Die  Anzahl  der  Zahlenpaare,  v^^elche  einer  bestimmten 
Zahl  *  entsprechen,  wird  für  ein  negatives  D  erhalten,  wenn 

man  die  Anzahl  E[  --  \\-Kir  )  der  Werthe  von>'  mit  der  Anzahl 
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()/jZ 

\      2A 


der  Werthe  von  x  multiplicirt,  und  ist  also 


(iV^-')^^'^" 


>(i^/^-iM^f^->). 


also  umsomehr 

n  l+2\/Ä 


> 


8A\/A"  2A 

Mithin  ist 


vi 


^  ^    9i^^)_„      <p(2A)(1+2\/ä)    /j»^ 


-2VA)     /« 

i — v^ 


8A\/A  2A 

Für  ein  positives  D  ist  die  Anzahl  der  Werthe  von  x  für 
ein  bestimmtes^ 

-  ^~2l ^ 25 ' 

also 


und  daher  die  Anzahl  der  Zahlenpaare  x,  y 

2\2DJ 

2D\Y\2\/2D~'^) 

\/D+1    1      /jflf,       i_     l~^]—    l~K. 
2D       2  V2Z)\         2  V'2^/       V2Z) 

V/Zf+I'^         «  (2\/^4-\/l?4-l  +42?)     rH_ 

\2D' 


2D 
—  2E 

> 


2\/D  J8D\/D  4£> 
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Hieraus  folgt 


%D\/D  \  2\/D  I 


^-(2VD^VD^-^->D)^^ 


Setzt  man  also 


i*dcr 


~  4D\/2D 

je  nachdem  Z>  negativ  oder  positiv  ist,  so  wird 

^  :   gn—  \^H 
und  daher  nach  ^8) 


f^i:^>M- 


Ditf  Gleichung  (4)  ist  auch  auf  die  Reihen  anwendbar^ 
welche  bei  dem  Beweise  für  die  Darstellbarki^it  von  Primzahlen 
durch  eine  gegebene  quadratische  Form  auftreten.^ 

Es  sei  für  eine  gegebene  nicht  quadratische  Determinante  D 


T  l.ejeune  Uirichlet,  MonaLsberichlc  der  ReHiner  Akademie,  1840, 
Crellc's  Journal,  Bd.  21,  Comptes  rendu,«;,  1840. 

H,  Weber:  Beweis  des  SfLlzes,  dfts^sjedc  eigciilHch  primitive  quadruUischt: 
Form  unendlich  i'iele  FVimzablen  dtir7:u?iittllcn  (ilhig  ist.  Math»  Ann^ikn*  Bd.  20, 

A.  Meyer:  Über  einen  Satz  von  Dirichlet;  Crene,  l^d    103- 

1'.  Blich  mann;  Die  analytische  5^*ublenlheorJe.    Leipzig,  1S94. 
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ein  System  von  eigentlich  primitiven  quadratischen  Fundamental- 
formen, welche  beziehungsweise  zu  den  Exponenten  m^y 
m^,,  .  .m^  gehören  und  der  Bedingung  genügen,  dass  die  Formel 

genau  ein  vollständiges  System  ß  von  eigentlich  primitiven 
Formen  der  Determinante  D  liefert,  wenn  e^  alle  Werthe  0, 
l,...f«i— 1,  e^  alle  Werthe  0,  1,.  .  . W2  — 1,...  ^x  alle  Werthe 
0,  l,...Wx— 1  durchlaufen  und /[«/^s. .  ./f*  die  aus  der  Zu- 
sammensetzung von  e^  Formen  f^  mit  e^  Formen  /a*  •  •  ^^  ^ 
Formen  /x  hervorgehende  Form  bezeichnet.  Die  Anzahl  h  aller 
Formen  von  fl  ist  demnach 

Kommen  unter  den  Zahlen  m^,  m^,. .  .m^  gerade  vor,  so 
seien  es  die  X—  1  ersten 


Alle  sich  selbst  uneigentlich  äquivalenten  Formen  des  voll- 
ständigen Systems  li  ergeben  sich  dann  aus  der  obigen  Formel, 

wenn    e^    einen    der  Werthe   0,  —  w/j,    e^   einen    der  Werthe 

0,  "^  W2>-  •  -^'-i  einen  der  Werthe  0,  —  w>._i   und  Wx, .  .  -w« 

den  Werth  0  annehmen.  Die  Anzahl  /  der  eigentlich  primitiven 
ambigen  Classen  oder  der  Geschlechter,  in  welche  die  Formen 
von  ß  zerfallen,  ist  demnach  2^-^  Dies  gilt  auch  noch,  wenn 
X  =  1,  also  keine  der  Zahlen  m^,  m^,.  .  ,  gerade  und  die  Haupt- 
classe  die  einzige  ambige  Classe  ist.  Die  Formen/x.  .  .yi  gehören 
dem  Hauptgeschlechte  an. 

Hienach  gibt  es  für  die  Determinante  D  \  Charaktere  von 
der  Form 

{-\)^ ,   (-1)"^,   (-i)~    ~.    (-j, 

welche  mit 

bezeichnet  werden  mögen.  Unter  einem  Charakterproducte  der 
Determinante  D  werde  das  Product  irgend  einer  Anzahl  von 
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verschiedenen  Charakteren  oder  ein  solcher  Charakter  selbst 
oder  auch  nur  die  Einheit  verstanden,  so  dass  alle  Charakter- 
producte  mit  den  Gliedern  des  entwickelt  zu  denkenden  Pro- 
ductes 

(1  +x,  («)) .  (1 +-/2  («))  •  •  •  (1  +•/...(«)) 

zusammenfallen. 

Das  Legendre-J.acobi'sche  Zeichen  ( —  j  ist  immer  als 

Charakterproduct  darstellbar,  welches  mindestens  einen  der 
Charaktere  als  Factor  enthält.  Ist  IT^C«)  dieses  Charakterproduct, 
so  hat  man  für  alle  zu  2Z>  theilerfremde  und  durch  Formen 
aus  ß  darstellbare  Zahlen  n 


{^)  =  n,iu)=L 


Mittelst  dieser  Gleichung  kann  einer  der  in  Uq(u)  vor- 
kommenden Charaktere,  etwa  y.  (n),  durch  das  Product  — ^-r- 

'^  ZiOO 

ausgedrückt  werden. 

Die  /  Charakterproducte,  in  welchen  der  Factor /^  (w)  nicht 
vorkommt,  sollen  kurz  als  unabhängige  Charakterproducte 
bezeichnet  werden.  Zwei  verschiedene  unabhängige  Charakter- 
producte, wofern  es  überhaupt  zwei  solche  gibt,  d.  h.  /  >  1  ist, 
können  nicht  für  alle  Formen  von  fi  denselben  Werth  haben. 

Es  sei  (Oj  eine  beliebige  Wjte^  cog  eine  beliebige  m^^^,.  .  w^ 
eine  beliebige  f«x^®  Einheitswurzel  und  man  bilde  für  jede  Form 
fif^"'  '  -fx^  ^'^^  ^  ^^^  Product  cüj*"» cog'': .  .  .0)^%  welches  kurz  das 
dieser  Form  zugehörige  Product  (o^^'Wg''^. .  .o)^^*  heissen  möge.  Es 
gibt  dann  bei  festen  Werthen  von  e^^  e^,. ,  .e^so  viele  solcher 
Producte,  als  es  Wurzelverbindungen  Wj,  Wg,. .  .Wx  gibt. 

Unter  den  h  Wurzelsystemen  w^,  Wg,. .  .Wx  gibt  es  /  solche, 
für  welche 

«Ol  =  ±1,         ü)2  =  ±l,         Wa-i  =  ±1,         0».  =  .  .  .  m  a)x=:  1 

ist.  Sind 
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diese  Wurzelsysteme,  wo  Oq^  =  a^g  =  ...  =  «o«  =:  1,  so  können 
dieselben  entweder  alle  möglichen  Wurzelsysteme  o)^,  cd^,.  .  .co« 
erschöpfen  oder  nicht,  je   nachdem  /  =  Ä  oder  Ä  >  /  ist.  Im 

zweiten  Falle  lassen  sich  alle  Wurzelsysteme  in  —  Reihen  von 

der  Form 

(«oißi>  «02ß2>-  •  -ooxßx),     («iißi,  «i^ßg,-  •  .aixß*),.  . . 


vertheilen,  wo 

Wenn  das  System  ßf  ^  ß~^. .  .ß^'  der  conjugirten  Werthe 
von  ßi,  ßg»-  •  -ß*  nicht  in  der  Reihe 

(^Olßu  Ö^02ß2»-  •  -«OxßO,        («ußl»  ai2ß2>-  •  •«lxß2)-  *  ' 

vorkommt,  so  kann 

Tl  =  ßl-^Y2  =  ß2"^•••vx  =  ßx-' 

gesetzt  werden.  Ebenso  darf  man  annehmen,  dass  die  Wurzel- 
systeme der  fünften  Reihe  aus  den  conjugirten  Werthen  der- 
jenigen Wurzeln  bestehen,  welche  die  Systeme  der  vierten 
Reihe  bilden,  wenn  sie  nicht  schon  der  vierten  Reihe  angehören. 
So  lassen  sich  die  Wurzelsysteme 

(ßi,  ßg,.  .  .ßx),     (Ti,  T2-  •  -Tx),. .  .     (Si,  Sg,. .  .Sx), 

paarweise  gruppiren  und  nur  diejenigen  Wurzelsysteme  (8j, 
§2,. .  .Ox)  bilden  eine  Ausnahme,  deren  conjugirte(8~\8~\.  .  .8~^) 
in  der  Reihe 

V(^rkommen. 

Die  Wurzelsysteme 

(a^,  o^,.  .  .Ox),     (ßi,  ßg,.  .  .ßx),.  .  .     (Sj,  Sg»-  •  -Sx) 

sollen  als  engere  Systeme  bezeichnet  werden. 
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Stellt  man  die  Werthe  auf,  welche  jedes  einzelne  unab- 
hängige Charakterproduct  IT  (m)  für  die  durch  die  Fundamental- 
tbrmen/1,/2,.  .  .fx  darstellbaren  zu  2Z)theilerfremden  Zahlen  m 
annimmt,  so  erhält  man  /  Systeme  von  X  — 1  positiven  oder 
negativen  Einheiten.  Diese  Werthsysteme  sind  alle  untereinander 
verschieden.  Fielen  nämlich  zwei  solche  Werthsysteme  zu- 
sammen, so  hätten  die  betreffenden  Charakterproducte  auch  für 
alle  h  Formen  von  ß  gleiche  Werthe,  was  nicht  der  Fall  ist.  Die 
genannten  Werthsysteme  sind  daher  genau,  alle  Systeme  von 
X  —  1  positiven  oder  negativen  Einheiten,  welche  man  überhaupt 
bilden  kann.  Rs  muss  also  auch  ein  und  nur  ein  Charakter- 
product n  («1)  geben,  für  welches 

wird,  wenn  allgemein  wf^  eine  durch  ^,  dargestellte  zu  2  D 
theilerfremde  Zahl  bezeichnet.  Es  ist  dann  für  jede  Form 
f\'f%*' '  'fV'^  welche  zu  demselben  Geschlechle  wie  eine  die 
Zahl  m  darstellende  Form  gehört. 

Die  Producle 


sollen  mit 
die  Producte 


mit 

bezeichnet  werden. 


0„0,,...Ö„_, 


9. 


Es  sei  ferner^  eine  positive  Zahl  iV gegeben,  welche  durch  8 
und  D  theilbar  ist,  und  es  sei 

.V=2*^p..., 
J  A.  Meyer<  t  c. 
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WO  ^, . .  .  die  ungeraden  Primfactoren  von  M  bezeichnen.  Man 
stelle  für  jede  zu  Af  theilerfremde  Zahl  m  eine  Reihe  von  Indices 
auf,  welche  sich  auf  die  Moduln 

beziehen,  und  bilde  aus  Wurzeln  s,  rj,  w, . .  .  der  Gleichungen 

£2=Z  1,  Yj-pt^^-^—  1,  a)?(^^'=  1..  . 

das  Product 

W  =:  s^  "'  ~    Ti'" '''"  0)*"  ''"^  .  .  . 

Für  ein  gegebenes  zu  M  theilerfremdes  in  hat  der  Aus- 
druck W  'f  (Af)  Werthe,  welche  allen  möglichen  Combinationen 
der  Werthe  der  Wurzeln 

s,  r^,  ü),..  . 

entsprechen.  Unter  diesen  Werthen  gibt  es  einen,  welcher  mit 
dem  Charakterproduct  ^^(m)  zusammenfällt  und  mit 

^0  'io  ^  •  •  • 

bezeichnet  werden  möge.  Denn  man  braucht  nur,  um  dieses 
Charakterproduct   zu   erhalten,   für  jedes  in  U^itn)  stehende 

(f9t  \ 
—  1  die  der  betreffenden  Potenz  von  p 

entsprechende  Wurzel  =  —  1,  die  den  in  Af,  aber  nicht  in  D 
aufgehenden  ungeraden  Primzahlpotenzen  entsprechenden 
Wurzeln  dagegen  zr  1  und  überdies,  wenn  in  U^im)  einer  der 
Charaktere 


in  —1                   IM-  —1 

(-1)  -  ,  (-1)  "  . 

m  =  l       «««— I 

(-1)  '    ""    « 

vorkommt,  beziehungsweise 

s„  =  -  1 

r,„  =  1 

s..=  l 

T^io  =  —  • 

£„  =  -  1 

^(0  =  —  1 

ZU  setzen. 
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Mit  Hilfe  des  Wurzelsystemes 

können  alle  Wurzelsysteme 

£,    Yj,    0),... 

derart  in  Paare  vertheilt  werden,  dass,  wenn  das  eine  Wurzel- 
system eines  Paares  aus  den  Wurzeln  s,  y],  (o, . . .  besteht,  das 
andere  Wurzelsystem  desselben  Paares  von  den  Wurzeln 
£(j.s,  "yjo'^'  cdq.o),...  gebildet  wird.  Nimmt  man  aus  je  einem 
solchen  Paare  ein  Wurzelsystem,  so  sollen  die  so  erhaltenen 

— 'f(Af)  Systeme  engere  Wurzelsysteme  genannt  werden.  Zu 

demselben  möge  das  Wurzelsystem 

gehören.  Die  Werthe  von  W  für  die  engeren  Würze isysleme 
sollen  mit 

%(^%  *k(^h  '^£(»0-  '  -'}m-\(nt) 

bezeichnet  werden*  wo  %{m)  den  Wurzeln  s— ;7jr:^tü^...i^l 
entspricht. 

Hat  W  für  ein  Wurzelsystem  eines  Paares  den  Werth 
'^j,\m},  so  hat  es  für  da;^  andere  Wurzelsystem  desselben  Paares 
den  Werth  *}i(m)ll^(m).  Für  alle  zu  M  theilerfremde  durch 
Formen  aus  12  darstellbare  Zahlen  tn  fallen  diese  zwei  Werthe 
zusammen. 

Für  eine  zu  M  nicht  theilerfremde  Zahl  m  soll  für  jedes  i 

festgesetzt  werden. 

10. 
Es  gibt  h  'f(M)  verschiedene  Wurzelsysteme 

Ein  solches  Wurzelsystem  heisse  ein  engeres,  wenn  sowohl 
die  Wurzeln  s,  r^,  w. .  .  .  als  auch  die  Wurzeln  w, ,  w.,, .  .  .cö»  engere 
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Wurzelsysteme  bilden.  Die  Anzahl  —  •  —  cp(Af)  dieser  engeren 

Wurzelsysteme  soll  mit  1  -f-  r  bezeichnet  werden. 
Bildet  man  das  Product 

-  (m  —1)    .     _,         .     , 

für  irgend  eine  zu  M  theilerfremde  und  durch  Formen  aus  Ö 
darstellbare  Zahl  m  und  für  die  Exponenten  e^,  e^,,  ,  ,e^  irgend 
einer  F'orm  y^*''/2*«-/x%  welche  demselben  Geschlechte  angehört, 
wie  eine  die  Zahl  m  darstellende  Form,  so  durchläuft  dasselbe 
für  alle  möglichen  Wurzelsysteme 

jeden  der  Werthe,  welche  es  für  die  engeren  Wurzelsysteme 
annimmt,  also  die  Werthe 


W*w)Ön-I,    i>i(fW)g^„„,,..  ^;„_,(w)ön-l 

genau  2 /mal.  Denn  man  erhält  alle  möglichen  Werthe  des 
obigen  Productes,  wenn  man  jeden  Ausdruck  i'<i(w)^^(w)  mit 
je  einem  der  2  /  Factoren 

Pq,  Pj,.  .  .P/_i 

PA(^«X  ^AM^- •  •^/-in«(m) 

multiplicirt.  Da  aber  diese  Factoren  bestimmten  Charakter- 
producten  \\{m)  und  daher  auch  bestimmten  Ausdrücken  ^/(w) 
gleich  sind,  so  ändert  die  Multiplication  mit  denselben  nicht  die 
Gesammtheit  der  Grössen  (9). 

11. 

Es  sei  m  eine  zu  il/ theilerfremde  und  durch  Formen  aus  2 
darstellbareZahlundö^einaufdasExponentensystem^j,^^,.  .  .t\ 
einerForm/jC'/^s.../;*  sich  beziehendes Wurzelproduct, welche  zu 
demselben  Geschlechte  wie  die  die  Zahl  m  darstellenden  Formen 
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gehört;  es  sei  ferner  (x  die  kleinste  positive  Zahl  von  der  Art, 
dass  das  (xfache  aller  in  ^fl(w)ö*  vorkommenden  Indices  und 
aller  Exponenten  €^,€^,..,6^,  beziehungsweise  durch  die  Zahlen 

2,  ^(2^-0,  ?(«0^-  •  -^1,  Wg,. .  .Wx 

theibar  wird.  Es  ist  dann,  wenn  |i  >  1,  für  jedes  i,  welches  >  0 
und  <  ji  ist, 

2<i'i(w)ei=o, 

wo  die  Summe  über  alle  Werthe  von  a  und  b  zu  erstrecken  ist. 
Das  2 /fache   dieser  Summe    ist   nämlich   die   über   alle 
möglichen  Wurzelsysteme 

s,  7],  a),...a)j,  cüg,.  .  .CO» 

zu  erstreckende  Summe 

Letztere  zerfällt  aber  in  ein  Product  von  Thettsummen, 
welche  eine  der  Gestalten 

frt-i 

n-(— ir  *^ 

haben,  wo  Z  eine  primitive  'f  (A)^e  oder  m^te  Einheitswurzel  und 
k  eine  der  Zahlen 

ist.  Eine  solche  Theilsumme  verschwindet  aber  immer,  wenn 

/  — (m  —  1)  nicht  durch  2  oder  im  dm,  nicht  durch  'f(yfe),  oder 

endlich  /f^  nicht  durch  *«„  theübar  Ist. 

Da  das  Product  ^^*i{fn)Q^  für  alle  Werthe  von  t?  und  ^ 
eine  pite  Einheitsvvurxel  ist,  so  lässt  sich  die  vorstehende 
Gleichung  in  der  Form 
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schreiben,  wenn  /  eine  primitive  |ite  Einheitswurzel  bezeichnet 
und  ha  ausdrückt,  wie  viele  unter  den  Producten  ^a(w)ö^  =:  /* 
sind.  Nimmt  man  die  Gleichung 

//()  4-^1+ 7/2-+-. .  .-+-Ä^_i  =  l4-r 
hinzu,  so  ergibt  sich 

7          7                     7               1-+-^ 
Ä^  =  /r    =  . . .  zu  7/1  z= . 

Dies  gilt  auch  noch  für  ft  :=  1. 

Man  hat  daher,  über  alle  Werthe  von  a  und  h  erstreckt, 

II(l-c']>,(m)0^)  =  ((l_:;)(l_/^)(i_/2^)...(i_/^.-U))    ,. 

12. 
Man  bezeichne  eine  quadratische  Form 

^»  ^»  • —  5^ 

.0^  m 

kurz  als  Hilfsform  der  Zahl  m  für  die  Determinante  D,  wenn  ^^ 

ein  quadratischer  Theiler  von  m  und  f  eine  nicht  negative  unter 

tu 
dem  Zahlenw^erthe  von  ^^  Hegende  Wurzel  der  Congruenz 

-E.Z)     (mod|) 

ist.  Man  stelle  für  jede  zu  il/theilerfremde  Zahl  m  alle  möglichen 
Hilfsformen  auf,  bestimme,  falls  solche  Hilfsformen  existiren, 
für  jede  derselben  die  äquivalente  Form /jf'/|«.  .  .f^^  in  Ö  und 
bezeichne  die  Summe  der  Producte  0^,  welche  sich  auf  alle 
erhaltenen  Exponentens^^steme  e^,  e^,. .  .e^  beziehen,  mit  St{fft). 
Existiren  aber  keine  Hilfsformen  der  Zahl  m,  so  sei 
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Dies  vorausgeschickt,  sei  (a,  b)  das  «te  der  r  Zahtenpäare 

(1,0),  (2,0),  ...  (m-1,  0) 
(0,  1),  (1,1),  (2,  1),  ...  (m-1,  1) 
(0,2),  (1,2),  (2,2),  ...  (ra-l,  2)  (10) 

(0,n-l),  (l,n-l),  (2,n-l,  ...  (m-l,  n-1) 

und  man  setze 

Eü  fragt  sich,  ob  die  Formel  (4)  auf  die  r  Ausdrücke 

f/„  -  -    ,        + ä '^■■■-^ Tt 

drnvendbar  ist, 

Die  Summe 

wu  j  =1  -£^(^)t  ist  für  jedes  der  Zahlenpaare  (10)  eine  Grösse  von 
der  Ordnung  s/z. 

Fasst  man  nämlich  m  derselben  alle  Glieder  zusammen, 
in  welchen  e^,  e^,.  .  .^^  dieselben  Werthe  haben,  so  erscheint 
Jas  der  Form/f^/^--, .  ./f»  zugehörige  Product 

mit  der  Summe  S  derjenigen  Ausdrücke  *^a(^)  multipliciert,  in 
weichen  die  Zahlen  m  eine  mitT^'«^^.  ,  ./;f*  äquivalente  Hilfsform 
/  ffi         t^»  — J5       \ 
(    -^,  Vj  ^  J  besitzen.  Aus  jeder  die  Form 

in  ehie  solche  Hifsform  v^erwandehiden  Substitution  (ot,  a';  y,  7') 
geht  eine  Darstellung  der  Zahl  m  durch /hervor,  wenn 
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gesetzt  wird.  Es  gibt  aber  genau  t  solche  Substitutionen,  wenn 
T  bei  negativer  Determinante  die  Anzahl  dier  Lösungen  der 
PelTschen  Gleichung 

t^—Dti^  =z  1 

bezeichnet  und  bei  positiver  Determinante  t  =:  1  gesetzt  und 
a,  Y  den  Bedingungen 

AU 


a>0  0:^7  < 


T--BU 


unterworfen  werden,  wo  A,  B  die  beiden  ersten  Coefficienten 
der  Form /und  T,  f/die  kleinste  positive  Lösung  der  PeU'schen 
Gleichung  bedeuten.  Man  erhält  daher  auch  das  x  fache  der 
Summe  5,  wenn  man  die  Ausdrücke  ^aifi^^y))  addirt,  welche 
aus  allen  Zahlenpaaren  x,y  mit  folgenden  Eigenschaften  hervor- 
gehen:/(;tr,_y)  muss  zu  M  theilerfremd  und  nicht  grösser  als  z 
ausfallen  und  bei  positiver  Determinante  haben  x,  y  überdies 
den  Bedingungen 

AU 

zu  genügen. 

Es  sind  zunächst  die  nothwendigen  und  hinreichenden 
Bedingungen  aufzusuchen,  welche  die  Zahlen  x,  y  erfüllen 
müssen,  damit /(;*r,^)  zu  M  theilerfremd  ausfalle.  Setzt  man 

xizii-^-uM        O^S<M 
y  —  X^^vM         O^C<M, 

so  ist/(;ir,^)  zugleich  mit/($,  C)  theilerfremd  zu  Af.  Bestimmt 
man  also  durch  Versuche  alle  Zahlenpaare  S,  C,  für  welche 
/  (S,  C)  zu  M  theilerfremd  ausfällt,  so  sind  alle  Zahlenpaare  x^  y, 
für  welche  /  (x,  y)  dieselbe  Eigenschaft  besitzt,  ausschliesslich 
in  den  Paaren  von  arithmetischen  Reihen 

X  =  ^+uM       y  =z  C-ht;M 
enthalten. 

Da/für  alle  Zahlenpaare  x,yy  welche  aus  zwei  bestimmten 
zusammengehörigen  arithmetischen  Reihen  dieser  Art  hervor- 
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gehen,  Zahlen  von  der  Gestalt  /(€,  C)-4-ft)Af  darstellt,  so  hat 
^a  (fi^jy))  für  alle  diese  Zahlenpaare  denselben  Werth  ^a  (/(S,  C)). 
Es  genügt  also,  die  Anzahl  aller  solcher  Zahlenpaare  zu  kennen, 
für  welche /(;ir,  ^)  nicht  grösser  als  z  ausfällt  und  im  Falle  einer 
positiven  Determinante 

ATT 

0  ^  C-h  t;M  <  yHbÜ  ^^  ■*"  ""^^ 
ist  Diese  Anzahl  ist  aber  bekanntlich  eine  Zahl  von  der  Form 

wo  g  bei  negativer  Determinante  den  Werth ^  ___  und  bei 


i'tk        _"_^ y l     Keif  iirt,4    *;    clrxa   footö 


positiver  den  Werth    — — — — — 7^^-^  hat  und  h  eine  feste  firens&c 
2AP\/D 

t)^^  nicht  übersteigt. 

Hienach  ist  derjenige  Bestand theil  der  Summe  S,  welcher 
sich  auf  die  in  zwei  bestimmten  zusammengehörigen  arithme- 
tischen Reihen  enthaltenen  darstellenden  Zahlen  x,  y  bezieht 


imd  S  nimmt  die  Gestalt 


5=  I  z)LUf(i,:))+^'s/^ 

au,  w<»  das  Summenzeichen  auf  alle  Zahlenpaarc  c?  Z  ^-u  c?r- 
strecken  ist  und  ^'  die  Grenze  — -  ^^  nicht  übersteigt. 

Setzt  man  den  gefundenen  Werth  von  S  In  die  Gleichung 

'Hz)  =  sö.s 

ein,  in  welcher  die  Summe  über  alle  Werthe  von  e^,  e^,. .  .e^  zu 

erstrecken  ist,  so  ergibt  sich 

74* 
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WO  jetzt  die  Summation  sich  auf  alle  Werthe  von  e^,  e^,.  .  .^x 
und  die  zugehörigen  Zahlenpaare  S,  C  bezieht  und  $  die  Grenze 

—  nicht  übersteigt. 

Die  Summe 

verschwindet  aber  für  alle  Zahlenpaare  (10). 

Um  dies  darzuthun,  darf  man  der  Einfachheit  wegen  den 
ersten  Coefficienten  A  von/theilerfremd  zu  Af  und  den  zweiten 
B  durch  M  theilbar  annehmen. 

Ist  nun  das  Wurzelsystem 

in  dem  Ausdrucke  ^a(*^0  so  beschaffen,  dass  derselbe  sich  auf 
ein  Charakterproduct  n(w)  reducirt,  so  hat  ^a{f(i,  C))  für  alle 
Zahlenpaare  i,  C  denselben  Werth  U(A).  Bringt  man  demnach 
\l(A)  auf  die  Gestalt  sj»sj«.  .  .sj«  und  setzt 

Ql,    7=   tt)J'  tt)j5  .   .   .  ÜOj«, 

so  wird 

L  =  «  2(e,a),y.(s2ü>,y^ .  .  .(6,0)0% 

wo  "ä  die  Anzahl  der  Zahlenpaare  $,  C  bezeichnet  und  die 
Summe  über  alle  Werthe  der  Exponenten  e^,  ^g,...^»  zu  er- 
strecken ist.  Es  kann  aber  nicht  zugleich 

sein,  da  alsdann  wegen  der  Realität  von  coj,  cog.  .  .co«  ^  izi  0  also 
£,  Z=  Sg  =   . .  .  =  Sx  =  1 

und  daher  auch  a  z=  0  sein  müsste.  Da  somit  eines  der  Producte 
s,(Op  SgWj,. .  .SxCOx  von  1  verschieden  ist,  so  hat  man 

S(Si  tt>iy'(82^2)'*  •  •  •  (Sx<Ox)''=  =  0 

und  demzufolge 

Wenn   aber  ^a(m)   sich   nicht   auf  ein  Charakterproduct 
reducirt,  so  ist  schon 

s^4/(i  0)  =  0. 


Dirichlet'sche  Reihen.  1  135 

Es  seien  ^  eine  der  in  M  genau  aufgehenden  ungeraden 

Primzahlpotenzen,  i^,  Co  clie  echten  Reste  von  $,  C  in  Bezug  auf 

M 
den  Modul  q^,  Si,  Ci  die  von  $,  C  in  Bezug  auf  den  Modul  —- 

und  tt)  die  zu  q^  gehörende  Einheitswurzel  in  ^a(f{i,  C)).  Man 
setze  zur  Abkürzung 

/(So,  Co)  =  w^o 

Derjenige  Bestandtheil  der  vorstehenden  Summe,  welcher 
sich  auf  alle  Zahlenpaare  i,  C  mit  festen  Resten  S^,  Ci  bezieht, 
ist  dann 

wo  die  Summation  alle  nicht  negativen  und  ^  nicht  erreichenden 

Zahlen  So  und  tj^  zu  umfassen  hat,  welche  der  Form/einen  zu  q^ 

theilerfremden  Werth  m^  ertheilen. 

Geht  nun  ^  in  M  aber  nicht  in  D  auf,  so  durchläuft  m^ 

[D\ 
nach  dem  Modul  q^  genau  q^  —  ( —  J^p~*mal  em  vollständiges 

\  qj 

Restsystem  von  zu  ^  theilerfremden  Zahlen  und  in  dm^  dem- 
zufolge ebenso  oft  jede  der  Zahlen 

0,   1,  2,  ...  7(^0-1. 
Es  ist  also 

=  0, 

wenn  nicht  (o  =  1  ist. 

Geht  q\r\  D  auf,  so  ist 

ni^^Ai^^(modq) 
und  daher 

in  dffiQ  =  in  äA  (mod  2); 

in  äntQ  durchläuft  2^ mal  jede  der  Zahlen 

indAy  indA'^2,  in ^^4+4.  .  .in^i4-f  ^ (^p)— 2 
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und  man  hat 

=  0, 

wenn  nicht  (o  =:  ±  1  ist. 

Ist  endlich  £q,  C©  das  echte  Restepaar  von  $,  C  in  Bezug  auf 

M 

den  Modul  2*,  $j,  Cj  das  von  $,  C  in  Bezug  auf  den  Modul  -^  und 

/(So^  Co)  =  w^o 

so  ist 

mo-^e?+CC2(mod2*) 

und  man  hat  folgende  Fälle  zu  unterscheiden. 

Ist  Z>  =  1  (mod  4),    so  durchläuft  m^  in  Bezug  auf  den 
Modul  2*  2*mal  alle  ungeraden  Zahlen 

1,  3,  5,  ...  2^-1 
und  es  ist  daher 

=  0, 

wenn  nicht  s  =  tj  zr  1  ist. 

Ist  Z)  =  3  (mod  4)  oder  Z>  ze  4  (mod  8),  so  wird 

m^^  A  (mod  4); 

m^  durchläuft  also  2*+^  mal  jede  der  Zahlen 

1,  5,  9,  ...  2*— 3 
oder  jede  der  Zahlen 

3,  7,   11,  ...2^-1, 

je  nachdem  A=  \  oder  =  3  (mod  4)  ist,  und  man  hat 

-(m  -n  ^—^  *-2 

=  0, 

wenn  nicht  yj  =  1  ist. 
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Ist  Z)  ^  0  (mod  8),  so  wird 

m,  =  Acl^A(mod8); 
m^  durchläuft  mod  2*   2* +2 mal  die  Zahlen 

A,  A  +  S,  .4+16,  ...  A^2^—S 
also  in  dm^  ebenso  oft  die  Zahlen 

-g— ,  — g— +2,  _g— +4,...-^-+2-.    . 

Daher  wird 

=  0, 

wenn  nicht  t)  =  =t  1  ist. 

Ist  Z>  =  2  (mod  8),  so  wird 

nto^A  (il-2ril)  ~A(h  27)2)  (mod  8) 
=  ±A  (mod  8); 

w<^  durchläuft  je  2*+^mal  jede  der  Zahlenreihen 
A,      A  +  8,       .4  +  16... 
—A,  —A-hS,  —.4  +  16,... 
also  in  dntQ  2*+2nnai  ^jg  Zahlen 

.4^  —  1    .4^  —  1  A^  —  l 

8      '       8       +A— g— +  4,... 

Daher  wird 

=  0, 

wenn  nicht  e  =i  1,  tj  =  ±  1  ist. 

Ist  endlich  D  ~6  (mod  8),  so  wird 

m,=^Am+2'ql)  =  A0-^2'ql) 
=  A 
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oder 

^SA  (mod  8); 

#«0  durchläuft  mod  2*  je  2*"^^  mal  jede  der  Zahlenreihen 
A,     A+S,    ^+16,... 
3A  3^1+8,  3^-4-16,... 

also  in  äntQ  ebenso  oft  jede  der  Reihen 

8      •  8      ^"'        8      ^*--- 

A^  —  l       .      A'-  —  l       „    A^  —  l      , 

Daher  wird 

wenn  nicht 

£  =  T,  rz  ±1 
ist. 

Es  wird  also 

Dann  ist  aber 

*(a+l)-*(a)  *(6)— <I>(b-l» 


<&(o— 1) 


.<„(a)(l L) 

'^  \  0        0+  1  / 


+<I>(a+l)f ^-)  +  -      ' 

'\a+l        0+1/ 

b-f     b/"^   b   ' 


■*<-)':^r-i)  •  *"> 


also 
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mod(«(')  +  „(.|j+...H-„(n) 


1  1    \  1 


\ 

Formel  (4)  ist  demnach  auf  die  Ausdrücke  U^*^  anwend- 
bar, wenn 

^  —  y  »  //(^O  —  ^ 

gesetzt  wird. 

14. 
In  dem  vorliegenden  Falle  ist 

Da  aber  die  Anzahl  der  Hilfsformen  einer  zu  2D  theiler- 
fremden  Zahl  m  höchstens  der  Anzahl  T(ni)  der  Theiler  dieser 
Zahl  gleich  ist,  so  hat  man 

mod  Bt(m)  ^  T(ml 
also  auch 

mod  ^a(w)Ofr(f«)  ^  T(m) 
und  daher 


,-8l(0<-I(lI+  ^(2)    .       .    m 


<(l+logw)^. 
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15. 


Es  handelt  sich  jetzt  noch  um  den  Nachweis,  dass  die 
Grössen  fj,  fg,. . .  nicht  negativ  sind. 
Es  sei 

F(m)   =   mV,n   —   l.l\^]^a{K,b)^b{K,b)y 

wo  das  Productzeichen  auf  alle  in  (10)  angeführten  Zahlen- 
paare a,  b  und  die  Summe  auf  alle  möglichen  Gruppen  von  r 
ganzen  positiven  Zahlen 

zu  beziehen  ist,  deren  Product  in  m  aufgeht. 
Sind  w,  m^  theilerfremd  zu  einander,  so  ist 

e^(m).ö^(w,)  =  %t{ntm^). 

Sind  nämlich 

im  v^—D\ 

irgend  zwei  Hilfsformen  von  m  und  m,,  und  setzt  man 

(mod^) 


fV  =  V 


fv ; 


(mod^), 


mm,  .  ^ 

wo  0  <fv  <  ~~^ ,  so  ist 


/  mm^  w^ — D 


,  w,  —zr^zr~  (^^i) 


(35j)^  '     '     mm 


eine  aus  /,  f^  zusammengesetzte  Hilfsform  von  mm^.  Um- 
gekehrt kann  jede  Hilfsform-  von  mm^  in  dieser  Weise  aus 
zwei  und  nur  zwei  Hilfsformen  von  m  und  m^  hervorgehen. 

Hieraus  folgt  zunächst,  dass  es  keine  Hilfsformen  von  ni 
oder  m^  gibt,  wenn  keine  solche  für  mm^  existiren. 
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Gibt  es  aber  Hilfsformen  für  m  und  m^  und  sind  die  Hilfs- 
formen von  m  den  Formen 

fa^fdt         fax     fbxfbt         fbx 

die  Hilfsformen  von  m^  den  Formen 

/•o;     fa'         f<x'       fb\     fb'  fb' 

äquivalent,  so  sind  die  Hilfsformen  von  mm^  ausschliesslich 
den  Formen 

fa,-^a[fa,.^a'^^  .  .//«+»;,  /l"•+^'//-•+'^i.  •  ./x""+^i>-  •  • 

äquivalent.  Es  ist  dann 

Sh(m)  =  (öjtü)^'.  . .  +0)^0)^-4- .  . . 

und  daher 

Da  überdies 
ist,  so  wird 

und  demzufolge. 

Man  braucht  also  F(w)  nur  für  eine  in  M  nicht  aufgehende, 
durch  Formen  von  ß  darstellbare  Primzahlpotenz  p"*  zu  er- 
mitteln. 

Ist//'//2.  ,fi^  einer  Hilfsform  von  p  äquivalent  und  Qi^ 
das  zugehörige  Wurzelproduct  wJjco^^  . .  .coJ»,  so  ist 


%t{r)=  Ql^Ql-^^...+%l\ 


1142  *  F.  Mertens, 

Sbip")  ist  somit  der  Coefficient  von  x^  in  der  Entwicklung 
des  Ausdruckes 

1 


(\-xQ,)(\-xQn 

und  somit  ^aip'^^tip^  der  Coefficient  derselben  Potenz  von  x 
in  dem  Ausdrucke 


Dann  ist  aber  F(/7')  der  Coefficient  von  x^  in   der  Ent- 
wicklung des  Ausdruckes 

n-  '  • 


in  welchem  sich  das  Productzeichen  auf  alle  Werthe  0,  1, 
...m— 1  von  a  und  alle  Werthe  0,  l,...n — 1  von  b  bezieht 
und  welcher  nach  Abschnitt  10 

1 


(\  —  X^)         ^ 

ist.  F(p'')  ist  demnach  eine  nicht  negative  ganze  Zahl. 

Ist  m  nicht  zu  M  theilerfremd,  d  ein  Theiler  von  nt  und 

fH 

einer  Potenz  von  M  und    ~    zu  Af  theilerfremd,  so  ist 

a 


F(.o  =  f(^), 


also  ebenfalls  nicht  negativ. 
Insbesondere  ist 

F(l)  =  1. 
Es  ist  demnach 

i^i-hi'g-h .  .  ^-hVn  ^  1. 

16. 
Nach  Formel  (4)  wird  nun 
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(log  w)2''-i 
WO  A„  von  der  Ordnung  -^— ^-^ ist.  Mit  Hilfe  dieser  Glei- 


chung kann  in  derselben  Weise,  wie  in  Abschnitt  6  für  den 
Modul  jeder  der  Grössen  f/^'^  eine  untere  von  Null  verschiedene 
Grenze  angegeben  werden,  wenn  es  in  der  Reihe 

noch  eine  zweite  Grösse  Ujf^  mit  von  /  verschiedenem  oberen 
Stellenzeiger  k  gibt,  welche  denselben  Modul  wie  U^^^  hat. 
Da  die  Reihen 

w<')  log  2+740  log3+... 

alle  convergent  sind,  so  kann  man  positive  Grössen  8,  ©  von 
der  Art  angeben,  dass  für  jedes  / 

mod  C7^')  ^  «, 
mod  Vil^  ^  » 
ist.  Setzt  man  dann 

mod  U(p  zu  mod  f/^*)  =  i?„, 
so  wird 

mod  SnU(,'^U(^) . . .  f/i^^  ^  (1  +log  w)r-2i?2 
und 

mod  ^i»^>C/i->C/i?>.  . .  C/i'>  ^  «''-293 i?„ 
oder 

je  nachdem  nur  eine  der  Zahlen  1,  k  in  der  Reihe 

o,  ß,...e 
vorkommt  oder  beide.  Daher  ist 

?(''-3(a(log«-M)+(r-2)»)i?2+2a''-2jBi?„ 

oder,  wenn  zur  Abkürzung 

a(iog«+i)+(r-2)®  =  e„ 

gesetzt  wird, 
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Hieraus  folgt 


Bestimmt  man  nun  5  so,  dass 
und  zugleich 


2 


wird,  so  hat  man  von  w  =  .9  an 


^  1      /        1 r©2 

Entspricht  die  Grösse  Uj^^  einem  Wurzelsystem 

S,  T],  0),... 0)1,0)2,.  .  .0)», 

für  welches  Qt  imaginär  ist  und  Qt^  nicht  in  der  Reihe 

vorkommt,  so  kommt  die  dem  conjugirten  Wurzelsysteme 
s-Sy]-!,  ü)-S...o)-»,  ü)-\... 

entsprechende  Grösse  ?7J^*^  ebenfalls  in  der  Reihe 

ir(v,    17(1)  ^   ^ 

vor  und  hat  einen  von  /  verschiedenen  oberen  Stellenzeiger  k. 
Ist  Qb  imaginär  und  kommt  Qi^  in  der  Reihe 

QtP,.  Q,P,,,,.Q,Pi_, 
vor,  so  hat  man 

und  8  >  0.  Ist  dann 

TTii)  -  j'^ÜlMl  ^  '^{^^(2)  ^ 
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und  setzt  man 

Uit^-  j + 2 ■^•••^ 

so  ist  k  von  /  verschieden  und 

Denn  der  conjugirte  Werth  von  O^(^)  ist  einerseits 
=  Pi%t{m)  und  anderseits  =  t)^(w),  da  0«,(w)  reell  ist.  Man 
hat  also 

%t{m)Pi  =  Stint) 
und  demzufolge 

Stirn)  =  0 

für  alle  Zahlen  m,  wo  Pj  =  — 1   ist.   Ist  aber  P«  =  1,  so  ist 
fJ^aint)  =  ^cim). 

Wenn  also  Qt  imaginär  ist,  so  ist  die  Reihe 

^,(i)e,(i)     ^a(2)e,(2) 
i         *■        2         ^'" 

immer  von  Null  verschieden. 

17. 

Ist  ö«  reel,  also  /  =:  0,  so  ist  S^im)  die  Anzahl  aller  Theiler 
von  m  oder  Null,  je  nachdem  m  durch  Formen  aus  Q  darstell- 
bar ist  oder  nicht.  In  beiden  Fällen  ist,  über  alle  Theiler  8  von 
m  erstreckt, 

p^ 

8 


e,(m)  =  2(  — 


Für  jede  zu  2D  theilerfremde  Zahl  nt  ist  aber 


—  P  2  T  in  dm  ,,v  in  dm 

—  *0  'lo  "'O 
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Ist  daher 


2 


—  (m-l)      .     .         .     . 
'2  "-  -.in  dm  ,,v  in  dm 


und  setzt  man 


^,  (m)  =  (eso)"'"  ^"'    '^  (TiTJo) '"  *""  («<»>«)  *"  ^"^  .  .  . , 

so  besteht  weder  das  Wurzelsystem 

e,  T],  (0,.  .  ., 
noch  das  System 

aus  lauter  positiven  Einheiten.   Man  kann  also  den  Satz  des 
Abschnittes  3  auf  das  Product  der  beiden  Reihen 

anwenden.  Dasselbe  ergibt  sich 

_Q        _Q         O^ 
1    ^    2    ^    3    ^   ^^ 

wo,  über  alle  Lösungen  a,  ß  der  Gleichung 

aß  rz  w 

erstreckt, 

ist.  Es  ist  aber 
und  demzufolge 
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Daher  ist 

'>..(l)»^o(l)    .    'J'£.(2)»o(2)        4-., (3)0^^3)^ 
1  2  8 

und  somit  nach  Abschnitt  6,  7  von  Null  verschieden. 

18. 
Steht  einmal  fest,  dass  alle  Reihen 

'>,(l)e^(I)    ^     ^a(2)»/,(2)     ^     '^a(3)e,(3) 


12  3 


+  .. 


von  Null  verschieden  sind,  so  kann  der  Dirichlefsche  Satz 
über  die  Darstellbarkeit  von  Primzahlen  einer  bestimmten 
zulässigen  Linearform  durch  eine  gegebene  eigentlich  primitive 
quadratische  Form /in  derselben  Weise  beu^iesen  werden,  wie 
ich  es  in  dem  77ten  Bande  des  Crelle*schen  Journals  ausgeführt 
habe.  Man  kann  nämlich  für  die  Summe  der  natürlichen  Loga- 
rithmen aller  bis  zu  einer  gegebenen  Grenze  G  vorkommenden 
Primzahlen  der  in  Rede  stehenden  Art,  deren  jeder  durch  eben 
diese  Primzahl  dividirt  ist,  einen  asymptotischen  Ausdruck  von 
der  Gestalt 

aufstellen,  wo  V  eine  angebbare  Constante  und  o  zu  2  oder  =:  1 
ist,  je  nachdem  die  Form /ambig  ist  oder  nicht.  Dieser  Aus- 
druck enthält  unmittelbar  den  gewünschten  Beweis.  Nimmt 
man  z.  B. 

so  weiss  man,  dass  zwischen  ;/  und  ;/^  sicher  Primzahlen  der 
gewünschten  Art  anzutreffen  sind. 
Setzt  man  für  eine  Primzahl  p 

9,(/.)  =  0^  +  0/,-^ 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  (1.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  75 
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SO  ist  "{»o  (/''')  ^bip^')  der  Coefficient  von  x^'-  in  der  Entwickelung 
des  Ausdruckes 

1 

{\-xup)Qb)  {\-x'^a{p)Qt-'y 

differentiirt  man  diesen  Ausdruck  nach  x,  so  erscheint  [i'J'j  (/»■") 
^fip'-')  als  Coefficient  vjon  ;r''~'  in  dem  Ausdrucke 

1  ('   Up)Qb     .     Up)Qi'   ] 

{^-■^■Up)QM){i--^Up)Qir'^-xUp)Qt^-xUp)Q"^'- 

iUp)^"(pH^<>ip')iQl+Qi')+  ■ . .) 

Es  ist  also 

\>.'hip'')^i-(pn  =  ''^Ar)(Qi>+Qiy^a(p'-')  e^(/"'-') 

+  •^a(p')m+  Qf)%{p^'-^)^t{p^-'') 
+  . . . 

Hieraus  folgt  allgemeiner,  wenn  m  m  m^p^"-  und  nt^  nicht 
mehr  durch  p  theilbar  ist, 

*  =  1  PF' 

Alan  zerlege  nun  m  jedem  Gliede —  des 

Ausdruckes 

>j>,(2)ft^r2)log2     ,     ^,(3)e^(3)log3 
Bn  =  2 -I- 3 

_^    ^     ^    i>a (;/)»»(«) log» 


den  Logarithmus  in  die  Logarithmen  der  Primfactoren  von  m 
und  ordne  das  Resultat  nach  den  Logarithmen  der  einzelnen 
Primzahlen.  Tritt  die  Primzahl  p  in  m  genau  (imal  als  Factor 

auf,  so  liefert  das  Glied  -=— ^^ — - — ^ — - — - —  zu   dem  Gesammt- 

m 

gliede  mit  \ogp  den  Beitrag 
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m 


■uq^) m + ö.-^ -^ .  '^"^"^'^^^^"-^ 


?* 


wo 


nt  m 


Setzt  man 

F{z)- j + +.  . . 

^  <l..(v)e,(v) 


wo  V  :=  E{z),  SO  wird  demnach 


5,  =  Vf(^)^.(p)(ö.+ö.-)^ 


Nun  ist  nach  Abschnitt  13 

\P  1  (     VW      ) 

-121.1  VJ2££_ 

wenn  L  eine  Grenze  bezeichnet,  welche  der  Modul  von  F(z) 
nicht  übersteigen  kann. 

75* 


und 
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Ferner  ist  ^ 

1:31- =h-!- 

Daher  wird 

n 


B„  =  Fioo)yU^)(Q,  +  Qi^)  ^^l?- 


P 


Da  die  Reihe 

'},(2)e<,(2)log2    ,    <J.,(3)e*(3)log3 


convergirt  und  F(oo)  nicht  =:  0  ist,  so  kann  demnach  der  Modul 
der  Summe 

nie  eine  angebbare  Grenze  G  übersteigen. 
Dasselbe  ^  gilt  von  dem  Ausdrucke 

\^  2  log;?     ^ 

19. 

Es  handle  sich  nun  um  die  Isolirung  der  Primzahlen  /?o 
einer  bestimmten  Linearform  Mu-^-K!,  welche  durch  eine 
gegebene  Form 

aus  ß  darstellbar  und  nicht  grösser  als  n  sind.  Damit  diese 
Bedingungen  verträglich  sind,  müssen  alle  Charakterproducte 
II (iV)    denselben    Werth    haben,    wie    beziehungsweise     die 


J  L.  c. 

-'  Crelle's  Journal,  Bd.  78,  S.  49,  61. 
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Charakterproducte  n(fWo),  wenn  iw^  eine  bestimmte  zu  M 
theilerfremde  durch  /  dargestellte  Zahl  bezeichnet.  Ist 

NN'^\  (mod  M), 
so  ist  dann  auch 

n(iVO  =  n(iV)=:n(wo) 

und  somit 

wenn  p  irgend  eine  in  M  nicht  aufgehende  und  durch  Formen 
aus  ß  darstellbare  Primzahl  bezeichnet.  Alle  einzelnen  Charakter- 
producte U(pN^  haben  also  dieselben  Werthe  wie  für  die 
durch  die  Formen 

darstellbaren  zu  Af  theilerfremden  Zahlen,  wenn  p  durch  die 
Form/^'/Js. .  ./^'  darstellbar  ist.  Setzt  man  daher 

und  bestimmt  die  kleinsten  positiven  Zahlen  \i,  v  von  der  Art, 
dass  das  (Jifache  aller  Indices  von  ^a  {p^')  und  der  Exponenten 
T^^-\-e^,  ^g-f-^g. .  .TCx-f-^x  einerseits  und  das  vfache  aller  Indices 
von  ^a{pN')  und  der  Exponenten  tCj — ^j,  irg — ^g.-.'jrx — ^x 
anderseits,  beziehungsweise  durch 

theilbar  ist,  so  wird  nach  Abschnitt  1 1 

II _i 

__    1_ __    J 

1-fr    •  '  l-fr  ' 

(l  —  x^'-)  ^'         (1— ,V^)^^ 

• 

wo  das  Product  über  alle  Werthe  von  a  und  alle  engeren 
Wurzelsysteme  Wg,  (Og, . .  .Wx  zu  erstrecken  ist. 

Nimmt  man  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von  x,  so 
erhellt,  dass  die  über  alle  Werthe  von  a  und  alle  engeren  Wurzel- 
systeme (Oj,  (Og,. .  .ft)x  zu  erstreckende  Summe 
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■^UEmtM^,^,....,  (n, 


l-4-r 

den  Werth  0,  1  oder  2  hat,  je  nachdem  keine  der  beiden  Zahlen 
[1,  V  oder  eine  derselben  oder  die  eine  und  die  andere  den 
Werth  1  hat. 

Damit  jx  =  1  sei,  müssen  alle  Indices  von  pN'  den  Werth  0 
haben  und  alle  Exponenten  ^j-h^p  ^2"*'^2'---^x"*'^«>  beziehungs- 
weise durch  fWp  fWg,  ...Wx  theilbar  sein.  Dies  kann  aber  nur 
eintreten,  wenn 

pN'  =  1  (mod  M) 
also 

p  —  N  (mod  M) 

ist  und  die  die  Zahl/?  darstellende  Forvr\f-^*ff^*, .  ,f-^^  mit/ 
zusammenfällt,  wenn  demnach  p  der  Linearform  Mu-\-N  ange- 
hört und  durch /darstellbar  ist. 

Damit  v  =  1  sei,  müssen  alle  Indices  von  pN'  und  alle 
Exponenten  lu^ — e^,  lUg — ^g, ...tCx — ^%  den  Werth  0  haben;  es 
muss  also 

p^N  (mod  M), 
und 

/i'.//^. . .//« =/ 

oder;?  in  der  Linearform  iW« -f-A^  enthalten  und  durch /dar- 
stellbar sein. 

Damit  (ji  zz  v  ==  1  sei,  muss  demnach  gleichzeitig 

1^1+ e^  .^0  (mod  m,)     TCg-h^^^  ~  0  (mod  Wg). .  . 

oder 

TTj  ZH  0  (mod  y  f«i),  TCg  i^.  0  (mod  ---  w^,), .  .  . tcxj  =  0  (mod  —  «/>.) 

sein.  Dieser  Fall  kann  also  nur  statthaben  und  hat  immer  statt, 
wenn /ambig  ist. 

Dies  vorausgeschickt,  multipliciere  man  die  Summe 

^Up)^.(p)''y^  (12) 
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mit 

und  summire  hierauf  über  alle  Werthe  von  a  und  alle  engeren 
Wurzelsysteme  Wj,  Wg,. .  .Wx.  In  dem  Resultate  erscheint,  wenn 
man  eine  der  Primzahlen  p  herausgreift,  auf  welche  sich  die 
Summe  (12)  bezieht,  der  dieser  Primzahl  entsprechende  Aus- 
druck —  -    mit  der  Summe  (1 1)  multiplicirt-  Er  Fällt  daher  fort, 

wenn  p  kerne  der  Primzahlen  p^  ist  und  bleibt  mit  dem  Coeffi* 
cienten  i  zurück,  wenn  p  mit  einer  der  Prim7.ahlen  p^  zusammen- 
fällt. na?i  Resultat  hat  demnach  die  Geslall 

i'iihrt  man  dann  statt  der  Summe  (12)  ihren  Werth  ein, 
welcher  für  a  ■=.  b  -^^  0  die  Gestalt  log  n  H-  jG^j  und  für  alle 
anderen  Werthe  von  a  und  h einen  Werth  \G\  hat, so  ergibt  sich 

—    p^  r+l      ^  r  +  1 
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XXVI.  SITZUNG  VOM  12.  DECEMBER   1895 


Erschienen  ist  Heft  VIII  (October  1895),  Abtheilung  I  des 
104.  Bandes  der  Sitzungsberichte. 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  E.  Ludwig  übersendet  eine 
von  den  Herren  Prof.  Dr.  J.  Mauthner  und  Prof.  Dr.  W.  Suida 
in  Wien  ausgeführte  Arbeit:  »Beiträge  zur  Kenntniss  des 
Cholesterins«  (III.  Abhandlung). 

Das  c.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  A.  Bauer  übersendet  eine 
Arbeit  aus  dem  chemischen  Laboratorium  der  k.  k.  Staats- 
gewerbeschule in  Bielitz:  »Zur  Kenntniss  der  gefärbten 
Rosanilinbasen«,  von  Prof.  Dr.  G.  v.  Georgievics. 

Der  Secretär  legt  ein  von  Herrn  VV.  Ebert  in  Genf  ein- 
gesendetes versiegeltes  Schreiben  behufs  Wahrung  der  Priorität 
vor,  welches  die  Aufschrift  führt:  »Reduction  des  Drei- 
körperproblems in  der  Ebene  auf  die  Radiivector^n«. 

Über  Ansuchen  des  Herrn  Franz  Carl  Lukas,  k.  k.  Rech- 
nungs-Officials  in  Wien,  wird  dessen  in  der  Sitzung  dieser 
Classe  vom  7.  März  1.  J.  behufs  Wahrung  der  Priorität  vor- 
gelegtes versiegeltes  Schreiben  mit  der  Aufschrift:  »Rota- 
tionsreihen« eröffnet.  Der  auszugsweise  Inhalt  desselben  wird 
zur  Veröffentlichung  in  dem  akademischen  Anzeiger  bestimmt 
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Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekommene  Periodica  sind  eingelangt: 

The  Analyst,  the  Organ  of  the  Society  of  Public  Analyst, 
II  monthly  Journal  devoled  to  the  advancement  of  Ana- 
lytical  Chemistry.  \*olume  XX.  No.  2^6— ?37  (January 
tu  December  1S95J.  London,  IS95;  8*'. 
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XXVII.  SITZUNG  VOM  19.  DECEMBER  1895. 


Erschienen  ist  der  62.  Band  (Jahrgang  1895)  der  Denk- 
schriften dieser  Classe,  ferner  die  daraus  veranstaltete 
CoUectivausgabe  der  Tiefseeberichte  (IV.  Reihe). 

Der  Secretär  legt  das  im  Auftrage  Sr.  k.  u.  k.  Hoheit  des 
durchlauchtigsten  Herrn  Erzherzogs  Ludwig  Salvator, 
Ehrenmitgliedes  der  kaiserl.  Akademie,  von  der  Buchdruckerei 
HeinrichMercy  in  Prag  übersendete  Werk:  »Die  Liparischen 
Inseln.  V.  Filicuri«  vor. 

Herr  Prof.  Dr.  L.  Weinek,  Director  der  k.  k.  Sternwarte  in 
Prag,  übermittelt  9  Fortsetzungen  seiner  neuesten  Mondarbeiten. 

Das  w.  M.  Herr  Prof.  L.  Pfaundler  übersendet  eine  Arbeit 
aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Graz 
von  Herrn  Albin  Keiter:  »Über  die  Tragkraft  stab- 
förmiger  Elektromagneten. 

Herr  Prof.  L.  Mrazec  von  der  Universität  in  Bukarest 
übersendet  eine  Mittheilung:  »Über  die  Anthracit- 
bildungen  des  südlichen  Abhanges  der  Süd- 
karpathen«. 

Herr  Victor  Grünberg,  Assistent  der  Lehrkanzel  für 
Physik  an  der  k.  k.  technischen  Hochschule  in  Brunn,  über- 
sendet eine  Mittheilung  über  einen  leichttransportablen  Apparat 
für  den  Petrographen  zur  raschen  Bestimmung  des  specifischen 
Gewichtes  eines  Minerals  (Gesteins). 
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Das  w.  M.  Oberbergrath  Dr.  E.  v.  Mojsisovics  legt  eine 
gemeinsam  mit  den   Herren  Prof,  Dr.  W.  Waagen  und  Dr. 

C.  Diener  ausgeführte  .Arbeit:  ^Entwurf  einer  Güederun^j; 
der  pelagischen  Sedimente  des  Triassystems*  vor. 

Das  vv.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  Ad.  Lieben  überreicht  eine 
Arbeit  aus  seinem  Laboratorium  von  Dr.  V\^  M eye rh offer: 
-Über  reciproke  Salzpaare,  L  Theorie  der  reciproUen 
Salzpaare  mit  besonderer  Berücksichtigung  von  Salmiak  und 
Natriumnitrat-. 

Das  vv,  M,  Herr  Regier üngsrath  Prof.  F:  M  ertens  überreicht 
eine  Abhandlung:  »Über  das  Nichlver^^chwinden  der 
Diric  hie  tischen  Reihen  mit  reellen  Gliedern*. 

Das  w.  M.  Herr  Hofrath  Prof.  V\  v.  Lang  überreicht 
eine  Mittheihmg  der  Herren  Regierungsrath  Dn  J.  M.  Edei 
und  E.  Valenta  in  Wien:  »Über  drei  verschiedene 
Spectren  des  Argon^. 


Selbständige  Werke  oder  neue,  der  Akademie  bisher  nicht 
zugekoHimerie  Periodica  sind  eingelangt: 

Erzherzog    Ludwig    Salvator,    Die    Liparischen    Inselrij 

V.  Pili  cur  L  Prag,  1S95;  Foiio. 
Vlaicu  Arseniu,  Merceologia  si  Technoloj^ia  pentru  scolele 

comerciale,  profesionale  si  studiu  privat.  Brasov,  1835;  8". 
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über  das  Niehtversehwinden  Diriehlet'scher 
Reihen  mit  reellen  Gliedern 

von 

Franz  Mertens. 

In  seinem  berühmten  Beweise  für  das  Vorkommen  v'on 
unendlich  vielen  Primzahlen  in  einer  gegebenen  arithmetischen 
Reihe,  deren  Differenz  zu  ihren  Gliedern  theilerfremd  ist,  hat 
bekanntlich  Dirichlet  das  Niehtversehwinden  gewisser  unend- 
licher Reihen  aus  der  Theorie  der  binären  quadratischen  Formen 
entlehnt,  indem  er  mit  Hilfe  des  quadratischen  Reciprocitäts- 
gesetzes  zeigte,  dass  diese  Reihen  als  Factor  in  dem  Ausdrucke 
für  die  Anzahl  der  primitiven  Classen  einer  gegebenen  Deter- 
minante auftreten. 

So  interessant  aber  auch  dieser  Zusammenhang  der  frag- 
lichen Reihen  mit  der  Bestimmung  der  Classenanzahl  der 
primitiven  binären  quadratischen  Formen  sein  möge,  so  ist  es 
doch  wünschenswerth,  einen  Beweis  für  das  Niehtversehwinden 
solcher  Reihen  zu  besitzen,  welcher  ohne  Reciprocitätssatz  und 
quadratische  Formen  auskommt. 

Es  sei  M  die  Differenz  der  gegebenen  arithmetischen 
Reihe  und 

wo  p.p^j..'  ungerade  Primzahlen  bezeichnen.  Man  stelle  für 
jede  zu  M  theilerfremde  Zahl  m  eine  vollständige  Indicesreihe 
auf  und  setze 


m  —1 
r      —  -.      2        Y  in  ? ;;/ ,,.  in  c  m ,,.  in  f  in 
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WO  E.  7j,  w,  ei>j,.  . .  Wurzeln  der  Gleichungen 

bezeichnen.  Für  Zahlen  m  dagegen,  welche  nicht  zu  M  theiler- 
iVemd  sind,  sei  Ctu  —  Ö-  Es  handelt  sich  dann  um  den  Beweis. 
dass  die  unendliche  Reihe 

c.        c,       r^ 
T+2   +  3+ • 

einen  Von  Null  verschiedenen  VV'erth  besitzt,  wenn  die  Wurzeln 
3,  T^,  w, .,.    alle  einen  der  Werthe   H- 1   oder  — ^1   haben  und 
mindestens  eine  derselben  —  — 1  ist 
Setzt  man 

so  genügt  es  zu  zeigen,  dass  H{n)  von  einem  bestimmten 
Werthe  5  \^on  n  an  über  einer  anzugebenden  positiv^en  Grösse 


hegt. 


Ä. 


Es  seien 
Unbestimmte  und  man  setze 


«(+  r^jH-  . 

-  .-^n„  —  C 

r,-hi^,+  . 

,.^v,,^  V 

tfi^V^i  "  ft?mi 

wo  die  Summe  über  alle  Zerlegungen  der  Zahl  m  in  zwei 
positive  Factors n  a,  3  zu  erstrecken  ist. 

Die  Glieder  des  Productes  iV  haben  alle  die  Gestahii«fp 
und  zerfallen  in  vier  Gruppen. 

In  die  erste  Gruppe  stelle  man  alle  Glieder,  welche  der 
Bedingung  aß  g  »  genügen.  Fasst  man  alle  Ausdrücke  u^v^ 
zusammen,  in  welchen  das  Product  der  Stellenzeiger  x  [i  einen 
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und  denselben  Werth  m  hat,  so  ist  das  Resultat  fr,„  und  die 
Summe  der  Glieder  der  ersten  Gruppe  demzufolge 

=  ft;^  -»-  M^j  -+-  W3  -+-...  -»-  Wn  . 

In  den  Gliedern  der  zweiten  Gruppe  sei  aß  >  n  und  a^^, 
wo  g  die  grösste  in  sju  enthaltene  ganze  Zahl  bezeichnet. 
Fasst  man  alle  Glieder  zusammen,  in  welchen  a  einen  und 
denselben  Werth  hat,  und  setzt  zur  Abkürzung 

n 
wo  a  die  grösste  in  —  enthaltene  ganze  Zahl  bezeichnet,  so  ist 

das  Resultat  ti^a'^a  und   die  Summe   der  Glieder  der  zweiten 
^Gruppe 

Die  dritte  Gruppe  enthalte  die  Glieder,  in  welchen  aß  >  « 
und  ß  ^  ^  ist.  Setzt  man 

n 
wo  b  die  grösste  in  —  enthaltene  ganze  Zahl  bezeichnet,  so  ist 

r 

die  Summe  dieser  Glieder: 

Die  vierte  Gruppe  endlich  enthalte  alle  Glieder,  in  welchen 
a  und  ß  >  ^  sind.  Ihre  Summe  ist: 

(wi4.^-l-«2+rr+  •  •  •  '^ihi){v\^g-^V2J^g-\- . . .  -+-i;„). 

Man  hat  demnach 

r/F=  fv^-\-w.^-\- .  ..-\-fVn  (1) 

+  ^2'f2-+-^3?3+---+Vf^ 
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3. 
Es  werde  nun  allgemein 

1  c,n 


V  ^^^  V  *^ 

gesetzt. 

Die  Grössen  w^  w^,. . .  fallen  dann  alle  nicht  negativ  aus. 
Es  wird  nämlich 

wo 

/(fr*)  =  c^  ^- ci-hc?j  +  .  , , 

ist  und  t,  S,  ^V  -  ■  all<^  Theiler  vun  m  bezeichnen. 

Ist  m  nicht  theilerfremd  zu  AI  und  =  i«,  d,  wo  m^  zu  M 
theilerfremd  ist  und  ä  in  einer  Potenz  von  M  aufgeht,  so  ist 
f(m)  z^fim,). 

lyt  m  theilerfremd  zu  jlf  und  einePrimzahlpotenz  c?'\  so  ist 

=  1  rt  1  -h  I  d=  I  +  , , . 
SO. 

Insbesondere  ist  bei  geradem  [i  immer /(§»")  ^  1. 

Ist  m  ein  Product  verschiedener  Primzahlpotenzen,  so  ist 

SO 
und  insbesondere 

wenn  alle  Exponenten  *x,  v,. , ,  gerade  sind. 
Es  ist  also  allgemein 

fim)  ^  Ü 

und  insbesondere  für  jede  Quadratzahl  F 

/a^)S  1. 
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Denn  auch  in  dem  Falle,  wo  k^  nicht  zu  M  theilerfremd 
ist,  wird 

k 
wo  -^  zu  iW theilerfremd  ist  und  d  in  einer  Potenz  von  Maufgeht. 
a 

Hienach  wird 

_       1  1  1  1 

4. 
Nach  der  AbeTschen  Umformung  ist 


\/k  s/k  -+- 1       *  "      n/m 

+  (Ck-hCk^i-h.  ..-hCn-\)(-    , 7^=-) 

Vv/«— 1       sjn   I 


Da  aber  ohne  Rücksicht  auf  das  Vorzeichen 


Cfc-hQ-^lH-.  . .  ^  ^  ?(-W) 


ist,  so  folgt 


(3) 
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Hienach  ist,  wenn  a  die  grösste  in  —  enthaltene  ganze 


Zahl  bezeichnet, 


Diinn  wird  aber 

-  V  ff  - 

also 


\^m         \^m i\/m  +  \/m  - 1  )* 

\/m         \S/m-       \^m-\-\/ 

ist,  so  (.Tgibt  sieh,  wenn  i«=i4r  +  l,  k-h2,,..  n  gesetzt  uri4 
addirt  wird. 


alsc^ 


0<  2\^H—2  s/A -i 


1 


\/k-tl       V^J^  +  '^ 


y 


1  4 

< 


Man  kann  daher 

V^+l        \/k+2  \^it  V*-»-l       (5) 

setzen,  wo  0  "  fj  <  1 . 

Sil/h.  d.  muiriem.-njiliirw.  Cl:  >  IV,  BJ  .  Abth.  II.  n.  T6 
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Hieraus  folgt,  wenn  b  die  grösste  in  —  enthaltene  ganze 

r 

Zahl  bezeichnet, 


2s/n-2\/b--^ 


\/l-h>* 


Setzt  man  aber  b  zu  —^y  so  wird 

r 


ß 


V/H-^»       V«  +  ß— 7 
und  demzufolge 

.../:r    o   /y  ,  2t  y/ß  Wß 

^^         ^  Vß  ß    v/«  +  v/«-7       >/K  +  ß-Y 

=  2\A7-2^/|±4p^|. 
Hienach  wird 
^2T2-*-  ^sTs-*-  •  •  •  +  ^^?if  =  2\/«  (t/g-h  t/g-h  . .  .  -h  «/<)       (6) 

Ferner  ist  nach  (5) 


und  daher  nach  (3) 
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=  2\/n  (vi+g+V2+g+  .  .  .  +v„)  ±  Pi(p(M)  (l  +  — ^Y 

wo  p',  p,  ebenfalls  nicht  negativ  und  kleiner  als  1  sind. 
Man  hat  daher  auch  nach  (6),  (7) 

+  (»i+g+»2+g+  •  ■  •  +M«)  iVl+g+  f2+#+  •  •  •  +V„) 

+  2\/nS(g)—2\/nV+  4  +  f(M)(l  +  ~j=A  ^0. 

6. 
Schreibt  man  die  Gleichung  (1)  in  der  Gestalt 

—  (tH+g-+-tt2+g+  ■  ■  ■  +U„)(Vi+g-hV2+g+  .  .  .  +V„) 

=  Wj  +  Wj  +  . . .  +  w,, 

und  addirt  zu   derselben  die  Ungleichungen   (4)  und  (8),  so 
ergibt  sich  nach  (2) 

2  \/nS  ig)  -  {2\Jn-  U)  F+  4  +  (|  +  -^)  ?  (M) 

>  «'i+n'2+. ..  +  «'« 

>  lo^^. 
Nach  (5),  (3)  ist  aber 

2\/n-U<  4 


V^^tiiM) 


und  demzufolge 


oder 


2  \/n  e  (^)  +  4  +  (-^  +  -^)  7  (M)  >  log,? 


76-^ 
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Wird  noch  der  Einfachheit  wegen  n  durch  «*  ersetzt,  so 
folgt 

«(«)>^ — ^  2;^    • 

Man  bestimme  nun  eine  möglichst  kleine  Zahl  5  von  der 
Art,  dass 

wird.  Da  nach  der  AbeTschen  Umformung 

1-4-5      24-5  n—  2  ^^     '  1  +  s 

ist,  so  wird  dann  von  w  zz  5  an 


4 +(|- +!-),(«)   ^ 


«<«)>^' — ^-^^^ Uw  ' 


25  25  2  ^'     '5+1 

log  5 
45    " 


1167 


Die  homogenen  Coordinaten  als  Wurf- 
coordinaten 

von 

Gustav  Kohn  in  Wien. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  4.  Juli  1896.) 

1.  In  einem  rationalen  Gebiet  erster  Stufe  kann  eine 
Parametervertheilung  bekanntlich  dadurch  fixirt  werden,  dass 
man  drei  beliebig  gewählten  Elementen  (Punkten)  die  Para- 
meterwerthe  0,  oo,  1  zuweist.  Werden  nur  Null-  und  Unendlich- 
keitspunkt für  die  Parametervertheilung  gewählt,  so  sind  ledig- 
lich die  Verhältnisse  der  Parameter  der  einzelnen  Punkte 
festgelegt. 

Der  folgende  Satz  führt  die  Bestimmung  eines  Punktes  in 
einem  linearen  Raum  /?„  von  n  Dimensionen  durch  homogene 
Coordinaten  direct  zurück  auf  die  Parametervertheilung  (Co- 
ordinatenbestimmung)  in  einer  geraden  Linie.        , 

Die  homogenen  Coordinaten  j^'p_>'2,.  .  .^„^.i,  welche 
ein  Punkt  Y  in  einem  Coordinatensystem  besitzt, 
dessen  Fundament nlebenen  x^^  0,  x.^  =.0,. .  ,x„^i:^  0 
und  dessen  Einheitspunkt  E  ist,  sind  proportional 
den  Parameterwerthen,  welche  auf  der  Verbindungs- 
linie der  Punkte  E  und  Y  ihren  Schnittpunkten  mit 
den  Fundamentalebenen  des  Coordinatensystems 
in  einer  Parametervertheilung  zukommen,  für  die 
Y  der  Nullpunkt  und  E  der  Unendlichkeitspunkt  ist. 

Der  Beweis  für  diese  Behauptung  liegt  in  dem  Gleichungs- 
system 
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In  diesem  Gleichungssystem,  in  welchem  x^,  x^,..,Xnj^\  die 
laufenden  Coordinaten  eines  Punktes,  p  einen  Proportionalitäts- 
factor  und  X  einen  Parameter  bedeutet,  hat  man  die  Parameter- 
darstellung einer  geraden  Linie  und  man  erhält  für  X  =:  0  den 
Punkt  Y,  für  X  =1  oo  den  Punkt  E,  während  für  X  =  yi  Xj  =:  0 
resultirt. 

2.  Für  die  homogenen  Coordinaten  eines  Punktes  Y  des  R„ 
lässt  sich  noch  eine  andere  ähnliche  Bedeutung  angeben,  die 
sich  folgendermassen  ausspricht: 

Macht  man  auf  der  Normcurve  des  R„,  welche 
die  Ecken  derCoordinatenpyramide  unddenEinheits- 
punkt£mit  dem  Punkt  Y  verbindet,  £  zum  Nullpunkt 
und.  Y  zum  Unendlichkeitspunkt  einer  Parameter- 
vertheilung,  so  sind  die  Parameter  der  Ecken  der 
Coordinatenpyramide  den  homogenen  Coordinaten 
>'i»>'2'- •  •^'w+i  ^®s  Punktes  y  proportional. 

Die  Richtigkeit  deser  Behauptung  wird  in  Evidenz  gesetzt 
durch  das  Gleichungssystem 


y-X 


(jXn^l  — .-  r. 

yn-\-l — ^ 

Man  hat  nämlich  in  diesen  Gleichungen  offenbar  die 
Parameterdarstellung  für  eine  rationale  Curve  «ter  Ordnung, 
d.  h.  eine  Normcurve  des  i?„  und  die  Parameterwerthe 

X  =  0,oo\  y^,y^,...y,,^i 

ergeben  thatsächlich  der  Reihe  nach  die  Punkte  £,  Y  und  die 
Ecken  der  Coordinatenpyramide. 
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3.  Die  Bedeutung  unserer  beiden  Sätze  tritt  besser  hervor, 
wenn  man  die  Verallgemeinerung  des  Doppelverhältnissbegriffes 
heranzieht,  welche  ich  in  dem  Aufsatze  »Über  die  Erweiterung 
eines  Grundbegriffes  der  Geometrie  der  Lage«,  Math.  Ann.,  Bd.  46, 
vorgeschlagen  habe.  Dort  wird  der  Wurf  von  n  Elementen  eines 
einförmigen  Trägers  durch  die  Festsetzung  definirt,  dass  zwei 
Reihen  von  je  n  Elementen  dann  denselben  Wurf  bestimmen 
sollen,  wenn  es  eine  projective  Beziehung  ihrer  Träger  gibt, 
welche  die  n  ersten  Elemente  der  Reihe  nach  in  die  n  zweiten 
überführt,  und  es  wird  überdies  unter  dem  Wurf  von  n  Punkten 
des  Än-3  ihr  Wurf  auf  der  hindurchgehenden  Normcurve  des 
Rn-^s  verstanden. 

Mann  kann  nun  den  Wurf  von  n-hS  (in  bestimmter  Folge 
gegebenen)  Elementen  eines  einförmigen  Trägers  durch  die 
Verhältnisse  von  «-hl  Zahlen  festlegen.  Solche  n-hl  Zahlen 
sind  die  Parameter  x^yX^, . .  .^«  -i-i,  die  den  n  4- 1  ersten  Elementen 
in  einer  Parametervertheilung  zukommen,  in  welcher  das  vor- 
letzte Element  den  Parameter  Null,  das  letzte  den  Parameter 
Unendlich  besitzt.  Diese  n-hl  Zahlen  x^,  x^y.^.Xn^u  deren 
Verhältnisse  nur  vom  Wurf  der  «-4-3  Elemente  abhängen  und 
ihn  bestimmen,  kann  man  passend  als  homogene  Coordi- 
naten des  Wurfes  bezeichnen. 

Der  erste  von  unseren  beiden  Sätzen  besagt  nun: 

Die  homogenen  Coordinaten  eines  Punktes  Y 
im  Abstimmen  mit  den  homogenen  Coordinaten  des 
Wurfes  überein,  der  auf  der  Verbindungslinie  von 
y  mit  dem  Einheitspunkt  E  bestimmt  wird  von  ihren 
Schnittpunkten  mit  den  Coordinatenebenen,  dem 
Punkt  Y  und  dem  Einheitspunkt  E. 

Der  zweite  Satz  sagt: 

Die  homogenen  Coordinaten  eines  Punktes  Y  im 
Rn  sind  nichts  anderes  als  die  homogenen  Coordi- 
naten des  Wurfes,  den  die  Ecken  der  Coordinaten- 
pyramide  und  der  Einheitspunkt  zusammen  mit  dem 
Punkte  Y  im  R„  bestimmen. 

Die  übliche  Staudt  -  Fiedler'sche  geometrische  Inter- 
pretation der  homogenen  Coordinaten  •  deutet  die  Quotienten 
von  je  zwei  derselben  als  Doppelverhältnisse.    Diese  Einzel- 
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Interpretationen     erscheinen     hier    in    übersichtlicher    Weise 
zusammengefasst. 

Ausserdem  erweist  sich  die  hier  gegebene  Bedeutung  der 
homogenen  Coordinaten  als  nützlich  bei  verschieden  geometri- 
schen Untersuchungen;  insbesondere  führt  sie  zu  analytischen 
Beweisen  einfachster  Art  für  die  Sätze,  welche  ich  nach  syn- 
thetischen Methoden  im  46.  Bde.  der  Math.  Ann.  abgeleitet  habe. 
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über  drei  verschiedene  Speetren  des  Argons 

(vorläufige  Mittheilung) 

von 

J.  M.  Eder  und  E.  Valcnta  in  Wien. 

Nach  W.  Crookes^  gibt  das  Ar^on  zwei  verschiedene 
Speetren,  je  nachdem  man  eine  »niedrige  oder  eine  hohe 
elektromotorische  Kraft«  und  weniger  oder  mehr  heisse  Funken 
verwendet;  im  ersteren  Falle  leuchtet  die  Capillare  der 
Plücker'schen  Röhren,  welche  Argon  bei  2 — 3  mm  Druck  ent- 
halten, roth  (z.  B.  bei  Verwendung  eines  Ruhmkorff sehen 
Inductoriums  ohne  Leydenerflaschen),  im  letzteren  Falle  (nach 
Einschaltung  von  einer  Leydenerflasche,  besonders  mit  stär- 
kerem Strom  und  grösserem  Ruhmkorff)  leuchtet  die  Capillare 
hellblau.  Diese  beiden  Arten  von  Speetren,  deren  Hauptlinien 
Crookes  ausmass,  bezeichnet  derselbe  der  Kürze  halber  als 
»rothes«  und  »blaues«  Argonspectrum. 

Beide  Speetren  sind  Linienspectren,  jedoch  von  einander 
stark  verschieden.  Wir  haben  diese  beiden  Speetren,  von  denen 
das  eine  meistens  Linien  des  anderen  enthält,  ohne  Schwierig- 
keit erhalten  können  und  in  einer  vorläufigen  Mittheilung  eine 
Anzahl  Wellenlängen  des  rothen  Argonspectrums  publicirt,^ 
welche  wir  genau  gemessen  haben  und  welche  verlässlichere 
Werthe  repräsentiren,  als  die  Cxookes'schen  Zahlen,  weil  wir 
mit  Hilfe  unseres  vorzüglichen  Concavgitters  eine  viel  grössere 


t  Zeitschrift  für  physikalische  Chemie,  1895,  Bd.  XVI,  S.  368. 
2  Anzeiger  der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften,   Nr.  XXI    vom 
24.  October  1895. 
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Dispersion  und  eine  bessere  Auflösung  erzielten,  als  Crookes 
mit  seinen  Prismenapparaten,  welche,  sobald  Bergkrystall- 
apparate  in  Betracht  kommen,  nur  im  stärkst  brechbaren  Theile 
mit  beträchtlicher  Genauigkeit  arbeiten. 

Einen  Bezirk  des  blauen  Argonspectrums  hat  Kayser 
genau  gemessen^  (von  X  =  5145-66  —  X  zr  3454*29),  und 
zwar  stimmen  unsere  Messungen  sehr  vollkommen  mit  den 
Kayser'schen  überein.  Wir  massen  das  gesammte  »blaue« 
Argonspectrum  .(unter  Anwendung  von  mit  Bergkrystall  ver- 
schlossenen Röhren),  begnügen  uns  aber,  in  dieser  vorläufigen 
Mittheilung  nur  die  Ergebnisse  unserer  Beobachtungen  im 
brechbarsten  Ultraviolett  mitzutheilen,  denn  dieser  Theil  ist  in 
diesem  Falle  so  gut  wie  unbekannt,  mit  Ausnahme  weniger 
von  Crookes  entdeckter  und  nicht  sehr  genau  gemessener 
Linien.  Wir  konnten  das  äusserste  Ultraviolett  bis  X  =  2000 
verfolgen  und  mit  solcher  sehr  grosser  Deutlichkeit  bis  X  =  2050 
photographiren,  dass  wir  scharfe  Wellenlängenbestimmungen 
vornehmen  konnten.  Während  Crookes  nach  der  Linie 
X  rz  2438  nur  mehr  eine  einzige  stärker  brechbare  Linie 
(X  ±z  2246)  fand,  waren  wir  durch  eine  besondere  Versuchs- 
anordnung im  Stande,  das  prächtige,  scharf  gezeichnete  ultra- 
viglette  Linienspectrum  des  Argons  (im  Flaschenfunken  bei 
2  mm  Druck)  genau  zu  messen  und  die  Wellenlängen  von 
mehr  als  150  Linien  zu  bestimmen  (siehe  nebenstehende 
Tabelle). 

Der  Nachweis,  dass  dem  Argon  im  äussersten  Ultraviolett 
ein  so  helles,  wohl  definirtes  linienreiches  Spectrum  zukommt 
ist  insoferne  bemerkenswerth,  als  der  Stickstoff  in  diesen  Be- 
zirken  eine  äusserst  geringe  Lichtkraft  unter  sonst  gleichen 
Verhältnissen  aufweist  und  sich  derartig  anders  verhält,  dass 
man  wohl  zu  der  Annahme  berechtigt  ist,  dass  der  Stickstoff 
und  das  Argon  nicht  zu  verwandten  Elementengruppen 
gehören. 


J  Chem.  News,  Bd.  LXXII,  1895,  S.  99,  Nr.  1866  vom  30.  August  1895. 
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*BIaues  Argon«-Spectrum  im  äussersten  Ultraviolett 
(Eder  und  Valenta,  bezogen   auf  Rowland's  Normal- 
spectrum). 


I 


2438 
2436 
2432 
2430 
2430 
2429 
2425 
2424 
2423 
2423 
2422 
2421 
2420 
2418 
2417 
2415 
2414 
2413 
2412 
2411 
2410 
2409 
2408 
2406 
2405 

2404 
2403 
2403 
2400 
2399 


8 

9 

8 

5 

1 

4 

4 

5 

9 

6 

7 

6 

6 

9 

3 

7  einseitig  verbreitert 

3 

2 

6 

2 

4 

6 

2 

7 

2 


verbreitert  nach 
roth 


2398-4 

2397-5 

2395-7 

2391  0 

2388 -2     verschwommen 

2386-8 

2383-6 

2382-6 

2381-2 

2380-0 

2372-0 

2369-4 

2367-1 

2364-2 

2362-9 

2361-9 

2360-2 

2358-5 

2357-7 

2355-1 

2354-3 

2353-7 

2350-6 

2346-7 

2345-4 

2344-4 

2339-9 

2337*8     verschwommen 

2333-2 

233 1  •  7     verschwommen 

2328-2 
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2324 
2319 
2318 
2317 
2316 
2315 
2314 
2309 
2307 
2305 
2302 
2300 
2300 
2295 
2293 
2292 
2290 
2289 
2288 
2287 
2285 
2284 
2283 
2282 
2275 
2275 
2272 
2269 
2268 
2267 
2265 
2263 
2257 
2256 


7 

5 

0 

6 

5  ^  charakteristische 
Gruppe 


:\ 


charakteristische 
Gruppe 


verschwommen 


1  '     2255-4 

1  I     2254-4     verbreitert 

2  2252-4 

2  2251-5 
4  i'     2249-4 

3  2246-1 

4  2343-7 

4  i  2241-8 
l  2241  1 
1  2237  9 
3  2236-6 

1  I   2235-7 

2  !  2234-7 
1  2233-6 
1  r  2231*6 

3  ;  2230-1 

1  2229-7 

2  2227-4 

3  2225  8 

1  2221-7 

2  2221-4 

2  j   2219-9 

3  j   2219-0 

5  [   2216-3 

1  I   22110 

2  2210-5 
1  '  2205-8 
1  I  2195-6 
1  '   2191-7 

1  ;   2191-4 

3  2190-6 

2  I  2187-3 
1  '  2185-5 
1  \      2181-2 
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2175-6 
2174-7 
2171-5 
2165-8 
2164-6 
2162-1 
2159-3 
2154-1 
2153-3 
2151-2 
2130-6 
2129-5 


2126*7 
2120-0 
2116-1 
2106-1 
2103-6 
2092-1 
2078-3 
2077-2 
2063-9 
2057-6 
2050-5 


Ausser  den  beiden  bisher  bekannten  Argonspectren,  dem 
»blauen«  und  »rothen«  Spectrum,  fanden  wirnoch  ein 
drittes,  welches  entsteht,  wenn  man  sehr  grosse  Condensa- 
toren  mit  einem  sehr  grossen  Ruhmkorff  und  starken  Strömen 
in  der  Primärspule  des  Apparates  zur  Anwendung  bringt.  Unter 
diesen  Umständen  erhielten  wir  (namentlich  bei  15  bis  20  mm 
Druck)  eine  glänzend  weisse  Lichterscheinung  in  der 
Capillare.  Bei  geringerem  Druck  (2 — 10  mm)  ist  das  dritte 
Spectrum  dadurch  von  den  anderen  unterschieden,  dass  manche 
Linien  des  blauen  Argonspectrums  darin  heller  werden,  während 
andere  schwächer  auftreten  und  neue  Linien  dazu  kommen. 
Das  rothe  Argonspectrum  verschwindet  dabei  in  Röhren  von 
niedrigem  Drucke  spurlos,  in  solchen  von  höherem  Drucke 
aber  bleibt  es  partiell  bestehen.  Bei  20  mm  Druck  strahlt  unter 
diesen  Umständen  die  Capillare  ein  blendend  weisses  Licht 
aus,  welches  ein  sehr  merkwürdiges,  für  die  Spectralanalyse 
principiell  höchst  wichtiges  spectroskopisches  Verhalten  zeigt. 
Die  scharfen  Linien  des  Spectrums  verbreitern  sich  grössten- 
theils  sehr  stark,  ^um  kleinen  Theile  bleiben  sie  scharf.  Viele 
der  Linien  bleiben  hiebei  in  völliger  Coincidenz  mit 
Linien  des  »blauen«  oder  »rothen«  Argonspectrums, 
aber  ganze  Gruppen  von  Linien  zeigen  eine  Verschiebung  gegen 
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Roth  (durchschnittlich  um  vielleicht  ungefähr  Vs  ^^^  ^  Ang- 
ström'sche  Einheit),  obschon  ihre  Zusammengehörigkeit  zu 
correspondirenden  scharfen  Linien  des  »blauen«  Argon- 
spectrums augenscheinlich  vorliegt. 

Bei  manchen  Linien  findet  eine  einseitige  Verbreiterung 
statt,  so  dass  durch  dieses  Phänomen  die  erwähnte  Verschiebung 
für  eine  scheinbare  gehalten  werden  könnte.  Dagegen  sind  bei 
vielen  Linien  die  Verschiebungen  um  so  vieles  grösser  als  die 
Verbreiterung,  dass  man  gezwungen  ist,  eine  wahre  und  wirk- 
liche Verschiebung  dieser  Linien,  respective  Änderung  der 
Wellenlängen  anzunehmen,  welche  durchaus  nicht  unbedeutend 
ist,  wenngleich  man  von  vornherein  nicht  zu  dieser  Annahme 
geneigt  sein  mag. 

Den  Grund,  wesshalb  diese  Verschiebungen  nur  einen 
Theil  der  Linien  treffen,  können  wir  derzeit  nicht  angeben, 
jedoch  besteht  ein  gewisser  Zusammenhang  zwischen  diesen 
Erscheinungen  und  dem  in  den  Röhren  herrschenden  Druck, 
sowie  der  Art  der  elektrischen  Erregung  und  der  Temperatur 
in  denselben. 

Arbeitet  man  mit  Argonröhren,  in  denen  ein  geringer 
Druck  (von  Vio — 2  mm)  herrscht,  so  ergibt  sich  die  bemerkens- 
werthe  Thatsache,  dass  beim  stundenlangen  Durchschlagen 
des  Funkens,  wenn  derselbe  kräftig  genug  ist,  allmälig  das 
rothe  Argonspectrum  zurücktritt,  mehr  und  mehr  Linien  des 
blauen  Spectrums  auftreten;  bei  Röhren  von  ^j^^mm  Druck 
kann  man  anfangs  ganz  wohl  das  rothe  Argonspectrum  erhalten, 
wenn  es  auch  Linien  des  blauen  Spectrums  enthält  —  nach 
ein  bis  zwei  Stunden  verliert  sich  aber  das  rothe  Argonspectrum, 
indem  augenscheinlich  ein  Theil  des  Argons,  sei  es  durch  Ab- 
sorption eines  eventuell  vorhandenen  fremden  Bestandtheiles 
oder  des  Argons  als  solches  durch  die  Aluminiumelektroden 
und  den  Einfluss  des  Funkens  verschwindet. 

Schliesslich  erwähnen  wir  noch,  dass  wir  das  Glimm- 
licht an  den  Elektroden  im  Ruhmkorff-Funken  mit  und  ohne 
Leydenerflascheneinschaltung  studirten  und  constatirten,  dass 
die  Erscheinungen  im  weiten  Theile  des  Rohres  nicht  identisch 
mit  denjenigen  in  der  Capillare  sind.  Ferner  stellten  wir  fest, 
dass  (wenigstens  für  den  Bezirk  X  =:  4806 — 3285)  das  Glimm- 
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licht  am  positiven  und  negativen  Pol  (bei  Einhaltung  sonst 
analoger  Versuchsbedingungen)  identisch  ist  und  somit  die 
für  Stickstoff  charakteristischen  Polerscheinungen  fehlen. 

Trotzdem  wir  mehrfache  und  vorzüglich  definirte  Spectrum- 
photographien  des  Polglimmlichtes  (welches  sich  übrigens  nur 
sehr  schwierig  photographiren  lässt)  erhielten,  konnten  wir 
doch  niemals  eine  Bestätigung  der  Angaben  von  Crookes 
finden,  dass  das  »rothe  Argonspectrum«  durch  den  positiven, 
das  »blaue«  durch  den  negativen  Pol  bedingt  sei. 

Genaue  Wellenlängemessungen,  welche  diese  Angaben 
völlig  erhärten,  sowie  heliographische  Reproductionen  unserer 
Spectrumphotographien  mittelst  Concavgitter,  welche  nament- 
lich unsere  Angaben  bezüglich  der  Verschiebung  gewisser 
Liniengruppen  augenscheinlich  demonstriren,  hoffen  wir  dem- 
nächst in  den  Denkschriften  der  kaiserlichen  Akademie  der 
Wissenschaften  publiciren  zu  können,  sobald  wir  das  um- 
fassende Beobachtungsmateriale,  welches  das  Spectrum  vom 
Orangegelb  bis  ins  Ultraviolett  umfasst,  gesichtet  haben 
werden. 
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Über   die   Bestimmung   der  Dielektrieitäts- 

constante  eines  anisotropen  Stoffes  nach  einer 

beliebigen  Richtung  aus  den  Dielektricitäts- 

eonstanten  nach  den  Hauptriehtungen 

von 
Dr.  Anton  Lampa. 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  am  21.  November  1895.) 
I. 

In  meiner  Abhandlung  »Zur  Theorie  der  Dielektrica^  ^ 
habe  ich  gezeigt,  wie  aus  der  Annahme  einer  speciellen  Gestalt 
der  leitenden  Partikel,  aus  welchen  man  sich  das  Dielektricum 
constituirt  denken  kann,  die  Werthe  der  Dielektricitätscon- 
stanten  eines  anisotropen  Stoffes  abgeleitet  werden  können.  Es 
ergaben  sich  Formeln  für  die  Dielektricitätsconstanten  nach  den 
Richtungen,  welche  durch  die  Axen  der  ellipsoidförmig  voraus- 
gesetzten Partikeln  bestimmt  sind;  ich  will  diese  Dielektricitäts- 
constanten kurz  die  Hauptdielektricitätsconstanten  nennen.  In 
der  vorliegenden  Abhandlung  untersuche  ich  die  Beziehung 
zwischen  der  Dielektricitätsconstante  nach  einer  beliebigen 
Richtung  und  den  Hauptdielektricitätsconstanten.  Es  wird  sich 
als  nothwendig  herausstellen,  sich  des  öfteren  auf  Gleichungen 
jener  ersten  Abhandlung  zu  beziehen;  der  Kürze  wegen  wird 
dies  einfach  durch  Anführung  ihrer  Zahl  unter  Hinzufügung 
von  (I)  geschehen. 

Die  verhältnissmässige  Einfachheit  der  Rechnung  wurde 
in  jener  ersten  Abhandlung  durch  passende  Wahl  des  Coordi- 
natensystems  erzielt.  Dieser  Vortheil  wird  für  die  vorliegende 
Untersuchung  ebenfalls  zu  wahren  sein;   zu  diesem  Zwecke 

1  Diese  Sitzungsberichte,  CIV,  II.  a,  Juni  1895. 
Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl. ;  CIV.  Bd.,  Abth.  U.a.  77 
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dürfen  aber  nicht  wie  dort  die  Axen  des  Ellipsoids  als  Co- 
ordinatensystem  gewählt  werden.  Theilweise  wird  es  jedoch 
erspriesslich  sein,  die  Ellipsoidaxen  als  Coordinatensystem  zu 
benützen;  dieses  System  möge  durch  die  Buchstaben  A,  5,  C 
bezeichnet  und  kurz  Axensystem  genannt  werden.  Die  Axen 
des  Axensystems  sollen  mit  den  Axen  des  Coordinatensystems 
gleichen  Ursprung  haben  und  Winkel  einschliessen,  welche 
aus  der  folgenden  tabellarischen  Zusammenstellung  ersichtlich 
sind: 


1> 


Die  Kraft  habe  eine  beliebige  Richtung;  sie  wird  daher 
bezüglich  des  Axensystems  C'omponenten  haben,  welche  ich 
mit  a,  6,  c  bezeichnen  will.  Sind  nun  6x,>lß,  Cc  ciie  Coordinaten 
eines  Oberflächenpunktes  des  Ellipsoids  von  seinem  Mittel- 
punkt im  Axensystem  genommen,  so  ist  das  Potential  des 
Ellipsoids  in  einem  äusseren  Punkte  p\  welcher  von  dem 
Mittelpunkte  des  Ellipsoids  um  die  Strecke  r  absteht,  in  dem 
Axensystem  gemäss  Gleichung  4  (I)  gegeben  durch 


A 
B 

C 

X 

«1 

Y 

ß* 

Z 

ß8 

al 


1 


1 


W  =  ~  jiAhdfv  ^-  -^  l'fiBhdfV'h  ^  j  ichdw.        2} 

Die  Integrale  repräsentiren  die  elektrischen  Momente  des 
Ellipsoids.  Sie  lassen  sich  leicht  bestimmen,  wie  die  auf 
Gleichung  4  (I)  unmittelbar  folgende  Berechnung  zeigt.  Man 
erhält,  da  die  den  Axen  des  Ellipsoids  parallelen  Kräfte  jetzt 
a,  b,  c  sind: 


(i^hdfv  =  ^(x,     lriBhdfv  =  —  'i,     Uchdtvz^ 


3J 


3) 


(Ä  ist,  wie  in  I,  die  Flächendichte  des  betrachteten  Ober- 
flächenpunktes, a,  b,  c  die  Ellipsoidaxen,  J  das  in  I  gebrauchte 
bestimmte  Integral). 
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Durch  die  Werthe  3)  nimmt  u'  die  Gestalt  an: 

1 


1 

^  1 

8  — 

3-- 

r 

a^                r 

b^     ^ 

—  .  a  H 

•  6 

iA 

3J    "^  8ß 

37    " 

8 
r      C 

Jc'sj' 


4) 


Dieser  Ausdruck  muss  nun  für  das  gewählte  Coordinaten- 
system  transformirt  werden.  Vor  Allem  schreibe  ich  die  Be- 
ziehungen für  die  Coordinaten  beider  Systeme  an: 

A  =  AT  cos  aj-f-^cos  Og"*"^  cos  «3 

B  =:  X  cos  ß,  -f-_y  cos  ßg  -hz  cos  ßg  5) 

C  :=  X  cos  Yi  +>'  cos  72+^  cos  Y3 

,r  =3  ^  cos  OL^+B  cos  ßi  -f-  C  cos  Yj 
j/  =  ^  cos  Og-f-Ä  cos  ß2-f-Ccos72  6) 

z  :=z  A  cos  Oj-f-ßcos  ßg-hCcos  Yg 

Nach  den  bekannten  Regeln  für  die  Transformation  der 
Variabein  erhält  man  sofort  folgende  Gleichungen: 

r  r    ox 


8-L      8-L, 
r  r    ox 

"85"~"8F  85 
r  r    dx 

vc^'dx'  Jc^~dy  Jc'^^öz  Je 

Aus  den  Gleichungen  6)  findet  man : 


8-  ,         8  — 
r   hy         r 

8jv    iA        8c 

82 
ZA 

8^,          3-^ 
r  oy           r 

2y    85  '     8c 

8c 
85 

82 

7) 


8* 

8^  =  ^°«  «. 

dy 

2A  =  ^°^  ^ 

8c 

8>1  =  ^'^^  "» 

3* 

85  =  '^^^  ^» 

-3^  =  cosß, 

8- 

85=  cos?, 

8;»; 

8C  =  '°^  '^ 

-8C  =  '^^^  "^^ 

77* 

8) 
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Dadurch  gehen  die  Gleichungen  7)  über  in: 


al 

r 

8-i 
r 

—  PO«2  n 

al 

al 
al 

iA 

a-L 
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ai 
al 

r 

■1    COSOg      g^ 

al 
al 

r 

W 

al 

r 

'  *^°^P»   a« 
al 
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^^  =  cosT, -g;^  +  cos  T, -3^  +  cos  T.  ^^ 
In  4)  eingesetzt  folgt: 


9) 


1  r 

n'  =  —jr  (a^a  cos  o^+Mb  cos  ^i-hc^c  cos  y^)  -^ h 

1  "  't  10 

-^y  (a»o  cosOj+Mb  cos  ßg+c^c  C0SY2) -^- —  + 

4 

gy  (a'o  cos  «s+ftSb  cos  ßg+c^c  cos  Tg)  -j^ , 

und  wieder  kann  das  Potential  des  Dielektricums  [vergl.  6  (I)] 
geschrieben  werden: 


U'  = 


al 

r 


al        al 

r  r 

T 


ay 


a«  j 


rft. 


11) 


Die  Werthe  von  a,  ß,  y  sind  aber  jetzt: 

N 
azz^r-y  (a'^o  cos  04-4-*^ b  cosßj+c*c  cosyj) 

N 
ßzz—y  (a*o  cosog-h^^b  cosßg+^c  cosy^) 

Y=:-^(a3a  cos Oj  +  ^'^b  cosßg  +  c^c  cosys)- 


12) 


Bestimmung  der  Dielektricitätsconstantc.  1 183 

Zur  Bestimmung  dieser  a,  ß,  y  schlage  ich  folgenden  Weg 
ein.  Im  Axensystem  wäre  das  Potential  des  Dielektricums 
[siehe  Gleichung  6  (1)  und  7  (I)]: 


[     8-1  9I  3l 

L       r  r  r 

und 


-/ 


dt  13) 


Gemäss  17  (1)  gelten  die  Beziehungen: 

6= §5— ^^'^-^  J-2  f"  15) 

i(V+U)       ^     .ab 

4  Tcabc 
Aus  14)  und  15)  erhalten  wir,  da  — N  =z  g  (Raum- 


erfüllung) ist: 

_       8(F+f7) 

also 


a  =  --     8^— +^0. 


1_  i(V+U) 

und  entspreciiend 


1     3(F+f;) 
^  -  "  i=i-      w  *^> 

1_  3(F+f/) 

'-       t-^   "     3C""" 
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Dies  in  die  Gleichung  1 2)  eingetragen  gibt 
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3^(1-^)1 
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Nun  hat  man 
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d.  i.  mit  Rücicsicht  auf  die  Gleichung  8: 
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was  ich  kürzer  schreiben  will: 

a(F+f7)     j,HV+U)     j,i(V+U) 


22) 


^  ix  8y  3«  ■^ 


..^  pHV-^U)  rrHV+U)  r.HV+U). 

'  Zx  ay  iz 


24) 


Es  wird   daher  U'  (Gleichung  11)  jetzt  dargestellt  sein 
durch  folgenden  Ausdruck: 


8-L  ...     »  ' 


-/ 


"'-'^^- 


äl  8.' 


-/-^^^4--> 


Da  alle  Ellipsoide,  aus  welchen  das  Dielektricum  con- 
stituirt  gedacht  wird,  als  gleich  gross  und  überdies  im  ganzen 
Dielektricum  gleich  gerichtet  und  gleichmässig  vertheilt  voraus- 
gesetzt wurden,  haben  die  Coefficienten  i),  £, . . .  im  ganzen 
Dielektricum   unveränderliche  Wefthe,  können  somit  vor  die 
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Integralzeichen  geschrieben  werden,  wodurch  25)  die  Gestalt 
erhält: 
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8(F+f7) 

a-L 

r 

8y 
a(F+C7) 

8^    ' 

a-L 

8z 


a-L 

8(F+C7)        r 


— F 


|8(_K+C/)    ^J^ 
a;r      "     8c 


-"jH 


1 


f^) 


82 


8y 


8« 


8(F  +  t/) 
8z 


8*   J 
.  1 


8 


8a: 
1 


ajv  J 


8z 


dt 


dz 


dx. 


dx 


26) 


Mit  Hilfe  dieser  Gleichung,  welche  das  Potential  des 
Dielektricums  bestimmt,  soll  nun  im  folgenden  Abschnitt  der 
Fall  eines  Plattencondensators  behandelt  werden,  um  zu  der 
gesuchten  Beziehung  zwischen  der  Dielektricitätsconstante 
nach  einer  beliebigen  Richtung  und  den  Hauptdielektricitäts- 
constanten  zu  gelangen. 

II. 

Ich  forme  nun  die  Gleichung  26)  um;  man  hat  zunächst 


iV+U) 


hx   J 


1 


also 


ijV+U) 
ix 


ix 


_8_ 
ix 


(V+U) 


ai  ' 

r 

~ix   J 


8« 


-{V+U) 


ix* 
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U)     ^  r 


ix 


dz  = 


1 


1 


^     (y+U)^\dx-Dj(V+U)-^dz     27. 


dx 


8 


1 


und  analog 


-/ 


8_y 


(t^+f/) 


3l 
r 


iy 


*-c/, 


8» 


(F+C7)- 


aj,s 


^T     28) 


^/ 


i{U+U)        r 


8z 


8z 


</t  = 


-/i 


(l^+f/) 


8a    -1 


dx-KJ{V+U)-^dz     29. 


Die  übrigen  Integrale  der  Gleichung  26,  deren  Co6fBctenten 
E,  F,  H  sind,  transformire  ich  auf  folgende  Weise.  Es  ist 


8 
8ar 

8j/ 


1    1 


(7+f/)- 


8jV    J 
r 


8-L  8.-L 


8;i; 


h' 


Ixiy 


2x 


al  8«-L 


öy 


dx 


ixZy 


also 

d(V+U)        r         8(F+f/)       r 


8;i: 


8^ 


=  ^^-^^>^J-    8^ 


8^  8* 

8 


{V+U)-^ 


8l 
r 


^*    J 


8« 


-2(V+U) 


;'  ixiy 
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3I 


r\HV^U)        r        HV+ 
J  \-       ix  iy  iy 


U)        r 


ix 


dv  = 


-/^ 


(V+U) 


8y 


^T-4- 


und  analog 


•ii  i(''+^'  y  är-^Efiv+u)  '^  ä. 


^f 


r  al  al 


9x  iz 


iz  %x    J 


dx  = 


30) 


=FJiz\(y+u)   *" 


Zx 


ih 


{V+U) 


8-L 
r 

~ix~ 


dv—2FJ( 


dz 


3« 


dt+ 


(•'+''>ii5r*'     ^'> 


«/ 


r  al  ai 

a(F+[7)        r         9(F+C/)        r 


82 


82  8j 


dz: 


=44- 


1  1 


(V+U). 


^/- 


1 


82  J 
1 


Jt+ 


+///  l-[(F-^f7)^J^t-2//J(F+C7)-^J.. 


82 


32) 


Auf  Grund  der  Gleichungen  27)  bis  32)  kann  ich  daher 
schreiben: 
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3l 


U'=-Dj4r\(V+U)      *' 


ix 


ix 
r 


4 


8» 


dz+DUV+U)-^^dx 


1 


dz+GUv+U)-^dt 


8y« 


3—1  ^  8«  — 

(y+U)-^\dz+KJ(y+U)^dz 


-41 


(V+U) 


r 


dy 


ai  ^ 


^^-^J-^k-^^)^ 


rfr-4- 


-A 


(F+t7) 


I    1 


-"] 


iy  1. 


(F+C7) 


8z 


8-L^ 
r 


'^^-^/Ik+f^)'-^ 


rft-4- 


■2fI(V+U)  .-v-rft 


8«    J 


8*82 
1 


dT-Hf4rkv+U)     *" 


8z 


8y 


dx+ 


+2Hj(l'+f;)^A.     33) 

Ein  Theil  dieser  Integrale  lässt  sich  gemäss  Gleichung  23  (1) 
in  Oberflächenintegrale  überführen,  so  dass  Z7'  jetzt  folgende 
Gestalt  erhält: 


U' 


(V+U) 


8-L 
r 


dx    J 


8*  V 


8± 


■&^-^^/^+^)-8f 


8m 


8m> 


'■j 
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+E      \(V+U) 


ix 


8y    J  8« 


div+ 


^J 


+EI  HV+U) 


8-L^ 
r 


^I 


ix 
„  1 


al 


^an.^Fj[^v^U):^j'^ä. 


-t-FJ   HV+U) 


i 


+HI  \(V+U)- 


"3 


ix 

i± 

r 


äfu-h 


^/(( 


^^än,+Hj[(V+U)'^)^än, 


(V+U)-^^dxdydz+ 


+2E  j  j  j(V+U)  -^^ dxdydz- 


iz* 


ixiy 
1 


+2FJjj(V+  U)  -^^^  dxdydz+2H  ff  iV+  U)  -^  dxdydz,  34) 
was  ich  auch  schreiben  i<ann: 


1 


iyiz 


a-L 


al 


U'=jiy+U)\D-^+E-^+F^]'^dn>+ 
\{V+U)\E  -^  +G^-+H-^j^dfv+ 


ix 


iy 


iz    '  in 


.         (    a--         8-'-         al\ 

yv+U)\F-^+H-^+K-^J 
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///< 


(v+u)\d^+g     *■ 


8**  iy 


i2 


^///< 


/  32J.  92    j_  32. 


Dies  ist  nun  die  Form  für  U',  welche  zur  Untersuchung 
eines  Plattencondensators  unmittelbar  geeignet  ist.  Die  ersten 
drei  Integrale  sind  über  die  ganze  Oberfläche,  die  beiden  letzten 
über  das  ganze  Volum  des  Dielektricums  zu  erstrecken. 

Ich  denke  mir  nun  das  Coordinatensystem  in  einer  fixen 
Lage  bezüglich  der  EUipsoidaxen  und  aus  dem  Dielektricum 
drei  gleich  grosse  kreisförmige  Platten  von  der  Dicke  ä  derart 
herausgeschnitten,  dass  die  Kreisflächen  der  ersten  parallel  zur 
YZ- Ebene,  die  der  zweiten  parallel  zur  XZ-Ebene,  die  der 
dritten  parallel  zur  A'Y- Ebene  liegen.  Wird  die  erste  Platte  in 
den  Condensator,  dessen  Platten  denselben  Radius  p  wie  die 
dielektrischen  Platten  und  die  Distanz  d  haben  sollen,  ein- 
geschoben, so  werden  die  Kraftlinien  parallel  zur  AT-Axe  sein; 
analog  bei  der  zweiten  parallel  zur  Y-Axe,  bei  der  dritten 
parallel  zur  Z-Axe.  Ich  will  daher  die  für  diese  drei  Platten 
giltigen  Gleichungen  durch  die  Indices  x,  y,  z  charakterisiren. 

Berücksichtigt  man  nun  den  Vorgang  der  Transformation, 
wie  er  in  der  ersten  Abhandlung  im  Texte  zwischen  Gleichung 
22  (I)  und  23  (1)  dargelegt  ist,   so  sieht  man,   dass  für  die 

erste  Platte  -^—  =  1,  ^  =  ^—  =  0,  für  die  zweite  7r^=l, 

on  cn        cn     ^  ^  ^         8« 

^^—  =  -X—  =  0  und  für  die  dritte  -r—  =  l,-r—  =  -^  =  0  ist. 
8;/        ö«  8m  8w        8« 

iMan  erhält  daher  aus  Gleichung  35)  für  die  erste  Platte: 


n^^(y^U)\l 


8-1  8l  8-L\ 


M 


82  J_  92  _L  82  — \ 
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für  die  zweite  Platte: 


a±         al         ,: 


//i 


für  die  dritte  Platte: 


/'      3±  sl  8-1  \ 

Die  einfachen  Integrale  sind  über  die  ganze  Oberfläche 
des  Dielektricums  zu  nehmen;  die  dreifachen  haben  folgende 
Grenzen,  da  wir  den  Ursprung  des  Coordinatensystems  in  den 
Mittelpunkt  der  linken  Condensatorplatte  verlegen: 


Index  x: 


Index  y: 


X  zu  0      bis  X  z=z  d 

y  =  —9  -  y=  -h? 

z  =  — p     »     2  =:  -hp 

X  =  — p  bis  X  =z  4-p 
y  ^z     .0   »   y  z=z  d 
-  =  — P     *     c  =:  -hp 
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Index  :;: 

^  =:  — (>  bis  ;r  =  -+-p 

y—    p  »  j'—  -+-P 

zz=      0   p    z  =  d. 

Die  Potentiale  (K+C/)^,  (F+f/)^,  (^+C/)«  rühren  nur  von 
den  auf  den  Condensatorplatten  befindlichen  Ladungen  her. 
Wir  haben  daher,  wenn  wir  die  Potentiale  der  linken  Platte 
durch  ungestrichelte,  die  der  rechten  durch  gestrichelte  Buch- 
staben bezeichnen: 

(Fh-C/),  =  P,+  ^^c  39) 

Ich  betrachte  nun  zunächst  die  dreifachen  Integrale.   Da 

haben  wir 

3«    -  3«J- 

r    __        \  3;»r«  r   _         \         3^ 


3A-ä 

r               1          3«« 

——      _             4- 

■     ^ 

8«i- 
r 

82«       ~           yJ      '        y& 

8«I-                       8«-i 
_  3*:y             r   _  Zxz             r 

_  3j« 

3;r8>/  r^    '       3:^32;  r*    '       3>^32r 

Es  ist  daher  mit  Rücksicht  auf  39): 

32j_  8«±  32±\ 


%J%JJ  X 
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82  J_  32  i_  82  ^   ^ 


'i^fflr^  "-illr^  "-"JJJf^- 

iE 


+H ' ' '  y^'^^^'^y^^ 


41) 


3«  J_       32  JL       32  J_  ^ 


yzäxdydz 


+ffj(f^^^^^]-     42) 

Da  r=(;»;^-+-j/2-+-2;2)V5,  hat  man  bei  den  gegebenen  Grenzen 
folgende  Beziehungen: 


JCxydxdydz  _  rrCxzdxdydz  _  rrr 
.  ~^^  ~JJi  ^^^  ~JJi 


yxdxdydz 


y 


__  rrr  yzdxdydz  __  rrrzxdxdydz  _  rrrzydxdydz 

JCyzdxdydz  __  rrrxzdxdydz  __  rrrxydxdydz 
.  ~~^^  ~jjjy  ~^^      jJi  ~~^^'' 
rrr  xydxdydz_  _  rrr  xyzdxdydz  __  rrr  y^xdxdydz  __ 

rrr  y^zdxdydz  _  rrr  z^xdx4ydz_  _  rrr  z^ydxdydz 

Jf  xyzdxdydz  _  rrr  xyzdxdydz  _  rrr  xyzdxi 


dxdydz 


^y 

Sitzb.  d.  mathem.-natunv.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a. 
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Nun  ist 


rrrxydxäydz       C^     ,    f+P  ,     T+p  ydy 


Da     -'^^  ^'^^  -  * 


X 


{x^^y^^Z^flt  —       3(;ir«+y-4-22)Vt 


=  0,   ist 


der  Werth  obiger  vier,  somit  auch  sämmtlicher  in  40)  bis  42) 
vorkommender  Integrale  Null.  Dadurch  reduciren  sich  die 
Gleichungen  36)  bis  38),  so  dass  wir  behalten: 


ix  8y  8z 

JJJ^(V+U).[D-^+G^^K-^ldxäyä-.     (43) 
.,  f      8-L  8J-  8l\ 


82  --  82  —  8«  — 

^  ^  ^  Tr  1' 


jjj{V+  U),  \D-^^+G-^+K  -^j  dxdydz       44) 


8;r«  Sy.  02* 

8i-  8-L  8l 


rrr  I    ^'-       ^'-       ^'-\ 

Die  noch  vorkommenden  dreifachen  Integrale  können  nun 
noch  ganz  analog  den  Gleichungen  32  (I)  bis  34  (I)  geschrieben 
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werden,  wobei  die  Bedeutung  der  81,  8,  K,  9R,  9i,  5ß  die  daselbst 
gebrauchte  ist: 


M' 


P^[-(Z?+G+Ä:)a+3Z)93+3(G+A:)(S]  + 

[-(£>+ G+/i:)Sm  +  3Z>5«+3(G+Ä-)^]         46) 


Pi-P. 


//i 


32  _L        32  J_        32  _L 


P^,[-(Z>+G+Ä:)«+3GS+3(Z?+ir)(5]- 


+  ^-^[— (Z?+G+A:)ÜK+3G9i+3(I>+Ä-)^]  47) 


jji 


32  J_        32  J_        32  JL 


P,[— (Z^+G+iO  3t -+-3Ji:93 -+-3(2)-+- G)e]  + 

-+-^^^=^[-(Z)H-G-+-Ä')aR4-3Ä'SR+3(Z)-+-G)^].         48) 

Der  Kürze  wegen  schreibe  ich  die  rechten  Seiten  dieser 

Gleichungen: 

P' p 

P,.M,^~^^N. 

P^,.My-\-?t^N^,  49) 

Pl—P. 
a 

und  damit  gehen  die  Gleichungen  43) — 45)  über  in: 

+P,.M,  +  ?^^A\.     50) 

78* 
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al         3I         8.^ 


d 


+  Py.My+-^-^Ny  51) 


•\.p,,M,'\'^^-j^N,,     52) 
a 

Es  sind  nun  die  einfachen  Integrale  auszurechnen.   Zu- 
nächst ist 


/< 


9I         a-L         a-L 

dJ{V+  U),  -^  dfv  +Eßv+  U),  --^  dw+ 

r  '- 


dfV.         53) 


Jedes  dieser  Integrale  zerfällt  in  drei  Theile;  einen,  welcher 
sich  auf  die  linke  Kreisfläche  der  dielektrischen  Platte  bezieht, 
was  durch  den  Index  1  bezeichnet  werden  soll;  einen  zweiten, 
welcher  sich  auf  die  rechte  Kreisfläche  bezieht;  diesen  Theil 
versehe  ich  mit  dem  Index  2;  endlich  einen  dritten,  welcher 
sich  auf  die  die  beiden  Kreisflächen  verbindende  Cylinderfläche 
bezieht;  dieser  Theil  soll  durch  den  Index  3  gekennzeichnet 
werden. 

Da,  von  der  Randwirkung  abgesehen,  auf  die  es  bei  diesen 
Betrachtungen  auch  gar  nicht  ankommt,  alle  Punkte  je  einer 
Condensatorplatte  gleiches  Potential  haben,  ist  es  gestattet,  die 
Werthe  der  U'  für  die  Mittelpunkte  der  beiden  Condensator- 
platten  (kurz  gesagt  für:  Mittelpunkte  der  Innenflächen  der  Con- 
densatorplatten)  zu  bestimmen,  ohne  der  Allgemeinheit  Eintrag 
zu  thun.  Ich  berechne  daher  vorerst  den  Werth  der  Integrale 
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in  53)  für  den  Mittelpunkt  der  linken  Condensatorplatte.  Auf 
der  linken  Kreisfläche  der  dielektrischen  Platten  hat  das  Poten- 
tial die  Constanten  Werthe  Px,  respective  Py  und  P..  Der  erste 
Theil  des  Integrals 

8' 


jiV^U).-^ 


dm 
ist  also 


fr 


öl 

äfVy 


Ich  denke  mir  nurt  vorläufig  den  Mittelpunkt  der  linken 
Condensatorplatte  nicht  in  unmittelbarer  Nähe  der  dielek- 
trischen Platte,  sondern  nehme  an,  dass  er  in  der  im  Mittel- 
punkt derselben  nach  Aussen  errichteten  Normalen  um  die 
beliebige  Strecke  X  entfernt  liege.  Irgend  ein  Punkt  der  dielek- 
trischen Platte  habe  nun  von  der  linken  Kreisfläche  den  Ab- 
stand X  (der  Abstand  ist  ja  bei  der  ersten  Platte  der  -ST-Axe 
parallel),  während  seine  Entfernung  von  der  -ST-Axe  /  sein  soll. 
Dann  ist  sein  Abstand  von  dem  definirten  äusseren  Punkte 
gegeben  durch  ^,  ^  /.+(X+;.)^ 

Hieraus  folgt 


f 

Da  wir  aber  den  Werth  des  Differentialcoefflcienten 


ix 

für  die  Kreisfläche  selbst  suchen,  ist  *  =  0  zu  setzen,  woraus 
folgt: 

a  — 


ix  ~     (i^+x^yi' 

Da  ferner  dn'^  =  2i:ldl,  ergibt  sich  also 


ai 


f(V+  U),  -g^  dw,  =  -2^P.£ 


Xldl 


(Z2  +  X2)'/: 


=  — 2ttPJl- 


\/p2+x« ; 


V 
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Nun  ist  aber  der  äussere  Punkt  der  Mittelpunkt  der  linken 
Condensatorplatte,  sein  Abstand  X  von  der  dielektrischen  Platte 
also  z=i  0,  woraus  endlich 


r< 


3-L 
( V+  U),  -g^  dw,  =  -2  %P,.  54) 


Um  /  {V'\-U)x  —^ —  dw^  zu  berechnen,  ist  vor  Allem  zu 

bedenken,  dass  das  Potential  {V'\'U)x  auf  der  rechten  Kreis- 
fläche den  Constanten  Werth  Pjc  hat.  Es  ist  daher  zunächst 

Die  Entfernung  eines  von  der  rechten  Kreisfläche  um  die 
Strecke  x  von  der  X-Axe  um  die  Distanz  /  abstehenden  Punktes 
vom  Mittelpunkt  der  linken  Condensatorplatte  ist  nun 

daher 

"- 

r  d — X 


Dieser  Differentialcoefficient  hat  für  die  rechte  Kreisfläche 

ä 
den  Werth  -jrz — ^r-^ ;  man  erhält  daher 

^   1 


JiV+U).-^-än.,  =  2.Pl£-^^^=: 


=  2nPi(l ,.£=V 


ä 
Da,  wie  in  der  ersten  Abhandlung,  —  vernachlässigt  wird, 

ä  ^ 

verschwindet  — ,  ,  und  es  resultirt 
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ß 


3l 
(V-hU)^  ^-  dw,  =  2  zPi.  55) 


Für  irgend  einen  Punkt  der  Cylinderfläche,  welcher  von 

der  linken  Kreisfläche  um  die  Distanz  x  absteht,  hat  (F-+-f/)^ 

pf p 

den  Werth  P^-^ "^ — -x;  es  ist  daher 

Das  Oberflächenelement  in  diesem  Integral  ist  gegeben 
durch  2^Tz,dx.  Die  Entfernung  eines  von  der  linken  Kreis- 
fläche um  die  Strecke  x  abstehenden  Punktes  der  Cylinder- 
fläche vom  Mittelpunkt  der  linken  Condensatorplatte  wird 
bestimmt  durch  die  Gleichung 


f.2- 

.  f+x\ 

8l 

f                              X 

aus  wcicncr  sicn     ^^     —       (^p2^^^2yk  ^^S^^^- 

Es  ist  daher  zu  berechnen: 

r^T  ,        ^    c   xdx 

und 

Jx     3^    äfv,=      2p.j    ^-,_^^,^,;. 

Man  hat 

r<f      xdx                       1          -^                   1,1 

l     (P'+^'Y'--            s/p^+x^ 

S/f+d-^        P 

p      p 
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Ferner  ist 

r  ^       x^dx 

1            ^ 

!       1     1«  /**    1    %    /*2    1    *.2\ 

[       V/P^  +  A-* 

v/p-.+.-,  "«^*'^f^   '*^ 

=ig[i±yz±^.v 


(d       v/p^+^M 
Nun  ist  lg h  -^^ bei  der  gemachten  Vernach- 


d 

lässigung  von  —  z^  lg  (1)  =z  0,  daher  auch 


Es  ergibt  sich  somit 


x^dx 

=  0. 


/< 


Durch  Zusammenfassung   der  Gleichungen   54)  bis   56) 
erhält  man: 

1 


/< 


8- 
{V-\-U),-^dw  =  2i:{PL-P,V  57) 


In  gleicher  Weise  sind  die  übrigen  Integrale  zu  berechnen. 
Man  hat: 


*  Ich  benütze  die  Gelegenheit,  um  eine  Incorrectheit  in  der  Abhandlung: 
>Zur  Theorie  der  Dielektrica«   zur  Sprache  zu  bringen.    Das  daselbst  vor- 

r  '^ 

kommende   Integral    1  ( F-H  U)     dw   (und   die   entsprechenden    beiden 

andern)   ist  irrthümlicherweise   mit   dem   von   Clausius   (Die   mechanische 

Wärmetheorie,  2.  Autl.,  2.  Bd.,  S.  80,  Gl.  29)  behandelten  identificirt  worden. 

/         1     ^\ 
so  dass  2n{P^—P^)  i  1 )  als  sein  Werth  angegeben  wurde,  während 

sein  wirklicher  Werth,  wie  die  obige  Berechnung  zeigt,  2it(P^ — P^  ist  Da 

d 
die  Grösse    —    vernachlässigt  wird,   gelangte  ich  allerdings  zu  demselben 

9 
Werthe,  so  dass  die  Resultate  jener  Arbeit  durch  dieses  Versehen  nicht  alterirt 
werden. 
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Würde  man  aber  hier  abermals  dfv^  =z  2%ldl  als  Ober- 

Jfp  dl 
0 

welches  keinen  bestimmten  Werth  hat.  Ich  verfahre  daher 
folgendermassen:  Irgend  ein  Punkt  der  linken  Kreisfläche  habe 
die  Coordinaten  y  und  z.  Sein  Abstand  vom  Mittelpunkt  der 
linken  Condensatorplatte  ist  dann  gegeben  durch 

daher 

1 


und 


3y  (y+s*)"'' 

1 


Cr,  r+f  r+f    ydydz 

/ydy                1 
,  /  \^.,  =:  —z 5  .  Setzt  man  die  Grenzen 
(y^-hz^y^i      y^-\-z^ 

X  +  p     ydy 
,  /  \^.,  =:  0,  also  auch 


/ 


Ferner  ist 


1 
{V+U)^^-dn)^=0.  58) 


1  1 

3--  /.8  — 


Ein  Punkt  der  rechten  Kreisfläche  mit  den  Coordinaten  y 
und  z  hat  von  dem  Mittelpunkt  der  linken  Condensatorplatte 
einen  Abstand,  welcher  bestimmt  ist  durch 

r^—y^^z^^di, 
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daher 

1 

y 

8y     —  (yi  +  z^  +  d'^)'!: 

Man  sieht  also,  dass  auch 

r^  r    ,  f+P  r+f        ydydz  . 

daher 


/' 


1 
(F+6^),---^ii;,=:0.  59) 


Um  den  für  die  Cylinderfläche  geltenden  Theil  des  Integrals 
zu  berechnen,  nehme  ich  auf  der  Cylinderfläche  im  Abstand  x 
von  der  linken  Kreisfläche  einen  Punkt,  dessen  andere  Coordi- 
naten  y  und  z  sind.  Sein  Abstand  vom  Mittelpunkt  der  linken 
Condensatorplatte  ist  dann  gegeben  durch 


wobei 

sein  muss. 

Es  ist  sonach 

1 
8-- 


y 


'by    "■        (;|;2  4- y2 +  ^2)3/,—        (x^  +  p^ft 
F'ühre  ich  für_y  und  z  Polarcoordinaten  ein,  so  dass 

j  =  p  cos  ^ 

:;  =:  p  sin  ^, 
so  ist 

J_ 
r  p  cos  ^ 


8jV  (Ar2  +  p2)V5 
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Das  Oberflächenelement  ist  dann  äfu^  m  ^d^^dx  und 

J_  J-  JL 

Da  nur^  /      cos  ^d<^  ■=  0,  folgt  also 

Jo 

1 

60) 


j{V+U),^dfV,  =  0. 


Durch  Zusammenfassung   der  Gleichungen   58)  bis   60) 
ergibt  sich  endlich 

J_ 

({V  +  U)^.JLdfv  =  0,  61) 

J  8y 

Da  sich  bei  der  ersten  Platte  nichts  ändert,  wenn  y  mit  z 
vertauscht  wird,  muss  daher  auch  die  Gleichung  bestehen: 

1 
UV-^-U),-^dfv^O,  62) 

Mit  Rücksicht  auf  die  Gleichungen  57),  61). und  62)  resultirt 

daher 

/  1  1  1 

8—  8—  8 


j{V-^-U),\D  -^  +E-^  •\-F-^]d^  63) 


Ebenso  wird  man  finden: 

/  1  1  1 

3—  3—  3 


=  2kG(PJ—P^).  64) 
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/         JL  ±  1 

Die  Gleichungen  50)  bis  52)  nehmen  in  Folge  dessen  eine 
bedeutend  einfachere  Gestalt  an.  Da  der  Punkt,  für  welchen  wir 
die  U'  bestimmt  haben,  der  Mittelpunkt  der  linken  Condensator- 
platte  ist,  deren  Potentiale  durch  ungestrichelte  Buchstaben 
gekennzeichnet  werden  sollen,  werden  wir  U  anstatt  f  zu 
schreiben  haben,  und  erhalten: 

Uy    =    2%G{P;—Py)'¥M^   Py\-^>~^'     Ny  (^ß) 

L\  =  2T:K(Pi—P^)-hM,P,+  ^''~^'  AV 

An  diese  Gleichungen  sind  nun  dieselben  Überlegungen 
zu  knüpfen  wie  an  die  Gleichung  42  (I).  Bezeichne  ich  die 
Dielektricitätsconstanten  der  drei  Platten  mit  Dxy  Dy,  A,  so 
werden  daher  gemäss  47  (I)  und  48  (I)  die  Gleichungen  gelten  : 

/  2A''  ^ 

Dy  =l^47zG  —  [My  —  -Jj  67) 

/    '        2N  \ 
A=  l-h^TzK—iM,  —  ^] 

Diese  Gleichungen  gehen  aus  den  Gleichungen  47  (I)  und 
48  (I)  unmittelbar  hervor,  wenn  man  die  Constanten  E^,  E^,  £, 
welche  in  ihnen  auftreten,  bezüglich  durch  die  Constanten 
D,  G,  K  ersetzt.  Man  wird  daher  gemäss  Gleichung  50  (1)  mit 
Beibehaltung  der  daselbst  gebrauchten  Bezeichnungen  weiter 
schreiben  können: 

47rZ)+Z)(a— 3ß)H-G(a— 3Y)+Ä:(a— 3y)  =  D^  —  \ 
47rG-+-Z)(a— 3Y)+G(a— 3?)-h/i:(a— 3y)  =  A-1       68) 
47rÄ^-+-J3(a— 3Y)-+-G(a— 3Y)-+-A'(a— 3ß)  =  D,  —  l 
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Es  wurde  ferner  in  jener  Abhandlung  gezeigt,  dass 
a— 3ß  =  a — 3y  =  0,  so  dass  die  Gleichungen  68)  die  ein- 
fache Gestalt  annehmen: 

Dy=\-\'ATzG  69) 

A  =  \+AtzK. 

Es  ist  nun  Zeit,  sich  an  die  Bedeutung  der  Constanten 
D,  G,  K  zu  erinnern.  Aus  den  Gleichungen  19)  bis  24)  ersieht 
man,  dass 

D  =  ~y-j {ä^  cos^  aj  -\-b^  cos*  ß^  -+-c^  cos*  yJ 

G  =  oj/7        (^^  cos*  «2  +  ^^  cos*  ßg+cr^  cos*  Y2)        70) 

^  =  SJ(\—ö)  (^^  ^^^^  «3+^^  cos*  ßg+c^  cos*  Ys); 
nun  geben  aber  die  Gleichungen  18  (I)  die  Beziehungen 

3/(1-^)  ~     ''      3  7(1-^)  -  ^«'      3  7(1-^)  -  ^«' 

so  dass  die  Gleichungen  70)  auch  geschrieben  werden  können: 

Dzn  E^  cos*  cL^-\-E^  cos*  ßi+^a  cos*  Yi 
G  z=:  E^  cos*  a^-h-Eg  cos*  ßg-^-^s  cos*  Y2 
K^z  E^  cos*  «3 +  £2  cos*  ßa+^a  cos*  Y3. 

In  Gleichung  69)  eingesetzt  folgt: 

Dx  =  1  -»-4;r£j  cos*  aj-+-47r£2  cos*  ^^-h^nE^  cos*  Yi 
Z)j  —  1  -+-4:r£^  cos*  a2-+-47r£2  cos*  ß2  +  4x£3  cos*  Y2 
Z).  =  1  4-47rJSi  cos*  Og  +  4x^2  cos*  ß3-+-47r£8  cos*  Y3. 

Da  allgemein  cos*  a-+-cos*  ß-hcos*  Y  =  ^  können  wir  diese 
Gleichungen  auch  schreiben 

Z>^.  =  (H-4::£i)  cos*  a,  +  (l-+-47r£2)  cos*  ßi  +  (H-4::£3)  cos*  Yi 
Dy  =  (H-4:c£J  cos*a2-f-(lH-47:£2)cos*ß2H-(l+47r£3)cos*Y2 
D,=  (1  -f  4zE^)  cos*  a3  +  (l  +47r£2)  cos*  ßg-f-Cl  -+-4ÄJS3)  cos*  Y3 
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Die  Klammergrössen  sind  nun,  wie  die  Gleichungen  53  (I) 
zeigen,  nichts  Anderes  als  die  Hauptdielektricitätsconstanten 
Z)„,  Dt,  De,  so  dass  wir  weiter  schreiben  können: 

Dx  -=•  Da  cos^  aj  -^-Dt  cos^  ßi+D^  cos^  Yi 

Dy  =  Da  cos»  (x^-hDt  cos«  ßg  -+-  De  cos«  T2  ^  1 ) 

D,  =  Da  cos«  a^-hDt  cos«  ßa+^c  cos«  Yg. 

J3jt  war  die  Dielektricitätsconstante  der  Substanz  für  den 
Fall,  dass  die  Kraft  parallel  der  X-Axe  war;  dann  sind  aber 
^'v  ßi>  Ti  die  Winkel,  welche  die  Kraft,  somit  auch  die  Richtung, 
nach  welcher  die  Dielektricitätsconstante  bestimmt  wurde,  mit 
den  Axen  des  Ellipsoids,  also  auch  mit  den  Richtungen  der 
Hauptdielektricitätsconstanten  einschliesst.  Dieselbe  Bemerkung 
gilt  bezüglich  Dy  und  D..  Die  drei  Gleichungen  in  71)  sagen 
also  alle  dasselbe  aus,  wie  es  auch  sein  muss.  Sie  geben 
die  gesuchte  Beziehung  zwischen  der  Dielektricitäts- 
constante nach  einer  beliebigen  Richtung  und  den 
Hauptdielektricitätsconstanten.  Bezeichnen  wir  die 
Dielektricitätsconstante  nach  einer  beliebigen  Rich- 
tung r  mit  Dr,  die  Hauptdielektricitätsconstanten  mit 
Da,  Dt,  De,  ihre  Richtungen  (die  Ellipsoidaxen)  mit 
a,  b,  c,  so  ist  die  gesuchte  Beziehung  niedergelegt  in 
der  Gleichung: 

Dy  =  Da  cos«  (a,  r)'\-Dt  cos«  {b,  r)-\-Dc  cos«  (c,  r).       72) 

Aus  den  Gleichungen  71)  lässt  sich  noch  ein  weiterer  Satz 
ableiten:  Wenn  man  sie  nämlich  addirt,  so  erhält  man  die 
Gleichung: 

D^-hDy-{-D,  =  Da-hDf^Dc.  73) 

Dx,  Dy,  Dz  sind  die  Dielektricitätsconstanten  nach  drei  auf 
einander  senkrechten  Richtungen.  In  der  Gleichung  73)  kommen 
aber  die  Winkel,  welche  die  Lage  dieser  Richtungen  gegenüber 
den  Richtungen  der  Hauptdielektricitätsconstanten  angeben, 
nicht  mehr  vor;  die  Gleichung  gibt  also  den  Satz: 

Die  Summe  der  Dielektricitätsconstanten  nach 
beliebigen  drei  aufeinander  senkrechten  Richtungen 
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ist  Stets  gleich  der  Summe  der  Hauptdielektricitäts- 
constanten;  oder  in  anderen  Worten: 

Die  Summe  der  Dielektricitätsconstanten  nach 
beliebigen  drei  aufeinander  senkrechten  Richtungen 
ist  für  jedes  anisotrope  (optisch  zweiaxige)  Medium 
eine  constante  Grösse. 

Für  ein  Medium,  welches  nur  zwei  Hauptdielektricitäts- 
constanten  besitzt  (also  ein  optisch  einaxiges),  werden  in 
Gleichung  72)  zwei  Glieder  zusammenzuziehen  sein.  In  der 
Klammer  steht  dann  die  Summe  zweier  Cosinusquadrate, 
welche  gleich  ist  dem  Quadrat  de^  Cosinus  jenes  Winkels, 
welchen  die  Richtung  r  mit  der  Ebene  einschliesst,  für  welche 
die  Dielektricitätsconstante  constant  ist;  dieser  Winkel  ist  daher 
auch  der  Winkel  der  Richtung  mit  dieser  betreffenden  Haupt- 
dielektricitätsconstante.  Bezeichnet  man  daher  die  grössere 
Hauptdielektricitätsconstante  mit  Dg,  die  kleinere  mit  A-,  ihre 
Richtungen  entsprechend  mit^  und  k,  so  folgt: 

Dr  —  Dg  cos2  {g,  r)'^Dk  cos^  {k,  r),  74) 

Gleichung  73)  geht  entsprechend  für  diesen  Fall  über  in 

D,y:  +  DyZ=zDg+Dk.  75) 

III. 

Die  in  der  ersten  und  in  der  vorliegenden  Abhandlung 
durchgeführte  Hypothese  ellipsoidischer  Molekel,  welche  auch 
von  Stefan  [Zur  Theorie  der  magnetischen  Kräfte.  Diese 
Sitzungsberichte  69  (2),  1874]  zur  Sprache  gebracht  worden 
ist,  ist  auch  ansreichend,  um  die  Erscheinungen  der  Doppel- 
brechung zu  erklären.  Dies  soll  noch  gezeigt  werden. 

Die  Gleichung  72)  ermöglicht  eine  einfache  Construction. 
Die  Gleichung  eines  dreiaxigen  Ellipsoides  sei 

^2    -^    ^2    -^     ^2 

Irgend  ein  Radiusvector,  welcher  die  Oberfläche  in  dem 
Punkte  x^y,  z  schneidet,  ist  gegeben  durch 

r^  —  x^^y^-^z^ 


1210  A.  Lampa, 

die  Winkel,  welche  er  mit  den  Axen  einschliesst,  sind  bestimmt 

durch 

X  y  z 

cos  (a,  r)  =1  — ,  cos  (&,  r)  =  —  .  cos  (c,  r)  =  — • 

Es  ist  daher  auch 

,r  =  r  cos  (a,  y\  y  z=  r  cos  {h,  r),    2:  =z  r  cos  (c,  r). 

Trägt  man  diese  Werthe  in  die  Gleichung  des  Ellipsoides 
ein,  so  folgt 

cos^  {a,  r)      cos^  {b,  r)      cos*  {c,  r)  __    1  ^ 

~^^        "^         p        ■*■         ^ä        ~  72- •  ^^^ 

Vergleicht  man  mit  dieser  Relation  die  Gleichung  72),  so 
sieht  man,  dass  Dr,  die  Dielektricitätsconstante  nach  einer 
beliebigen  Richtung,  gegeben  ist  durch  den  reciproken  Werth 
des  Quadrates  des  Radiusvectors,  welcher  in  einem  dreiaxigen 

Ellipsoid  mit  den  Halbaxen  azn — y^=,  b= — j=^,c=z — 7=^ 

>//>/  y^Dt  \/D, 

in  derselben  Richtung  gezogen  wird;  es  wird  dann  in  der  That 
Dr  =  -2  •  Die  Gleichung  dieses  EUipsoids  lautet  somit 

DaX^-hDty^  +  DcZ^  =  1.  77) 

Nun  ist  nach  der  elektromagnetischen  Lichttheorie 

wenn  a,  ß,  y  die  Hauptbrechungsquotienten  des  anisotropen 
Mediums  bedeuten.  Bezeichnen  wir  ferner  die  Lichtgeschwindig- 
keit im  leeren  Raum  mit  v,  die  Lichtgeschwindigkeit  nach  den 
Hauptrichtungen  mit  a,  b,  c  (wobei  wegen  a>ß>Y  a<b<c),  so 
wird,  da  0,  b,  c  gleiche  Richtung  mit  a,  b,  c  haben,  Gleichung  72) 
übergehen  in 

v^  v^  v^ 

2  cos*  (a,  ^)  -+-  -77  cos*  (b,  ^)  -H  -^  cos*  (c,  r)  =  Dr,  d.  i.  weiter 

cos*  (a,  r)      cos*  (b,  r)      cos*  (c,  r)  __  Dr  ^^. 

a*  b*  c*  f* 
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Die  linke  Seite  dieser  Gleichung  bedeutet  nun  gemäss  76) 
das  reciproke  Quadrat  eines  Radiusvectors  in  einem  EUipsoid 

^2  A,2  -.2 

welcher  mit  den  Axen  die  Winkel  (a,  r),  (6,  r),  (c,  r)  einschliesst. 
Bezeichne  ich  diesen  Radiusvector  mit  ^,  so  muss 

cos'^  (a,  r)      cos*^  (b,  r)      cos^  (c,  r)  __    1 
-—^2       -*-       bi       +       ^i       -  y2, 

respective,  wie  der  Vergleich  mit  Gleichung  74)  lehrt: 

^--± 
also 

Dr  =  ^  80) 

sein,  d.  h.  da  Gleichung  75)  die  Gleichung  des  Ergänzungs- 
ellipsoides,  ^  daher  eine  Strahlengeschwindigkeit  ist:  Die 
Dielektricitätsconstante  nach  einer  beliebigen  Rich- 
tung erscheint  nicht  durch  eine  Wellen-,  sondern 
durch  eine  Strahlengeschwindigkßit  bestimmt. 

Ich  kann  jedoch  diesen  Satz  nicht  aussprechen,  ohne  daran 
zu  erinnern,  dass  die  Untersuchung,  deren  Endergebniss  er  ist, 
die  Bestimmung  der  Dielektricitätsconstante  mittelst  statischer 
Ladungen  vorausgesetzt  hat.  Das  gewonnene  Resultat  lässt 
also  noch  immer  die  Möglichkeit  offen,  dass  die  Wellenge- 
schwindigkeit auch  in  anderen  als  in  den  Hauptrichtungen,  in 
welchen  sie  ja  mit  der  Strahlengeschwindigkeit  zusammenfällt, 
in  einer  Beziehung  steht  zu  dem  dielektrischen  Verhalten  der 
Substanz,  falls  dasselbe  mit  Hertz'schen  Schwingungen  von 
sehr  kurzer  Wellenlänge  geprüft  wird;  mit  anderen  Worten:  der 
obige  Satz  leitet  zu  der  vorerst  als  Frage  auszusprechenden 
Vermuthung,  ob  nicht  die  Bestimmung  der  Dielektricitäts- 
constante ausser  den  Hauptrichtungen  mit  relativ  kurzen  elek- 
trischen Wellen  einen  anderen  Werth  ergibt  als  die  Bestim- 
mungen derselben  mit  statischen  Ladungen,  derart,  dass  die 
nach   der   ersten  Methode  bestimmte  Dielektricitätsconstante 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Gl.;  ClV.  Bd.,  Abth.  II.  ä.  79 
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der  Wellen-,  die  nach  der  zweiten  bestimmte  der  Strahlen- 
geschwindigkeit zugeordnet  wäre. 

Ich  beabsichtige,  diese  Vermuthung  zunächst  auf  theo- 
retischem Wege  zu  untersuchen,  glaube  jedoch,  dass  eine 
experimentells  Prüfung  nicht  auf  übermässige  Schwierigkeiten 
stossen  würde.  Ein  Unterschied  der  Werthe  bei  den  zweierlei 
Bestimmungen  darf  erst  erwartet  werden,  wenn  die  elektrischen 
Wellen  gegenüber  der  Dicke  der  zu  untersuchenden  Platte 
klein  sind;  denn  nur  in  diesem  Falle  werden  in  der  Platte 
ununterbrochen  entgegengesetzte  Polarisationszustände  gleich- 
zeitig existiren.  Mit  Hilfe  der  Lebedew'schen  Anordnung^ 
können  Wellen  von  06cnt  Länge  erzeugt  werden,  während 
anderseits  entsprechend  dickere  Platten  aus  Kalkspath  mit  der 
geeigneten  Orientirung  der  Axen  unschwer  herzustellen  sein 
dürften. 

Der  durch  Gleichung  80)  ausgesprochene  Satz  betrifft,  wie 
gesagt,  die  auf  statischem  Wege  bestimmte  Dielektricitätscon- 
stante  für  alle  Fälle.  Die  durch  ihn  ausgesprochene  Beziehung 
gilt  naturgemäss  auch  für  die  Hauptrichtungen.  Der  Haupt- 
dielektricitätsconstante  Da  ist  die  Hauptgeschwindigkeit  q  zu- 
geordnet. Aus  der  Definition  des  Ergänzungsellipsoides  folgt, 
dass  die  Geschwindigkeit  a  nur  solchen  Strahlen  zukommen 
kann,  welche  in  der  bc-Ebene  liegen.  Dort  kommt  auch  ander- 
seits, wie  die  Definition  des  Polarisationsellipsoides  ergibt,  die 
Geschwindigkeit  a  Wellen  zu,  deren  Normalen  in  der  oc-Ebene 
liegen.  Man  kann  somit  der  Hauptdielektricitätsconstante  Da 
sowohl  eine  zu  ihr  senkrechte  Ebene  von  Strahlen,  als  auch 
eine  solche  von  Wellennormalen  zuordnen.  Dasselbe  folgt  auch 
für  die  beiden  anderen  Hauptdielektricitätsconstanten,  doch 
gilt  das  nicht  mehr  für  jede  andere  Richtung.  Wenn  wir  die 
Dielektricitätsconstante  mit  statischen  Ladungen  (oder  auch 
mit  relativ  langen  Wellen)  bestimmen,  so  steht  sie  in  Beziehung 
zu  einer  Strahlengeschwindigkeit,  w^elche  in  dem  Ergänzungs- 
ellipsoid  durch  Construction  des  Radiusvector  in  der  Richtung 
der   fraglichen    Dielektricitätsconstante   zu   finden    ist.    Diese 


1  P.  Lebedew,  Über  die  Doppelbrechung  der  Strahlen  elektrischer  Krafi. 
Wiedemann's  Annalen  der  Physik  und  Chemie.  Bd.  56,  S.  1,  1895. 
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Geschwindigkeit  kann  nur  Strahlen  zukommen,  welche  in  einer 
zu  dieser  Richtung  senkrechten  Ebene  liegen.  Die  Gleichung  80) 
kann  daher  auch  ausgesprochen  werden  durch  den  Satz:  Der 
auf  statischem  Wege  bestimmten  Dielektricitätscon- 
stante ist  eine  zu  der  Richtung,  in  welcher  sie  bestimmt 
wird,  senkrechte  Ebene  zugeordnet,  welche  der  geo- 
metrische Ort  aller  Strahlen  ist,  deren  eine  im  Er- 
gänzungsellipsoid  mit  der  Richtung  der  Dielektri- 
citätsconstante gleich  gelagerte  Geschwindigkeit  die 
Maxwell'sche  Beziehung  erfüllt. 

Für  die  hypothetische,  von  der  auf  statischem  Wege  be- 
stimmten verschiedenen  Dielektricitätsconstante,  welche  zu 
ihrer  Bestimmung  die  Anwendung  relativ  kurzer  elektrischer 
Schwingungen  voraussetzt,  würde  ein  analoger  Satz  gelten, 
welcher  aus  dem  soeben  ausgesprochenen  erhalten  wird,  wenn 
die  Worte  Strahl  und  Ergänzungsellipsoid  durch  die  Worte 
Wellennormale,  respective  Polarisationsellipsoid  ersetzt  werden. 

Beide  Sätze  behalten  selbstverständlich  auch  für  isotrope 
Medien  Giltigkeit,  in  welchen  Strahl  und  Wellennormale  stets 
zusammenfallen,  während  das  Ergänzungs-  und  das  Polari- 
sationsellipsoid in  eine  Kugel  übergehen.  Des  Weiteren  sieht 
man  aber  auch,  dass  in  isotropen  Medien  in  beliebigen,  in 
anisotropen  in  den  Hauptrichtungen  die  auf  statischem  Wege 
bestimmte  Dielektricitätsconstante  mit  der  mit  relativ  kurzen 
Schwingungen  bestimmten,  von  ihr  im  Allgemeinen  hypo- 
thetisch verschiedenen  zusammenfallen. 

Die  Beziehung  zwischen  der  auf  statischem  Weg  be- 
stimmten Dielektricitätsconstante  und  dem  Quotienten,  welcher 
aus  der  Strahlengeschwihdigkeit  im  leeren  Raum  und  der  der 
Dielektricitätsconstante  zugeordneten  Strahlengeschwindigkeit 
gebildet  wird,  führt  in  ihrer  Anwendung  auf  Gleichung  72),  wie 
gezeigt  wurde,  unmittelbar  zu  dem  Ergänzungsellipsoid,  von 
welchem  aus  bekanntlich  die  Wellenfläche  durch  eine  einfache 
Construction  erhalten  werden  kann.  Damit  ist  aber  auch  der 
Beweis  erbracht,  dass  die  Hypothese  der  ellipsoidförmigen 
Molekel  ausreichend  ist,  um  die  Erscheinungen  der  Doppel- 
brechung von  moleculartheoretischem  Gesichtspunkt  aus  zu 
begreifen. 
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Wären  uns  ellipsoidische  Molekel  mit  bestimmten  Axen- 
längen  gegeben,  würde  uns  ferner  die  Zahl  derselben  pro  Volum- 
einheit festgesetzt,  so  könnten  wir  zu  Folge  der  Gleichung  54  (I) 
sofort  die  Hauptdielektricitätsconstanten  eines  aus  ihnen  auf- 
zubauenden anisotropen  Mediums  angeben.  Mit  Hilfe  der  oben 
dargelegten  Beziehungen  Hessen  sich  dann  weiter  alle  für  die 
Erscheinungen  der  Doppelbrechung  massgebenden  Grössen, 
Hauptbrechungsquotienten,  Lage  der  optischen  Axen  und  so 
fort  ableiten,  d.  h.  das  dielektrische  und  optische  Verhalten  des 
Mediums  wäre  bis  auf  die  Dispersion  auf  rein  geometrische 
Bestimmungsstücke  zurückgeführt. 

Gleichung  72)  führt,  wie  ihrer  Beziehung  zum  Ergänzungs- 
ellipsoid  entspricht,  direct  zu  den  secundären  optischen  Axen. 
Wir  können  fragen,  ob  nicht  in  jedem  anisotropen  Medium 
Ebenen  angebbar  sind,  in  welchen  die  Dielektricitätsconstante 
unveränderlich  ist.  Zur  Beantwortung  dieser  Frage  betrachte 
ich  das  Ellipsoid,  welches  zur  constructiven  Bestimmung  der 
auf  statischem  Weg  ermittelten  Dielektricitätsconstante  nach 
einer  beliebigen  Richtung  dient  (Gleichung  77): 

Die  analytische  Geometrie  lehrt,  dass  im  Allgemeinen  zwei 
verschiedene  Systeme  paralleler  Ebenen  existiren,  welche  ein 
dreiaxiges  Ellipsoid  in  Kreisen  schneiden.  Alle  diese  Ebenen 
stehen  senkrecht  auf  der  Ebene  der  grössten  und  kleinsten 
Axe,  die  Winkel  6^  und  Ög,  welche  sie  mit  der  grössten,  in 
unserem   Fall   der  c-Axe,  einschliessen,   sind  gegeben   durch 

,a      I  h^—c^ 

sin  6,,„  =  ±-r-  v  / -^^ 3*  Die  Winkel  also,  welche  zwei  durch 

1  »  ^   V  ^ — c  ♦ 

den  Mittelpunkt  des  Ellipsoids  gehende  Gerade,  deren  je  eine 

zu  je  einem  der  genannten  Ebenensysteme  senkrecht  ist,  mit 

der  c-Axe  einschliessen,  sind  im  Allgemeinen  ^  ■=.  90 — 0,  daher 


!b^-c^  ^  a«    b^—c 


2 


cos  %  =  ±:  — ,-  V/  -1 i  »     COS^  9  =  -~    ~5 r- 

In  unserem  F'alle  ist 

a'i  —  —    Ä2  —  _     r2  —  — 
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somit 
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,  Da     D^ De  ^.,, 

Z>7      'Da~'Bc 

Die  auf  statischem  Wege  bestimmte  Dielektricitätscon- 
stante in  jeder  beliebigen  Richtung,  welche  zu  den  durch 
cos^  (p  bestimmten  zwei  Richtungen  senkrecht  ist,  wird  einen 
Constanten,  und  zwar  den  Werth  Z)^  haben,  da  zu  Folge 
der  analytischen  Geometrie  derjenige  Schnittkreis  des  drei- 
axigen  EUipsoids,  dessen  Mittelpunkt  mit  dem  Ellipsoidmittel- 
punkt  zusammenfällt,  die  mittlere  Halbaxe  des  EUipsoids  zum 
Radius  hat. 

Für  die  auf  statischem  Weg  bestimmte  Dielektricitätscon- 
stante B^  in  den  durch  cos  cp  angegebenen  Richtungen  finden 
wir  daher  gemäss  73) 

D^-Da-^-Bc—Di.. 

Mit  Hilfe  der  Gleichungen 

xf^  v^  v^ 

a^  52  ^.2 

kann  man  noch  cos^  cp  in  die  Form  bringen: 


c2 


CüS'^'f  :=-- 


5iä_j2 


b"     a^—c^ 


dies  ist  aber  die  Bestimmungsgleichung  für  die  Winivcl,  welche 
die  secundären  optischen  Axen  mit  der  Richtung  der  grössten 
Hauptgeschvvindigkeit  (c)  einschliessen. 
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Über   die   Tragkraft   stabförmiger   Elektro- 

magnete 

von 
Alwin  Keiter. 

Aus  dem  physikalischen  Institute  der  k.  k.  Universität  in  Graz. 
(Mit  2  Tafeln  und  4  Textfiguren.) 

Einleitung. 

Bekanntlich  zählt  die  experimentelle  Bestimmung  der  als 
»magnetische  Tragkraft«  bezeichneten  Grösse  zu  denjenigen 
Versuchen,  welche  stets  einer  grossen  Zahl  von  Fehlerquellen 
ausgesetzt  sind,  deren  gänzliche  Unschädlichmachung  wohl 
nie  gelingen  wird.  Man  muss  sich  desshalb  in  jedem  einzelnen 
Falle  damit  begnügen,  wenigstens  diejenigen  Fehlerquellen 
auszuschliessep,  deren  Einfluss  am  meisten  ins  Gewicht  fällt 
Eine  ausführliche  Erörterung  der  bei  der  Bestimmung  der  Trag- 
kraft eines  Elektromagneten  durch  Abreissversuche  in  Betracht 
kommenden  Fehlerquellen  findet  sich  bei  Dubois.^ 

Der  Verfasser  vodiegender  Arbeit  suchte  nun  den  von  der 
Theorie  geforderten  Bedingungen  möglichst  gerecht  zu  werden, 
und  zwar  sollte  diese  Annäherung  an  den  idealen  Fall  mit 
möglichst  einfachen  Mitteln  erreicht  werden.^  Trotz  der  sonst 
günstigeren  Ringform  wurde  von  Versuchen  mit  ringförmigen 
Magneten  abgesehen,  da  es  hiebei  auf  das  gleichzeitige  Ab- 
reissen  an  zwei  Berührungsstellen  ankommt  und  dies  letztere 


1  Dubois,  Magnetische  Kreise,  1894,  S.  168  ff. 

-  Vergl.  Wassmuth:    Über   die  Tragkraft   von    ringförmigen  Elektro- 
magneten, Diese  Sitzb.,  II,  82,  S.  2,  3. 
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fast  nicht  zu  erzielen  ist,  während  dieser  Umstand  bei  Stäben 
mit  nur  einer  Schnittstelle  vollkommen  wegfällt.  Hauptsächlich 
aus  diesem  Grunde  und  auch  der  leichteren  Anordnung  halber 
wurde  die  Stabform  gewählt.  Bei  der  Berechnung  der  Versuche 
wird  eine  gleichförmige  Vertheilung  der  magnetischen  Vectoren 
im  Innern  des  Eisens  zugrunde  gelegt;  diese  Annahme  ist  in 
der  Praxis  um  so  besser  erfüllt,  ein  je  grösseres  Dimensions- 
verhältniss  der  Stab  besitzt;  desshalb  wurde  hauptsächlich 
ein  Stab  benützt  mit  einem  Dimensionsverhältniss  =  100 
(Länge  :  Durchmesser),  was  noch  den  Vortheil  bringt,  dass  die 
eigene  Entmagnetisirung  des  Stabes  bedeutend  kleiner  ist,  als 
bei  einem  solchen  mit  einem  kleinen  Dimensionsverhältnisse, 
so  dass  sich  mit  geringen  Stromstärken  schon  bedeutende 
magnetische  Momente  erzielen  lassen.  Um  die  natürliche 
Adhäsion  der  beiden  Berührungsflächen  möglichst  herabzu- 
drücken, wurde  ein  kleiner  Querschnitt  des  Stabes  gewählt. 
Eine  Hauptfehlerquelle  aller  Abreissversuche  mit  getrennter 
Bewickelung  von  »Magnet«  und  »Anker«  dürfte  darin  liegen, 
dass  bei  letzterer  Anordnung  eine  gewiss  nicht  zu  vernach- 
lässigende Streuung  der  magnetischen  Kraftlinien  an  der 
Schnittstelle  auftritt,  in  Folge  dessen  man  kaum  berechtigt  ist, 
eine  gleichförmige  Vertheilung  in  der  Nähe  derselben  anzu- 
nehmen. 

Bei  allen  diesen  Versuchen  isf  das  bei  der  Berechnung 
als  homogen  vorausgesetzte  äussere  Kraftfeld  gerade  an  der 
wichtigsten  Stelle  merklich  inhomogen.  Wassmuth^  trug 
diesem  Umstände  in  der  Weise  Rechnung,  dass  er  bei  seinen 
Ringmagneten  die  Windungen  bis  knapp  an  die  Berührungs- 
flächen führte,  so  dass  keine  grössere  Unterbrechung  an  dieser 
wichtigen  Stelle  eintrat. 

Bei  den  vorliegenden  Untersuchungen  war  ein  überall 
merklich  homogenes  Feld  vorhanden,  da  die  beiden  Stabhälften 
innerhalb  einer  gleichförmig  bewickelten  Magnetisirungsspule 
auseinandergerissen  wurden.  Eine  Streuung  der  Inductions- 
linien  trat  zwar  auch  in  diesem  Falle  ein,  jedoch  war  sie  gewiss 
bedeutend  geringer  als  bei  der  Anordnung  mit  zwei  getrennten 


•   Siehe  vorher  citirte  Abhandlung. 
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Spulen.  Auch  darauf,  dass  sich  die  beiden  Stirnflächen  stets  in 
genau  concentrischer,  sich  deckender  Lage  befinden  sollen, 
wurde  in  der  später  beschriebenen  Weise  besondere  Rücksicht 
genommen.  Der  leitende  Gedanke,  der  diesen  Versuchen  zu- 
grunde lag,  war,  nochmals  kurz  gesagt,  folgender:  Es  sollte 
mit  einfachen  Mitteln  eine  gute  Anpassung  an  den  idealen  Fall 
der  Theorie  erreicht  werden,  um  die  Ergebnisse  von  Theorie 
und  Beobachtung  leicht  miteinander  vergleichen  zu  können, 
und  zwar  in  Bezug  auf  die  Giltigkeit  des  MaxwelTschen  Zug- 
kraftsgesetzes. Um  die  Anwendbarkeit  des  letzteren  in  seiner 
einfachsten  Form 

(93  -=  Mittelwerth  der  magnetischen  Induction  in  der  Schnitt- 
fläche, Frz  Inhalt  der  letzteren)  auf  einen,  den  schon  von 
Stefan^  geforderten  Bedingungen  minder  entsprechenden  Fall 
zu  prüfen,  wurde  ein  zweiter  Stab  von  bedeutend  kleinerem 
Dimensionsverhältnisse  in  derselben  Weise  untersucht;  hier 
lag  dann  eine  merklich  ungleichförmige  Vectorenvertheilung  in 
den  Schnittflächen  und  demgemäss  eine  bedeutendere  Streuung 
der  Kraftlinien  vor. 

Als  dritter  Theil  der  Arbeit  erscheinen  Versuche,  welche 
betreffs  des  von  Wassmuth  in  der  bereits  citirten  Abhandlung 
angeführten,  an  Ringmagneten  beobachteten  Verhaltens  der 
Tragkraft  bei  Zwischenlagen  aus  Glimmer  angestellt  wurden. 

Anordnung  der  Versuche. 

Der  zu  den  Abreissversuchen  dienende  Theil  der  ganzen 
V^ersuchsanordnung  ist  mit  geänderten  Dimensionsverhältnissen 
in  Fig.  1  schematisch  dargestellt.  Die  Grundlage  dieses  Theiles 
bildete  ein  auf  einem  steinernen  Isolirpfeiler  ruhendes,  sehr 
starkes  Gestell,  welches  demnach  etwaigen,  von  aussen  kom- 
menden Erschütterungen  fast  gar  nicht  ausgesetzt  war.  An 
einem  daran  befindlichen  Querstücke  wurde  die  100  rm  lange 
Magnetisirungsspule  MS  frei  beweglich  aufgehängt;  in  dieselbe 


1   Stefan,  Über  die  Tragkraft  der  Magnete.  Diese  Sitzungsber.,  I!.  Sl. 
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hinein  hing,  ebenfalls  an  einer  cardanischen  Aufhängung,  der 
obere  Theil  des  im  Ganzen  80  cm  langen,  in  zwei  gleichlange 


Fig.  I. 


Hälften  geschnittenen  Eisenstabes  £S,  auf  dessen  oberes  und 
unteres  Ende  je  eine  zur  Verlängerung  dienende  Messingröhre 
(Afj  und  M2)  aufgetrieben  war.  Das  obere  Ende  der  unteren 
Stabhälfte  trug  ein  kurzes,  ebenfalls  durch  blosses  Auftreiben 
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befestigtes  Messingröhrchen  m,  in  welches  das  untere  Ende 
der  oberen  Stabhälfte  genau  hineinpasste  und  sich  darin  fast 
reibungslos  bewegen  liess,  was  durch  vorsichtiges  Ausreiben 
der  oberen  Hälfte  des  Messingröhrchens  m  erreicht  wurde. 
Diese  die  beiden  Stabtheile  verbindende  Hülse  hatte  den 
Zweck,  das  genau  concentrische  Aufeinanderpassen  der  beiden 
kreisförmigen,  wohl  abgedrehten  und  polirten  Schnittflächen 
zu  erzielen.  Durch  die  freie  Aufhängung  von  Stab  und  Magneti- 
sirungsspule  sollten  eventuelle  Pressungen  des  Stabes  gegen 
die  Innenwand  der  Spule,  die  bei  der  bedeutenden  Länge  des 
ersteren  und  dem  geringen  Spielraum  zwischen  ersterem  und 
letzterer  (circa  1  mm)  leicht  auftreten  konnten  und  daraus  sich 
ergebende  Ungenauigkeiten  der  Tragkraftsbestimmungen  vei- 
mieden  werden.  Die  Magnetisirungsspule  bestand  aus  einem 
mit  vier  Lagen  0  •  1 23  cm  dicken  Kupferdrahtes  der  ganzen  Länge 
nach  gleichmässig  bewickelten  Messingrohre;  die  Gesammt- 
windungszahl  war  1553,  die  Windungszahl  pro  Längeneinheit 
(l  cm)  wurde  durch  Ausmessen  mehrerer  Stellen  in  jeder  Lage 
direct  ermittelt  und  betrug  im  Durchschnitte  15 '53.  Der  im 
Querschnitte  kreisförmige  Stab  hatte,  wie  die  Messung  seines 
Umfanges  an  mehreren  Stellen  seiner  Länge  ergab,  einen 
Durchmesser  von  0  Sem,  welchem  Werthe  eine  Querschnitts- 
fläche von  0-5026cm^  entspricht;  sein  Material  war  sogenanntes 
steirisches  Frischeisen,  eine  sehr  weiche  und  ziemlich  reine 
Eisensorte.  T  ist  ein  durch  das  untere  Messingrohr  M^  ge- 
steckter Stift,  auf  welchen*  beiderseits  die  beiden  Kautschuk- 
stöpsel K^  und  K^  aufgeschoben  wurden,  mit  welch  letzteren 
die  untere  Hälfte  des  Stabes  nach  erfolgtem  Abreissen  auf  eine 
ebene,  aus  weichen  Filzplatten  hergestellte  und  auf  der  festen, 
in  der  Mitte  mit  einem  Loch  versehenen  Platte  P  ruhende  Unter- 
'  läge  Fj  und  F^  aufschlug.  An  das  untere  Ende  des  Messing- 
rohres  M^  wurde  das  zur  Messung  der  Tragkraft  dienende 
Dynamometer  (Federwage)  F  gehängt,  welches,  mit  einem 
Maximumzeiger  versehen,  die  Ablesung  des  maximalen  ange- 
wendeten Zuges  nach  erfolgter  Trennung  beider  Stabhälften 
gestattete;  ein  etwaiges  Verreissen  des  sehr  leicht  beweglichen 
Maximumzeigers  durch  Stoss  war  ausgeschlossen,  da  wegen 
der  oben  beschriebenen  Ausführung  der  Arretirungsvorrichtung 
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die  Wucht  des  bei  jedesmaligem  Abreissen  eintretenden  Stosses 
bedeutend  abgeschwächt  wurde.  Die  eigentliche  Abreissvor- 
richtung bestand  aus  einem  horizontalliegenden,  bei  D  um 
eine  horizontale,  senkrecht  zur  Papierfläche  stehqnde  Axe  dreh- 
baren, fast  \O0cm  langen  Hebel  //,  der  mittelst  der  Schraube  S, 
deren  Mutter  M  fix  am  Gestell  des  ganzen  Apparates  befestigt 
war,  auf-  und  abbewegt  werden  konnte;  eine  Spiralfeder  R 
drückte  ihn  stets  gegen  das  Ende  der  Schraube  S  und  trug 


p 

1 

<     <i 

O      0 

c; 

V,   1 

AB 


also  auch  sein  Gewicht.  Ein  starker  Messingdraht  stellte 
zwischen  Hebel  und  Federwage  eine  feste  Verbindung  her. 
Mittelst  der  hier  beschriebenen  Abreissvorrichtung  Hess  sich 
der  jeweilige  Werth  der  magnetischen  Tragkraft  sehr  leicht 
und  sicher  bestimmen  und  es  zeigte  sich  auch  zwischen  den 
bei  jeder  einzelnen  Beobachtung  angestellten  vier  Messungen 
eine  sehr  gute  Übereinstimmung.  Zur  Controle  wurden  übrigens 
auch  einige  Versuche  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  an  das 
Ende  der  Messingröhre  M2  eine  Glasflasche  angehängt  wurde, 
deren  Gewicht  durch  langsames,  vorsichtiges  Einspritzen  von 
Wasser  so  lange  gesteigert  wurde,  bis  die  Trennung  der  Stab- 
hälften  erfolgte;  die  also   durch  Wägung  erhaltenen   Werthe 
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der  magnetischen  Tragkraft  ergaben  eine  sehr  gute  Überein- 
stimmung mit  den  mittelst  der  Federwage  bei  denselben 
magnetisirenden  Kräften  erhaltenen. 

Zur  Messung  der  magnetischen  Induction  diente '  eine 
ausserhalb  der  Magnetisirungsspule,  concentrisch  mit  derselben 
angebrachte,  in  gleicher  Höhe  mit  der  Schnittstelle  des  Stabes 
liegende  kleine  Secundärspule  S5  mit  100  Windungen  eines 
sehr  dünnen,  gut  isolirten  Kupferdrahtes;  während  dieser  Mes- 
sungen konnten  die  beiden  Stabhälften  durch  eine  auf  der 
Platte  P  leicht  anzubringende  und  abnehmbare  Unterstützungs- 


o    o 
o    o 

L?_2J 


\\\A\\ 


Fig.  3. 


Vorrichtung    für    den    Stift    T    zusammengeschoben    erhalten 
werden. 

Fig.  2  gibt  eine  schematische  Darstellung  des  primären 
Stromkreises.  Der  magnetisirende  Strom  wurde  von  einer 
Accumulatorenbatterie  AB  geliefert  und  seine  Stärke  mittelsi 
des  in  einem  Nebenschlüsse  liegenden  Galvanometers  G, 
gemessen,  dessen  Reductionsfactor  durch  mehrere  Messungen 
bestimmt  worden  war.  Der  Schlüssel  Sj  gestattete  das  beliebige 
Schliessen  und  Unterbrechen  des  Stromes.  W^  und  W^  sind 
zwei  Widerstände,  deren  Drähte  durch  eine  Wasserkühlung 
auf  stets  gleicher  Temperatur  gehalten  wurden;  sie  gestatteten 
bei    einer   gegebenen   Anzahl    eingeschalteter  Accumulatoren 
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70  verschiedene  Stromstärken  anzuwenden.  Die  Drahtenden  pq 
wurden  an  die  Enden  der  Magnetisirungsspule  MS  (siehe  Fig.  1) 
angeschlossen  und  mittelst  der  Commutatoren  Q  und  C[  konnte 
die  Richtung  des  Stromes  im  Galvanometerzweige  (Gj)  und  in 
der  Magnetisirungsspule  beliebig  gewechselt  werden. 

Ein  Schema  des  secundären  Stromkreises  gibt  Fig.  3.  In 
letzterem  befand  sich  ein  sehr  empfindliches  (ballistisches) 
Galvanometer  Gg,  ein  Schlüssel  5^,  der  auch  die  Einschaltung 
verschiedener  Widerstände  erlaubte,  die  Aichungsspule  AS 
und  der  Commutator  Cg.  Auch  das  Galvanometer  Q^  lag  in 
einem  Nebenschlüsse.  Die  Drahtenden  rs  wurden  an  die  kleine 
Inductionsspule  SS  (siehe  Fig.  1)  angeschlossen. 

Beide  Galvanometer  G^  und  G^  wurden  mit  Spiegel  und 
Fernrohr  abgelesen. 

Beschreibung  der  Versuche. 

Vor  und  während  der  Versuche  wurde  der  Eisenstab  auf  die 
bekannte  Weise  entmagnetisirt.  Letztere  gingen  nun  folgender- 
massen  vor  sich: 

Durch  rasches  Herausziehen  eines  kleinen  permanenten 
Stahlmagneten  m  von  bekanntem  magnetischen  Momente  M 
iuis  der  Aichungsspule  AS  (siehe  Fig.  3)  wurde  der  Aichungs- 
ausschlag  p  am  Galvanometer  Gg  erhalten.  Dies  gab  vier  Ab- 
lesungen, indem  dabei  sowohl  das  Galvanometer  Gg  commutirt, 
als  auch  die  Lage  der  Pole  des  kleinen  Magneten  w  Vertauscht 
wurde,  um  einseitige  Fehler  zu  vermeiden. 

Das  Commutiren  des  Primärstromes  mittelst  des  Com- 
mutators  C[  (siehe  Fig.  2)  gab  den  Inductionausschlag  2a, 
dessen  Hälfte  als  der  Gesammtzahl  sämmtlicher  plötzlich  durch 
die  Fläche  der  kleinen  Inductionsspule  SS  (siehe  Fig.  1)  hin- 
durchtretender Kraftlinien  entsprechend  angenommen  wurde, 
weil  bei  diesem  Commutiren  zuerst  31  Kraftlinien  verschwinden, 
um  sofort  wieder  in  entgegengesetzter  Richtung  aufzutreten. 
Der  Werth  von  a  wurde  ebenfalls  durch  vier  zusammengehörige 
Ablesungen  ermittelt,  indem  wieder  das  Galvanometer  Gg  und 
der  Strom  in  der  Magnetisirungsspule  commutirt  wurden.  Die 
Messung  der  primären  Stromstärke  am  Galvanometer  G^  ergab 
einen  Ausschlag  ß,  wofür  der  Mittelwerth  aus  zwei  bei  ver- 
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schiedener  Stellung  des  Commutators  Q  gemachten  Ablesungen 
angesetzt  wurde.  Die  in  den  Tabellen  befindlichen  Werthe  der 
magnetischen  Tragkraft  T^g  sind  die  Mittelvverthe  aus  je  vier 
Beobachtungen,  indem  bei  jeder  Stellung  des  Commutators  C[ 
zwei  Abreissversuche  gemacht  wurden,  welche  untereinander 
stets  eine  ziemlich  gute  Übereinstimmung  ergaben. 

Die  ganze  Reihe  der  einer  Beobachtung  entsprechenden 
14  Ablesungen  wurde  nach  der  Regel  vorgenommen,  soviel  als 
möglich  einschliessende  Messungen  zu  machen;  es  wurde  also 
folgende  Reihenfolge  durchwegs  eingehalten: 

1.  Erstes  Paar  der  Aichungsablesungen; 

2.  erstes  Paar  der  Inductionsablesungen; 

3.  erste  Stromstärkemessung; 

4.  die  vier  Tragkraftsmessungen; 

5.  zweite  Stromstärkemessung; 

6.  zweites  Paar  der  Inductionsablesungen; 

7.  zweites  Paar  der  Aichungsablesungen. 

Berechnung  der  Versuche. 

Alle  hiebei  auftretenden  Grössen  seien  in  absoluten  Ein- 
heiten {cgs)  ausgedrückt.  Zur  Bestimmung  des  Werthes  der 
magnetischen  Induction  93  gelangt  man  auf  folgende  Art:  Einer- 
seits ist  der  durch  das  rasche  Entfernen  des  kleinen  Magneten  m 
aus  der  Aichungsspule  AS  (siehe  Fig.  3)  erhaltene  Ausschlag  ;> 
am  Galvanometer  G^  proportional  der  Grösse  At:Mu^,  wenn  .1/ 
das  bekannte  magnetische  Moment  des  Magneten  w,  und  n^  die 
-VVindungszahl  pro  1  cm  auf  der  Aichungsspule  AS  bedeutet 
(siehe  Fig.  3) 

mitX  sei  die  Proportionalitätsconstante,  welche  den  Widerstand 
des  ganzen  secundären  Stromkreises  enthält,  bezeichnet.  Ander- 
seits ist  der  durch  das  Commutiren  des  Stromes  in  der  Magneti- 
sirungsspule  erhaltene  Ausschlag  a  an  demselben  Galvano- 
meter proportional  der  Grösse  9i.«2'  wenn  91  die  Gesammtzahl 
aller  plötzlich  durch  die  Fläche  der  kleinen  Inductionsspule 
tretenden  Kraftlinien  und  i/g  die  Windungszahl  der  Induction>- 
spule  bedeutet: 


Tragkraft  stabförmiger  Elektromagnete.  1  225 

der  Proportionalitätsfactor  ist  wieder  derselbe.   Durch  Division 
beider  Gleichungen  erhält  man 

5W  =  4-m"^    -^  ; 


dabei  sind  die  direct  abgelesenen  Werthe  von  a  und  {j  auf  den 
Sinus  des  halben  Ausschlagswinkels  zu  reduciren. 

%  die  Zahl  sämmtlicher  die  Fläche  der  Inductionsspule  SS 
(siehe  Fig.  1)  durchschneidender  Kraftlinien,  besteht  aus  zwei 
Theilen,  dem  magnetischen  Inductionsflusse  @  =  S.Fj,  wobei 
93  die  magnetische  Induction,  F^  die  Querschnittsfläche  des 
Eisenstabes  ist,  und  dem  der  Fläche  F — F^,  wobei  F  die  Win- 
dungsfläche der  Magnetisirungsspule  bedeutet,  entsprechenden 
Theile.  Wird  die  Intensität  des  magnetischen  Feldes  im  Innern 
der  Spule  MS  mit  ^e  bezeichnet,  so  ist  $^(F — F^  jener  zweite 
Theil  von  9?.  Wir  erhalten  so  die  Beziehung 

^^.m,-\-^c{F-F,). 

Strenge  genommen  bedeutet  darin  33  den  Mittelwerth  der 
magnetischen  Induction  auf  der  Querschnittsfläche  des  Eisen- 
stabes, da  ja  der  magnetische  Inductionsfluss  ®  durch  das  über 
die  ganze  Fläche  F^  auszudehnende  Integral  ^^^äF^  gegeben 
ist,  welches  bei  Einführung  des  Mittelwerthes  von  93  in  die 
obige  Form  übergeht. 

Aus  der  letzten  Gleichung  ergibt  sich 


^  1 


Wird  der  früher  erhaltene  Ausdruck  für  91  darin  eingesetzt 
und  noch  berücksichtigt,  dass  ^^^Aizni  ist  (/  =  Stärke  des 
primären  Stromes,  n  =  Windungszahl  pro  1  cm  auf  der 
Magnetisirungsspule),  wobei  noch  i  =  7?ß  {R  =  Reductions- 
factor  des  Galvanometers  G,  ß  =  auf  die  Tangente  des  Aus- 
schlagswinkels reducirter  Ausschlag  am  Galvanometer  G^) 
gesetzt  werden  kann,  so  erhält  man  schliesslich  die  magnetische 
Induction  93  folgendermassen  durch  lauter  der  directen  Messung 
zugängliche  Grössen  ausgedrückt: 
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^1  «2  P 


Fl 


Bei  Anwendung  geringerer  Feldstärken  ^^  ist  35  durch  den 
ersten  Posten  dieses  Ausdruckes  hinlänglich  genau  gegeben. 

Die  übrigen  magnetischen  Grössen  ergeben  sich  nun  in 
folgender  Weise: 

^t  ist  der  Mittelwerth  der  totalen  magnetisirenden  Kraft,  welcher 
sich  durch  geometrische  Summirung  der  äusseren  magneti- 
sirenden Kraft  ^e  und  der  von  den  fictiven  Oberflächen- 
belegungen stammenden  $i  ergibt,  3  der  Mittelwerth  der 
Magnetisirungsintensität. 

Setzt  man  das  Verhältniss  ^/ :  3  =  A^,  so  ist  A^  der  mittlere 
Entmagnetisirungsfactor  des  Stabes,  eine  Function  des  Dimen- 
sionsverhältnisses des  letzteren,  und  §,•  =  N^. 

Mit  dessen  Einführung  erhält  man  unter  der  Annahme 
einer  gleichförmigen  Magnetisirung  des  Stabes 
t 
|>,  =  ^,— .V3     und     ©  =  $.— A^3+4it3, 

woraus  sich 

tindet.  Für  A^  wurde  der  von  Dubois^  für  ein  Dimensions- 
verhältniss  m  =  100  (80  :  0-8)  angegebene  Werth  A^  =  0*0045 
gesetzt.  Aus  der  so  erhaltenen  Magnetisirungsintensität  g  wurde 
nun  der  Werth  von  ^/  =  ^e — iVg  gerechnet,  ferner  die  magne- 
tische Susceptibilität  x  =  3 :  $/  und  die  magnetische  Permea- 
bilität |JL=r  83:^/. 

Die  magnetische  Tragkraft  in  kg,  Tkg,  folgt  nach  dem 
MaxwelTschen  Gesetze  in  folgender  Weise 

1  932 

^*^  ~   8l^  *  "TÖÖÖ7  *  ^' ' 


1  Dubois,  Magnetische  Kreise.  1894,  S.  45. 
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dabei  bedeutet  g  den  Werth  der  Fallbeschleunigung  =  980*8, 
Fj  wiederum  den  Querschnitt  des  Stabes.  Ersetzt  man  in  diesem 
Ausdrucke  für  Tkg  die  magnetische  Induction  85  durch  $/+4ir!3, 
so  erhält  man  bei  weiterer  Ausführung  drei  Posten,  von  denen 
jedem  eine  besondere  physikalische  Deutung  zukommt.^  Eigent- 
lich sollte  nun  bei  der  vom  Verfasser  vorliegender  Arbeit  ange- 
wendeten Versuchsanordnung  das  Glied,  welches  der  elektro- 
dynamischen Anziehung  der  beiden  Spulenhälften  in  der  ge- 
bräuchlicheren Anordnung  mit  zwei  getrennt  gewickelten 
Spulen  entspricht,  in  Abzug  gebracht  werden.   Da  dies  letztere 

Glied  =  -^—  $?    aber    erst    bei    einem    Werthe    von    circa 

^^.  z=  250  cgs  Einheiten  1  g  betragen  hätte  und  dieser  Werth 
der  Feldstärke  ^e  bei  weitem  nicht  erreicht  wurde,  so  ist  der 
mit  seiner  Beibehaltung  begangene  Fehler  unwesentlich. 


^  Einrichtung  der  Tabellen. 

Tafel  I  enthält  die  Ergebnisse  der  mit  dem  langen,  dünnen 
Stabe  gemachten  Versuchsreihe.  Die  hier  neu  auftretende 
Grösse  A  ist  durch  folgende  Gleichung  definirt: 

r.^beob.— r.^ber.  =  A~A_ — ; 

A  ist  also  die  zwischen  dem  durch  directe  Messung  gefundenen 
Werthe  der  magnetischen  Zugkraft,  r^^beob.,  und  dem  mit 
Hilfe  der  ballistisch  gemessenen  magnetischen  Induction  8  nach 
dem  Maxwell'schen  Gesetze  berechneten  Werthe  jener  Grösse, 
Tka  ber.  sich  ergebende  Differenz,  ausgedrückt  in  Procenten  von 
Tkg  beob. 

Tafel  II  enthält  die  übrigen  dieser  Versuchsreihe  ent- 
sprechenden magnetischen  Grössen,  wobei  der  leichteren  Über- 
sichtlichkeit halber  die  Werthe  der  äusseren  Feldstärke  $^  in 
der  ersten  Spalte  nochmals  angesetzt  sind. 


1  Siehe  vorhergehendes  Citat,  S.  161  ff. 
Sitzb.  d.  m*thera.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  H.a.  80 
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Langer,  dünner  Stab. 
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Ergebnisse. 

Wie  aus  den  Tafeln  und  der  graphischen  Darstellung 
ersichtlich  ist,  ergibt  sich  bei  dem  langen  dünnen  Stabe 
(Diraensionsverhältniss  m  =:  100)  im  Allgemeinen  eine  ziemlich 
gute  Übereinstimmung  zwischen  Theorie  und  Beobachtung. 
Es  zeigte  sich  auch  bei  den  vorliegenden  Versuchen  die  von 
Bpsanquet^  beobachtete  Thatsache,  dass  die  Berechnung 
der  magnetischen  Tragkraft  nach  dem  MaxwelTschen  Gesetze: 

3  =  o®^  pro   1  cm^   stets   kleinere  Werthe   ergab,    als   die 

Beobachtung,  besonders  aber  bei  kleineren  Werthen  der 
Induction  83,  etwa  bis  zu  83  =  14.000  cgs  Einheiten.  Im  Ganzen 
genommen  kann  man  sagen,  dass  für  diesen  Stab  das  Max- 
welTsche  Gesetz  als  bestätigt  angesehen  werden  kann,  da  die 
Differenz  zwischen  dem  berechneten  und  beobachteten  Werthe 
der  magnetischen  Tragkraft  einen  maximalen  Werth  A  zu  5-77% 
erreicht,  bei  der  grösseren  Zahl  der  Beobachtungen  aber  einen 
viel  kleineren  Werth  aufweist.  Dabei  ist  noch  zu  beachten,  dass 
für  die  Beurtheilung  der  Übereinstimmung  zwischen  Theorie 
und  Beobachtung  die  ersten  Potenzen  der  Beobachtungsfehler 
massgebend  sind,  d.  h.  es  sind  als  eigentliche  Abweichungen 
nur  die  durch  2  dividirten  Werthe  des  A  anzusehen,  denn 
angenähert  ist: 

m  r«  _     A       Sbeob. 

50beob. — 2öber.    —     r>    *    Tqa    ' 

Würde  man  also  die  mit  der  ballistischen  Methode  ge- 
fundenen Werthe  der  magnetischen  Induction  83  mit  den  aus 
der  beobachteten  Tragkraft  nach  dem  Maxwell'schen  Gesetze 
berechneten  vergleichen,  so  würde  sich  eine  maximale  Differenz 
von  A'=i2-897o  ergeben,  welche  gewiss  auf  Rechnung  der 
verschiedenen  unvermeidlichen  Fehlerquellen  gesetzt  werden 
kann.  Die  Erscheinung,  dass  die  Abweichungen  zwischen  den 
beobachteten  und  berechneten  Werthen  der  magnetischen  Trag- 

1  Bosanquet:  The  Tension  of  Lines  of  Force  (Elektromagnets)  Phil. 
Mag.  [5],  22,  1886. 


1232  A.Keiter, 

kraft  zuerst  ansteigen,  um  dann  wiederum  abzunehmen,  dürfte 
auch  mit  der  Thatsache  zusammenhängen,  dass  auch  bei  einem 
durchschnittenen  Stabe  die  sogenannte  Streuung  der  Kraftlinien 
an  der  Schnittstelle  mit  wachsender  Intensität  des  äusseren 
Feldes  zuerst  zunimmt,  eine  Weile  ziemlich  constant  bleibt 
und  dann  wiederum  abnimmt.  Es  wird  sich  also  auch  die  Ver- 
theilung  der  auf  den  Schnittflächen  ausgeschiedenen  freien 
magnetischen  Dichten  immer  mehr  einer  über  die  ganze  Fläche 
hin  Constanten  Dichtebelegung  nähern,  d.  h.  mit  wachsender 
Intensität  des  äusseren  Feldes  sind  die  Bedingungen  der  An- 
wendbarkeit des  MaxwelTschen  Gesetzes  in  der  einfachen 

Form  3  =^   ^—fd^F  immer  besser  erfüllt;  es  muss  sich  dann 

also  bei  höheren  Werthen  der  magnetischen  Induction  S,  also 
in  der  Nähe  der  Sättigung,  eine  bessere  Übereinstimmung 
zvyischen  Theorie  und  Beobachtung  ergeben,  als  bei  niedrigen 
Werthen  jener  Grösse,  was  sich  im  bereits  Vorliegenden  be- 
stätigt hat. 

Versuche  mit  einem  kurzen,  dicken  Stabe. 

Um  auch  den  Fall  einer  ungleichförmigen  Vertheilung  der 
magnetischen  Vectoren  über  die  Querschnittsfläche  zu  unter- 
suchen, wurden  nun  mit  einem  Stabe  von  bedeutend  kleinerem 
Dimensionsverhältnisse  w  =:  11*9  (Länge  zz  16*0 cm,  Durch- 
messer =r  1-344  cm)  zwei  Versuchsreihen  in  derselben  Weise 
wie  vorher  gemacht.  Ihre  Ergebnisse  sind  in  Tafel  IV  ver- 
zeichnet. Das  Material  dieses  kurzen,  dicken  Stabes  war  ge- 
wöhnliches Schmiedeeisen.^  Die  beiden  Schnittflächen  waren 
wiederum  sorgfältig  abgeschliffen  und  polirt  und  wie  bei  dem 
früheren  langen,  dünnen  Stabe  durch  eine  Messinghülse  ihr 
genau  concentrisches  Aufeinanderpassen  erzielt.  Die  Secundär- 
spule  zur  Messung  der  magnetischen  Induction  bestand  in 
diesem  Falle  aus  neun  direct  auf  die  die  beiden  Stabhälften 
verbindende  Messinghülse  in  einer  Lage  gewickelten,  gut 
isolirten  Drahtwindungen.    Bei  der  geringen  Dicke  jener  Hülse 


1  Beim  Abdrehen  der  beiden  Stabhälften  zeigten  sich  an  mehreren  Stellen 
ziemlich  harte  und  spröde  Adern. 
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konnte  der  in  diesen  Windungen  inducirte  Stromimpuls  beim 
Commutiren  des  Primärstromes  ohne  weitere  Correction  als  das 
Mass  des  magnetischen  Inductionsflusses  angesehen  werden. 
Die  beiden  Stabhälften  wurden  wiederum  innerhalb  der  ein 
merklich  homogenes  Feld  erzeugenden  Magnetisirungsspule 
auseinandergerissen,  mittelst  der  im  Vorhergehenden  beschrie- 
benen Abreissvorrichtung. 

Wie  aus  Tafel  III  und  der  graphischen  Darstellung  ersicht- 
lich ist,  zeigte  sich  bei  diesen  Versuchen  keine  gute  Oberein- 
stimmung zwischen  Theorie  und  Beobachtung,  da  die  Diffe- 
renzen rjb^beob. —  Tiigber.  bis  zu  einem  Werthe  von  A  =  41^0 
Tkg  beob.  ansteigen.  Jedoch  zeigt  sich  auch  hier  wiederum  die 
bereits  besprochene  Erscheinung,  dass  diese  Differenz  mit 
steigender  Annäherung  an  die  Sättigung  abnimmt;  besonders 
deutlich  zeigt  sich  dieses  Verhalten  bei  der  ersten  Versuchs- 
reihe. 

Vor  der  zweiten  Versuchsreihe  wurde  der  remanente 
Magnetismus  des  Stabes  nicht  beseitigt,  woraus  sich  die  im 
allgemeinen  noch  schlechter  stimmenden  Resultate  jener  Reihe 
erklären  lassen  dürften. 

Bei  diesem  kurzen  Stabe  waren  also  die  Bedingungen  der 

Giltigkeit  des  MaxwelTschen  Gesetzes  in  der  Form  Tz=  --  ©^F 

gewiss  nicht  erfüllt;  auch  dürfte  hier  die  die  Ergebnisse 
beeinflussende  Reibung  in  der  die  beiden  Stabhälften  ver- 
bindenden Messinghülse  mehr  in  Betracht  zu  ziehen  sein. 

Hier  soll  noch  folgender  Umstand  Erwähnung  finden: 
Wenn  ein  inhomogen  magnetisirter  Körper  vorliegt  und  es  sich 
darum  handelt,  den  Mittelwerth  der  magnetischen  Induction  95 
(der  mit  ©  bezeichnet  werden  soll)  in  einem  bestimmten  Quer- 
schnitte desselben  zu  bestimmen,  so  ist  Folgendes  zu  beachten, 
falls  man  die  sogenannte  ballistische  Methode  in  Anwendung 
bringt:  der  in  dem  jenen  Querschnitt  umschnürenden  Secundär- 
leiter  beim  Entstehen  und  Verschwinden  des  Magnetismus 
inducirte  Integralstrom  /ist  durch  folgenden  Ausdruck  gegeben: 

/=  X.  f93cos(®,;0^^=  X.  n8„^F  =  X.»„F. 
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III. 


86-43 
87-11 
87-55 
113-70 
115-18 
118-48 
125-21 
129  20 
134-02 
146-15 
148-20 
150-58 
162-28 
187  26 
192-77 
194-83 
116-51 
119-47 
123-03 
127-13 
129-79 
131-59 
131-86 
131-98 
13216 
133-72 
134-33 
137-14 
138-09 
140-56 
149-83 
150-44 


6100 

6120 

6790 

8760 

8920 

9130 

9730 

10050 

10470 

11530 

11720 

11820 

12690 

14080 

14860 

14870 


9320 
9580 
9870 
10180 
10490 
10580 
10580 
10600 
10620 
10730 
10780 
10990 
11080 
11470 
11963 
12000 


Tkg  ber. 

2-144 
2-160 
2-657 
4-422 
4-580 
4-796 
5-451 
5-819 
6-308 
7-654 
7-915 
8-053 
9-281 
11-412 
12-719 
12-741 


5-000 
5-289 
5-609 
5-966 
6-341 
6-443 
6-451 
6-472 
6-492 
6-634 
6-688 
6-957 
7-072 
7-576 
8-243 
8-294 


Tkg  beob. 

3-544 

3  674 

3-691 

5-658 

6-010 

6-192 

6-951 

7- 174 

7-596 

8-781 

8-998 

9031 

10-391 

12-000 

13-025 

13032 


6-826 
7-116 
7-418 
7-868 
7-986 
8-273 
8-158 
8-258 
8-286 
8-081 
8-583 
8-874 
9  018 
9-216 
9-941 
10-034 


-I-39- 
-I-41' 
-f-28' 
4-21- 
4-23- 
H-22' 
-+-21- 
4-18- 
-hI6' 
-hl2' 
-hl2" 
-I-IO' 
-hlO- 
H-  4- 
-h  2- 


50 
21 
Ol 
84 
79 
54 
58 
89 
96 
84 
03 
83 
68 
90 
34 
23 


-h26' 
-1-25 

-4-24- 

-h24' 

4-20 

-1-22' 

H-20' 

4-21- 

4-21' 

-+-I7- 

4-22- 

4-21- 

4-21- 

4-17' 

4-17 

4-17- 


75 
67 
39 

17 
60 
12 
92 
03 
65 
91 
08 
60 
58 
80 
08 
34 
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Dabei  ist  X  ein  den  Widerstand  des  Secundärleiters  ent- 
haltender constanter  Proportionalitätsfactor,  dessen  numerispher 
Werth  bei  der  Aichung  des  ballistischen  Galvanometers  zu  be- 
stimmen ist,  (©,«)  der  Winkel,  den  die  die  Fläche  des  Secundär- 
leiters  durchschneidende  Inductionslinie  (SS)  mit  der  Normalen  n 
jener  Fläche  einschliesst,  dF  ein  Element  der  letzteren;  die  In- 
tegration ist  über  die  sogenannte  Windungsfläche  des  Secundär- 
leiters  auszuführen.  Man  erhält  also  nach  dem  Obigen  aus  dem 
beobachteten  Stromimpulse  /  nur  den  Mittelwerth  der  zur 
Fläche  des  Secundärleiters  normalen  Componente  der  magne- 
tischen Induction,  welcher  mit  JQ«  bezeichnet  wurde, 

-    _     / 

während    der   Mittelwerth    der   gesammten   magnetischen   In- 
duction durch: 

wobei  $8/  der  Mittelwerth  der  tangentialen  Inductionscomponente 
ist,  dargestellt  wird,  also  stets  grösser  als  SB„  ist.  Treten  sämmt- 
liche  Inductionslinien  normal  durch  jene  Fläche,  so  fallen 
beide  Mittelwerthe  zusammen,  95  und  95«.  Der  Fall  aber,  dass 
die  durchtretenden  magnetischen  Inductionslinien  die  Ebene 
des  Secundärleiters  nicht  nor- 
mal  schneiden,   sondern  unter '/.I 

mehr  oder  weniger  spitzen  Win-      -::::::::'-- 
kein,  liegt  vor  bei  einem  in  der      :;:r:zr"_-_v 


Mitte  durchschnittenen,  kurzen,      ■----------^:i'V'--riri 

dicken    Stabe,    der    in    einem      — -  ■ri'^VT-V-:^^ 

seiner     Axe     gleichgerichteten 

Fig.  4. 

homogenen   Kraftfelde    magne- 

tisirt  wird.  Der  Verlauf  der  Inductionslinien  an  der  Schnitt- 
stelle eines  solchen  Stabes  dürfte  obenstehender  Zeichnung 
(Fig.  4)  entsprechen.* 


*  Vergl.  Zuchristian:  Experim.  Darstellung  von  Magnetfeldern.  Sitzb. 
der  kais.  Akad.,  IL,  1894. 
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Es  liefert  hier  also  nach  dem  Früheren  der  in  einer  an  der 
Schnittstelle  angebrachten  Secundärspule  inducirte  Stromstoss/ 
einen  kleineren  Werth  35«,  als  der  in  der  Fläche  herrschende 
Mittelwerth  der  magnetischen  Totalinduction  95  beträgt.  Darauf 
lässt  sich  gewiss  ein  grosser  Theil  der  bei  dem  kurzen, 
dicken  Stabe  gefundenen  schlechten  Übereinstimmung  zwischen 
Theorie  und  Beobachtung,  betreffs  des  MaxwelTschen  Ge- 
setzes: r  =  —  95^-F  zurückführen.  Beim  langen,  dünnen  Stabe 

ist  die  Vertheilung  der  magnetischen  Vektoren  eine  viel 
gleichmässigere,  die  Inductionslinien  treten  nahezu  senkrecht 
durch  die  Schnittflächen  und  der  aus  den  ballistischen  Mes- 
sungen erhaltene  Mittelwerth  S„  ^immt  mit  dem  im  MaxwelT- 
schen  Gesetze  auftretenden  95  viel  besser  überein.  Die  That- 
sache,  dass  sich  sowohl  bei  den  Versuchen  Bosanquet*s,  als 
auch  den  vorliegenden  die  aus  der  gemessenen  magnetischen 
Induction  berechneten  Werthe  der  magnetischen  Tragkraft 
stets  kleiner  ergaben  als  die  beobachteten,  dürfte  in  den  vor- 
hergehenden Erwägungen  eine  theilweise  Erklärung  gefunden 
haben. 

Versuche  mit  Glimmerblättchen. 

Anknüpfend  an  die  von  Wassmuth^  beobachtete  Er- 
scheinung des  Anwachsens  der  Tragkraft  eines  Ringmagneten 
beim  Einschieben  von  Glimmerblättchen  zwischen  »Magnet« 
und  »Anker«  wurden  folgende  Versuche  gemacht:  Es  wurde 
bei  beiden  Stäben  in  die  die  beiden  Stabtheile  verbindende 
Messinghülse  ein  sehr  dünnes,  an  Grösse  dem  Stabquerschnitte 
gleiches  Glimmerblättchen  eingelegt  und  nun  wie  früher  die 
magnetische  Tragkraft  bestimmt.  Die  mittelst  Sphärometers 
gemessene  Dicke  der  Blättchen  betrug  weniger  als  0-002  cw. 
Es  wurde  auch  in  diesem  Falle  aus  der  gemessenen  magne- 
tischen Induction  nach  dem  MaxwelTschen  Gesetze  die 
Tragkraft  gerechnet  und  hiebei  folgende  Ergebnisse  gefunden: 


J   Wassmuth:  Über  die  Tragkraft  von   ringförmigen  Elektromagneten. 
Sitzb.  der  kais.  Akad.,  II.,  1882,  Seite  10. 
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»^ 


10-27 
11-55 
13-59 
15-23 
15'24 
16-03 
19-71 
29-19 
38-98 
59-77 


» 


Tkg  ber. 


Tkg  beob. 


9183 
9758 
10710 
11430 
11480 
11745 
12860 
14487 
15330 
16370 


1-720 
1-942 
2-339 
2-665 
2-688 
2-814 
3-374 
4-282 
4-794 
5-467 


1  649 
1-934 
2-289 
2-504 
2-559 
2-714 
3  209 
4-089 
4-594 
5-149 


^% 


-4-30 
-0-40 
-2-11 
-6  44 
-5-04 
-3-70 
-5-16 
-4-75 
-4  35 
-6-20 


II.  Kurzer,  dicker  Stab. 


^e 

« 

Tkg  ber. 

Tkg  beob. 

A'Vu 

116 

9010 

4-676 

4-764 

-hr85 

!            126 

9734 

5-458 

5-651 

-+-3  42 

139 

10500 

6-351 

6-551 

-1-3 -06 

155     • 

11980 

8-267 

8-336 

-+-0-83       1 

1 

Eine  Vergleichung  dieser  Ergebnisse  mit  den  früheren 
zeigt,  dass  in  beiden  Fällen  bei  gleicher  Feldstärke  durch  das 
Einschieben  des  Glimmerblättchens  die  Tragkraft  bedeutend 
vermindert  wurde  und  es  folgt  nun  eine  Gegenüberstellung  der 
zu  derselben  Feldstärke  gehörigen  Inductions-  und  Tragkrafts- 
werthe  mit  und  ohne  Einschieben  des  Glimmerblättchens: 
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I.  Langer,  dünner  Stab. 


ohne  Blättch. 

mit  Blättch. 

Ab- 
nahme: 

Tkg  beob. 
ohne  Blättch. 

Tkg  beob. 
mit  Blättch. 

Ab.    ! 

nähme:  | 

9454 

9183 

271 

1-901 

1-649 

0-252 

10090 

9758 

332 

2   181 

1-934 

0-247 

11047 

10709 

338 

2-604 

2-289 

0-315 

11685 

11429 

256 

2-939 

2-504 

0-435 

j          11690 

11479 

211 

2-909 

2-559 

0  350 

11850 

11745 

105 

\         3-009 

2-714 

0-295 

13260 

12859 

401 

'         3-779 

3-209 

0-570 

'        14700 

14487 

213 

4-554 

4-089 

0-465 

15672 

15329 

343 

5-019 

4-594 

0-425 

16461 

16370 

91 

5-581 

1 

5-149 

0  432 

II.  Kurzer,  dicker  Stab. 


ohne  Blättch. 


9310 
10170 
10990 
12258 


mit  Blättch. 


Ab- 
nahme: 


Tkg  beob. 
ohne  Blättch. 


Tkg  beob. 
mit  Blättch, 


9010   ! 

9734  I 
10500  I 
11980   ! 


300 
436 
490 
278 


6-826 
7-868 
8-874 
9  711 


4  764 
5-651 
6  551 
8-336 


Ab- 
nahme: 


2  0r)2 
2-217 
2-323  I 
1-375 


Es  konnte  demnach  bei  beiden  Stäben  das  Auftreten  der 
von  Wassmuth  an  Ringmagneten  beobachteten  Erscheinung 
nicht  festgestellt  werden.  Das  Einschieben  eines  dünnen 
Glimmerblättchens  zwischen  »Magnet«  und  »Anker«  ergab  im 
vorliegenden  Falle  stets  eine  Verminderung  des  im  Secundär- 
leiter  inducirten  Stromes  und  der  magnetischen  Tragkraft.  Die 
durch  das  Einschieben  der  dünnen  Blättchen  hervorgerufene 
X'ergrösserung  des  magnetischen  Widerstandes  des  magne- 
tischen Kreises  war  zu  erheblich,  als  dass  sie  durch  die 
gesteigerte  Ausscheidung  »freier  Dichte«  auf  den  Schnittflächen 
hätte  aufgewogen  werden  können. 
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Was  die  Übereinstimmung  der  berechneten  und  beob- 
achteten Tragkraftswerthe  bei  Anwendung  der  Glimmerblfittchen 
anbelangt,  so  zeigte  sich,  wie  aus  den  entsprechenden  Tafeln 
ersichtlich  ist,  besonders  beim  kurzen,  dicken  Stabe  dieselbe 
als  eine  auffallend  gute  gegenüber  der  vorher  ohne  Anwendung 
des  Blättchens  gefundenen;  beim  langen,  dünnen  Stabe  wech- 
seln die  Differenzen  A  gegen  früher  ihr  Vorzeichen,  bleiben 
aber  ziemlich  von  derselben  absoluten  Grösse. 

Schluss. 

Die  Ergebnisse  vorliegender  Arbeit  sind  kurz  zusammen- 
gefasst,  folgende: 

Die  Giltigkeit  des  Maxwell'schen  Gesetzes  in  seiner  ein- 
fachen Form 

ist  für  diejenigen  Fälle,  welche  den  seiner  Herleitung  zu  Grunde 
liegenden  idealen  Voraussetzungen  möglichst  gut  angepasst 
sind,  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  kaum  anzuzweifeln.' 
Jene  Voraussetzungen  sind  identisch  mit  den  von  Stefan  für 
die  Giltigkeit  seiner  Tragkraftsformel 

T=  27:32. F 

geforderten:  »Es  sollen  Anker  und  Magnet  keinen  freien 
Magnetismus  enthalten,  die  Richtung  der  Magnetisirung  senk- 
recht auf  der  angegebenen  Berührungsfläche  stehen  und  die 
Intensität  der  Magnetisirung  in  jedem  Punkte  derselben  die 
gleiche  sein«. 

Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  das  MaxwelTsche  Ge- 
setz in  der  Form 


=^/ 


WdF 


auch  in  den  übrigen  Fällen  die  magnetische  Tragkraft  bestimmt; 
nur  können  dann  bei  Einführung  des  Mittelwerthes  89„   der 


'   Vergl.  Taylor,  Tragkraft  der  Elektromagnete.  Wied.  Ann.,  1895,  4. 
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Normalcomponente  93„  der  magnetischen  Induction  95  in  der 
Schnittfläche  sich  bedeutende  Abweichungen  ergeben,  welche 
aber  mit  der  Annäherung  an  die  magnetische  Sättigung  des 
Eisens  abnehmen,  da  nach  dem  Kirchhoffchen  Sättigungs- 
satze ^  die  Magnetisirung  eines  ungleichförmig  magnetisirten 
Körpers  mit  wachsender  äusserer  Feldstärke  der  Gleichförmig- 
keit zustrebt,  falls  das  äussere  Feld  homogen  ist  und  sich  da- 
durch eben  die  Annäherung  an  die  von  der  Theorie  geforderten 
Bedingungen  immer  mehr  und  mehr  mit  wachsender  äusserer 
Feldstärke  erhöht. 

Die  bei  beiden  untersuchten  Stäben  erreichten  Maximal- 
werthe  der  Tragkraft  betrugen  10-754*^  und  9-226*^  pro 
1  cm\  Ein  weiteres  Steigern  der  äusseren  Feldstärke  war 
wegen  zu  grosser  Erhitzung  der  Magnetisirungsspulen  unzu- 
lässig. 

Durch  das  Einschieben  dünner  Glimmerblättchen  zwischen 
die  beiden  Stabhälften  wurde  die  Tragkraft  stets  vermindert 

Die  magnetische  Tragkraft  eines  Systems  dürfte  im  All- 
gemeinen am  besten  durch  eine  Potenzreihe  auszudrücken  sein, 
deren  erstes  Glied  eben  das  MaxwelTsche  Gesetz  in  seiner 
einfachen  Form  darstellt,  während  der  Einfluss  der  folgenden 
Glieder  mit  steigender  Annäherung  an  die  Sättigung  immer 
mehr  verschwindet.  Thatsächlich  wurden  solche  Reihenent- 
wicklungen bereits  angewendet  und  hiebei  die  Entwicklung  auf 
einige  wenige  Glieder  ausgedehnt,  z.  B.  von  Wassmuth  und 
Bosanquet.  Die  Thatsache,  dass  Wassmuth  fand,  es  wachse 
die  magnetische  Tragkraft  rascher  als  3  und  langsamer  als  3^, 
dürfte  theilweise  in  der  Anordnung  seiner  Versuche  ihre  Er- 
klärung finden;  es  waren  nämlich  die  Secundärwindungen  zur 
Bestimmung  der  Grösse  3  nicht  in  unmittelbarer  Nähe  einer 
Schnittfläche  des  Ringes,  sondern  um  90**  hievon  entfernt  ange- 
bracht, also  an  einer  Stelle,  wo  3  grössere  Werthe  aufwies,  als 
in  den  Schnittflächen,  da  steh  die  entmagnetisirende  Wirkung 
der  letzteren  in  ihrer  unmittelbaren  Nähe  am  meisten  fühlbar 
macht  und  sehr  rasch  abfällt. 


1  Kirchhoff,  Gesammelte  Abhandlungen,  S.  223. 
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Endlich  sei  noch  auf  eine  von  Adler ^  gegebene  Formel 
für  die  Tragkraft  eines  Elektromagneten  hingewiesen : 

3  =  r(pro  1  cm')  =  27ü324.3^^_  f    A  jg. 


-fi' 


Führt  man  in  diesen  Ausdruck  -^  =:  ^/  =  ^e—^i    ein, 

wobei  ^i  die  eigene  entmagnetisirende  Kraft  bedeutet,  so  erhält 
man 

Jo  Je 

welch  letzterer  Ausdruck  mit  Einführung  des  Mittelwerthes 
von  f)/  in 

3  =  27ü3«4-^,.3 

übergeht.  Beachtet  man  nun,  dass  für  kreiscylindrische  Stäbe 
^, :  3  =  JV  eine  merklich  constante  Grösse  ist  (N  =  mittlerer 
Entmagnetisirungsfactor),  was  besonders  für  Stäbe  mit  grossem 
Dimensionsverhältnisse  gilt,  so  ergibt  sich  weiters 

3  =  27:3^4- iV3  =  (27ü+iV)32. 

Demnach  würde  sich  die  magnetische  Tragkraft  eines 
solchen  Stabes  einer  bestimmten  Grenze  nähern,  wie  es  auch 
nach  der  Formel  von  Stefan  der  Fall  sein  müsste;  nach  dem 
MaxwelTschen  Gesetze  ist  diese  Folgerung  ausgeschlossen. 

Zum  Schlüsse  sei  es  dem  Verfasser  gestattet,  den  Herren 
Professoren:  Institutsleiter  Dr.  Leopold  Pfaundler,  Dr.  Anton 
Wassmuth  und  Dr.  Ignaz  Klemencic  für  die  bei  vorliegender 
Arbeit  vielfach  gewährte  Unterstützung  seinen  ergebensten 
Dank  auszusprechen. 


»  Adler,  Über  die  Formel  für  die  Tragkraft  der  Elektromagnete.   Diese 
Sitzungsber.,  II.,  1893,  Nr.  8. 


nooo 
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Über  die  Zusammensetzung  der  gesättigten 
Dämpfe  von  Mischungen 

von 

Max  Margules. 

(Mit  7  Textfiguren.) 

Die  Untersuchungen  über  die  Zusammensetzung  des 
Dampfes  flüssiger  Gemische  sind  nicht  sehr  zahlreich.^  Ko- 
nowalow  hat  bewiesen,  dass  der  Dampf  relativ  reicher  ist  an 
dem  Stoff,  mit  dessen  Zunahme  in  der  Flüssigkeit  der  Druck 
bei  constanter  Temperatur  steigt.  Planck  hat  für  sehr  ver- 
dünnte Lösungen  eine  Formel  angegeben,  aus  dem  Dampfdruck 
des  reinen  Lösungsmittels  und  der  Mischung  den  Antheil  der 
Substanzen  im  Dampfe  zu  berechnen.  Sie  setzt  voraus,  dass 
man  auf  den  Dampf  die  Gesetze  idealer  Gase  anwenden  darf 
und  dass  van  t'Hoffs  Regel  der  Druckerniedrigung  in  der  ein- 
fachsten Form  gilt.  N ernst  hat  Fälle  untersucht,  in  denen  die 
gelöste  Substanz  als  Flüssigkeit  und  als  Gas  dissociirt;  auch 
diese  Arbeit  bezieht  sich  nur  auf  verdünnte  Mischungen.  Die 
Formeln  wurden  durch  Versuche  von  Winkelmann,  Nernst 
imd  Gerber  geprüft. 


1  Konowalow,  Wiedemann's  Ann.,  14,  1881.  Planck,  Ostwald's 
Zeitschr..  2,  1888.  Winkelmann,  Wied.  Ann.,  39,  1890.  Van  der  Waals 
Archives  Neerlandaises  24,  1889.  Nernst,  Göttinger  Nachrichten,  1891. 
Gerber,  Wied.  Beiblätter,  1894. 

Eine  in  den  >Travaux  et  Mem.  des  Facultes  de  Lille«  veröffentlichte 
Arbeit  von  Duhem  kenne  ich  nur  aus  der  kurzen  Anzeige  in  Wied.  Beibl.  1894. 

In  Betreff  der  in  den  letzten  Abschnitten  dieser  Mittheilung  behandelten 
Gegenstände  vergleiche  man  die  bezüglichen  Stellen  in  Gib bs*, Abhandlung 
über  das  Gleichgewicht  heterogener  Stoffe  und  mehrere  Arbeiten  von  Blümcke 
in  Ostwald 's  Zeitschr.,  6—11. 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl.;  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  81 
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Van  der  Waals  hat  in  der  »Theorie  moleculaire  d'une 
substance  composee  de  deux  matieres  differentes«  den  Gegen- 
stand aus  einem  sehr  umfassenden  Gesichtspunkte  betrachtet. 
Seine  Untersuchung  gibt  ein  schönes  Bild  der  Vorgänge  in  den 
Mischungen,  besonders  in  der  Nähe  der  kritischen  Zustände. 
Sie  gab  Anlass  zu  Kuenen's  interessanten  Arbeiten  über 
Mischungem  von  Kohlensäure  und  Methylchlorid,  von  Äthan 
und  Stickoxydul,  und  zur  Entdeckung  der  retrograden  Con- 
densation. 

Die  Voraussetzungen,  dass  der  flüssige  und  gasförmige 
Zustand  einer  reinen  Substanz  durch  eine  Gleichung  mit 
wenigen  Constanten  darstellbar  ist,  dass  eine  ähnliche  Gleichung 
für  die  Mischung  gilt,  dass  zwischen  den  Constanten  des  Ge- 
misches und  denjenigen  der  Componenten  einfache  Beziehungen 
bestehen,  sind  für  van  der  Waals' Theorie  wesentlich  noth- 
wendig. 

Bei  Wasser  und  Alkohol  in  gewöhnlicher  Temperatur 
treffen  jene  Annahmen  sicher  nicht  zu.  Selbst  wenn  man  ganz 
ausreichende  Zustandsgleichungeh  fände,  wäre  es  noch  sehr 
schwierig,  die  Zusammensetzung  der  Dämpfe  eines  Gemisches 
auf  diesem  Wege  zu  berechnen. 

Es  gibt  eine  grosse  Classe  von  Mischungen,  deren  Dampf 
sich  in  gewöhnlichen  Temperaturen  bis  zur  Sättigung  nahezu  wie 
ein  Gemisch  idealer  Gase  verhält.  Für  solche  Fälle  habe  ich 
eine  brauchbare  Theorie  der  Destillation  zu  entwickeln  ver- 
sucht. 

Zunächst  sind  die  Überlegungen,  mittels  deren  Kirch- 
hoff die  Mischungen  einer  verdampfenden  und  einer  dampf- 
losen Substanz  behandelt  hat,  auf  die  Mischung  zweier  flüch- 
tiger Körper  auszudehnen.  Man  kommt  zu  einer  Formel,  welche 
gestattet,  die  Zusammensetzung  des  Dampfes  zu  berechnen, 
wenn  man  die  Mischungswärme,  den  Dampfdruck  der  reinen 
Substanzen  und  des  Gemisches,  überdies  noch  das  Temperatur- 
gefälle der  Druckwerthe  kennt.  Das  letztere  lässt  sich  aus  den 
vorhandenen  Messungen  an  Gemischen  nicht  mit  ausreichender 
Genauigkeit  bestimmen.  Desshalb  ist  die  erwähnte  Formel  vor- 
läufig nicht  verwendbar.  Ahnlich  verhält  es  sich  bekanntlich 
mit  der  Kirch  hoff 'sehen  für  Salzlösungen. 
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Ein  anderer  Weg  geht  aus  von  den  Ausdrücken  für  die 
freie  Energie  des  Gemisches,  welche  N  ernst  angegeben  hat. 
Schon  aus  den  verschiedenen  Formen  derselben  Grösse  lässt 
sich  eine  Beziehung  zwischen  den  Partialdruckwerthen  ableiten. 
Zu  derselben  Differentialgleichung  kommt  man  durch  Aus- 
führung des  Postulates,  dass  die  freie  Energie  des  Systems 
Flüssigkeit  und  gesättigter  Dampf  kleiner  sei,  als  diejenige  einer 
anderen  Massenvertheilung  zwischen  flüssiger  und  gasförmiger 
Phase  in  demselben  Räume.  Die  Gleichung  schliesst  auch  den 
Satz  von  Konowalow  ein.  Mittels  derselben  sind  die  Zu- 
sammensetzungen der  Dämpfe  von  Äthylalkohol — Wasser  und 
Methylalkohol  — Wasser  für  alle  Mischungsverhältnisse  der 
Flüssigkeiten  aus  Konowalo\v*s  Dampfdruckcurven  berechnet 
worden. 

Daran  schliessen  sich  noch  Ausführungen  über  die  Gestalt 
der  Partialdruckcurven  für  Flüssigkeitspaare  von  beschränkter 
Mischbarkeit,  über  gesättigte  und  übersättigte  Mischungen. 


1.  Bezeichnungen  und  Voraussetzung. 

Die  Massen  der  in  einem  Gefäss  vom  Volumen  v  ent- 
haltenen Stoffe  1,  2  seien  M^-hm^,  M^+m^  Gramm.  M bezieht 
sich  auf  den  flüssigen,  m  auf  den  gasförmigen  Antheil  jedes 
Stoffes.  Va  das  Volumen  des  Dampfraumes,  ly  jenes  der  Flüssig- 
keit. Die  Temperatur  hat  in  allen  Theilen  der  Masse  den  gleichen 
Werth.  T  absolute  Temperatur,  /  Temperatur  vom  gebräuch- 
lichen Nullpunkt  in  der  Centigrad-Scale  gezählt. 

O  ist  die  bei  Mischung  von  M^  und  M^  in  constanter  Tem- 
peratur zuzuführende  Wärmemenge. 

Pp  Pg  Dampfdruckwerthe  der  reinen  Substanzen  bei  T. 

II  Dampfdruck  des  Gemisches;  /?, ,  p^  Partialdruck  der 
Bestandtheile. 

Es  wird  angenommen,  die  Dämpfe  verhalten  sich  bis  zur 
Sättigung  wie  ideale  Gase,  befolgen  die  nach  Mariotte,  Gay- 
Lussac,  Dalton,  Joule,  Avogadro  benannten  Gasgesetze. 

i?j ,  i?2  sind  Constante  in  den  Zustandsgieichungen  der 
Dämpfe 

m^R^  T  1=  p^Vd,         m^R^  T  =  p^va . 

81* 
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(ij,  (ig  sind  Zahlen,  welche  angeben,  wie  viel  Gramm  des 
Dampfes  der  Substanz  1,  beziehungsweise  2  den  gleichen  Raum 
einnehmen,  wie  2  g  Wasserstoff  bei  demselben  Druck  und  der- 
selben Temperatur.  Die  Massen 


^1 

M, 

m. 

m. 

■^1  =    -   , 

K  —  — ^, 

«,  =  — i-, 

H,   =    — * 

(*1 

\h 

t^i 

(^ 

werden  als  Gramm-Moleküle  der  Flüssigkeiten,   beziehungs-    ^ 
weise  der  Dämpfe  bezeichnet.  V.       -^  <  \x^ 

Man  hat  ferner  r/^^^  *  ^^^'    /^^ 

Mit  diesen  Zeichen  sind  die  Zustandsgieichungen  der 
Dämpfe 

n^KT  =  p^vj,         n^KT  =  p^vj. 

IIjPijP2  sind  Functionen  der  Temperatur  und  der  Zu- 
sammensetzung de§  flüssigen  Gemisches.  Die  letztere  wird 
bestimmt  durch  die  Variable 

Die  hier  angeführten  Zeichen  beziehen  sich  auf  die  im 
folgenden  oft  und  an  verschiedenen  Stellen  gebrauchten 
Grössen.  Andere,  nur  gelegentlich  verwendete  Bezeichnungen 
sind  an  den  betreffenden  Orten  angeführt. 

2.  Verdampfungsgleichung. 

Die  erste  Beziehnung  zwischen  p^  und  p^  liefert  das 
Dalton'sche  Gesetz 

;7^+/72  =  n,  i) 

die  andere  der  zweite  Hauptsatz  der  Thermodynamik,  durch 
die  Gleichung 

worin  U  die  innere  Energie  des  Systems  Flüssigkeit — Dampf 
bezeichnet.  Hier  sind  v,  T  als  unabhängige  Veränderliche  anzu- 
sehen. 
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Sind  femer 

die  innere  Energie  der  Masseneinheit  der  reinen  Flüssigkeiten  1,2, 


die  innere  Energie  der  Masseneinheit  der  Dämpfe  1,2,  so  hat 
man 

und  da  die  Summe  der  flüssigen  und  gasförmigen  Masse  jeder 
Substanz  constant  angenommen  ist, 


Die  Menge  der  Flüssigkeit  wählt  man  so  gross,  dass  sich 
ihre  Zusammensetzung  z  mit  v  sehr  wenig  ändert.  Je  grösser 
die  Flüssigkeitsmasse,  desto  geringer  die  Änderung  des  z  bei 
gleicher  Zunahme  des  Volumens.  Mit  ungeändertem  z  und  T 
hat  der  neu  aufsteigende  Dampf  die  gleiche  Zusammensetzung 
wie  der  schon  vorhandene.   Aus  der  Zustandsgieichung  folgt 


öt;    ""  RJ    Tiv       RJ   dv.^'RJK 


hv  J     RJ    32   3t; 


Das  specifische  Volumen  der  Flüssigkeit  ist  klein  gegen- 
über demjenigen  des  Dampfes;  man  vernachlässigt  dvf/iv 
gegen  1  und  setzt  der  oben  angeführten  Annahme  gemäss 
8:;/3t;  gleich  Null,  hat  dann 

Sw^    ___     p,     ___'  w/j  cm.^    __     A     _    "^2 

~dv~  "   RJ  ~  ~Ü7'  TiT  ""  R]T  ""  ~vj" 

11  soll  nun  als  Function  von  :;  und  T  (nicht,  wie  in  Glei- 
chung II  als  Function  von  v,  T)  betrachtet  werden.  Bei  Anwen- 
dung der  bekannten  Clausius'schen  Bezeichnung  ist 

und  es  gilt  wieder,  dass,  je  grösser  die  flüssige  Masse,  desto 
kleiner  (hz/dt)i,,  demnach  für  die  vorausgesetzte  sehr  grosse 
Masse 
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Für  die  Folge  sollen 

z  und  T 

als  die  unabhängigen  Veränderlichen  gelten;  wir  können  dann 
die  Indices  bei  den  Differentialquotienten  weglassen  und  erhajten 
statt  der  Gleichung  II) 

Alle  hier  vorkommenden  Grössen,  auch  die  Differential- 
quotienten von  Q  (analog  den  Verdünnungswärmen)  sind  nur 
Functionen  von  z  und  T,  von  der  Masse  der  Flüssigkeit  unab- 
hängig. Verbindet  man  die  letzte  Gleichung  mit  I),  so  folgt  IIa) 

dT' 


(•.-^.**.^-  T^'jly  *  {"-^'^"'^-MMf  =  'l 


3.  Verdampfungswärme  der  Flüssigkeiten  aus  der  Mischung. 

s,  — JSj  ist  die  innere  Verdampfungswärme  der  Massenein- 
heit der  reinen  Substanz  1.  Da  P^V^  z=z  R^ T,  wenn  V^  das  speci- 
fische  Volumen   des  gesättigten  Dampfes  bedeutet,  die  Aus- 
^  dehnungsarbeit  bei  der  Verdampfung  darstellt,  so  ist  die  ganze 
Verdampfungswärme 

T    dP, 


L,  =3 


1 1 


l,^RJ  =  RJ  — 


dT 


Man  kann  sich  vorstellen,  dass  die  Flüssigkeit  1  aus  der 
Mischung  allein  verdampft.  Bringt  man  in  den  Dampfraum 
einen  Körper,  welcher  den  Dampf  1  absorbirt,  auf  2  aber  nicht 
einwirkt,  so  mag  die  Menge  dm^  des  ersten  langsam  entzogen 
und  durch  die  Verflüchtigung  einer  gleichen  Masse  dM^  aus 
der  Flüssigkeit  ersetzt  werden.  Die  Wärmemenge,  welche  für 
den  letzten  Theil  des  Processes  bei  constanter  Temperatur  zu- 
zuführen ist,  beträgt  A^dM^,  wenn  wir  setzen 

die   Verdampfungswärme    für    1  g  der  Flüssigkeit  1    aus  der 
Mischung. 
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Führt  man  durch  die  Gleichungen 

die  Verdampfungswärmen  für  je  ein  Gramm-Molekül  der  Flüssig- 
keiten 1  und  2  aus  der  Mischung  ein  und  setzt 

SO  hat  man  statt  der  Gleichung  IIa) 

B,p,-¥B,p,  =  511.  Hb) 

B  ist  die  Verdampfungswärme  jener  Masse  aus  der  Mischung, 
deren  Dampf  das  gleiche  Volumen  hat,  wie  das  Gramm-Molekül 
eines  Gases  beim  Druck  11  und  bei  der  Temperatur  T,  gleich  wie 


P,    dT 


die  Verdampfungswärme  für  ein  Gramm-Molekül  der  reinen 
Flüssigkeit  1  ist. 

Man  kann  die  Gleichung  11^)  auch  so  schreiben: 

n^B^-k-n^B^  =  {n^-¥n^)B\ 

sie  drückt  den  selbstverständlichen  Satz  aus,  dass  die  Wärme- 
menge, welche  man  der  Mischung  zuführen  muss,  um  «i-h«., 
Gramm-Moleküle  zu  verdampfen,  gleich  ist  der  Summe  der 
Wärmemengen,  welche  nothwendig  wären,  um  (bei  merklich 
ungeänderter  Zusammensetzung)  n^  Gramm-Moleküle  der  Sub- 
stanz 1  und  «2  ^^^  Substanz  2  einzeln  aus  der  Mischung  ver- 
dampfen zu  lassen. 

4.  Partialdruck  und  Massenverhältniss  im  Dampfgemisch. 

Aus  den  Gleichungen  I)  und  11^)  erhält  man 

P\   _    B—B.,  p.,   _    B^—B 

n    -  B,—B,  '        MI    ~  B,-B,,  '  ^ 
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Das  Verhältniss  der  Mengen  beider  Stoffe  im  gesättigten 
Dampf  des  Gemisches  ist 

^1   ^  IlAk  =    P-i    ^—^2  lila) 

Der  leichteren  Übersicht  wegen  stellen  wir  die  Werthe  der 
auf  der  rechten  Seite  der  Gleichungen  vorkommenden  Symbole 
zusammen  und  schreiben  die  F'ormeln  so,  dass  alle  Glieder 
reine  Zahlen  sind. 


B 

KT    ' 

aiogn 
~  3  log  r  ' 

B.     _ 
KT   ~ 

dlogP^           1       8Ö 
dlogT       RyT  8A/i 

KT   ~ 

ä\ogP, 
dlogT 

1      80 
RJ  8Mg' 

Um  die  Zusammensetzung  des  Dampfes  zu  bestimmen, 
müsste  man  kennen:  Den  Druck  des  gesättigten  Dampf- 
gemisches und  sein  Temperaturgefälle,  den  Dampfdruck  der 
reinen  Substanzen  und  das  bezügliche  Temperaturgefälle,  end- 
lich die  Mischungswärme  und  ihr  Gefälle  nach  z. 

[Es  empfiehlt  sich,  die  Formeln  III)  mit  denjenigen  zu 
vergleichen,  welche  man  findet,  wenn  man  den  kürzesten  Weg 
einschlägt,  um  die  Zusammensetzung  des  Dampfes  unabhängig 
von  chemischer  Analyse  zu  berechnen.  Misst  man  Temperatur, 
Druck,  Volumen  und  Masse  des  Dampfgemisches  und  bestimmt 
daraus  eine  Grösse  |i  so,  dass 

dann  hat  |i  für  das  Dampfgemisch  eine  ähnliche  Bedeutung, 
wie  (1^  [lg  für  die  reinen  Substanzen.  Man  kommt  zu  den 
Gleichungen 

Pi    _     \^—\h 


II  |li— IXg 


ft  1^1— ft>  J  ' 


Wenn  ein  Bestandtheil  des  Gemisches  keinen  Dampf 
aussendet,  p^  =:  0,  geben  die  Gleichungen  III)  den  Kirch- 
hoffschen  Ausdruck  der  Verdünnungswärme  mittels  der 
Beziehung 

^=2  B.. 
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Wenn  Q  ^=^  0  für  jedes  Mischungsverhältniss,  so  sind  die 
Gleichungen  III)  durch  die  Annahmen  p^  =  P^  und  P2  =  Pg 
identisch  erfüllt.  Diese  entsprechen  erfahrungsgemäss  dem  Fall, 
dass  die  Flüssigkeiten  nicht  mischbar,  aber  beide  mit  dem 
Dampfraum  in  Berührung  sind. 

Mischen  sich  die  Flüssigkeiten  nur  in  begrenzten  Mengen- 
verhältnissen, so  entstehen  für  die  dazwischenliegenden  z  zwei 
Schichten  von  constanter  Zusammensetzung.  Der  Dampf  beider 
Schichten  muss  gleichen  Druck  und  gleiche  Partialdrucke 
haben;  anderenfalls  würde,  wenn  die  Schichten  miteinander  und 
mit  dem  Dampfraum  in  Berührung  sind,  das  Gleichgewicht  durch 
Destillation  gestört.  Demnach  ist  auch  B  für  beide  Schichten 
gleich,  ebenso  B^  und  Äg.  Die  Verdampfungswärme  einer 
Flüssigkeit  aus  einer  Schicht  ist  ebenso  gross  wie  für  die 
andere  Schicht. 

5.    Änderung  der  Zusammensetzung  des  Dampfes  mit  der 

Temperatur. 

Die  Grösse  B^  hat  dieselbe  Beziehung  zum  Partial druck /?p 
wie  die  Verdampfungswärme  eines  Gramm-Moleküls  der  reinen 
Substanz  \l^L^  zum  Druck  P^,  Demnach 

^     _    Slog;7,  _5^  _    3 log;;, 

KT    ~    8  1ögT  '  KT   ""    ölog'r* 

Diese  Ausdrücke  wären  zur  Berechnung  des  Mischungs- 
verhältnisses im  Dampfe  nicht  geeignet,  weil  mit  ihnen  11^) 
identisch  aus  I)  hervorgeht.  Man  kann  sie  benützen,  um  die 
folgenden  Gleichungen  aufzustellen: 

'^T\pJ  '^  p,      KT'     '        ^TKmJ^m^      KT^     '       ^ 

Das  Verhältniss  nijm^  wächst  oder  nimmt  ab  mit  steigen- 
der Temperatur,  je  nachdem  B^  grösser  oder  kleiner  ist  als  B.^. 

Im  folgenden  sind  in  Fig.  1  die  B^  und  B^  für  das  Gemisch 
Alkohol(i)  — Wasser(2)  für  7=  303°  als  Functionen  von  z  durch 
Curven  dargestellt.  V^on  c  z=  0  bis  zu  cr=:0*23  beiläufig  ist 
B^  >  B2,  derDampf  alkoholarmer  Gemische  nimmt  mit  steigen- 
der Temperatur  an  Alkoholgehalt  zu,  bei  grösseren  z  ist  B^<B2, 
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der  Dampf  wird  mit  wachsendem  T  wasserreicher.    In  den  Ge- 
mischen Alkohol,!, — Schwefelkohlenstoff(2)  ist  überall  5^  >>  Ä^,, 
der  Alkoholgehalt  des  Dampfes  wächst  bei  allen  Mischungs- 
verhältnissen mit  der  Temperatur. 
Aus  den  Gleichungen 


8  log;^, 

d\ogP, 

1       2Q 

87 

~       dT 

Ä,7«  8.¥, 

8  log;?, 

8r 

_d\ogP, 
~       dT 

-       1       8Ö 
R^r-  8Mg 

leitet  man  ab,  dass  der  Partialdruck  p^  mit  der  Temperatur 
rascher,  beziehungsweise  langsamer  wächst,  als  der  Druck  P^ 
des  reinen  gesättigten  Dampfes,  wenn  durch  Hinzufügung  einer 
kleinen  Menge  der  Substanz  l  zur  flüssigen  Mischung  bei  con- 
stantem  T  Wärme,  entwickelt,  beziehungsweise  absorbirt  wird. 
Man  hat  nämlich 

dT\PJ  -        P,     RJ'  33/i  ' 

Dieselben  Gleichungen  lassen  sich  folgenderweise  in- 
tegriren  und  zur  Bestimmung  des  Mischungsverhältnisses  im 
Dampfe  verwenden.  Nennt  man  p^^ .  . .  Pf^  die  Werthe  von 
p^.  .  .P^  für  die  Temperatur  7^»  und  setzt 

so  ist  für  eine  andere  Temperatur  T 


C19  -^ 


JT 

p,  =  PJ,{z).e'^^^^^  ^J'-  =  GJ,{z) 


dT 


p,  =  PJ,{z).e    rcM.    /?,r-  ^  G,fM 

wobei  die  Integralgrenzen  T^  und  Tsind.  Gj  und  G^  kennt  man, 
wenn  die  Mischungswärme  als  Function  von  z  und  T,  überdies 
die  Dampfdruckwerthe  der  reinen  Substanzen  für  T  gegeben 
sind.  Dann  lassen  sich  aus  dem  Dampfdruck  des  Gemisches  11*'^ 
für  Tq  und  II  für  T  mittels  der  Gleichungen 
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die  Werthe  von  /^  und/g,  also  auch  die  p^p^  für  beide  Tem- 
peraturen finden.  Die  so  erhaltenen  Ausdrücke  von  pj^  und 
Pil^  gehen  in  die  Gleichungen  'III)  über,  wenn  T  unendlich 
nahe  an  T^  liegt. 

Die  letzten  zwei  Gleichungen  werden  identisch,  wenn  pjp^ 
in  beiden  Temperaturen  gleich  ist;  dann  sind  sie  auch  zu  dem 
erwähnten  Zwecke  nicht  verwendbar.  In  Wirklichkeit  ändert 
sich  jenes  Verhältniss  sehr  wenig  selbst  in  grossen  Temperatur- 
intervallen. Man  braucht  desshalb  sehr  genaue  Messungen  der 
als  bekannt  vorausgesetzten  Grössen,  um  die  Gleichungen  an- 
wenden zu  können. 

6.  Beziehungen  zwischen  Mischungswärme  und  Partialdruck. 

Nennt  man  *  die  Mischungswärme  für  die  Masseneinheit 
der  Flüssigkeit  von  der  Zusammensetzung  z,  so  ist 

und  mit  Benützung  der  Gleichungen  des  letzten  Abschnittes 
^  =  <I>-.(l-.)-::=— 3-    log(^;) 


3M,   ~  *     ~   8/  ~     ^     87  '°^  \p. 


Daraus 


*  =  KT^  ^{^  log  (-^A  +  1=-^  log  (A) 


Q  _  J_  f  ^    9  log;?!   _L  ^—^  ^^ogP2 


Den  Ausdruck  der  Mischungswärme,  welchen  die  erste 
dieser  Gleichungen  enthält,  hat  auf  anderem  Wege  Kernst 
gefunden  (Theor.  Chemie,  S.  104).  Die  letzte  Gleichung  kann 
man,  wenn  die  Variable  C  statt  z  eingeführt  wird,  so  schreiben 
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7.  Die  Verdampfungswännen  der  Bestandtheile  aus  den 

Mischungen  Alkohol — V^asser,  Methylalkohol — "Wasser, 

Alkohol — Schwefelkohlenstoff. 

Die  Dichte  des  Wasserstoffes  bei  /  zz  0*  und  einer  Atmo- 
sphäre Druck  gleich  10-^.8-9551  g.cnf^  gesetzt  und  die 
Gramm-Calorie  zu  10^.4*  1675^. cw^.sec-^  angenommen,  hat 
man 

271-5     Gramm-Cal. 


K=2.- 


273  gA' 


Die  folgende  Tabelle  enthält  für  einige  Flüssigkeitspaare: 
Die  Werthe  von  d  log  P/d  log  T  aus  den  Dampfdruckformeln 
von  Regnault  berechnet,  die  Constanten  a  der  Formel 

4>  ==  a^  sin  nz-h  . . .  H-a,.  sin  5izz  [Gramm -Calorien  pro  Gramm] 

abgeleitet  aus  den  Messungen  von  Winkelmann  (für  Methyl- 
alkohol— Wasser  aus  denen  von  Dupre),^  ferner  die  jij,  jig, 
endlich  die  aus  diesen  Daten  berechneten  Bj{KT)  und  BJ(KT) 
für  1 1  Werthe  von  z. 

Die  ^  aus  den  Formeln  stimmen  mit  den  beobachteten 
bis  auf  wenige  Hundertel  der  gewählten  Maasseinheit  überein, 
nur  bei  Methylalkohol— Wasser  kommen  grössere  Unterschiede 
vor;  vielleicht  weil  hier  fünf  Glieder  der  Formel  noch  nicht 
ausreichen,  wahrscheinlich  aber  wegen  der  Verschiedenheit 
der  Temperaturen,  bei  denen  Dupre  gemessen  hat  (16**  bis  20**). 

In  jeder  Combination  ist  die  an  erster  Stelle  genannte 
Flüssigkeit  als  die  oben  mit  1  bezeichnete  Substanz  anzusehen. 

Die  Verdampfungswärme  einer  Flüssigkeit  aus  der 
Mischung  als  Function  der  Zusammensetzung  hat  an  sich 
einiges  Interesse,  auch  ohne  Rücksicht  auf  die  Anwendung, 
welche  man  davon  machen  will. 

1  Winkelmann,   Poggendorffs  Annalen   150.  Dupre,  Pogg.  Annalen 

148  (1873). 

? 
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/ 

d\ogP, 
älogT 
dlogP^ 
iiXogT 

^1    

^3    

'h\    

^A     

^:.    

\H    

I^    


Alkohol— Wasser 


0« 


30*» 


Methyl- 
alkohol— 
Wasser 

18*» 


Alkohol - 
Schwefel- 
kohlenstoff 


18-098 
19-520 

-10-184 

-  3  685 

-  1-124 

-  0-184 

-  0-012 

46 
18 


16-668 
17-395 

-  6-080 

-  2-584 

-  0-774 

-  0-188 

-  0-088 

46 

18 


16-163 
18-232 

-  9-471 

-  1-229 

-  0-535 

-  0-254 

-  0027 

32 
18 


18-098 
12-477 

2-318 
0-151 
0-127 
0-040 
0-006 

46 
76 


KT 


I     B^ 
I    AT 


Bi 
KT 


B2 
KT 


KT 


KT 


Bi 
KT 


KT 


0-0 
-1 
-2 
•3 
•4 
•5 
-6 
•7 
•8 
•9 

10 


23-88 
22-92 
20-88 
19-10 
18-19 
17-98 
18-03 
18-09 


19-5: 

19-55 

19-69 

19-92 

20-lo| 

20-17 

20-14 

20-101 


20-21 
19-49 
18-10 
17-09 
16-67 
16-55 
16-55 
16-62 


18-10|  20-09.    16-6; 


18-10,  20-09 
18- lo'  20-09 


16-67 
16-6 


17-40 
17-42 
17  51 
17-64 
17-73 
17-76 
17-76 
17-71 
17-66 
17-65 
17-6 


18-67 

17-84 

16-76 

15-98 

15-64 

15-5 

15-49 

15-49 

15-63 

15-90 

16-16 


18-23, 

I 
17-98 

17-86; 

17-89 

17-95' 

18-01 

18-16 

18  40 

18-68 

18-83 

18-96 


17-25 
17-37 
17-60 
17-78 
17-88 
17  93 
17  99 
18-04 
18-09 
18-10 


I 
12-48 

12-46  ) 

12-40  ! 

12-30  ! 

12-22 

12-14 

12-02  I 

11-85 

11-69  • 

11-53  ! 


1810  11-48 
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Die  Verdampfungswärme  des  Alkohols  aus  einer  sehr 
verdünnten  Lösung  in  Wasser  ist  bei  30°  fast  um  ein  Viertel, 
bei  0**  um  mehr  als  ein  Viertel  grösser,  als  diejenige  des 
reinen  Alkohols.  Die  entsprechenden  Unterschiede  für  Wasser 
sind  weitaus  kleiner;  das  hängt  unmittelbar  mit  den  Wärme- 
mengen zusammen,  welche  durch  Zusatz  kleiner  Massen  der 
reinen  Flüssigkeiten  zur  Mischung  entwickelt  werden.  Die 
F'iguren  1  und  2,  welche  für  zwei  Fälle  die  B^  und  B^  darstellen, 


geben  zugleich  eine  Vorstellung  vom  Gang  dieser  Wärme- 
mengen. 

Die  eingezeichnete  Curve  B  (Verdampfungswärme  für 
ein  Gramm-Molekül  des  Gemisches)  ist  vorläufig  als  eine 
willkürlich  gezogene  anzusehen;  man  kennt  nur  ihre  Endpunkte 
und  weiss,  dass  sie  überall  zwischen  den  Curven  B^,  B^  liegt, 
also  auch  durch  den  Schnittpunkt  beider  hindurchgeht,  wenn 
es  einen  solchen  gibt. 

Der  Versuch,  aus  Konowalow's  Beobachtungsreihen 
hinreichend  genaue  Werthe  von  8  log  11/8  7 für  einige  Mischungs- 
verhältnisse abzuleiten,  ist  nicht  gelungen.  Unmittelbar  auf 
diesen  Zweck  gerichtete  Messungen  würden  vermuthlich  die 
Anwendung  der  Gleichungen  (III)  zur  Bestimmung  der  Zu- 
sammensetzung des  Dampfes  gestatten. 
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8.  Verdünnte  Lösungen  flüchtiger  Körper. 

(Formel  von  Planck.) 

Für  die  Erniedrigung  des  Dampfdruckes  einer  Flüssigkeit 
durch  Auflösung  einer  geringen  Menge  nicht  flüchtiger  Substanz 
in  derselben  hat  Raoult  ein  empirisches  Gesetz  angegeben; 
das  gleiche  hat  van  t'Hoff  in  seinen  fruchtbaren  Untersuchungen 
über  den  osmotischen  Druck  gefunden. 

Angenommen,  das  Gesetz  gelte  ebenso  für  die  Lösung 
einer  flüchtigen  Substanz,  wenn  nur  statt  des  Dampfdruckes 
der  Partialdruck  des  Lösungsmittels  gesetzt  wird,  so  ist  dasselbe 
in  den  oben  angegebenen  Zeichen  zu  schreiben 

p,-p>  _  _jh__  _  , 
p,     ~  a^+a;  ~  '' 

wobei  N^  sehr  klein  im  Vergleich  mit  A^2  s^^"  soll. 

Durch  die  Arbeiten  von  Arrhenius  ist  bekannt,  dass  dieser 
Satz  nur  mit  Einschränkungen  gilt,  wenn  man  die  Zahl  der 
Gramm-Moleküle  so  definirt,  wie  es  oben  geschehen  ist.  Wir 
wollen  ihn  demgemäss  nur  dort  anwenden,  wo  man  annehmen 
darf,  dass  die  gelöste  Substanz  weder  dissociirt  noch  poly- 
merisirt  ist.  Man  hat 

II  "    "ii     "^  n  ^* 

Im  Grenzfail  unendlicher  Verdünnung  istll  nur  sehr  wenig 
von  P^  verschieden.  Mit  Vernachlässigung  unendlich  kleiner 
Zahlen  höheren  Grades  erhält  man  die  Formel  von  Planck 

^-:  =  -^^^-     (LimC  =  0). 

Das  erste  Glied  auf  der  linken  Seite  bezeichnet  Planck  als 
die  molekulare  Concentration  des  Dampfes,  das  zweite  als 
diejenige  der  Flüssigkeit.  Diese  Gleichung  gestattet  p^  zu 
berechnen  aus  C,  P^y  H- 

Handelt  es  sich  um  eine  verdünnte  Lösung  von  2  in  1,  so 
sind  nur  die  Indices  zu  vertauschen  und  1 — C  an  Stelle  von  C 
zu  schreiben 

p,-P,:         (LimC=  1). 
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Dem  van  t'Hoff-Raoult'schen  Gesetz  zufolge  ist  für  C 
nahe  1  das  Verhältniss  pJPi,  für  C  nahe  0  das  Verhältniss  Pz/Pt 
nur  von  der  Concentration  abhängig,  von  der  Temperatur 
unabhängig.  Damit  stimmen  auch  die  Gleichungen  des  5.  Ab- 
schnittes überein;  bei  2:  z=  1  und  in  der  Nähe  dieses  Werthes 
ist  aO/8Mi  =  0,  G,  =  Pi,  folglich 

p1    ^    Pi    ^ 


po    -   p     -JM 


1  -^  1 


und  ähnlich  bei  ;v  =  0  G<^^=-  P^,  Aber  das  genannte  Gesetz 
sagt  auch,  dass  jene  Verhältnisse  für  eine  grosse  Classe  von 
Flüssigkeiten  die  gleichen  Werthe  haben,  und  es  gibt /^ (2)  1=  C, 
f,^{z)  =  1 — C  an.  Darüber  können  die  vorher  abgeleiteten  Glei- 
chungen nichts  enthalten,  da  sie  ebensowohl  für  Elektrolyte 
wie  für  Nichtleiter  gelten. 

9.  Freie  Energie  des  Flüssigkeitsgemisches  und  des  Dampf- 

gemisches. 

Lässt  man  bei  constantem  J  die  Menge  dM^  der  ersten 
Flüssigkeit  aus  der  Mischung  verdampfen,  so  ist  dabei  vom 
System  die  äussere  Arbeit  dM^p^v^  -=:  dM^R^T  zu  leisten  (Ver- 
lust an  freier  Energie).  Wird  dieser  Dampf  abgetrennt  und  bis 
zum  Druck  P^  comprimirt,  so  ist  dabei  Arbeit  zuzuführen 
(Gewinn  an  freier  Energie),  deren  Betrag 


-dM^  Cpdv  =  dM^RJ\og  (-^ 


Verflüssigt  man  noch  den  Dampf  unter  dem  Druck  P^,  so 
hat  man  wieder  dM^P^V^  =  dM^R^T an  äusserer  Arbeit  zuzu- 
führen. Der  Gewinn  bei  der  dritten  Operation  ist  ebenso  gross, 
wie  der  Verlust  bei  der  ersten. 

Im  Ganzen  hat  man  danach,  wenn  man  die  Masse  dM^ 
oder  dN^  Gramm-Moleküle  von  der  Mischung  flüssig  abscheidet, 

dM,RJ\ogi^)  =  dN,KT\og{^->^ 

als  Zuwachs  der  freien  Energie  des  Systems.    Ebenso  bei  Ab- 
trennung einer  kleinen  Menge  dM^  der  anderen  Flüssigkeit 


Zusammensetzung  gesättigter  Dämpfe  von  Mischungen.  1259 

dM,R,T\og(^)  =  äN,  KT  \og(^). 
\  P2  y  ^p%y 

Wählt  man  die  abzuscheidenden  Theile  so,  dass  die  Zu- 
sammensetzung C,  also  auch  p^,  p^  constant  bleiben, 

^^x  _  ^1  „     : 


so  wird  der  ganze  Zuwachs  an  freier  Energie  bei  Trennung 
von  .Vj  und  A^ 

'  P  P  ^ 


ATf.V,log-l   +A;iog-^). 


Dieser  Ausdruck  gibt  also  auch  den  Verlust  an,  welchen 
die  freie  Energie  der  Flüssigkeiten  bei  Mischung  von  N^  mit  A^ 
erleidet.  Andere  Ausdrücke  derselben  Grösse  sind 


'■1' 


^y        f  PA 
log  I — -jäA\     bei  constantem  Ag, 

AT  1      log  ( — ^  )  ^Ag     bei  constantem  N^ . 


Die  erste  Form  hat  Kernst  angegeben  (Theor.  Chemie, 
S.  104)  und  daraus  mittels  der  Beziehung  zwischen  der  Ände- 
rung der  freien  und  der  gesammten  inneren  Energie  jenen  Aus- 
druck der  Mischungswärme  gefunden,  welcher  oben  im  6.  Ab- 
schnitt angeführt  ist. 

Nennt  man  F^ ,  F^  die  freie  Energie  eines  Gramm-Moleküls 
der  reinen  Flüssigkeiten  1,  beziehungsweise  2,  g  diejenige  der 
Mischung  N^-hN^,  führt  man  ferner  in  die  oben  angegebenen 
Ausdrücke  C  ein  und  beachtet,  dass 

bei  constantem  A^g dN\  =:  Ag  71 — f\2  * 

bei  constantem  A^^ ^A^g  =  — A^^  -j^- , 

so  wird 

g  =  N,F,+N,F,-{N,+N,)KTk  log  ^  +(1  -Q  log^j    V) 

^  Pl  P2     ^ 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  Cl. :  CIV.  Bd.,  Abth.  II.  a.  82 
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=  N,F,^N,F,-(A\^K)KT(\-:)  riog  {fjj^^  Va) 

Bei  Benützung  der  letzten  F'ormen  wird  vorausgesetzt,  dass 
die  Integrale  bestimmte  endliche  Werthe  haben,  obgleich  p^, 
beziehungsweise  p^  an  einer  der  Grenzen  Null  wird. 

Aus  der  Gleichung 

(1-0 /  iog(^)-^  =  :    log  ^^  4 

kann  man,  indem  man  beide  Seiten  durch  C  dividirt,  dann  diffe- 
rentiirt,  die  Gleichung  zwischen  (V)  und  (Va)  ableiten.  Wenn 
man  jedoch  beide  Seiten  zweimal  nach  C  differentiirt,  erhält 
man  eine,  im  Folgenden  noch  oft  zu  benützende  Beziehung 
zwischen  p^  und  p^ 

Der  Ausdruck  auf  der  linken  Seite  von  VI)  ist  derselbe, 
von  welchem  im  6.  Abschnitte  gezeigt  wurde,  dass  sein  Tem- 
peraturgefälle Null,  dass  er  also  eine  Function  von  ^  allein  ist. 
Es  fand  sich  aber  dort  kein  Mittel,  den  Werth  der  Function  zu 
bestimmen. 

Man  wird  weiterhin  mit  dem  nicht  gesättigten  Dampf  des 
Gemisches  zu  rechnen  haben.  Sind  im  Dampfraum  n\  Gramm- 
Moleküle  der  ersten  Substanz,  Partialdruck  /7j,  und  k^  der 
anderen  Substanz,  Partialdruck  p[,  so  hat  man  für  die  freie 
Energie  des  Dampfgemisches  die  Summe  der  freien  Energie 
beider  Dämpfe  zu  setzen 

n\[F^—KT-KT\og^  ^n'J[F^—KT-KT\og^\, 

P\  '  ^  rt  ' 

10.  Bedingung  des  stabilen  Zustandes. 

Der  Zustand  eines  in  constanter  Temperatur  erhaltenen 
Systems  ist  unbedingt  stabil,  wenn  die  ihm  zugehörende  freie 
Energie  kleiner  ist,  als  diejenige  aller  anderen  Zustände,  welche 
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die  Massen  des  Systems  bei  gleicher  Temperatur  in  dem 
gleichen  Volumen  annehmen  könnten  (Gibbs,  v.  Helmholtz). 
(Als  erstes  Beispiel  für  die  Anwendung  des  Princips, 
zugleich  als  Einleitung  für  das  folgende,  diene  das  System 
Flüssigkeit — Dampf  einer  einfachen  Substanz.  Die  Zahl  der 
Gramm-Moleküle  sei  C,  das  Gesammt-Volumen  V,  der  Dampf- 
raum Vd.  Nimmt  man  iV  Gramm-Moleküle  Flüssigkeit,  n'  Dampf 
an,  nennt  fv  das  Volumen  eines  Gramm-Moleküles  Flüssigkeit, 
so  ist 

N+n'  —a  V=  Nfv-huj  =  {C—n')fv-^v,u 

n'w  ist  das  Volumen  der  Flüssigkeit,  welche  aus  dem  in  i\i  ent- 
haltenen Dampf  entstünde.  Vernachlässigt  man  auch  hier  das 
Volumen  der  Flüssigkeit  gegen  dasjenige  der  gleichen  Dampf- 
masse, so  kann  man  statt  der  Bedingung  V  ziz  const.  die  andere 
va  =  const.  setzen.  Bei  Anwendung  ähnlicher  Bezeichnungen 
wie  im  vorigen  Abschnitt  ist  die  freie  Energie  des  Systems 

%  =  NF-^n' F—n' Krix-^-Xog  ^); 

P  der  Druck  des  gesättigten  Dampfes,  p'  derjenige  der  im 
Dampfraum  enthaltenen  n'  Gramm-Moleküle.  Mittels  der  Be- 
ziehung p't\i  =  n'KT  hat  man 


55  =  CF-o/(l+log-~). 
^  P  I 


Das  erste  Glied  auf  der  rechten  Seite  ist  constant,  ebenso 
im  zweiten  Glied  der  Factor  i;^.  Der  kleinste  Werth  von  g  tritt 
ein,  wenn  p'  =:  P,  bei  jener  Massenvertheilung,  welche  den 
Druck  im  Dampfraum  gleich  dem  Druck  des  gesättigten  Dampfes 
macht,  also  schon  der  Voraussetzung  gemäss  stabil  ist.  In 
dieser  Ableitung  ist  die  freie  Energie  der  Flüssigkeit  als  unab- 
hängig vom  Druck  oder  die  Flüssigkeit  als  unzusammendrück- 
bar  angenommen). 

Wir  kehren  zu  dem  System  zurück,  welches  sich  aus  zwei 
Flüssigkeiten  N^  und  N^  Gramm-Moleküle  und  den  Dämpfen 
«j,  ;/f,  zusammensetzt,  woböi 

82* 
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constant  sind  und  die  Zustandsgieichungen 

n[  KT  =1  p[vj ,         n[^  KT  —  jjf^v^ 
bestehen.  Die  freie  Energie  des  Systems  ist 

%  =  C,F,  +  C,F,-KT{N,  log  -^  +A;  log^  ) 

P\  P2   ^ 


-KTn[  { 1  +  log  -p  j  -AT«;  ('  1  +  log  -^j . 


Man  hat  diejenigen  Werthe  n[n'^  zu  suchen,  welche  g  zu 
einem  Minimum  machen  bei  constantem  Volumfen  des  Systems, 
oder,  was  hier  auf  das  gleiche  hinauskommt,  bei  constantem 
Dampfvokimen  Vd* 

p^,  p^  sind  als  bestimmte  (wenngleich  nicht  bekannte) 
Functionen  von  C,  der  jeweiligen  Zusammensetzung  des 
flüssigen  Theils,  anzusehen. 

Zieht  man  von  g  die  Constante 

C,F,  H-  QF,  -  KT{C,  log  P,  +  C,  log  Pg) 

ab,  dividirt  den  Rest  durch  KT,  so  soll  der  Ausdruck 

H-  A^ilogj^iH-iV2log;;,H-w^(log;/^--l)+«;iog(/,-l) 

ein  Minimum  werden. 

Mit  «j  ändern  sich  unmittelbar/;^  und  N^y  mit  n'^  ändern 
sich  p^^  und  N^,  mit  beiden  Variablen  ändert  sich  mittelbar  der 
Werth  von  C.  also  p^  und  p^.  Man  hat 


8«;  -     '*    '^'  8«;  -    '•^^ 

-0, 

iv,  ;^^  -    (1   c)^ 

8A^3    _       1       N     ^'^     -  C* 

^'^^  8«;    -  "^*     "^' 

demnach 

::;=-<>-o(c^-<-o 

ü£|a).,„,Ä, 

:^=c(  »'--■-<-«- 

8C 

0-'-^ 
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Beim  Minimumwerth  von  H  müssen 
3//  .         3// 


3<    ""^'         3<    -^ 

sefn.  Zuvor  wurde  die  Gleichung  VI)  abgeleitet.  Mit  Hilfe  der- 
selben ergibt  sich,  dass  j/^^z  p^  und  p'^  =  p^  nothw^endige 
Bedingungen  des  Minimumwerthes  von  //,  also  auch  der 
Stabilität  des  Systems  Flüssigkeit — Dampf  sind. 

Nach  den  Annahmen,  welche  der  Ableitung  der  hier  ver- 
wendeten Form  V)  zugrunde  liegen,  sind  p^,  p^  die  Partial- 
drucke  im  gesättigten  Dampf  der  Flüssigkeit  von  der  Zusammen- 
setzung C,  also  in  einem  als  stabil  vorausgesetzten  Zustand. 
Mit  dem  vorhin  angeführten  Satz  wäre  ein  Zirkel  geschlossen. 
Zweckmässig  zieht  man  die  Folgerung  in  umgekehrter  Richtung: 
Da  mit  p[  =:  p^  und  p[^  =  p^  der  Zustand  des  Systems  Flüssig- 
keit— Dampf  stabil  ist,  so  müssen  dH/dn[  und  dH/M^  bei  Ein- 
setzung dieser  Werthe  verschwinden,  also  findet  man  auf 
anderem  Wege  die  Gleichung 

3  log:       ■3  1og(l-;)*  ^ 

Soll  an  der  Stelle,  wo  die  ersten  Differentialquotienten  ver- 
schwinden, H  ein  Minimum  sein,  so  gelten  daselbst  die  Un- 
gleichungen 

0^//  'ö'H  3^//  3^  _  I  _3^«_Y' 

3«'-^  -^    '       3<^  '"    '^     3m;^V,^        \dn[MJ    ^ 

Man  hat  nun,  indem  man  die  Gleichung  VI;  als  erfüllt  voraus- 
setzt und  mit  «j,  n^  die  Werthe  von  n[,  n'^  bezeichnet,  welche 
zu  Pp  p^  gehören,  an  jener  Stellf 


o-H 

in';' 

_   1        1—;    i\ogp, 

r-H 

■in',' 

1               :        3  log;», 
H,        A'.  +  A-,       3C      ' 

'an[  du'.. 

:         3  log/7,            1— C      3  log/»,, 
~       i\\  +  K       K       ~  N^+K       3C 
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In  den  zwei  ersten  Gleichungen  sind  die  ersten  Glieder 
auf  der  rechten  Seite  wesentlich  positiv.  Damit  die  Bedingungen 
des  Minimums  unbedingt  erfüllt  seien,  muss  man  fordern 

Jede  dieser  Ungleichungen  geht  aus  der  anderen  hei-vor 
vermöge  der  Gleichung  VI). 
(Im  Grenzfall 

sind  die  Bedingungen  des  Minimums  auch  noch  erfüllt.  Gelten 
diese  Gleichungen  für  alle  C,  so  hat  man  es  mit  nicht  misch- 
baren Flüssigkeiten  zu  thun,  gelten  sie  in  einem  begrenzten 
Intervall,  so  sind  die  Substanzen  in  beschränkten  Verhältnissen 
mischbar  und  bilden  in  jenem  Intervall  Schichten  constanter 
Zusammensetzung). 

Bei  Substanzen,  welche  sich  in  tiUen  Verhältnissen  mischen, 
wächst  /?^  von  0  bis  P^  und  p^  nimmt  von  P^  bis  0  ab,  wenn  C 
von  0  zu  1  steigt.  Die  Ungleichungen  VII)  verlangen,  dass 
nirgends  eine  Culmination  des  Partialdrucks  stattfinde. 

11.  Der  Satz  von  Konowalow. 

Als  Dampfdruckcurve  bezeichnen  wir  im  folgenden  die- 
jenige, welche  den  Druck  FI  des  gesättigten  Dampfes  als 
Function  von  C  bei  constanter  Temperatur  darstellt. 

Verbindet  man  mit  der  Gleichung  VI)  die  andere 

811    _   dp^        h/\ 


c^            ö^           c^ 

erhält  man 

m  _    o/>,   /           C     pA  _    ip,  i 

ÖC    -    8C    V        i-c  pj  -     K    \ 

Die  Forderung  VII)  muss  erfüllt  sein,  also 

für   ^l^>0,      "•>-^^:>      und  für   'f/  <  0, 
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An  jeder  Stelle,  wo  die  Dampfdruckcurve  mit  wachsendem 
C  (wachsendem  Gehait  der  Flüssigkeit  an  Substanz  1)  ansteigt, 
ist  der  Dampf  relativ  reicher  an  1,  als  die  Flüssigkeit;  wo  die 
Il-Curve  mit  wachsendem  C  abfällt,  ist  der  Dampf  relativ  ärmer 
an  1.  Hat  die  Curve  für  ein  bestimmtes  C  ein  Maximum  oder 
Minimum,  so  ist  daselbst  die  Zusammensetzung  des  Dampfes 
gleich  derjenigen  der  Flüssigkeit. 

Diesen  Satz  hat  Konowalow  aus  dem  Postulat  abgeleitet, 
dass  die  Zusammendrückbarkeit  eines  stabilen  Systems  positiv 
sein  soll,  dass  also  mit  der  Abnahme  des  Volumens  eine 
Erhöhung  des  Dampfdruckes  eintritt. 

12.  Berechnung  der  Partialdruck-Curven  aus  der  Druck-Curve 

des  Gemisches.   Beispiele:  Mischungen  von  Äthylalkohol — 

"Wasser  und  Methylalkohol — Wasser. 

Ist  II  als  Function  von  C  gegeben,  so  erhält  man  aus  den 
Gleichungen  VI)  und  I)  eine  Differentialgleichung  für  p^ 

(:ii-A)^'+(i-:)/'i^  =  o. 

Eine  Lösung  derselben  p^  z=:  II  ist  selbsverständlich,  wenn 
die  Substanz  2  keinen  Dampf  aussendet.  Anderenfalls  muss 
man  eine  Lösung  finden,  welche  für  i  =  0,  Pi^=^  0  und  für 
;  =:  1,  p^  zu  n  im  P^  macht.  Es  ist  möglich,  beiden  Grenz- 
bedingungen zu  genügen,  obwohl  die  Gleichung  von  der  ersten 
Ordnung  ist.  Beispiel:  FI  =  a  +  ^C,  /?i  =  (^-+-^)C.  Die  Differential- 
gleichung ist  nicht  linear,  wird  sich  also  nur  in  wenigen  Fällen 
direct  integriren  lassen. 

Eine  andere  Methode  ist  diese:  Das  Functionenpaar /;j/72 
zu  suchen,  welches  die  Gleichung  VI)  und  die  Grenzbe- 
dingungen erfüllt  und  zu  der  gegebenen  Il-Curve  führt.  Die 
zwei  ersten  Forderungen  sind  leicht  zu  befriedigen.  Solche 
Paare  sind  beispielsweise 

;,,  =  />,;«,  ;,^  =  />^(l_C)" 

mit  positivem  a.    Für  a  z^  1   erhält  man   ein  II,  welches  von 
P^  zu  P,  geradlinig  verläuft;  für  a  =:  2  eine  Il-Curve,  die  bei 

C  =  PJiPi-^P^)  ein  Minimum  hat. 
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Die  H-Curven,  deren  einige  Punkte  durch  Messungen 
bestimmt  worden  sind,  scheinen  nicht  von  so  einfacher  Art  zu 
sein.^ 

Man  muss  für  p^p^  Formen  annehmen,  welche  mehrere 
Constanten  enthalten  und  diese  den  Messungen  gemäss  wählen. 
Als  brauchbar  für  einige  Fälle  erweisen  sich  die  Formeln: 

p^  ~  P^^^e  2  3 

Zwischen  den  Constanten  a  und  ß  bestehen  zufolge  der 
Gleichung  VI)  die  Beziehungen 

ßo  —  «0—^  ß2  =  «2  +  a3-+-«4-»-S-*---- 

ßi  =^  -  ^1  ß8  =  -  ^-2*4-30,  - .  .  . 


Man  hat  ferner 


^Pi    __  /^i   L      ^  r     ^  VI      -^  \ 


K 


J  Als  ich  diese  Arbeit  schon  abgeschlossen  hatte,  erhielt  ich  Kenntniss 
von  einer  denselben  Gegenstand  betrelTenden  Abhandlung  von  Lehfeldt 
(Phil.  Mag.  Nov.  1895).  Darin  ist  die  Gleichung  (11)  identisch  mit  der  DiflFe- 
rentialgleichung  (VI)  oben,  nur  in  minder  übersichtlicher  Form  geschrieben. 
Ebenso  sind  Lehfeldt 's  Gleichungen  (20)  dieselben,  wie  die  oben  ange- 
gebenen einfachen  Ausdrücke  für  p^  und  p^-  Er  berechnet  damit  die  Zusammen- 
setzung des  Dampfes  zweier  Flüssigkeitspaarc  Alkohol -Äther,  Schwefelkohlen- 
stoff-Äther aus  dem  von  Wüllner  und  Regnaul t  gemessenen  Gesammtdrucke 
und  findet  mit  entsprechender  Wahl  von  a  (bei  ihm  r)  gute  Übereinstimmung, 
ebenso  in  Betreff  zweier  anderen  Paare,  für  welche  er  selbst  die  Zusammen- 
setzung des  Dampfes  ermittelt  hat.  Doch  ist  zu  bemerken,  dass  wenn  n  <:  1 
bei  C  =  0  der  Wcrth  von  hp^jh^  und  bei  C  ==  l  ebenso  —  öjPs/öC  unendlich 
gross  wird,  folglich  auch  Sfl/SC  beziehungsweise  —  8IJ/SC  an  den  Grenzen. 
unendlich. 

In  allen  von  Lehfeldt  berechneten  Fällen  müsstc  die  relative  Er- 
niedrigung des  Partialdruckes  in  den  verdünnten  Lösungen  kleiner  als  die 
normale  sein  und  im  ganzen  Verlauf  bezüglich  beider  Stoffe  symmetrisch. 
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-§-  =  1^:  t-?o+?,t<-:)+?,(i-;):+...} 


für:=:0^* 


-(ßo-ß.)^*.      für  ;  =  1    ^^'  =  (o,-  «,)P,. 


Wir  wollen  die  Formeln  auf  Beispiele  anwenden,  in  denen 
die  Erniedrigung  des  Partialdruckes  beiderseits  in  sehr  ver- 
dünnten Lösungen  normal  angenommen  ist,  gemäss  der  van 
t'Hoff-Raoult'schen  Regel;  setzen  demnach 


für  ;  =  0 
folglich 


=     -Po, 


?o^U 


für  ;  =  1 


p.^ 


«l  =  ?l 


0. 


Sind  die  Substanzen  in  allen  Verhältnissen  mischbar,  so 
darf  pj  der  Bedingung  VlI)  gemäss  keine  Culmination  haben,, 
demnach  für  alle  ^ 

i~a,;(i-;)-a3;(i-;)^— ...>o 

Endlich  kann  man,  um  die  Bestimmung  der  Constanten 
zu  erleichtern,  die  Winkel  ermitteln,  welche  die  Tangenten  an 
die  Ü-Curve  in  den  Grenzpunkten  mit  der  ;-Axe  bilden  und 
benützen,  dass 


für  ;  =  0,    (  v%  !    r=   P,e 


mr:.:i,  ;^,. 


p.^- 


Beachtet  man  die  Beziehungen  zwischen  den  a  und  ?,  so 


folgt 


, 

-5 

2 

+ 

3 

+ 

4 

1.'2 

+  - 

2.3 

+ 

3 

»4 

.4 

--  log 


log 


-logP,, 
-logP,. 


Wo  man  mit  zwei  Constanten  auskommt,  lassen  sich  die 
VV'erthe  derselben  schon  mit  ziemlicher  Annäherung  aus  diesen 
Gleichungen  finden.    Die  genauere  Bestimmung  kann  man  nur 
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durch  Anpassung  an  die  gemessenen  Werthe  von  U,  nöthigen- 
falls  mit  Benützung  mehrerer  Constanten  durchführen. 


Als  erstes  Beispiel  berechne  ich  die  Partialdruck-Curven 
für  Mischungen  von  Äthylalkohol  und  Wasser  auf  den  Mes- 
sungen des  Dampfdrucks  11,  welche  Konowalow  für  vier 
Mischungsverhältnisse  ausgeführt  hat.  Die  Beobachtungen  um- 
fassen das  Temperaturintervall  von  15°  bis  80*  der  gebräuch- 
lichen Scale,  sind  aber  für  die  verschiedenen  Mischungen  nicht 
bei  genau  gleichen  Temperaturen  gemacht,  so  dass  man,  um 
II  als  Function  von  ^  darzustellen,  erst  eine  Reduction  vor- 
nehmen muss. 

[Als  bequemste  fnterpolationsformel  bietet  sich  diejenige,  welche 
Magnus  für  den  Dampfdruck  des  Wassers  benützt  hat 

i.og  n  (/) = Log  n  (/o)-t-  ''-p^~ . 

Bestimmt  man  in  Konowalow's  Rcilien  die  Constanten  aus  drei  passend 
gewählten  Beobachtungen  und  berechnet  damit  die  U-Werthe  für  die  übrigen 
Temperaturen,  so  findet  man  die  Übereinstimmung  befriedigend.  Als  Beispiel 
diene  die  Mischung  mit  50 '4  Procent  Alkohol,  für  welche  die  zahlreichsten 
Beobachtungen  vorliegen;  aus  den  bei  15?;^,  r)9°65,  80®,')  gemessenen  Druck- 
werthen  erhält  man  mit  /,»  =15-3 


n(/o)  =  27-4, 

f,  =0-95, 

.2  =.  254  • 

•0 

/ 

.10^5    40^(5 

60?05    70? 15 

70?3 

80?55 

n  (her.)  .  .  . 

..27-7:)   116-8 

301-1    470-0 

472-8 

721-4  (mmHg) 

11  (beob.) . . 

..27-7   117-5 

301-4    470-7 

473-4 

720-9 

An  die  auf  solche  Art  berechneten  11  für  40®,  60®,  80®  sind  noch  die  Cor- 
rectionen  angebracht,  welche  den  Unterschieden  zwischen  den  berechneten  und 
den  nächstliegenden  beobachteten  II  entsprechen]. 

Die  Tabelle  enthält  die  so  ermittelten  Druckwerthe  der 
Mischungen  für  drei  Temperaturen,  nebst  den  zugehörigen 
Werthen  für  reines  Wasser  und  reinen  Alkohol  (letztere  nach 
Regnault).  Der  Druck  ist  einmal  in  Millimetern  Quecksilber- 
höhe angegeben  (II),  das  anderemal  als  Vielfaches  des  Wasser- 
dampfdrucks bei  gleicher  Temperatur.  Ein  Hundertel  dieses 
Druckes  ist  für  unseren  Zweck  ein  hinreichend  gutes  Maass. 


Zusammensetzung  gesUttiger  Dämpfe  von  Mischungen. 


1269 


Äthylalkohol  —  Wasser. 


0 

0  3313 
0-5040 
0-6802 
0-8570 

1 


(11)  mm, Hg 


80* 


60* 


0 

354-9 

0-1624 

647-5 

0-2845 

705-7 

0-4554 

753-7 

0-7012 

792-5 

1 

812-9 

148-9 
275-9 
300  5 
318-3 
339-4 
350-2 


40* 

54-86 
102-1 
113  9 
120-2 
128-5 
133-7 


80* 

1 

1-83 
.1-99 
2  - 12 
2  -23 
2-291 


60* 


40* 


1 

1-85 

2-02 

2-14 

2-28 

2-352 


l 

1-86 

2-08 

2M9 

2-34 

2-436 


Wir  versuchen  zunächst,  die  Beobachtungen  bei  80**  durch 
die  oben  angegebenen  Formeln  darzustellen,  indem  wir  an- 
nehmen, dass  die  Erniedrigung  des  Partialdrucks  in  sehr  ver- 
dünnten Lösungen  von  Alkohol  in  Wasser  oder  von  Wasser  in 
Alkohol  normal  ist.  Man  hat  dazu  die  Constanten  ot^,  03,  a^. . . 
zu  bestimmen  und  kommt  hier  mit  einer  einzigen  aus 

X^  zz:  0,  03  —  4-74,  a^  z=  Oj^  zu  .  .  .  zu  0, 

Log/?,  zu  Log  (P, 0-4- Log  ^.  ^'  (\—:y\ 

Logp,  =  Log  [P^(l--:)]  4.Log  ^.  -^-  ;'-^(3-2  ;). 

Mit  Pg  =  1  und  Pj  -=  2  291  hat  man  für  die  oben  ange- 
führten vier  Werthe  von  C 

p^ 0-941   1-162   1-346   1-675. 

p.,   0-886   0-836   0-767   0  556  /  —  80^ 

n 1-83    2-00    2-11    2-23  ) 

Diese  II- Werthe  stimmen  hinreichend  genau  mit  den  beob- 
achteten überein.  Fig.  3  gibt  die  Curven  des  Partialdrucks  und 
des  Gesammtdrucks. 

Fast  ebenso  gut  lassen  sich  mit  derselben  Formel  und  dem 
gleichen  03  die  FI  für  60*  und  40**  darstellen.  Man  findet,  wenn 
jedesmal  P^  =:  1  gesetzt  wird,  p^  wie  oben  und  mit  dem  ent- 
sprechenden ?! 
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/7,   0-967        1-194       1-383       1-719|  ^  _  g^o 

n 1-85         2-03         2- 15         2-28    (     ~" 

p,   1-001        1-236        1-432        1-782|^_ 

,      II 'l-89         2-07         2-20         2-34    )      ~ 

(Dass  man  für  ein  so  grosses  Temperaturintervall  mit  der 
gleichen  P'ormel  auskommt,  hat  man  nur  dem  Umstand  zu  ver- 
danken, dass  für  wenige  Mischungsverhältnisse  Messungen 
vorliegen.  Im  Allgemeinen  sind  die  a  Functionen  der  Tem- 
peratur; man  vergleiche  Abschnitt  5). 

Für  das  Gemisch  Alkohol — Wasser  bei  80°  sind  hier  noch 
zwei  aus  der  Formel  berechnete  Tabellen  angefügt;  die  erste 
gibt  für  neun  Werthe  von  C  Partialdruck  und  Gesammtdruck 
(für  Pg  =  1)  an;  die  andere  ist  mit  jenen  C  gerechnet,  welche 
den  Werthen  2jzz01,0-2...0-9  entsprechen,  sie  gibt  an,  wie 
viel  Procent  Alkohol  im  Dampf  einer  10-,  20-, . . .  90-procentigen 
Mischung  enthalten  sind. 


Athylalkohol-Wasser  80° 


'                 Procente 

Alkohol                 1 

^ 

P\               Pi 

! 

n 

in  der  Flüssigkeit 

1       im  Dampf       | 

.    ..          — =1 

■  r  ' 

0            ,      1 

1 

il                            ~ 

:          0 

1             ; 
0       1 

1       0-1 

1 

0-720        0 

920 

1-65 

'                10 

50  5 

•2 

1-029 

868 

1-90 

1                20 

650 

•3 

1-182   ' 

830 

201 

•;         30 

1        n-7       \ 

•4 

1-289 

792 

2-08 

40 

j            75  4 

•5 

1-395 

742 

2- 14 

i'i                50 

i            780 

•6 

l-r)2l 

667 

219 

1                ^ 

80-0 

'          '7 

1-673 

057 

2-23 

70 

82-3 

•8 

1  -856 

406 

2-26 

1                80 

'            85-6 

•9 

2-065 

216 

2-28 

90 

,            91-4 

1-0 

i 

2-291         0 

2  •  29 

,              100 

100 

1 

Auch    für    die    Mischungen    von    Methylalkohol    mit 
Wasser    habe    ich    ähnlich    wie    zuvor   IT-Reihen    für   einis^e 
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Temperaturen  durch  Interpolation   aus  Konowalow's  Beob- 
achtungen zusammengestellt.  Ich  führe  nur  eine  an,  für 

1  =  60"" 

C 0      0-1546    0-3532    0-4957    0*5949    1 

(U)... 148-9     278-5  379-7  4283  472-0  607-8  (wi«  Hg) 

n 1  1-87  2-55  2-88  3-17  4082 

Konowalow's  Reihe  für  reinen  Methylalkohol  weicht  von 
derjenigen  Regnault's  beträchtlich  ab  und  nähert  sich  den 
Messungen  von  Dittmar  und  Fawsitt  (Landolt  —  Börn- 
stein's  Tabellen).  Das  für  C  =  I  benützte  11  ist  aus  der  erst- 
genannten Reihe  entnommen.  Zur  Berechnung  von  p^ ,  p^  wird 


Alkohol- 
Wasser 


80' 


Mtiihylalkohal 
WoMcr    60' 


Fig.  3. 


Fig.  4. 


wieder  die  oben  angegebene  Form  verwendet,  doch  braucht 
man  in  diesem  Falle  zwei  Constanten;  als  solche  wählen  wir 


demnach 


aL^  =  087,         ß2=  1-61, 


ßs  =  «2-ß2.  «4  =  «5-  •  -   =    ß4  =  ß5-  -  •   =  0. 

Log/7,  =  Log(P,;)-+-Log^j|- (1-0^(1 -^20+  |-(1-C)»j 

Log;7,  =  Log(P,[l-:i)4-Logd  j^C»+ -|-C*(3-2C)! . 

Mit  Pg  =  1  und  Pj  =  4*082   findet  man  daraus  für  die 
angegebenen  Mischungsverhältnisse 
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p^ 1-000         1-849         2-333         2-651 

p^ 0-861         0-707         0-596         0-511 

n 1-86  2-56  2-93  3-16 

also  eine  recht  befriedigende  Übereinstimmung  mit  den  beob- 
achteten Werthen,  mit  Ausnahme  des  dritten,  wo  die  Ab- 
weichung etwas  grösser  ist. 

Die  Figur  4  ist  auf  Grund  der  für  neun  äquidistante  C  be- 
rechneten p^  und  p^  entworfen. 

Die  berechneten  fl-Curven,  Fig.  3  und  4,  haben  beiläulig 
jene  Gestalt,  welche  man  aus  den  durch  Messungen  gegebenen 
je  sechs  Punkten  vermuthet.  Wäre  die  Annahme,  dass  die  Er- 
niedrigung des  Partialdruckes  an  den  Grenzen  beiderseits 
normal  ist,  ganz  falsch,  so  müsste  es  sich  dadurch  verrathen, 
dass  die  Endstücke  der  berechneten  Il-Curve  einen  unwahr- 
scheinlichen V^erlauf  hätten.  Um  ganz  sicher  zu  sein,  braucht 
man  jedoch  eine  dichtere  Reihe  von  Beobachtungen. 

13.  Allgemeiner  Verlauf  der  Partialdruck-Curven  für  Flüssig- 
keitspaare von  begrenzter  Mischbarkeit.  Labiler  Zustand  der 
übersättigten  Mischungen. 

Substanzen,  welche  sich  in  beschränkten  Verhältnissen 
mischen,    bilden    in    dem    übrigen    C-Intervall   Schichten   von 

constanter    Zusammensetzung. 
<p^)  /  Eine    nothwendige    Bedingung 

A — ^i    '"'  ., 7^  des  Gleichgewichtes  zwischen 

pf  den  Schichten  und  ihren  Däm- 

"n/  (Pß)  pfen  ist  die  Gleichheit  des  Par- 

/        '• •••' '       ft    \  tialdruckes   jeder   Componente 

/  \  aus  beiden  gesättigten  Mischun- 

i         rj  Lm   *  ^^"*    ^^"    ^^^    ^^^^    demnach 

Fig.  r>.  im  Allgemeinen  den  Verlauf  der 

PiyP2  als  Functionen  von  l  so 

vorzustellen,  wie  ihn  die  Figur  5  in  den  ausgezogenen  Linien 

anzeigt. 

Für  C  m  0  ist  /?!  =1  0  und  p^  =  P^\  von  da  ab  steigt  /^,, 
p.,  nimmt  ab  bis  zu  Cp  wo  die  Lösung  von  1  in  2  gesättigt  ist. 
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Für  C  iz:  1  ist  /7j  =  Pj  und  p^^zO;  mit  abnehmendem  C 
wird  p^  kleiner,  />g  grösser  bis  zu  Cii,  welches  das  Mischungs- 
verhältniss  der  gesättigten  Lösung  von  2  in  1  ist. 

Der  Werth  von  p^  bei  Cii  ist  gleich  demjenigen  bei  Ci,  wir 
nennen  ihn  q^,  ebenso  ^g  den  Werth  von /7g  an  den  Schichtungs- 
grenzen. Für  alle  zwischen  diesen  liegenden  Mischungsver- 
hältnisse bleibt  die  Zusammensetzung  der  Schichten  ungeändert, 
die  zugehörigen  Partialdrucke  sind  durch  die  Geraden  q^q^ 
dargestellt. 

Wir  wollen  annehmen,  die  beiden  vorhin  erwähnten  Curven 
p^  seien  Bruchstücke  einer  einzigen  zusammenhängenden 
Curve,  deren  Mittelstück  in  der  Figur  durch  die  punktirte  Linie 
(/?i)  dargestellt  ist;  ähnliches  gelte  für  p^-'-iPi)'  Für  die 
Curvenstücke  an  beiden  Seiten  besteht  die  Gleichung  VI),  im 
Vereine  mit  der  Forderung  VII)  eine  nothwendige  Bedingung 
des  stabilen  Zustandes  der  Mischung.  Wir  setzen  voraus,  die 
Gleichung  gelte  durchwegs  auch  für  {p^ip^)-  Die  Ungleichung 
kann  hier  offenbar  nicht  überall  erfüllt  sein,  denn  die  (/7,)-Curve 
muss  (mindestens)  ein  Maximum  und  ein  Minimum  haben, 
ebenso  {p^)  ein  Minimum  und  ein  Maximum.  Der  Gleichung  VI) 
zufolge  fallen  die  Culminationen  beider  Curven  auf  die  gleichen 
^-Werthe.  Zwischenliegenden  C  zugehörende  (/7j),  (pg)  ent- 
sprechen labilen  Zuständen  der  Mischung.  Es  lässt  sich  jedoch 
zeigen,  dass  auch  die  zwischen  Ci  und  die  erste  Culmination 
fallenden  (/?,),  (/72)-Zustände  (übersättigte  Lösungen  von  1  in  2) 
ebenso  diejenigen  zwischen  Cii  und  der  anderen  Culmination 
(übersättigte  Lösungen  von  2  in  1)  nicht  stabil  sein  können. 

Die  erwähnten  Bedingungen  sind  nothwendig,  aber  nicht 
immer  ausreichend  für  die  Stabilität  des  Systems  von  Mischung 
und  Dampf. 

Die  Betrachtungen,  welche  man  hier  anzustellen  hat,  sind 
analog  denjenigen,  welche  sich  auf  die  sogenannten  theo- 
retischen Isothermen  einer  reinen  Substanz  für  Temperaturen 
unter  der  kritischen  beziehen. 

Angenommen,  man  kennt  in  einem  bestimmten  Falle  den 
Verlauf  der  stetigen  Curven  des  Partialdrucks,  sie  zeigen  die  er- 
wähnten Culminationen.  Man  hat  nun  dieAufgabe,dieMischungs- 
verhältnisse  der  Sättigimg  zu  finden.  Dieses  Problem  lässt  sich 
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nach  der  Fig.  5  leicht  lösen,  man  sucht  jene  C  auf,  für  welche 
sowohl  die  p^ ,  als  die  j^g  gleiche  Werthe  haben. 

Man  kann  auch  einen  anderen  Weg  einschlagen.  Bei  einem 
Mischungsverhältniss  zwischen  ;,  und  C„  betrachten  wir  die 
Mischung  erstens  in  dem  Zustand  der  Schichtung;  die  freie 
Energie  ist 

N.F.-hKF^-N,  KT  log  -'  -  iV.ATlog  -^  : 

zweitens  dieselben  Mengen  im  Zustand  der  homogenen 
Mischung;  in  diesem  Falle  ist  die  freie  Energie 

A\F,  +  N,F,~h\KT]og  -^^^  -A;  AT  log  ^^. 

Zieht  man  von  beiden  Ausdrücken  gleiche  Glieder  ab  und 
dividirt  die  übrigen  durch  'N^  +  A\^)KT,  so  bleiben 

/C)  =  :  log  ^, +(1  —  0  log  ^j, 
.HQr.::iog(;,,)+(l-C)log(;»,) 

ZU  untersuchen.  Man  hat  zunächst 
ferner,  mittels  der  Gleichung  VI) 

Da  nun  der  Ausdruck  auf  der  linken  Seite  der  letzten 
Gleichung  auch  gleich  ist  mit 

/(:n)-/(:i)  =  (c„-c,)iog^. 

SO  ergibt  sich,  dass 

Q,  (Pt) 

log-^^     der  Mittelwerth  von     log  7^*^ 
?2  (P2) 

auf  der  Strecke  Cj  bis  C„  ist.  Damit  hat  man  eine  einfache  Con- 
struction  zur  Bestimmung  dieser  C  (Fig.  6).  Man  zeichnet  eine 
Curve,  welche  \ogp^ — logpg  als  Function  von  C  darstellt.  Nach 
den  vorausgesetzten  Eigenschaften  voT\p^,p^  steigt  die  Curve 


Zusammensetzung  gesättigter  Dämpfe  von  Mischungen.  1  275 

von  —  oo  bis  zu  einem  Maximum,  fällt  dann  zu  einem  Minimum 
ab,  steigt  wieder  bis  C  =  1,  wo  die  Ordinate  oo  wird.  Zwischen 
den  Culminationen  legt  man 
eine  Gerade  durch,  parallel  der 
C-Axe,  so  dass  die  von  ihr  und 
dem  oberen  Curvenstück  be- 
grenzte Fläche  gleich  gross  ist 
wie  die  Fläche  zwischen  der 
Geraden  und  dem  unteren  Cur- 
venstück. Die  Ordinate  der  Ge- 
raden ist  log^i  — log^j,;  die  j^^g  ^^ 
Abscissen    ihrer   Schnittpunkte 

mit  den  äusseren  Curvenästen  sind  Cj,  Cn-  Man  bemerkt  noch, 
dass  der  Zuwachs  von  ']>  zwischen  Cj  und  C  dargestellt  ist  durch 
die  Fläche,  welche  von  der  Abscissenaxe,  den  Ordinaten  bei 
Cj,  C  und  der  Curve  selbst  begrenzt  ist;  ebenso  der  Zuwachs 
von  /  durch  das  entsprechende  Rechteck;  dass  also  »]>  für  alle 
Mischungsverhältnisse  zwischen  Cj  und  In  grösser  ist  als/ 

Die  freie  Energie  von  N^-^-N^  Gramm-Molekülen  der 
Mischung  wollen  wir  ausserhalb  des  Schichtungsintervalls  mit 
W(0  bezeichnen,  ebenso  innerhalb  des  Intervalls,  wenn  wir 
den  Weg  {Px){pS)  verfolgen.  F(C)  ist  die  freie  Energie  zwischen 
Cj  Cn  ^uf  dem  Weg  q^q.,-  Demnach  mit  den  gleichen  Werthen 
der  Constanten  C,  D 

FC)  =  (.V,4-A^,)LC-^Z>C-hAT/(C)]. 

Variirt  man  die  Summanden,   während  man  die  Summe 

A^jH-A^2  ungeändert  lässt,  so  gibt  Fig.  7  ein  Bild  des  Verlaufes 

von  9'  und  F.  Die  Curve  W  kann 

verschiedene  Formen  annehmen, 

der  Umstand,    auf  welchen   es 

allein    ankommt,    ist,    dass    sie 

eine   Doppeltangente    hat,    die      ^  .  ;      ^ 

Gerade  F,  und  dass  zwischen 

Fig  7 

den  Berührungspunkten  9'  grös- 
ser ist  als  F.  Betrachtet  man  in  der  Figur  einen  Punkt,  welcher 
zwischen  der  Curve  und  der  Tangente  liegt,  so  gehört  zu  ihm 
offenbar  der  Zustand,  in  welchem  ein  Theil  des  Körpers  als 

Sitzb.  d.  mathem.-naturw.  CK;  CIV.  Bd..  Abth  H.a.  83 


1276  M.  Margules, 

homogene  Mischung,  der  andere  Theil  in  zwei  Schichten  be- 
steht. Die  freie  Energie  daselbst  ist  grösser,  als  F  für  dasselbe  ;. 
Der  Zustand  kann  nicht  stabil  sein.  Damit  hängt  zusammen, 
dass  die  übersättigten  Lösungen  nicht  stabil  sind,  obgleich  sie 
die  Bedingungen  VI),  VII)  erfüllen. 

(Bei  Ableitung  dieser  Bedingungen  war  die  Mischung  als 
homogen  vorausgesetzt  und  die  Möglichkeit,  dass  sie  in  zwei 
Gemische  zerfällt,  nicht  in  Erwägung  gezogen). 

Die  Umwandlung  der  übersättigten  Mischung  in  die 
Schichten  kann  von  selbst  eintreten,  nicht  aber  der  Übergang 
in  umgekehrter  Richtung. 

Bei  dieser  Überlegung  ist  schweigend  angenommen,  dass 
die  flüssige  Mischung  der  gleichen  Mengen  in  beiden  Zuständen 
das  gleiche  Volumen  hat,  bei  derselben  Temperatur  unter  dem 
Druck  ihres  gesättigten  Dampfes.  Nur  bei  gleichem  Volumen 
darf  man  schliessen,  dass  der  Zustand  mit  dem  kleinsten  Werth 
der  freien  Energie  unbedingt  stabil  ist. 

Die  Annahme  trifft  nicht  genau  zu.  Obgleich  die  Volum- 
unterschiede gering  sind,  kann  man  die  Möglichkeit  nicht  aus- 
schliessen,  dass  die  Übersättigung  dadurch  begünstigt  wird, 
wenn  das  Volum  der  Schichten  grösser  ist,  als  dasjenige  der 
homogenen  Mischung. 

14.  Gesättigte  und  übersättigte  Salzlösungen. 

Statt  der  vorhin  ausgeführten  Construction  zur  Auffindung 
der  Werthe  Ci  und  Cii  aus  der  Form  der  Partialdruck-Curven, 
kann  man  eine  andere  wählen,  welche  nur  die  Kenntniss  einer 
Curve  voraussetzt.  Nimmt  man  statt  des  Ausdruckes  V)  der 
freien  Energie  den  Werth  V^),  so  wird 

W{i:{)  =  N,F,+N,F,-{N,^N,)Kni  \  T'"  log   ^^    ^^^ 


''''  li"'" 


(P2)  :* 

d: 

2 


F(Ci)  =  N,F,  +  KF,-(N,+  N,)Kn^  \  f^"  log  ^^  ^ 

r'  .    A  d: 
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Da  nun  F(Ci)  =  ^'(Ci),  so  findet  man 

\       log  (/?,)  —  zu  log  q,l        -^ . 

Führt  man  C"^  =  S  als  Variable  ein,  so  folgt,  dass  log  ^2  ^^^ 
Mittelwerth  von  log  {p.^  ist  in  der  Strecke  von  Sj  bis  £„. 

Wenn  eine  der  Substanzen,  welche  in  die  Mischung  ein- 
treten, keinen  Dampf  aussendet,  wir  nennen  sie  1,  so  verliert 
die  ^^-Curve  jede  Bedeutung  (nicht  auch  pJP^,  wenn  man 
annimmt,  dass  der  Dampfdruck  der  Substanz  stets  vorhanden 
und  nur  unmessbar  klein  ist).  Es  ist  möglich,  für  diesen  Fall 
die  Bedingung  der  Mischsättigung  an  der  j^g-Curve  allein  zu 
untersuchen. 

Löst  sich  die  dampflose  Substanz  in  der  flüchtigen  in 
allen  Verhältnissen,  so  sinkt  die  /^^-Curve  stetig  vom  Werthe 
Pg  bei  C  =  0,  bis  zu  Null  bei  C  =  1. 

Wenn  die  Löslichkeit  begrenzt  ist,  so  fällt  die  Curve  nur 
bis  zu  einer  Ordinate  q^  bei  Cj  ab  und  der  Dampfdruck  behält 
diesen  Werth  bis  zu  C  =  1  (oder  doch  sehr  nahe  bis  dahin. 
Wir  schliessen  hier  der  Kürze  wegen  den  Fall  aus,  dass  die 
Substanz  1  mit  dem  Lösungsmittel  krystallisirt).  Die  Curve  hat 
jenseits  von  Ci  eine  natürliche  Fortsetzung;  man  kennt  ein 
Stück  davon,  welches  der  Übersättigung  zugehört.  Die  voll- 
ständige Ergänzung  der/^g-Curve  hat  man  sich  ähnlich  wie  in 
der  Figur  5  vorzustellen,  mit  einem  Minimum  und  einem  Maxi- 
mum. Dasselbe  gilt  für  die  Curve  der  freien  Energie  und  für 
die  Gerade,  welche  sie  bei  Cj  und  nahe  bei  C  =  1  tangirt 


Die  jn  den  letzten  Abschnitten  angestellten  Betrachtungen 
lassen  sich  in  folgendem  zusammenfassen:  Von  zwei  flüssigen 
Stoffen  oder  einem  flüssigen  und  einem  festen,  welche  über- 
haupt mischbar  sind,  darf  man  annehmen,  dass  sie  in  allen 
Verhältnissen  homogene  Mischungen  bilden  können.  Die 
Partialdruck-Curven  verlaufen  entweder  ohne  Culmination 
dann  sind  alle  Gemische  stabil  oder  die  Curven  haben  je  ein 
Maximum    und    ein    Minirnum,    dann    sind    die    homogenen 

83* 
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Gemische  in  einem  gewissen  mittleren  Intervall  labil  und 
zerfallen  in  zwei  Schichten.  Die  Kenntniss  einer  vollständigen 
Partialdruck-Curve  (welche  man  durch  analytische  oder  gra- 
phische Interpolation  zwischen  den  bekannten  Endstücken 
erlangen  könnte)  genügt,  um  zu  bestimmen,  bei  welchen 
Mengenverhältnissen  die  Mischsättigung  eintritt. 

(18.  Februar  1896.)  Duhem*s  Abhandlung  habe  ich  erst  vor  kurzem 
durchsehen  können;  ich  bedauere,  sie  vorher  nicht  gekannt  zu  haben.  Der 
grösste  Theil  der  oben  abgeleiteten  Beziehungen  ist  nebst  vielen  anderen  in 
jener  1894  veröffentlichten  Arbeit  enthalten.  Neu  sind  in  dieser  Mittheilung  nur 
die  in  den  Abschnitten  7.  und  12.  ausgeführten  Rechnungen. 


Die  Sitzungsberichte  der  mathem.-naturw.  Classe 
erscheinen  vom  Jahre  1888  (Band  XCVII)  an  in  folgenden 
vier  gesonderten  Abtheilungen,  welche  auch  einzeln  bezogen 
werden  können: 

Abtheilung  l.  Enthält  die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mineralogie,  Krystallographie,  Botanik,  Physio- 
logie der  Pflanzen,  Zoologie,  Paläontologie,  Geo- 
logie, Physischen  Geographie  und  Reisen. 

Abtheilung  IL  a.  Die  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
Mathematik,  Astronomie,  Physik,    Meteorologie 


\ 


Berichtigung 

2U  Heft  VIIJ,  Sitzungsberichte  Bd.  Cl\;  Abtli,  IIa.,  S.  97a 

Zeile  ]',}  von  oben  statt  *63**  12^  soll  es  heissen:  »7t*  6'-. 

Zeil«  15  v*)n  oben  «statt  »r  18'  ^egen  J?n  Wind*  soH  es  heissen:    *9' 3^ 

im  Sinne  des  Windes** 
Zeile  "^0  %-on  nbeti  statt  *1^<  sqU  es  lid.s,4€(i:  »H**  0-1^. 


sonderen  Heften  unter  dem  Titel:  »Monatshertefür  Chemie 
und  verwandte  Theile  anderer  Wissenschaften*  heraus- 
gegeben. Der  Pränumerationspreis  für  einen  Jahrgang  dieser 
Monatshefte  beträgt  5  fl.  oder  10  Mark. 

Der  akademische  Anzeiger,  welcher  nur  Original-Auszüge, 
oder,  wo  diese  fehlen,  die  Titel  der  vorgelegten  Abhandlungen 
enthält,  wird,  wie  bisher,  acht  Tage  nach  jeder  Sitzung  aus- 
gegeben. Der  Preis  des  Jahrganges  ist  l  fl,  50  kr.  oder  3  Mark. 


^ 


